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IMPORTANT SAFETY NOTICE 


Proper service and repair is important to the safe, reliable operation of all Philips 
Consumer Electronics Company** Equipment. The service procedures recommended by 
Philips and described in this service manual are effective methods of performing service 
operations. Some of these service operations require the use of tools specially designed 
for the purpose. The special tools should be used when and as recommended. 


It is important to note that this manual contains various CAUTIONS and NOTICES 
which should be carefully read in order to minimize the risk of personal injury to service 
personnel. The possibility exists that improper service methods may damage the 
equipment. It also is important to understand that these CAUTIONS and NOTICES 
ARE NOT EXHAUSTIVE. Philips could not possibly know, evaluate and advise the 
service trade of all conceivable ways in which service might be done, or of the possible 
hazardous consequences of each way. Consequently, Philips has not undertaken any such 
broad evaluation. Accordingly, a servicer who uses a service procedure or tool which is 
not recommended by Philips must first satisfy himself thoroughly that neither his safety 
nor the safe operation of the equipment will be jeopardized by the service method 
selected. 


** Hereafter throughout this manual, Philips Consumer Electronics Company will be 
referred to as Philips. 


WARNING 


Critical components having special safety characteristics are identified with a А or 
"S" by the Ref. No. in the parts list and enclosed within a broken line“ (where 
several critical components are grouped in one area) along with the safety symbol 


on the schematics or exploded views. Use of substitute replacement parts which 
do not have the same specified safety characteristics may create shock, fire, or other 
hazards. Under no circumstances should the original design be modified or altered 
without written permission from Philips. Philips assumes no liability, express or 
implied, arising out of any unauthorized modification of design. Servicer assumes all 
liability. 


* Broken Line 


FIRE AND SHOCK HAZARD 


1. Be sure all components are positioned in such a way as to avoid the possibility of adjacent component 
shorts. This is especially important on those chassis which are transported to and from the service shop. 


2. Never release a repaired unit unless all protective devices such as insulators, barriers, covers, strain 
reliefs, and other hardware have been installed in accordance with the original design. 


3. Soldering and wiring must be inspected to locate possible cold solder joints, solder splashes, sharp solder 
points, frayed leads, pinched leads, or damaged insulation (including the ac cord). Be certain to remove 
loose solder balls and all other loose foreign particles. 


4. Check across-the-line components and other components for physical evidence of damage or 
deterioration and replace if necessary. Follow original layout, lead length, and dress. 


5. No lead or component should touch a receiving tube or a resistor rated at 1 watt or more. Lead tension 
around protruding metal surfaces or edges must be avoided. 


6. Critical components having special safety characteristics are identified with an 'S' by the Ref. No. in the 
parts list and enclosed within a broken line* (where several critical components are grouped in one area) 


along with the safety symbol A on the schematic diagrams and /or exploded views. 


7. When servicing any unit, always use a separate isolation transformer for the chassis. Failure to use a 
separate isolation transformer may expose you to possible shock hazard, and may cause damage to 
servicing instruments. 


8. Many electronic products use a polarized ac line cord (one wide pin on the plug). Defeating this safety 
feature may create a potential hazard to the servicer and the user. Extension cords which do not 
incorporate the polarizing feature should never be used. 


9. After reassembly of the unit, always perform an ac leakage test or resistance test from the line cord to all 
exposed metal parts of the cabinet. Also, check all metal control shafts (with knobs removed), antenna 
terminals, handles, screws, etc., to be sure the unit may be safely operated without danger of electrical 
shock. 


* Broken line 


LEAKAGE CURRENT COLD CHECK 


1. Unplug the ac line cord and connect a jumper between the two prongs of the plug. 
2. Turn on the power switch. 


3. Measure the resistance value between the jumpered ac plug and all exposed cabinet parts of the receiver, 
such as screw heads, antennas, and control shafts. When the exposed metallic part has a return path to the 
chassis, the reading should be between 1 megohm and 5.2 megohms. When the exposed metal does not 
have a return path to the chassis, the reading must be infinity. Remove the jumper from the ac line cord. 


LEAKAGE CURRENT HOT CHECK 


1. Do not use an isolation transformer for this test. Plug the completely reassembled receiver directly into 
the ac outlet. 


2. Connect a 1.5k, 10W resistor paralleled by a 0.15uF. capacitor between each exposed metallic cabinet 
part and a good earth ground such as a water pipe, as shown below. 


3. Use an ac voltmeter with at least 5000 ohms/volt sensitivity to measure the potential across the resistor. 


4. The potential at any point should not exceed 0.75 volts. A leakage current tester may be used to make 
this test; leakage current must not exceed 0.5mA. If a measurement is outside of the specified limits, 
there is a possibility of shock hazard. The receiver should be repaired and rechecked before returning it 
to the customer. 


5. Repeat the above procedure with the ac plug reversed. (Note: An ac adapter is necessary when a 
polarized plug is used. Do not defeat the polarizing feature of the plug.) 


OR 


With the instrument completely reassembled, plug the ac line cord directly into a 120Vac outlet. (Do not 
use an isolation transformer during this test.) Use a leakage current tester or a metering system that 
complies with American National Standards Institute (ANSI) C101.1 Leakage Current for Appliances and 
Underwriters Laboratories (UL) 1410, (50.7). With the instrument ac switch first in the on position and 
then in the off position, measure from a known earth ground (metal water pipe, conduit, etc.) to all exposed 
metal parts of the instrument (antennas, handle brackets, metal cabinet, screw heads, metallic overlays, 
control shafts, etc.), especially any exposed metal parts that offer an electrical return path to the chassis. 
Any current measured must not exceed 0.5mA. Reverse the instrument power cord plug in the outlet and 
repeat the test. See the graphic below. 
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TV SAFETY NOTES 


SAFETY CHECKS 


After the original service problem has been corrected, a complete safety check should be made. Be sure to 
check over the entire set, not just the areas where you have worked. Some previous servicer may have left 
an unsafe condition, which could be unknowingly passed on to your customer. Be sure to check all of the 
following: 


Fire and Shock Hazard 
Implosion 

X-Radiation 

Leakage Current Cold Check 
Leakage Current Hot Check 
Picture Tube Replacement 
Parts Replacement 


WARNING: Before removing the CRT anode cap, turn the unit OFF and short the HIGH VOLTAGE to 
the CRT DAG ground. 


SERVICE NOTE: The CRT DAG is not at chassis ground. 


IMPLOSION 


1. АП picture tubes used in current model receivers are equipped with an integral implosion system. 
Care should always be used, and safety glasses worn, whenever handling any picture tube. Avoid 
scratching or otherwise damaging the picture tube during installation. 


2. Use only replacement tubes specified by the manufacturer. 


X-RADIATION 


1. Be sure procedures and instructions to all your service personnel cover the subject of X-radiation. 
Potential sources of X-rays in TV receivers are the picture tube and the high voltage circuits. The 
basic precaution which must be exercised is to keep the high voltage at the factory recommended 
level. 


2. To avoid possible exposure to X-radiation and electrical shock, only the manufacturer's specified 
anode connectors must be used. 


3. It is essential that the service technician has an accurate HV meter available at all times. The 
calibration of this meter should be checked periodically against a reference standard. 


4. When the HV circuitry is operating properly there is no possibility of an X-radiation problem. High 
voltage should always be kept at the manufacturer's rated value - no higher - for optimum 
performance. Every time a color set is serviced, the brightness should be run up and down while 
monitoring the HV with a meter to be certain that the HV is regulated correctly and does not exceed 
the specified value. We suggest that you and your technicians review test procedures so that HV and 
HV regulation are always checked as a standard servicing procedure, and the reason for this prudent 
routine is clearly understood by everyone. It is important to use an accurate and reliable HV meter. It 
is recommended that the HV reading be recorded on each customer's invoice, which will 
demonstrate a proper concern for the customer's safety. 


5. When troubleshooting and making test measurements in a receiver with a problem of excessive high 
voltage, reduce the line voltage by means of a Variac to bring the HV into acceptable limits while 
troubleshooting. Do not operate the chassis longer than necessary to locate the cause of the excessive 
HV. 


6. New picture tubes are specifically designed to withstand higher operating voltages without creating 
undesirable X-radiation. It is strongly recommended that any shop test fixture which is to be used 
with the new higher voltage chassis be equipped with one of the new type tubes designed for this 
service. Addition of a permanently connected HV meter to the shop test fixture is advisable. The 
CRT types used in these new sets should never be replaced with any other types, as this may result in 
excessive X-radiation. 


7. It is essential to use the specified picture tube to avoid a possible X-radiation problem. 


8. Most TV receivers contain some type of emergency "Hold Down" circuit to prevent HV from rising 
to excessive levels in the presence of a failure mode. These various circuits should be understood by 
all technicians servicing them, especially since many hold down circuits are inoperative as long as 
the receiver performs normally. 


PICTURE TUBE REPLACEMENT 


The primary source of X-radiation in this television receiver is the picture tube. The picture tube 
utilized in this chassis is specially constructed to limit X-radiation emissions. For continued X- 
radiation protection, the replacement tube must be the same type as the original, including suffix letter, 
or a Philips approved type. 


PARTS REPLACEMENT 


Many electrical and mechanical parts in Philips television sets have special safety related 
characteristics. These characteristics are often not evident from visual inspection nor can the protection 
afforded by them necessarily be obtained by using replacement components rated for higher voltage, 
wattage, etc. The use of a substitute part which does not have the same safety characteristics as the 
Philips recommended replacement part shown in this service manual may create shock, fire, or other 
hazards. 


PRODUCT SAFETY GUIDELINES FOR ALL PRODUCTS 


CAUTION: Do not modify any circuit. Service work should be performed only after you are thoroughly 
familiar with all of the following safety checks. Risk of potential hazards and injury to the user increases if 
safety checks are not adhered to. 


USE A SEPARATE ISOLATION TRANSFORMER FOR THIS UNIT WHEN SERVICING. 


PREVENTION OF ELECTROSTATIC DISCHARGE (ESD) 


Some semiconductor solid state devices can be damaged easily by static electricity. Such components 
commonly are called Electrostatically Sensitive (ES) Devices, Examples of typical ES devices are 
integrated circuits and some field-effect transistors and semiconductor "chip" components. The following 
techniques should be used to help reduce the incidence of component damage caused by electrostatic 
discharge (ESD). 


— 


. Immediately before handling any semiconductor component ог semiconductor-equipped assembly, drain 
off any ESD on your body by touching a known earth ground. Alternatively, obtain and wear a 
commercially available discharging ESD wrist strap, which should be removed for potential shock 
reasons prior to applying power to the unit under test. 


2. After removing an electrical assembly equipped with ES devices, place the assembly on a conductive 
surface such as aluminum foil, to prevent electrostatic charge buildup or exposure of the assembly. 


3. Use only a grounded-tip soldering iron to solder or unsolder ES devices. 


4. Use only an anti-static solder removal device. Some solder removal devices not classified as "antistatic 
(ESD protected)" can generate an electrical charge sufficient to damage ES devices. 


5. Do not use Freon propelled chemicals. These can generate electrical charges sufficient to damage ES 
devices. 


6. Do not remove a replacement ES device from its protective package until immediately before you are 
ready to install it (most replacement ES devices are packaged with leads electrically shorted together by 
conductive foam, aluminum foil or comparable conductive material). 


7. Immediately before removing the protective material from the leads of a replacement ES device, touch 
the protective material to the chassis or circuit assembly into which the device will be installed. 


CAUTION: Be sure no power is applied to the chassis or circuit and observe all other safety precautions. 


8. Minimize bodily motions when handling unpackaged replacement ES devices. (Otherwise harmless 
motion such as the brushing together of your clothes fabric or the lifting of your feet from a carpeted 
floor can generate static electricity (ESD) sufficient to damage an ES device.) 


NOTE to CATV system Installer: 

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to article 820-22 of the NEC that 
provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be 
connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical. 


PRACTICAL SERVICE PRECAUTIONS 


IT MAKES SENSE TO AVOID EXPOSURE TO ELECTRICAL SHOCK. While some sources are 
expected to have a possible dangerous impact, others of quite high potential are of limited current and are 
sometimes held in less regard. 


ALWAYS RESPECT VOLTAGES. While some may not be dangerous in themselves, they can cause 
unexpected reactions — reactions that are best avoided. Before reaching into the powered color TV set, it is 
best to test the high voltage insulation. It is easy to do, and is just a good service precaution. 


BEFORE POWERING UP THE TV WITH THE BACK OFF (or on a test fixture), attach a clip lead to 
the CRT DAG ground and to a screwdriver blade that has a well insulated handle. After the TV is powered 
on and high voltage has developed, probe the anode lead with the blade, starting at the bottom of the High 
Voltage Transformer (flyback — IFT). Move the blade to within two inches of the connector of the CRT. IF 
THERE IS AN ARC, YOU FOUND IT THE EASY WAY, WITHOUT GETTING A SHOCK! If 
there is an arc to the screwdriver blade, replace the High Voltage Transformer or the lead, (if removable) 
whichever is causing the problem. 


PICTURE TUBE REPLACEMENT PROCEDURE 


Note: a. Two (2) people are required to handle this picture tube. 
b. Safety Glasses must be worn during this procedure or whenever directly handling a picture tube. 
c. Take care in each step not to damage the CRT or the cabinet. 


1. Remove the Chassis and the CRT Socket Board Module from the cabinet. 

2. A furniture pad or blanket should be positioned on the floor to support only the CRT Face. This pad or 
blanket should be high enough to keep the CRT Face approximately 12 to 14 inches off the floor. 

3. Using two people, place the cabinet in a front down position with the CRT Face on the pad or blanket. 

4. Place padded blocks under each corner of the cabinet to keep it from rocking. 

5. Remove the four screws, at the corners of the CRT. 

6. With two people lowering the cabinet to the floor, leave the CRT elevated by the pad or blanket. 


Note: Take care not to grasp the neck of the CRT during this procedure, as it is extremely fragile. 


7.Two (2) people may then lift the CRT from the cabinet. 

8. Remove the degaussing coil from the defective CRT and mount on the replacement. Take care to 
maintain the exact shape and fit. 

To install the new CRT, reverse steps 1 to 7. 


Technical Specifications and Connections 


Note: Described specifications are valid for the whole product range. 


Technical S pecifications 


Reception 

Feature Data 

Tuning system : PLL 

Color systems : NTSC M/N 

Sound systems : BTSC non-DBX 
: BTSC DBX 

Channel selections : 181, full cable 

IF picture carrier · 45.75 MHZ 

Aerial input : 75 Ohm, F-type 


AN Connections : NTSC M/N 


Miscellaneous 


Audio output: 
Feature Data 
Stereo versions :2x1W 
: 2x 3W 
: 2x 5W 
:2x10W 
Mono versions :1x1W 
:1x3W 
:1x4W 


:2x2W 


Power supply: 


Feature Data 


Mains voltage range : 90 - 140 VAC 


Mains frequency : 60 Hz 


Ambient conditions: 
Feature 


Temperature range 


Maximum humidity 


Power consumption: 


Feature 


Normal operation 


Standby 


Data 


: +5 to +45 deg. С 


: 90 Yo А.Н. 


Data 
: from 81 W (20”) 


: to 145 W (32”) 


· « 3 W 


Connections 


Frontor Top Control / Front or Side Connections 


FRONT CONTROL + FRONT 1/0 
INSTALL/MENLI 


tam (e eee) CCA 


— — lo —Ó ———Á  —— 
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Figure: Front/Top control and Side І/О 


Audio / Video In 


Connector Kind 


1 Video 

2 Audio - L 

3 Audio - R 

4 Headphone (3.5 
mm) 

Rear Connections 


75 Ohm 17 MONITOR 
OUT 
(о) VIDEO (С) Y (=) 
LiMone Ө Db. 6 
F М W Р ғ ^ 
e m ë Lè D^ і 


(OPTIONAL) 


Figure: Rear connections 


Monitor Out 


Connector Kind 


1 Video (CVBS) 
2 Audio - L 
3 Audio - R 


Value 


1 Vpp/ 75 Ohm 
0.2 Vrms / 10 kOhm 


0.2 Vrms / 10 kOhm 


8 - 600 Ohm / 4 mW 


АУ1 AM? 
IM ІМ 
—, 
Li EN 
V Шы) | / VO 
ғ EA (бер 
L 0) - QE) 
(~ беу 
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COMPONENT VIDEO INPUT 


Value 


1 Vpp/ 75 Ohm 
0.5 Vrms / 1 kOhm 


0.5 Vrms / 1 kOhm 


S ymbol 


S 


S ymbol 
«9 


ZO, 
QO 


YUV In 


Connector 


1 


2 


3 


AV1 In 


Connector 


1 


2 


3 


AV2 In 


Connector 


1 


2 


Kind 
Y 


U 


Kind 
Video (CVBS) 
Audio - L 


Audio - R 


Kind 
Video (CVBS) 
Audio - L 


Audio - R 


Value 


0.7 Vpp / 75 Ohm 
0.7 Vpp / 75 Ohm 


0.7 Мрр / 75 Ohm 


Value 


1 Vpp/ 75 Ohm 
0.5 Vrms / 10 kOhm 


0.5 Vrms / 10 kOhm 


Value 


1 Vpp/ 75 Ohm 
0.5 Vrms / 10 kOhm 


0.5 Vrms / 10 kOhm 


S ymbol 
0) 


QO 
QO 


Symbol 
«9 


eo 
QO 


Symbol 
«9 


QO 
QO 


AV2 In (SVHS) 


Connector 


1 


2 


3 


4 


Kind 


Ground 


Ground 


Y 


C 


Value 


GND 
GND 
1 Vpp/75 Ohm 


0.3 Vpp / 75 Ohm 


S ymbol 


QO 
o 


Mechanical Instructions 


Index of this chapter: 


Set Disassembly 
S ervice Positions 


Assembly/Board Removal 


J W N ғ 


SetRe-assembly 


Note: Figures below may deviate slightly from the actual product, due to different set 


designs. 


Set Disassembly 


1. Remove all screws from the back cover (do not forget the screws that hold the 
rear connection panel). 


2. Pull the back cover backward to remove it. 


S ervice Positions 


There are 2 service positions possible. 


Family Board without bracket (with integrated 'control'). 


чо сл ~ о 


. Disconnect the strain relief of the AC power cord. 
. Remove the mono carrier, by pushing the two center clips outward [1]. At the 


same time pull the panel away from the CRT [2]. 


. Disconnect the degaussing coil by removing the cable from (red) connector 0212. 
. Turn the panel 90 degrees counter clockwise [3]. 

. Flip the panel 90 degrees [4], with the components toward the CRT. 
. Turn the panel with its rear connections toward the CRT [5]. 


. Slide the metal heatsink (near the mains transformer 5520) underneath the right 


chassis bracket. This secures the panel [6]. 


Figure: Service position (1) 


Family Board with bracket (with separate 'control'). 


1. Disconnectthe strain relief of the AC power cord. 

2. Disconnect the degaussing coil by removing the cable from (red) connector 0212 
[1]. 

3. Remove the panel bracket from the bottom tray, by pulling it backward [2]. 

4. Turn the chassis tray 90 degrees counter clockwise. 

5. Move the panel to the left and flip it 90 degrees [3], with the components toward 
the CRT. 

6. Turn the panel with the rear jack panel toward the CRT. 

7]. Place the hook of the tray in the hole in the cabinet bottom [4] and slide the panel 


backward to lock it in the service position. 


Figure: Service position (2) 


Assembly/Board Removal 


Comb Filter Assembly/Board (if present) 


You can remove the Comb Filter panel from the family board by disconnecting it from 


connector 1810 (located at the top of the AC power transformer 5520). 


Top Control Assembly/Board (if present) 


Figure: Top control removal 


1. Remove the two screws (if present). 
2. Pull the module down and backward (release it from the front hinge [М]. 
3. Liftthe board from its bracket while releasing the two fixation clamps. The board 


hinges on the other side. 


Front Interface Assembly/Board (if present) 


Figure: Front interface removal 


1. You can remove the complete module from the bottom plate, by pulling the two 
clamps upward [1[ while sliding the module away from the CRT [2]. 
2. Release the 2 clamps [3] atthe side of the bracket, and lift the board out of the 


bracket (it hinges at one side). 


DAF Assembly/Board (if present) 


Figure: DAF panel removal 


1. You can remove the complete module from the family board bracket, by pressing 
the clamp downward [1] while sliding the module toward the CRT [2]. 
2. Release the 2 clamps [3] to lift the board out of the bracket [4]. 


Side J ack Panel Assembly/Board (if present) 


Figure: Side jack panel removal 


1. You can remove the complete side jack panel assembly by removing the 2 
Screws. 


2. Release the 2 clamps to lift the board out of the bracket. 


Set Re-assembly 


Before replacing the back cover, check the following: 


1. Be sure the AC power cord is mounted correctly in its guiding brackets. 
2. Re-place the strain relief for the AC power cord into the cabinet. 


3. Be sure all cables are returned to their original positions. 


Service Modes, Error Codes and Fault Finding 


Index: 


. Supporting Overviews 

. TestPoints. 

. Service Modes. 

. Problems and Solving Tips (related to CSM). 
. ComPair. 

. Error Codes. 

. The Blinking LED Procedure. 


. Protections. 


о со зо сл A W N ғ 


. Repair Tips. 


Supporting Overviews 


e Block Diagram 
• |2C and Supply Voltage Diagram 
e T[estpoint Overview Mono Carrier 


e Test point Overview CRT panel 


Test Points 


The chassis is equipped with test points printed on the circuit board assemblies. These 


test points refer to the functional blocks: 


Table: Test point overview 


Test point Circuit Diagram 
A1-A2-A3-.... Audio processing A8, A9 / A11 
C1-C2-C3-.... Control A7 
F1-F2-F3-.... Frame drive and output A3 
11-12-13-.... Tuner & IF A4 
L1-L2-L3-... Line drive and output A2 

P 1-P2-P3-.... Power supply A1 

51-52-5 3-.... Synchronization A6 
V1-V2-V3-.... Video processing A5, B1 


The numbering is in a logical sequence for diagnostics. Always start diagnosing within a 
functional block in the sequence of the relevant test points for that block. 


Perform measurements under the following conditions: 


e Television set in Service Default Alignment Mode. 
e Video input: Color bar signal. 


e Audio input: З kHz left channel, 1 kHz right channel. 


S ervice Modes 


Service Default Alignment Mode (SDAM) offers several features for the service 
technician, while the Customer Service Mode (CSM) is used for communication 


between the servicer and the customer. 


The L01.1U AC chassis also offers the option of using ComP air, a hardware interface 
between a computer and the TV chassis. It offers the abilities of structured 
troubleshooting, error code reading, and software version readout for all LO1.1U AC 
chassis. 

Minimum requirements for ComP air: a Pentium processor, a Windows OS, and a CD- 


ROM drive (see also “ComP air” section). 


Table: Software cluster overview 


UOC UOC S pecial 


SW Cluster SW name шн 
type Diversity Features 
Stereo 
64K 
dBx, 
L3LUS1 LO1US2x.y TDA9587 ROM 
| Comb 
Size | 
F ilter 
64K 
Stereo 
L3LUN1 LOIUNAx.y TDA9588 ROM 
| non-dBx 
Size 
55K 
Stereo 
L3LUN2 LOIUN5x.y TDA9577 ROM 
a non-dBx 
ize 


Abbreviations in 
Software name: U = 
USA (NAFTA), M = 
Mono, N =Stereo 
non-dBx and S = 
Stereo dBx. 


Service Default Alignment Mode (SDAM) 
Purpose 


e To create a predefined setting for measurements to be made. 
e To override software protections. 

• To Start the blinking LED procedure. 

e To change option settings. 

е To display / clear the error code buffer. 


e To perform alignments. 


S pecifications 


e Tuning frequency: 61.25 MHz (channel 3). 
e Color system: NTSC M. 
e All picture settings at 50% (brightness, color contrast, hue). 
e Bass, treble and balance at 50 96; volume at 25 96. 
e All service-unfriendly modes (if present) are disabled. The service unfriendly 
modes are: 
= Timer/ Sleep тег. 
= Child / parental lock. 
= Blue mute. 
= Hotel / hospital mode. 
= Auto shut off (when no IDENT' video signal is received for 15 minutes). 
= Skipping of non-favorite presets / channels. 
= Auto-storage of personal presets. 
= Auto user menu time-out. 
= Auto Volume Leveling (AVL). 


е Run тег (maximum four digits displayed) 


Software version 
O ption settings 
Error buffer reading and erasing 


S oftware alignments 


How to enter 


To enter SDAM, use one of the following methods: 


Press the following key sequence on the remote control transmitter: 062596 
directly followed by the 'MENU' button (do not allow the display to time out 
between entries while keying the sequence). 

5 hort jumper wires 9631 and 9641 on the family board (see Fig. 8-1) and apply 
AC power. Then press the power button (remove the short after start-up). 
Caution : Entering SDAM by shorting wires 9631 and 9641 will override the +8V- 
protection. Do this only for a short period. When doing this, the service-technician 
must know exactly what he is doing, as it could damage the television set. 

Or via ComPair (with the ComPair 'Tools' RC7150 Service Remote, it should be 


possible to enter SDAM ма the ComPair interface). 


After entering SDAM, the following screen is visible, with S in the upper right corner of 


the screen to indicate that the television is in Service Default Alignment Mode. 


L 
E 
© 
c 
© 
А 
Т 
uw 
a 
А. 


5 


HR XXX XXX XEAN 


CLEAR ? 
E 


> 


E 


Figure: SDAM menu 


Menu explanation 


1. LLLL. This represents the run timer. The run timer counts normal operation 
hours, but does not count standby hours (maximum four digits displayed). 
2. AAABCD-X.Y. This is the software identification of the main microprocessor: 
» A =the project name (L01). 
= В =the region: Е= Europe, A- Asia Pacific, U= NAFTA, | = LATAM. 
= С =the software diversity: 
= Europe:T =1 page TXT, F =Full TXT, V =Voice control 
= LATAM and NAFTA: № =Stereo non-dBx, S =Stereo Вх 
= Asian Pacific: T =ТХТ, N =non TXT, С =NTSC 
= ALL regions: M = mono, D DVD, Q =Mk2 
= D =the language cluster number: 
= X =the main software version number (updated with a major change that 
is incompatible with previous versions) 
= У =the sub software version number (updated with a minor change that is 
compatible with previous versions) 
3. S. Indication of the service mode (S 2 SDAM -Service Default Alignment Mode). 
4. Error Buffer. Shows all errors detected since the last time the buffer was erased. 
Five errors possible. 
5. Option Bytes. Used to setthe option bytes. See 'Options' in the Alignments 
section for a detailed description. Seven codes possible. 
6. Clear. Erases the contents of the error buffer. Select the CLEAR menu item and 
press the MENU RIGHT key. The content of the error buffer is cleared. 
7. Options. Used to setthe option bits. See 'Options' in the Alignments section for a 
detailed description. 
8. AKB. Used to disable (0) or enable (1) the 'black current loop' (AKB = Auto Kine 
Bias). 
9. Tuner. Used to align the tuner. See Типег in the Alignments section for a 


detailed description. 


10.White Tone. Used to align the white tone. See White Tone' in the Alignments 
section for a detailed description. 

11.Geometry. Used to align the geometry settings of the television. See 'Geometry' 
in the Alignments section for a detailed description. 


12.Audio. No audio alignment is necessary for this television set. 


How to navigate 


e In SDAM, select menu items with the MENU UP/DOWN keys on the remote 
control transmitter. The selected item will be highlighted. When not all menu 
items fit on the screen, use the MENU UP/DOWN keys to display the next / 
previous menu items. 

e With the MENU LEFT/RIGHT keys, itis possible to: 

= Activate the selected menu item. 
= Change the value of the selected menu item. 
= Activate the selected submenu. 

e In SDAM, when you press the MENU button, the set will switch to the normal 
user menus (with the SDAM mode still active in the background). To return to the 
SDAM menu press the STATUS/EXIT button. 

e When you press the MENU key in while in an SDAM submenu, you will return to 
the previous menu. 

e In SDAM, press the STATUS/EXIT button to toggle the OSD (except the S which 
indicates SDAM) on and off, to prevent the OSD from interfering with 


measurements. 


How to store SDAM settings 


To store settings changed in SDAM leave the top level SDAM menu by using the 


POWER button on the remote control transmitter or the television set. 


How to exit 


Switch the set to STANDBY by pressing the POWER button on the remote control 
transmitter or the television set. 

If you turn the television set off by removing the AC power (i.e., unplugging the 
television) without using the POWER button, the television set will remain in SDAM 


when AC power is re-applied, and the error buffer is not cleared. 


Customer Service Mode (CSM) 
Purpose 


The Customer Service Mode shows error codes and information on the TV operation 
settings. The servicer can instruct the customer to enter CSM by telephone and read off 
the information displayed. This helps the servicer to diagnose problems and failures in 
the TV set before making a service call. 

The CSM is a read-only mode; therefore, modifications are not possible in this mode. 


How to enter 


To enter CSM, press the following key sequence on the remote control transmitter: '1 2 
3 6 5 4' (do not allow the display to time out between entries while keying the 


sequence). 


Upon entering the Customer Service Mode, the following screen will appear: 


AAABCD X.Y 


i 
ТҰ STSTEM Г NOT TUMED 
ERROR BUFFER 


Figure: CSM menu 


Menu explanation 


1. Indication of the service mode (CSM = Сизютег Service Mode). 

2. Reserved item. 

3. Software identification of the main microprocessor (see ‘Service Default 
Alignment Mode' for an explanation) 

4. Reserved item for P3C call centers (AKBS stands for A dvanced K nowledge B 
ase S ystems). 

5. Indicates the type of TV system or whether or not the television is receiving an 
'IDENT' signal on the selected source. If no IDENT' signal is detected, the 
display will read NOT TUNED' 


6. Displays the last five errors detected in the error code buffer. 


How to exit 


To exit CSM, use one of the following methods: 


e Press the MENU, STATUS/EXIT, or POWER button on the remote control 
transmitter. 


e Press the POWER button on the television set. 


ITV/Commercial Model Service Modes 


Unlike mainstream L01.1U AC models, commercial 101.10 AC models do not use the 
Service Default Alignment Mode. Commercial Models use the Service Default Mode 
(SDM) and Service Alignment Mode (SAM). 


Service Alignment Mode (SAM) and Service Default Mode (SDM) offer several features 


for the service technician. 


To enter the SAM and SDM modes in ITV/commercial models, you must use a Philips 
ITV commercial setup transmitter, such as the RC2573GR orthe RG4172BK). Part 
numbers for two common Philips ITV setup remotes are: 

RC2573GR : part number 4835 310 57554 

RG4172BK : part number 3121 247 91041 


S ervice Alignment Mode (SAM) 
Purpose 

e To perform (software) alignments. 
S pecifications 

e Software alignments 
How to enter 


To enter SAM, you must use a Philips ITV commercial setup transmitter (Such as the 
RC2573GR or the RG4172BK). Use the following method to enter SAM: 


e First, place the setup remote in setup mode. To place the RG4172BK in setup 
mode, press TV SETUP; to place the RC2573GR in setup mode, set the switch 


to the TV SETUP position. Then press the following key sequence on the remote 
control transmitter: '0 6 2 5 9 6' directly followed by the 'RECALL' button (do not 


allow the display to time out between entries while keying the sequence). 


After entering SAM, a special menu screen is visible, with SAM in the upper right corner 


of the screen to indicate that the television is in Service Alignment Mode. 


SAM mode allows the servicer to perform all of the software alignments performed in 


the SDAM mode in mainstream models. 


How to navigate in SAM 


e In SAM, select menu items with the MENU UP/DOWN keys on the remote 
control transmitter. The selected item will be highlighted. When not all menu 
items fit on the screen, use the MENU UP/DOWN keys to display the next / 
previous menu items. 

e With the MENU LEFT/RIGHT keys, itis possible to: 

= Activate the selected menu item. 
= Change the value of the selected menu item. 
= Activate the selected submenu. 

e In SAM, when you press the MENU button, the set will switch to the normal user 
menus (with the SAM mode still active in the background). To return to the SAM 
menu press the RECALL button. 

e When you press the MENU key in while in an SAM submenu, you will return to 


the previous menu. 


How to store SAM settings 


To store settings changed in SAM leave the top level SAM menu by using the POWER 


button on the remote control transmitter or the television set. 


How to exit SAM 


Switch the зе to STANDBY by pressing the POWER button on the remote control 
transmitter or the television set. 

If you turn the television set off by removing the AC power (i.e., unplugging the 
television) without using the POWER button, the television set will remain in SAM when 


AC power Is reapplied. 


Service Default Mode (SDM) 
Purpose 


e To create a predefined setting for measurements to be made. 
e To Override software protections. 

• To Start the blinking LED procedure. 

e To change option settings. 


• To display the error code buffer. 


S pecifications 


e Tuning frequency: 61.25 MHz (channel 3). 
e Colorsystem: NTSC M. 
e All picture settings at 50% (brightness, color contrast, hue). 


e Bass, treble and balance at 50 96; volume at 25 96. 


e All service-unfriendly modes (if present) are disabled. The service unfriendly 


modes are: 


Timer / Sleep timer. 

Child / parental lock. 

Blue mute. 

Auto shut off (when no 'IDENT' video signal is received for 15 minutes). 
Skipping of non-favorite presets / channels. 

Auto-storage of personal presets. 

Auto user menu time-out. 

Auto Volume Leveling (AVL). 


e Runtimer (maximum four digits displayed) 


e Software version 


e Option settings 


e Error buffer reading 


How to enter 


To enter SDM, you must use a Philips ITV commercial setup transmitter (Such as the 
RC2573GR or the RG4172BK). Use the following method to enter SDM: 


e First, place the setup remote in setup mode. To place the the RG4172BK in 
setup mode, press TV SETUP; to place the the RC2573GR in setup mode, set 
the switch to the TV SETUP position. Then press the following key sequence on 
the remote control transmitter: '0 6 2 5 9 6' directly followed by the 'ME NU' button 


(do not allow the display to time out between entries while keying the sequence). 


After entering SDM, a special menu screen is visible, with SDM in the upper right corner 


of the screen to indicate that the television is in Service Default Mode. 


S DM mode allows the servicer to perform all of the alignments, except software 
alignments, which are performed in the SDAM mode in mainstream models. In 


commercial models, software alignments are performed in SAM mode. 


How to navigate 


e In SDM, select menu items with the MENU UP/DOWN keys on the remote 
control transmitter. The selected item will be highlighted. When not all menu 
items fit on the screen, use the MENU UP/DOWN keys to display the next / 
previous menu items. 

e With the MENU LEFT/RIGHT keys, itis possible to: 

= Activate the selected menu item or option. 


» Change the value of the selected menu item or option byte. 


e In SDM, when you press the MENU button, the set will switch to the normal user 
menus (with the SDM mode still active in the background). To return to the SDM 
menu press the RECALL button. 

e In SDM, press the RECALL button to toggle the OSD (except the SDM which 
indicates the setis in SDM mode) on and off, to prevent the OSD from interfering 


with measurements. 


How to store SDM settings 


To store settings changed in SDM leave the top level SDM menu by using the 


POWER button on the remote control transmitter or the television set. 


How to exit 


Switch the setto STANDBY by pressing the POWER button on the remote 
control transmitter or the television set. 

If you turn the television set off by removing the AC power (i.e., unplugging the 
television) without using the POWER button, the television set will remain in SDM 


when AC power is reapplied, and the error buffer is not cleared. 


Problems and Solving Tips Related to CSM 


Picture Problems 


Note : The problems described below are all related to the TV settings. The 
procedures used to change the value (or status) of the different settings are 


described. 


Picture too dark or too bright 
If: 


» The picture improves when you have press the AUTO PICTURE button on 
the remote control transmitter, or 


= The picture improves when you enter the Customer Service Mode 


Then: 


3. Press the AUTO PICTURE button on the remote control transmitter 
repeatedly (if necessary) to choose PERSONAL picture mode. 


4. Press the MENU button on the remote control transmitter. This brings up 
the normal user menu. 

5. In the normal user menu, use the MENU UP/DOWN keys to highlight the 
PICTURE sub menu (if necessary). 

6. Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter the PICTURE sub menu. 

7]. Use the MENU UP/DOWN keys (if necessary) to select BRIGHTNESS. 

8. Press the MENU LEFT/RIGHT keys to increase or decrease the 
BRIGHTNESS value. 

9. Use the MENU UP/DOWN keys to select PICTURE. 

10.Press the MENU LEFT/RIGHT keys to increase or decrease the PICTURE 
value. 

11.Press the MENU button on the remote control transmitter twice to exit the 
user menu. 


12.The new PERSONAL preference values are automatically stored. 


White line around picture elements and text 


If: 
The picture improves after you have pressed the AUTO PICTURE button on the 


remote control transmitter 


Then: 


13.Press the AUTO PICTURE button on the remote control transmitter 
repeatedly (if necessary) to choose PERSONAL picture mode. 

14.Press the MENU button on the remote control transmitter. This brings up 
the normal user menu. 

15.In the normal user menu, use the MENU UP/DOWN keys to highlight the 
PICTURE sub menu (if necessary). 

16.Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter the PICTURE sub menu. 


17.Use the MENU UP/DOWN keys to select SHARPNESS. 

18.Press the MENU LEFT key to decrease the SHARPNESS value. 

19.Press the MENU button on the remote control transmitter twice to exit the 
user menu. 


20. The new PERSONAL preference value is automatically stored. 


S nowy picture 


To enter CSM, press the following key sequence on the remote control 
transmitter: '123654' (do not allow the display to time out between entries while 


keying the sequence). 


Check CSM line 5. If this line reads 'Not Tuned,' check the following: 


o Antenna not connected. Connect the antenna. 

o Noantenna signal or bad antenna signal. Connect a proper antenna 
signal. 

o The tuner is faulty (in this case line 6, the Error Buffer line, will contain 
error number 10). Check the tuner and replace/repair the tuner if 


necessary. 


Black and white picture 
If: 


o The picture improves after you have pressed the AUTO PICTURE button 


on the remote control transmitter 


Then: 


25.Press the AUTO PICTURE button on the remote control transmitter 
repeatedly (if necessary) to choose PERSONAL picture mode. 

26.Press the MENU button on the remote control transmitter. This brings up 
the normal user menu. 

27.In the normal user menu, use the MENU UP/DOWN keys to highlight the 
PICTURE sub menu (if necessary). 

28.Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter the PICTURE sub menu. 

29.Use the MENU UP/DOWN keys to select COLOR. 

30.Press the MENU RIGHT key to increase the COLOR value. 

31.Press the MENU button on the remote control transmitter twice to exit the 
user menu. 


32. The new PERSONAL preference value is automatically stored. 


Menu text not sharp enough 


If: 


o The picture improves after you have pressed the AUTO PICTURE button 


on the remote control transmitter. 


Then: 


34.Press the AUTO PICTURE button on the remote control transmitter 
repeatedly (if necessary) to choose PERSONAL picture mode. 

35.Press the MENU button on the remote control transmitter. This brings up 
the normal user menu. 

36.In the normal user menu, use the MENU UP/DOWN keys to highlight the 
PICTURE sub menu (if necessary). 


37.Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter the PICTURE sub menu. 

38.Use the MENU UP/DOWN keys to select PICTURE. 

39.Press the MENU LEFT key to decrease the PICTURE value. 

40.Press the MENU button on the remote control transmitter twice to exit the 
user menu. 


41.The new PERSONAL preference value is automatically stored. 


ComPair 


Introduction 


ComPair (Computer Aided Repair) is a service tool for Philips Consumer 
Electronics products. ComPair is a further development of the European DST 
(special remote control transmitter for Service), which allows faster and more 


accurate diagnostics. ComP air has three big advantages: 


o ComPairhelps you to get an understanding on how to repair the chassis 
in a short time, by guiding you systematically through the repair 
procedures. 

o ComPairallows very detailed diagnostics (on |2 C level) and is therefore 
capable of accurately indicating problem areas. Y ou do not have to know 
anything about I? C commands yourself because ComP air takes care of 
this. 

o ComPair speeds up the repair time since it can automatically 
communicate with the chassis (when the microprocessor is working) and 
all repair information is directly available. When ComPair is installed 
together with the Force electronic manual of the L01.1U AC chassis, 


schematics and CBAs are only a mouse-click away. 


S pecifications 


ComPair consists of a Windows based faultfinding program and an interface box 


between PC and the product. The ComPair interface box is connected to the PC 


via a serial or RS232 cable. 


In case of the 101 chassis, the ComPair interface box and the TV communicate 


via a bi-directional service cable via the service connector (connector 0267). 


The ComPair faultfinding program is able to determine the problem of the 


television set. ComPair can gather diagnostic information in two ways: 


О 


Automatic (by communication with the television): ComP air can 
automatically read the contents of the entire error buffer. Diagnosis is 
done on 12 C level. ComPair can access the 12 C bus of the television. 
ComPair can send and receive |? C commands to the microprocessor of 
the television. In this way, itis possible for ComPair to communicate (read 
and write) to devices on the |2 C busses ofthe television set. 

Manually (by asking questions to the servicer): Automatic diagnosis is only 
possible if the microprocessor of the television is working correctly, and 
only to a certain extent. When this is notthe case, ComPair will guide you 
through the faultfinding tree by asking you questions (for example; Does 
the screen give a picture? Click on the correct answer: YES / NO) and 
showing you examples (for example; Measure test-point 17 and click on 
the correct oscillogram you see on the oscilloscope). You can answer by 
clicking on a link (for example, text or a waveform picture) that will bring 


you to the next step in the faultfinding process. 


By a combination of automatic diagnostics and an interactive question and 


answer procedure, ComPair will enable you to find most problems in a fast and 


effective way. 


Beside fault finding, ComP air provides some additional features like: 


o Uploading or downloading of presets. 

o Management of preset lists. 

o If both ComPair and the Force electronic service manual are installed, all 
the schematics and CBAs of the television set are available by clicking on 
the appropriate hyperlink. 

o Example: Measure the DC-voltage on capacitor C2568 (Schematic/P anel) 
at the family board. 

= Click on the Panel' hyperlink to automatically show the CBA with a 
highlighted capacitor C 2568. 
= Click on the 'Schematic' hyperlink to automatically show the 


electronic position of the highlighted capacitor. 


How To Connect ComPair 


51.First, install the ComPair Browser software on your PC (see the Quick 
Reference Card for installation instructions). 

52.Connect the RS232 interface cable between a free serial (COM) port of 
your PC and the PC connector (marked with РС) of the ComP air 
interface. 

53.Connectthe AC power adapter to the supply connector (marked 'POWER 
9V DC?) on the ComPair interface. 

54.S witch the ComP air interface ‘off. 

55.5 witch the television set о" (апа remove the AC power). 

56.Connectthe ComPair interface cable between the connector on the rear 
side of the ComP air interface (marked 12 С!) and the ComPair connector 


on the family board (connector 0267). 


57.Plug the AC power adapter in the AC power outlet and switch the ComP air 
interface 'on'. The green and red LEDs light up together. The red LED 
turns off after approximately 1 second, while the green LED remains lit. 


58.Start the ComPair program and read the ‘introduction’ chapter. 


Figure: ComPair connection 


How To Order 


ComP air order codes for NAFTA : 


o ComPair Software: S14191. 

o ComPair Interface Box: 4822 727 21631. 
o AC Adapter: T405-ND. 

o ComPairQuick Start Guide: ST4190. 

o ComPair interface cable: 3122 785 90004. 


Error Codes 


The error code buffer contains all errors detected since the last time the buffer 
was erased. The buffer is written from left to right. When an error occurs that is 
not yet in the error code buffer, itis displayed at the left side and all other errors 


shift one position to the right. 


How To Read The Error Buffer 
Y ou can read the error buffer in 3 ways: 


o On screen via the SDAM (if you have a picture). Examples: 
= ERROR:00000:No errors detected 
= ERROR:60000: Error code 6 15 the last and only detected error 
= ERROR:96000: Error code 6 was detected first and error code 
9 is the last detected (newest) error 
o Via the blinking LED procedure (when you have no picture). See Тһе 
Blinking LED Procedure’. 


o Via ComParirr. 


How To Clear The Error Buffer 
The error code buffer is cleared in the following cases: 


o Byusing the CLEAR command in the SDAM menu: 
= To enter ‚БАМ, press the following key sequence on the remote 
control transmitter: '062596' directly followed by the MENU' button 
(do not allow the display to time out between entries while keying 


the sequence). 


» Make sure the menu item CLEAR is highlighted. Use the MENU 
UP/DOWN buttons, if necessary. 
= Press the MENU RIGHT button to clear the error buffer. The text on 
the right side of the 'CLEAR' line will change from 'CLEAR?' to 
CLEARED' 
o Ifthe contents of the error buffer have not changed for 50 hours, the error 


buffer resets automatically. 


Note: If you exit SDAM by disconnecting the AC power from the television set, 


the error buffer is not reset. 


Error Codes 


In case of non-intermittent faults, write down the errors present in the error buffer 
and clear the error buffer before you begin the repair. This ensures that old error 
codes are no longer present. 

If possible, check the entire contents of the error buffer. In some situations, an 
error code is only the result of another error and not the actual cause of the 
problem (for example, a fault in the protection detection circuitry can also lead to 


a protection). 


Table: Error code overview 


Error 
Error Device n Check item Diagram 
description 
0 - No Error 
X-Ray 
1 - Protection 2465, 7460 A2 
(USA) 
7460, 
Horizontal 7461, 
2 A2 
Protection 7462, 
7463, 6467 
7861, 
Vertical 
3 TDA8359TDA9302 VlotAux A2, A3 
Protection 
+13v 
МАР I2C 
A9 or 
4 MSP34X5TDA9853 identification 7831, 7861 "T 
error 
A1, A2. 
POR 3.3V/8V 7200, 
5 TDA95XX Ab, A6, 
Protection 7560, 7480 
А7 
Generall2C 17200, 
6 |2 C bus А7 
bus error 3624, 3625 
Power Down 
7 - (over current) 
prot. 
7400, 


E/W Protection 
8 - 3405, A2 


(Large Screen) 
3406, 3400 


Error 


Error Device Check item Diagram 
description 
NVMI2C 7602, 

9 M24C08 identification 3611, Al 
error 3603, 3604 
Tuner! 2С 

10 Tuner identification 1000, 7482 A2,A4 
error 


Black current 7330, RGB 
11  TDA6107/8 | B1, B2 
loop protection amps, CRT 


MAPI2C 
12 Mo65669 identification 7803 P 
error (USA) 
DVDI2C DVD 
DVD 
14 DVD Loader identification Interface 
Loader 
error module 


Note: Error 7 is not applicable. 


The Blinking LED Procedure 


Using this procedure, you can make the contents of the error buffer visible via the 


front LED. This is especially useful when there is no picture. 


When the SDAM is entered, the LED will blink the contents of the error-buffer: 


o 1-14 short blinks (indicates error number 1-14), 
o When allthe error-codes are displayed, the sequence finishes with an 'on' 
LED blink of 1.5 seconds, 


o The sequence starts again. 


Example of error buffer: 129600 
After entering SDAM, the following occurs: 


o llong оп" blink of 5 seconds to start the sequence, 

o 12shortblinks followed by a pause of 1.5 seconds, 

о SOshortblinks followed by a pause of 1.5 seconds, 

o 6shortblinks followed by a pause of 1.5 seconds, 

o llong оп" blink of 1.5 seconds to finish the sequence, 


o The sequence starts again at 12 short blinks. 


Protections 


If a fault situation is detected, an error code will be generated; and, if necessary, 
the television set will go into protection mode. Blinking of the red LED ata 
frequency of 3 Hz indicates the protection mode. In some error cases, the 
microprocessor does not put the set in protection mode. The error codes of the 
error buffer and the blinking LED procedure can be read via the Service Default 
Alignment Menu (SDAM), or via ComPair. 

To get a quick diagnosis the chassis has two service modes implemented: 


o The Customer Service Mode (CSM). 
o The Service Default Alignment Mode (SDAM . 


For a detailed description, see the "Customer Service Mode" and "Service 


Default Alignment Mode" sections. 


Repair Tips 
Below some failure symptoms are given, followed by a repair tip. 


o Setis dead and makes hiccupping sound. 'Main Power Supply' is 
available. Hiccupping stops when L5561 is de-soldered, meaning that 
problem is in the 'Main Power Supply' line. No output voltages at LOT, no 
horizontal deflection. Reason: line transistor 7460 is defective. 

o Setis dead, and makes no sound. Check power supply IC 7520. Result: 
voltage at pins 1, 3, 4, 5 and 6 are about 180 V and pin 8 is 0 V. The 
reason why the voltage on these pins is so high is that the output driver 
(pin 6) has an open load. Thatis why MOSFET 7521 is not able to switch. 
Reason: feedback resistor 3523 is defective. Caution : Be careful 
measuring the gate of 7521: circuitry is very high ohmic and can easily be 
damaged! 

o Setis in hiccup mode and shuts down after 8 seconds. The blinking LED 
(setis in SDAM mode) indicates error 5. As it is unlikely that the 
microprocessor РОК апа '+8V protection' happen at the same time, 
measure the '+8V' supply. If this voltage is missing, check transistor 7480. 

o Setis in non-stop hiccup mode. Set is in over-current mode; check the 
secondary sensing (opto coupler 7515) and the 'Main Power Supply' 
voltage. Signal 'Stdby con' must be logic low under normal operation 
conditions and goes to high (3.3 V) under standby and fault conditions. 

o Settums on, but without picture and sound. The screen shows snow, but 
OSD and other menus are okay. Blinking LED procedure indicates error 
11, so problem is expected in the tuner (part reference number 1000). 
Check presence of supply voltages. 'Vlotaux+5V' voltages at pin 5 and 7 
are okay; VT supply' at pin 9 is missing. Conclusion: resistor 3460 is 


defective. 


О 


Set tums on, but with а half screen at the bottom. Sound is okay. Blinking 
LED (setis in SDAM mode) indicates error 3. Check 'Vlotaux+11V' and 
450V'. If they are okay, problem is expected in the vertical amplifier IC 
7471. Use an oscilloscope to measure the waveform on pin 17 of the 
UOC. Also, measure the waveform at pin 1 of IC 7471. If the signal there 


IS missing, a defective resistor R3244 caused the problem. 


Alignments 


Index of this chapter: 


1. General Alignment Conditions 
2. Hardware Alignments 


3. Software Alignments and Settings 


Note: The Service Default Alignment Mode (SDAM) is described in the "Service Modes, 
Error Codes and Fault Finding" section. SDAM menu navigation is performed by using 
the MENU UP, MENU DOWN, MENU LEFT, and MENU RIGHT keys of the remote 


control transmitter. 


General Alignment C onditions 


Perform all electrical adjustments under the following conditions: 


e AC voltage and frequency: 110 V (x 10 96), 60 Hz (x 5 96). 

e Connect ће television set to the AC power via an isolation transformer. 

e Allow the television set to warm up for approximately 20 minutes. 

e Measure the voltages and waveforms in relation to chassis ground (with the 
exception of the voltages on the primary side of the power supply). Never use 
heatsinks as ground. 

е Testprobe: Ri > 10 MOhm; Ci «2.5 pF. 


e Use an isolated trimmer/screwdriver to perform the alignments. 


Hardware Alignments 


Figure: Family board (top view) 


Vg2 Adjustment 


1. To enter SDAM, press the following key sequence on the remote control 
transmitter: 0 6 2 5 9 6 directly followed by the MENU button (do not allow the 
display to time out between entries while keying the sequence). 

2. Use the MENU UP/DOWN keys to highlight the WHITE TONE sub menu. 

3. Press the MENU LEFT or MENU RIGHT key to enter the WHITE TONE sub 
menu. 

4. In the WHITE TONE sub menu, press the MENU UP/DOWN keys to select 
NORMAL RED, NORMAL GREEN, or NORMAL BLUE. 


5. Use the MENU LEFT/RIGHT keys to setthe values of NORMAL RED, NORMAL 
GREEN and NORMAL BLUE to '40*. 

6. Press the MENU button twice to enter the normal user menu. 

7. In the normal user menu, use the MENU UP/DOWN keys to highlight the 
PICTURE sub menu (if necessary). 

8. Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter the PICTURE sub menu. 

9. Use the MENU UP/DOWN keys to select PICTURE. Be sure to record the 
current value of PICTURE. 

10.Use the MENU LEFT/RIGHT keys to set the value of PICTURE to '0'. 

11.Use the MENU UP/DOWN keys to select BRIGHTNESS. Be sure to record the 
current value of BRIGHTNESS. 

12.Use the MENU LEFT/RIGHT keys to setthe value of BRIGHTNESS to minimum 
(OSD just visible in a dark room). 

13.Press the MENU button twice to return to the top level SDAM menu. 

14.Press the STATUS/EXIT button to hide the SDAM onscreen display. 

15.Connect the RF output of a video pattern generator to the antenna input. 

16.Input a 'black picture' test pattern to the television set. 

17.Set the oscilloscope to 50 V/div and the time base to 0.2 milliseconds (external 
triggering on the vertical pulse). 

18.Ground the scope at the CRT panel and connect a 10:1 probe to one of the 
cathodes of the picture tube socket (see schematic diagram B). 

19.Measure the' cut off pulse' during the first full line after the frame blanking (see 
Fig. 8-2). You will see two pulses, one being the 'cut off pulse' and the other 
being the 'white drive pulse'. Choose the one with the lowest value; this is the 'cut 
off pulse’. 

20.Select the cathode with the highest VDC value for the alignment. Adjust the 
V cutoff of this gun with the SCREEN potentiometer (see Fig. 8-1) on the LOT to 
the correct value (see table 8-1). 

21.Press the STATUS/EXIT button to display the SDAM onscreen display. 


22.Press the MENU button to enter the normal user menu. 


23.1п the normal user menu, use the MENU UP/DOWN keys to highlight the 
PICTURE sub menu (if necessary). 

24.Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter the PICTURE sub menu. 

25.Use the MENU UP/DOWN keys to select PICTURE. 

26.Use the MENU LEFT/RIGHT keys to reset the value of PICTURE to the original 
value. 

27.Use the MENU UP/DOWN keys to select BRIGHTNESS. 

28.Use the MENU LEFT/RIGHT keys to resetthe value of BRIGHTNESS to the 
original value. 

29.Press the MENU button twice to return to the top level SDAM menu. 

30.Use the POWER button on the remote control transmitter or the POWER button 
on the television set to turn off the television set. This will save the changes 
made in SDAM. 
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Figure: V cutoff 


Table: Vg2 cut-off point (Large Screen) 


Screen Size (RF= Real Flat) Cut-off point (V) 


20RF Matsushita 

20RF Samsung 

20RF LG Philips +145 V +H- 4 V 
25V Curved Face 

27У Curved Face 


27RF 
о +155 V + 4 М 
29RF LG Philips 
20RF Philips 
27RF Samsung 
32RF +160 V +- 4 V 


26 Wide Screen RF 
30 Wide Screen RF 


RF =Real Flat 


V = (Visible) Diagonal Screen Measurement of Phosphor 


Focusing 


1. Connectthe RF output of a video pattern generator to the antenna input. 

2. Inputa circle or crosshatch test pattern to the television set. 

3. Press the AUTO PICTURE button on the remote control transmitter repeatedly to 
choose PERSONAL or MOVIES picture mode. 

4. Adjustthe FOCUS potentiometer (see Fig. 8-1) until the vertical lines near the left 
and right sides of the screen, and near the horizontal center of the screen, are at 


minimum width without visible haze. 


Software Alignments and Settings 


The following options are performed in the Service Default Alignment Mode (SDAM ). 
S DAM is described in the 'Service Modes, Error Codes and Fault Finding' section. 


The following alignments are explained: 


OPTIONS 
TUNER 
WHITE TONE 
GEOMETRY 
AUDIO 


іл A о N ка 


O ptions 


Options are used to control the presence or absence of certain features and hardware. 


How to change an O ption Byte 


An Option Byte represents a number of different options. Changing these bytes directly 
makes it possible to set all options very quickly. All options are controlled via seven 
option bytes. 

Note: Each option byte controls several features of the television set; therefore, before 
changing option byte information, it is important to record the current option byte values. 
This ensures that the television features can be restored to the original settings, if 


necessary. 


1. To enter SDAM, press the following key sequence on the remote control 
transmitter: 0 6 2 5 9 6 directly followed by the MENU button (do not allow the 


display to time out between entries while keying the sequence). 


2. Use the MENU UP/DOWN keys to highlight the OPTIONS sub menu. 

3. Press the MENU LEFT or MENU RIGHT key to enter the OPTIONS sub menu. 

4. In the OPTIONS sub menu, press the MENU UP/DOWN keys to select OP 1' 
through 'OP 7. 

5. Use the number keys on the remote control transmitter to enter a new value for 
the selected option byte. The value must be entered as a three-digit value (for 
example, '4' would be entered as '0 0 4'). 

6. The selected value must be between '0' and '255'. 

7. When all desired changes to the option bytes are made, press the MENU button 
to return to the top level SDAM menu. This will save changes to the option byte 
settings. 

8. To ensure the option byte changes take effect: Turn the television set OFF by 
using the POWER button on the remote control transmitter or the local keyboard. 
Disconnect the television set from AC power for atleast ten seconds. Reconnect 
the television setto AC power. Turn the television set ON by using the POWER 


button on the remote control transmitter or the local keyboard. 
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Figure: Options menu 


How to change iTV Option Bytes 


An Option Byte represents a number of different options. Changing these bytes directly 
makes it possible to set all options very quickly. All options are controlled via five option 


bytes. 


Note: Fach option byte controls several features of the television set; therefore, before 
changing option byte information, it is important to record the current option byte values. 
This ensures that the television features can be restored to the original settings, if 


necessary. 


1. To enter SDM, you must use a Philips ITV commercial setup transmitter (such as 
the RC2573GR orthe RG4172BK). Use the following method to enter SDM: 


First, place the setup remote in setup mode. To place the RG4172BK in setup 
mode, press TV SETUP; to place the RC2573GR in setup mode, set the switch 
to the TV SETUP position. Then press the following key sequence on the remote 
control transmitter: '0 6 2 5 9 6' directly followed by the 'MENU' button (do not 


allow the display to time out between entries while keying the sequence). 


2. Use the MENU UP/DOWN keys to scroll through the OPTIONS until you reach 
ОВ1 through 085. 

3. Use the number keys on the remote control transmitter to enter a new value for 
the selected option byte. The value must be entered as a three-digit value (for 
example, '4' would be entered as '0 0 4'). 

4. The selected value must be between '0' and '255'. 

5. When all desired changes to the option bytes are made, press the MENU button 
to return to the top level SDM menu. This will save changes to the option byte 
settings. 

6. To ensure the option byte changes take effect: Turn the television set OFF by 
using the POWER button on the remote control transmitter or the local keyboard. 
Disconnect the television set from AC power for at least ten seconds. Reconnect 
the television setto AC power. Turn the television set ON by using the POWER 
button on the remote control transmitter or the local keyboard. 


Option C ode Tables 


Table: Option code settings 


Model Number ОРІ OP2 ОРЗ OP4 OP5 OP6 OP7 


20DV693R01 0 23 65 162 252 153 64 
20DV693R02 0 23 65 162 252 153 80 
20М5 334R 37 0 23 |65 1 144 88 0 
20P T633R/37 0 23 1 1 144 152 0 
20PT643F/35R 64 23 65 1 236 152 0 
20PT6G643R 01 0 23 1 1 236 152 0 
20РТ653В/37 0 23 1 1 252 152 0 
21PT6331/44R 16 23 6 1 144 152 0 
21PT633R/85C 0 23 1 1 144 152 0 
21PT6431/44R 16 23 6 1 236 152 0 
21PT643R/85C 0 23 l 1 236 152 0 
24P T633F/35R 64 23 193 1 252 152 0 
24P T633R/37 0 23 129 1 252 152 0 
25РТ5335/37С 0 23 1 1 252 152 0 
25PT633R/85C 0 23 129 1 252 152 0 
27DV693R37A 0 23 209 162 252 153 64 
27MS 3404/17 0 23 65 1 252 152 0 
27MS 4504/17 0 23 193 1 252 152 0 
2]P T5415 37A 0 23 65 1 252 152 0 
2]PT543F 35A 64 23 65 1 252 152 0 
21РТ5435/37А 0 23 |l 1 252 152 0 


Model Number ОР1 OP2 ОРЗ OP4 OP5 OP6 OP7 
27РТ5635 37А 0 23 65 162 252 153 80 
27PT633R/37C 0 23 145 162 252 153 80 
27PT643F 35A 64 23 193 1 252 152 0 
27PT643R/37C 23 193 1 252 152 0 
27PT643R/37A 23 193 1 252 152 0 


27PT663R/37A 


0 
0 

27PT643R/97A 0 23 193 | 252 152 0 
0 23 145 162 252 153 80 
0 


21PT663R/37C 23 145 162 252 153 80 
29DV6931/85R 16 23 209 162 252 153 64 
29РТ5435/44А 23 1 1 252 152 0 
29РТ5435/85А 23 1 1 252 152 0 


29PT633R/85A 


0 
0 

29РТ5635/85А 0 23 1 162 252 153 80 
0 23 129 1 252 152 0 
0 


29P T633R /B5C 23 129 1 252 152 0 
29PT643R85A 16 23 193 1 252 152 0 
29P T6631/44R 16 23 209 162 252 153 80 
29PT663R/85A 0 23 145 162 252 153 80 
29PT663R/85C 0 23 145 162 252 153 80 
29PT6635 85A 16 23 209 162 252 153 80 


30DV693R 37A 0 31 149 162 252 153 64 
30DV693R 37C 0 31 149 162 252 153 64 
30PW633F 35A 0 31 149 162 252 153 80 
30PW633R 37A 0 31 149 162 252 153 80 
30PW633R 37C 0 31 149 162 252 153 80 


Model Number ОР1 OP2 ОРЗ OP4 OP5 OP6 OP7 
32PT541537G 23 193 1 252 152 0 
32PT543S/37A 23 129 1 252 152 0 
32PT543S/37G 23 129 1 252 152 0 
32PT553S/37A 23 129 1 252 152 64 
32РТ5535/376 23 129 1 252 152 64 
32PT563537G 23 193 162 252 153 80 
32PT633R/37D 31 145 162 252 153 80 
32PT663R/37A 31 145 162 252 153 80 


MS 32525431 


0 
0 
0 
0 
0 
32PT5635 37A 0 23 193 162 252 153 80 
0 
0 
0 
0 23 1129 1 189 88 0 
0 


MS 36525427 23 129 1 189 88 0 


Table: Option code settings for iTV/Commercial models 


Model Number ОРІ ОР2 ОРЗ ОР4 ОР5 
25LT220L/17 212 16 2 65 168 
25LT421L/17 196 252 3 33 172 
25ST220L/17 212 16 2 67 8 
27LT220L/17 212 16 2 65 168 
27LT621L/17 198 252 3 33 172 
27ST110P/35 212 16 2 67 8 
27ST220L/17 212 16 2 67 8 
27ST230P/35 212 16 2 67 8 
27ST240P/35 212 16 2 67 8 


27ST420L/17 196 220 3 35 12 


Model Number ОР1 ОР? ОРЗ OP4 OP5 


27514211/17 196 220 3 35 12 

32LT621L/17 198 252 11 41 252 
325T220P/17 198 220 11 43 12 

325Т230Р/35 198 220 11 43 12 

365T220P/35 198 220 11 43 12 

3651230P/35 198 220 11 43 12 

Tuner 


Note: Described alignments are only necessary when the NVM (part reference number 
7602) is replaced. 


IF-PLL 


This adjustment is auto-aligned. Therefore, no action is required. 


AGC (AGC take over point) 


1. Connectthe RF output of a video pattern generator to the antenna input. 

2. Input а color bar test pattern to the television set. 

3. Setthe amplitude of the video pattern generator to 10 mV and setthe frequency 
to 61.25 MHz (channel 3). 

4. Connecta DC multimeter to pin 1 of the tuner (item 1000 on the main chassis). 

5. To enter SDAM, press the following key sequence on the remote control 
transmitter: 0 6 2 5 9 6 directly followed by the MENU button (do not allow the 


display to time out between entries while keying the sequence). 


Use the MENU UP/DOWN keys to highlight the TUNER sub menu. 

Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter the TUNER sub menu. 

Use the MENU UP/DOWN keys to select AGC. 

Use the MENU LEFT/RIGHT keys to adjust ће AGC value (default value is 27) 
until the DC-voltage at pin 1 of the tuner lies between 3.8 V and 2.3 V. 
10.Press the MENU button to return to the top level SDAM menu. 

11.То ensure the АСС change takes effect: 


se pur sb ccn 


= Turn the television set ‘off by using the POWER ' button on the remote 
control transmitter or the local keyboard. 

= Disconnect the television set from AC power for atleast ten seconds. 

= Reconnect the television set to AC power. 

= Turn the television set "оп by using the POWER ' button on the remote 


control transmitter or the local keyboard. 


SL (Slicing Level) 


This adjustment sets the sync slicing level for non-standard signals. Y ou must turn it 'on' 


to help correct picture instability in premium decoded cable channels. 


e OFF: slicing level dependent on noise detector. 
e ON: fixed slicing level of 70 96. 


To adjust SL: 


1. To enter SDAM, press the following key sequence on the remote control 
transmitter: 0 6 2 5 9 6 directly followed by the MENU button (do not allow the 
display to time out between entries while keying the sequence). 

2. Use the MENU UP/DOWN keys to highlight the TUNER sub menu. 

3. Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter the TUNER sub menu. 


Use the MENU UP/DOWN keys to select SL. 
Use the MENU LEFT/RIGHT keys to toggle SL 'Off and Оп. 
Press the MENU button to return to the top level SDAM menu. 


ous 


To ensure the SL setting is saved: 
= Turn the television set 'off by using the POWER' button on the remote 
control transmitter or the local keyboard. 
= Disconnect the television set from AC power for atleast ten seconds. 
» Reconnectthe television set to AC power. 
= Turn the television set оп by using the POWER ' button on the remote 


control transmitter or the local keyboard. 


White Tone 


NORMAL RED 


NORMAL GREEN 


NORMAL BLUE 


Figure: White tone alignment menu 


The values of the ‘black cut off level’ can be adjusted іп the WHITE TONE' sub menu. 
Normally, no alignment is needed for WHITE TONE', and the given default values are 


used. 


Default settings: 
NORMAL (color temperature = 9600 K): 


= NORMAL RED = 40 
= NORMAL GREEN = 40 
= NORMAL BLUE =40 


To adjust NORMAL RED, NORMAL GREEN, and NORMAL BLUE: 


1. To enter SDAM, press the following key sequence on the remote control 
transmitter: 0 6 2 5 9 6 directly followed by the MENU button (do not allow the 
display to time out between entries while keying the sequence). 

2. Use the MENU UP/DOWN keys to highlight the WHITE TONE sub menu. 

3. Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter the WHITE TONE sub menu. 

4. Use the MENU UP/DOWN keys to select NORMAL RED, NORMAL GREEN, or 
NORMAL BLUE. 

5. Use the MENU LEFT/RIGHT keys to adjustthe value of NORMAL RED, 
NORMAL GREEN, or NORMAL BLUE. 

6. When all desired changes to the WHITE TONE sub menu values are made, 
press the MENU button to return to the top level SDAM menu. 

7. To ensure the WHITE TONE settings are saved: 

= Turn the television set 'off by using the POWER ' button on the remote 
control transmitter or the local keyboard. 

= Disconnect the television set from AC power for atleast ten seconds. 

= Reconnect the television set АС power. 

= Turn the television set оп by using the POWER ' button on the remote 


control transmitter or the local keyboard. 


Geometry 


The geometry alignments menu contains several items for correct picture geometry 


alignment. 


1. Connectthe RF output of a video pattern generator to the antenna input. 

2. Input а crosshatch test pattern to the television set. 

3. Setthe amplitude of the video pattern generator to atleast 1 mV and set ће 
frequency to 61.25 MHz (channel 3). 

4. Press the AUTO PICTURE button on the remote control transmitter repeatedly to 
choose PERSONAL or MOVIES picture mode. 

5. To enter SDAM, press the following key sequence on the remote control 
transmitter: 0 6 2 5 9 6 directly followed by the MENU button (do not allow the 
display to time out between entries while keying the sequence). 

6. Use the MENU UP/DOWN keys to highlight the GEOMETRY sub menu. 

7. Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter the GEOMETRY sub menu. 

8. Use the MENU UP/DOWN keys to highlight either the HORIZONTAL sub menu 
or the VERTICAL sub menu. 

9. Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter either the HORIZONTAL sub menu 
or the VERTICAL sub menu. 

10.Use the MENU UP/DOWN keys to select items in the HORIZONTAL sub menu 
or the VERTICAL sub menu. 

11.Use the MENU LEFT/RIGHT keys to adjust the values of items in the 
HORIZONTAL and VERTICAL sub menus. 

12.When all desired changes to the HORIZONTAL and VERTICAL sub menu values 
are made, press the MENU button twice to return to the top level SDAM menu. 

13.To ensure the GEOMETRY settings are saved: 

= Turn the television set 'off by using the POWER ' button on the remote 


control transmitter or the local keyboard. 


= Disconnect the television set from AC power for atleast ten seconds. 


= Reconnect the television set to AC power. 


= Turn the television set "оп by using the 'POWER' button on the remote 


control transmitter or the local keyboard. 
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Figure: Geometry alignments 


VERT. SLOPE 


VEHT. SHFT 


VERT. АМРИТЦОЕ 


VA GORRECTION 


HOR. SHIFT 


HOR. AMPLITUDE 


ЕЗІ PARABOLE 


UPPER ЕЛИ CORNER 


LOWER EW GORKER 


БР TRAPEZILM 


HOR. PARALLELOGRAM 


НОВ. Вот 


The following alignments can be performed in the GEOMETRY sub menu: 


Horizontal Amplitude and Phase: 


Horizontal Amplitude and Phase: 


HOR IZ CNTAL 


Figure: Horizontal alignment menu 


e Horizontal Shift (HSH). Select Horizontal Shift to center the picture on the screen. 

e Horizontal Parallelogram (HP). Set Horizontal Parallelogram to prevent the 
picture from slanting to one side. 

е Horizontal Bow (HB). Set Horizontal Bow to prevent the top and bottom of picture 
from bending to the sides. 

e EastWest Width (EWW). Select EastWest Width and align the picture width until 
the complete test pattern is visible. 

e EastWestParabola (EWP). Select East-West Parabola and align the vertical 
sides until the sides are straightened. 

e Upper Comer Parabola (UCP). Select Upper Corner Parabola to straighten the 
top of the vertical lines at the sides. 

е Lower Comer Parabola (LCP). Select Lower Corner Parabola to straighten the 
bottom of the vertical lines at the sides. 

e EastWestTrapezium (EWT). Align straight vertical lines in the middle of the 


screen. 


Vertical Amplitude and Position: 


Vertical Amplitude and Position: 


HOR IZONT AL 
VERTICAL 


Figure: Vertical alignment menu 


e Vertical Amplitude (VAM). Aligns the height of the picture (other vertical 
alignments are NOT compensated). 

e Vertical slope (VSL). Aligns the picture so the proportions are the same at the top 
and bottom of the screen. This alignment must be performed first, before all other 
vertical alignments. Turning SBL 'on' will assist in performing this alignment. 

e Service blanking (SBL). Turns the blanking of the lower half of the screen 'on' or 
'off' (to be used in combination with the vertical slope alignment). 

e Vertical S-Correction (VSC). Aligns the vertical linearity, so that the vertical 
intervals of the grid-patterns are the same over the entire height of the screen. 

e Vertical Shift (VSH). Aligns the vertical center of the picture to the vertical center 
of the CRT. After performing this alignment, it may be necessary to perform the 
VAM alignment again. 

e Vertical Zoom (VX). Adjusts the picture height. 

e Delta Horizontal Shift 60 Hz (H60). 

e Delta Vertical Amplitude 60 Hz (V60). 


Methods of adjustment 


1. Select Service Blanking (SBL) and set it to 1. The lower half of the picture will be 
blanked. 

2. Press the MENU UP/DOWN buttons to select Vertical Slope (VSL). 

3. Align VSL to start the blanking exactly at the horizontal white line at the center of 
the test circle (align the bottom of the screen so that castellations just disappear). 

4. Press the MENU UP/DOWN buttons to select SBL and set it back to 0. The full 
picture reappears. 

5. Select Vertical Amplitude (VAM) and align the picture height to approximately 
13.0 - 13.1 blocks (align the top of the screen so that castellations just 
disappear). 

6. Select Vertical Shift (VSH) and align for vertical centering of the picture on the 


screen. 


Repeat the last two steps if necessary. 


The table below lists the default GEOMETRY values for the different television sets. 


Table: Default geometry values (Large Screen) 


29RF, 
Parameter гй 25V 27V[29" 35V 28WS 32WS 28WSRF 32WSRF 


Parameter 25V 27V[29" 35V 28WS 32WS 28WSRF 32WSRF 


VSL Vertical 
25 19 42 31 

Wes ss we m 
VAM Vertical 

26 32 32 3] 30 23 23 30 
eri nn n» nn m 
VSC Vertical 

| 23 23 |23 27 24 24 12 20 

Кышын nn num ш m 
VSH Vertical 

31 28 28 26 18 23 36 34 
Ae mor вв ab во 

25 - - 25 25 25 25 25 
Zoom 


Audio 


Figure: Audio alignment menu 


No alignments are necessary for the AUDIO sub menu. Use the default values. 


AF-M (NICAM threshold) 


Default value is 300. 


To adjust AF -M: 


1. To enter SDAM, press the following key sequence on the remote control 
transmitter: 0 6 2 5 9 6 directly followed by the MENU button (do not allow the 
display to time out between entries while keying the sequence). 

Use the MENU UP/DOWN keys to highlight the AUDIO sub menu. 

Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter the AUDIO sub menu. 

Use the MENU UP/DOWN keys to select AF -M. 

Use the MENU LEFT/RIGHT keys to adjust the value of AF-M to 300. 

Press the MENU button to return to the top level SDAM menu. 


To ensure the AF-M setting is saved: 


oe eS ai БӘ 


Тит the television set 'off by using the РОМЕН button on the remote 
control transmitter or the local keyboard. 

Disconnect the television set from AC power for at least ten seconds. 
Reconnect the television set to AC power. 

Turn the television set 'on' by using the POWER ' button on the remote 


control transmitter or the local keyboard. 


A2T (TV A2 Threshold) 


Default value is 250. 


To adjust A2T: 


px. PONS Xx. а БӘ 


. To enter SDAM, press the following key sequence on the remote control 


transmitter: 0 6 2 5 9 6 directly followed by the MENU button (do not allow the 
display to time out between entries while keying the sequence). 

Use the MENU UP/DOWN keys to highlight the AUDIO sub menu. 

Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter the AUDIO sub menu. 

Use the MENU UP/DOWN keys to select A2T. 

Use the MENU LEFT/RIGHT keys to adjust the value of A2T to 250. 

Press the MENU button to return to the top level SDAM menu. 

To ensure the A2T setting is saved: 


Turn the television set 'off by using the POWER ' button on the remote 
control transmitter or the local keyboard. 

Disconnect the television set from AC power for at least ten seconds. 
Reconnect the television set to AC power. 

Turn the television set 'on' by using the POWER ' button on the remote 


control transmitter or the local keyboard. 


Circuit Description 


Index of this chapter: 


Introduction 

Audio Signal Processing 
Video Signal Processing 
Synchronization 
Deflection 

Power Supply 

Control 

Abbreviations 

IC Data Sheets 
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Notes: 


e Fora good understanding of the following circuit descriptions, please use the 
Block diagram . Where necessary, you will find a separate drawing for 
clarification. 

e Figures below can deviate slightly from the actual situation, due to different set 


executions. 


Introduction 


The 'L01.1U АС chassis is a global TV chassis for the model year 2003 and is used for 


TV sets with screen sizes from 20" - 32" (large screen), in Super Flat, Real Flat, and 


Wide Screen executions. In comparison to its predecessor (the 'L01.1U AB’), the 


chassis has enhanced features like a 2D 3-line Comb-filter and 'Active Control". 


The standard architecture consists of a Mono Carrier, a Picture Tube panel, a Side 1/0 


panel, and a Top Control panel. 


The Mono Carrier consists primarily of conventional components with hardly any 


surface mounted devices. 
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Figure: Mono Carrier component side 


The functions for video processing, microprocessor (P), and teletext (TXT) decoder are 
combined in one IC (TDA958xH), the so-called Ultimate One Chip (UOC). This chip is 


(Surface) mounted on the copper side of the LSP. 
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Figure: Mono Carrier solder side 


The 'L01.1U AC' is divided into 2 basic systems, i.e. mono and stereo sound. While the 
audio processing for the mono sound is done in the audio block of the UOC, an external 
audio processing IC is used for stereo sets. 


The tuning system features 181 channels with on-screen display. The main tuning 
system uses a tuner, a microcomputer, and a memory IC mounted on the Mono Carrier. 
The microcomputer communicates with the memory IC, the customer keyboard, remote 
receiver, tuner, signal processor IC and the audio output IC ма the 12 C bus. The 
memory IC retains the settings for favorite stations, customer-preferred settings, and 
service / factory data. 

The on-screen graphics and closed caption decoding are done within the 
microprocessor, and then sent to the signal processor IC to be added їо the main 
signal. 


The chassis utilizes a Switching Mode Power Supply ($ МР5) for the main voltage 
source. The chassis has a 'hot ground reference on the primary side and a cold ground 
reference on the secondary side of the power supply and the rest of the chassis. 


Audio Signal Processing 


Stereo 


In stereo sets, the signal goes via the SAW filter (position 1002/1003), to the audio 
demodulator part of the UOC IC 7200. The audio output on pin 33 goes to the stereo 
decoder 7831/ 7861. The switch inside this IC selects either the internal decoder or an 


external source. 


There are two stereo decoders versions used: 


1. A BTSC DBX stereo/S AP decoder (MSP 34X5 at position 7831) for the highest 
specified sets, and 

2. A BTSC non-DBX stereo decoder (TDA9853 at position 7861) for BTSC 
Economic. 


The output is fed to the to the audio amplifier (AN 7522 at position 7901). The volume 
level is controlled at this IC (pin 9) by a control line (Volume|M ute) from the 
microprocessor. The audio signal from 7901 is then send to the speaker and 


headphone output panel. 


Stereo audio signal processing 
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Mono 


In mono sets, the signal goes via the SAW filter (position 1002/1003), to the audio 
demodulator part of the UOC IC 7200. The audio output on pin 48 goes to the audio 
amplifier (AN 7523 at position 7902). 

The volume level is controlled at this IC (pin 9) by a VolumeMute' control line from the 
microprocessor. 

The audio signal from IC 7902 is then send to the speaker and headphone output panel. 


Mono audio signal processing 
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Video Signal Processing 


Introduction 
The video signal-processing path consists of the following parts: 


e RF signal processing. 

e Video source selection. 

e Video demodulation. 

e Luminance / Chrominance signal processing. 
e RGB control. 

e RGB amplifier 


The processing circuits listed above are all integrated in the UOC TV processor. The 
surrounding components are for the adaptation of the selected application. The 12 C bus 
is for defining and controlling the signals. 


RF Signal Processing 


The incoming RF signal goes to the tuner (pos. 1000), where the 45.75 MHz IF signal is 
developed and amplified. The IF signals then exits the tuner from pin 11 to pass through 
the SAW filter (pos. 1002/1003). The shaped signal is then applied to the IF processor 
part of the UOC (pos. 7200). 

Tuner AGC (Automatic Gain Control) will reduce the tuner gain and thus the tuner 
output voltage when receiving strong RF signals. Adjust the AGC takeover point via the 
Service Alignment Mode (SAM). The tuner AGC starts working when the video-IF input 
reaches a certain input level and will adjust this level via the I? C bus. The tuner AGC 
signal goes to the tuner (pin 1) via the open collector output (pin 22) of the UOC. 

The IC also generates an Automatic Frequency Control (AF C) signal that goes to the 
tuning system via the I? C bus, to provide frequency correction when needed. 

The demodulated composite video signal is available at pin 38 and then buffered by 
transistor 7201. 


Video Source Selection 


The Composite Video Blanking Signal (CVBS) from buffer 7201 goes to the audio 
carrier trap filters 1200, 1201, or 1202 (depending on the system used), to remove the 
audio signal. The signal then goes to pin 40 of IC 7200. The internal input switch selects 


the following input signals: 


e Pin 40: terrestrial CVBS input 
e Pin 42: external AVI CVBS input 
e Pin 44: external Side 1/0 CVBS or AV2 (or comb filter) luminance (У ) input 


e Pin 45: external AV2 (or comb filter) chrominance (C) input 
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Figure: Video source selection 


Once the signal source is selected, a chroma filter calibration is performed. The 
received color burst sub-carrier frequency is used for this. Correspondingly, the chroma 
band pass filter for PAL/NTSC processing or the cloche filter for SECAM processing 15 
switched on. The selected luminance (У ) signal is supplied to the horizontal and vertical 
synchronization circuit and to the luminance processing circuit. In the luminance- 
processing block, the luminance signal goes to the chroma trap filter. This trap is 
switched 'on' or 'off depending on the color burst detection of the chroma calibration 
circuit. 

The group delay correction part can be switched between the BG and a flat group delay 
characteristic. This has the advantage that in multi-standard receivers no compromise 
has to be made for the choice of the SAW filter. 


Comb Filter 
Introduction 


The video signal prepared for broadcast contains two major parts commingled, the 
luminance (makes a black and white picture in full detail) and chrominance (coloration 
with not quite all the detail). This method is used instead of red, green, and blue sub- 
signals in order to get the best looking picture that can be transmitted in the limited 
bandwidth of the broadcast channel. 

Every TV receiver and VCR must contain a filter to separate the luminance and color (Y 
and C) again. Less than perfect Y/C separators lose resolution -- horizontal, vertical, or 
both. Also there are artifacts such as rainbow swirls where thin stripes should be, and 
crawling dots where patches of different colors meet. The perfect Y/C separator does 


not exist yet, although some 3D comb filters come close. 


There are several methods for filtering: 


е No comb filter. The cheapest solution is to use simple filters (notch, low pass, 
bandpass filters) that pass only the coarse and medium horizontal detail (lower 3 
MHz or so) to the luminance circuits and pass the bulk of the color information 
still commingled with the fine luminance detail (3 to 4.2 MHz) to the color circuits. 

e Two line ordinary filter. The improvements over "По comb filter are: revealing of 
finer horizontal detail overall, and some reduction of rainbow swirls. Improvement 
of fine detail is most prominent where details consist of upright dark and light 
lines. 

е Three line ordinary filter. Improvement over the two-line filter consists of sharper 
transition from one color to another at sharp horizontal color boundaries, and less 
dot crawl. 

e Three line adaptive (a.k.a. 2D; dynamic) filter. This method adapts the mixing 
according the line content of two fields. The big improvement that the 2D comb 


filter brings, is the elimination (or near elimination) of dot crawl. This type of filter 


is used in the 'L01.1U AC' chassis. When present, the filter CBA is plugged-in on 
connector 1810B of the Mono Carrier. 

е Moton adaptive (3D) filter. The difference with the 2D method is that this method 
uses three fields, so it also uses 'time' dimension. The 3D comb filter can achieve 
essentially perfect Y/C separation, eliminating all dot crawl and rainbow swirls for 
stationary' subject material, and perform at least as well as the 2D filter for the 
rest of the picture. 


Implementation 


The input (CVBS) signal comes from pin 47 of the UOC. On the comb filter panel, it first 
enters a low-pass filter (items 2409, 5408, 2408, 5407, and 2407) and an amplifier 
circuit (items 7401 and 7402). The LPF is used to eliminate the noise and the amplifier 
circuit to get a video input of 1 Мр» . 

The 'REFO' subcarrier reference (fsc) is fed to pin 11 and internally multiplied by four (4 
x 3.58 MHz = 14.32 MHz) for the system clock. 

After processing, the Y/C outputs (pins 25 and 23) are both filtered by a low-pass filter, 
in order to eliminate the high frequency harmonics of this system clock. 

After filtering, the Y and C signals are fed to the source inputs of the UOC (pins 44 and 
45). 


S pecification 


If the comb filter is 'on', and the signal level drops below a specified value, then the filter 
IS set to 'off. Once the filter is set to о it will remain 'off' until a channel change is 
performed. 

When an S-Video (Y/C) or component video signal is offered to the TV, the filter is 
bypassed via the 'COMB BYPASS' signal from the microprocessor. 


Video Demodulation 


The color decoder circuit detects whether the signal is a PAL, NTSC, or SECAM signal. 
The result is made known to the auto system manager. The PAL/NTSC decoder has an 
internal clock generator, which is stabilized to the required frequency by using the 12 
MHz clock signal from the reference oscillator of the microcontroller / teletext decoder. 
The base-band delay line is used to obtain a good suppression of cross color effects. 
The Y signal and the delay line outputs U and V are applied to the luminance / chroma 


signal processing part of the TV processor. 


Luminance / Chrominance signal Processing 


The output of the YUV separator is fed to the internal YUV switch, which switches 
between the output of the YUV separator or the external YUV (for DVD or PIP) on pins 
51-53. Pin 50 is the input for the insertion control signal called 'FBL-1'. When this signal 
level becomes higher than 0.9 V (butless than 3 V), the RGB signals at pins 51, 52, and 
53 are inserted into the picture by using the internal switches. 


Also, some picture improvement features are implemented in this part: 


e Black stretch. This function corrects the black level of incoming signals, which 
have a difference between the black level and the blanking level. The amount of 
extension depends upon the difference between actual black level and the 
darkest part of the incoming video signal level. It is detected by means of an 
internal capacitor. 

e White stretch. This function adapts the transfer characteristic of the luminance 
amplifier in a non-linear way depending on the average picture content of the 
luminance signal. It operates in such a way that maximum stretching is obtained 
when signals with a low video level are received. For bright pictures, stretching is 
not active. 

e Dynamic skin tone correction. This circuit corrects (instantaneously and locally) 


the hue of those colors, which are located in the area in the UV plane that 


matches the skin tone. The correction is dependent on the luminance, saturation, 


and distance to the preferred axis. 


The YUV signal is then fed to the color matrix circuit, which converts itto R, G, and B 
signals. 

The OSD/TXT signal from the microprocessor is mixed with the main signal atthis point, 
before being output to the CRT board (pins 56, 57, and 58). 


RGB Control 


The RGB control circuit enables the picture parameters contrast, brightness, and 
saturation to be adjusted, by using a combination of the user menus and the remote 
control. Additionally automatic gain control for the RGB signals via cut-off stabilization is 
achieved in this functional block to obtain an accurate biasing of the picture tube. 
Therefore, this block inserts the cut-off point measuring pulses into the RGB signals 


during the vertical retrace period. 


The following additional controls are used: 


e Black current calibration loop. Because of the 2-point black current stabilization 
circuit, both the black level and the amplitude of the RGB output signals depend 
on the drive characteristics of the picture tube. The system checks whether the 
returning measuring currents meet the requirements, and adapt the output level 
and gain of the circuit when necessary. After stabilization of the loop, the RGB 
drive signals are switched on. The 2-point black level system adapts the drive 
voltage for each cathode in such a way that the two measuring currents have the 
right value. This is done with the measurement pulses during the frame flyback. 
During the first frame, three pulses with a current of 8 UA are generated to adjust 
the cut off voltage. During the second frame, three pulses with a current of 20 uA 


are generated to adjust the 'white drive'. This has as a consequence, that a 


change in the gain of the output stage will be compensated by a gain change of 
the RGB control circuit. Pin 55 (BLKIN) of the UOC is used as the feedback input 
from the CRT base panel. 

e Blue stretch. This function increases the color temperature of the bright scenes 
(amplitudes which exceed a value of 8096 of the nominal amplitude). This effect 
is obtained by decreasing the small signal gain of the red and green channel 
signals, which exceed this 8096 level. 

е Beam current limiting. A beam current limiting circuit inside the UOC handles the 
contrast and brightness control for the RGB signals. This prevents the CRT from 
being overdriven, which could otherwise cause serious damage in the line output 
stage. The reference used for this purpose is the DC voltage on pin 54 (BLCIN) 
of the TV processor. Contrast and brightness reduction of the RGB output signals 
is therefore proportional to the voltage present on this pin. Contrast reduction 
starts when the voltage on pin 54 is lower than 2.8 V. Brightness reduction starts 
when the voltage on pin 54 is less than 1.7 V. The voltage on pin 54 is normally 
3.3 V (limiter not active). During set switch-off, the black current control circuit 
generates a fixed beam current of 1 mA. This current ensures that the picture 
tube capacitance is discharged. During the switch-off period, the vertical 
deflection is placed in an over-scan position, so that the discharge is not visible 


on the screen. 


RGB Amplifier 


From outputs 56, 57, and 58 of IC 7200 the RGB signals are applied to the integrated 
output amplifier (7330) on the CRT panel. Via the outputs 7, 8, and 9, the picture tube 
cathodes are driven. 

The supply voltage for the amplifier is +200 V and is derived from the line output stage. 


S CAVE M (if present) 


Тһе SCAn VElocity Modulation (S CAVEM) circuitry is implemented in the layout of the 
picture tube panel. It is thus notan extra module. This circuit influences the horizontal 
deflection as a function of the picture content. In an ideal square wave, the sides are 
limited in slope due to a limited bandwidth (5 MHz). SCAVEM will improve the slope as 


follows: 


e Ata positive slope , a SCAVEM current is generated which supports the 
deflection current. At the first half of the slope, the spot is accelerated and the 
picture is darker. At the second half of the slope, the spot is delayed and the 
slope becomes steeper. 

e Atthe end of the slope , the SCAVE M-current decays to zero and the spot is at 
the original position. An overshoot occurs which improves the impression of 
sharpness. 

e Atthe negative slope , the SCAVEM-current counteracts the deflection. During 
the first half of the slope, the spot is delayed and the slope becomes steeper. 
During the second half the spot accelerates, the S CAVEM-current is zero at the 


end of the slope. 


The R/G/B signals are fed into the S CAVEM circuit and differentiated by 
C2364/2365/2366 and the input impedance of 7360 stage. Diode 6364 (Schottky diode) 
is the coring component, which blocks all the signals below 0.3 V so that ће noise is not 
amplified and all the signals larger than 0.3V are differentiated and amplified. 

After differentiation, the signal is amplified by Q7360 with 3369 as the collector resistor. 
The biasing of the 7360 stage is done by 3369, 3361, 3360, 3362, and 3363. 


Items 6367, 2367, 3367, 3361, and 2360 work as the clipping components that limit the 


S CAVEM current at a certain level, to prevent S CAVEM over correction. 


After being buffered by 7369, the differentiated signals are coupled through 2375 and 
2380 to the output stage. The output stage is configured into cascode stage and push- 
pull operation. The biasing is done by 3373, 3375, 3376, 3380, 3381, 3383, 3374, and 
3384. The working voltage of the transistors is settled athalf the supply voltage. 

Atthe rising portion of the R/G/B signals, cascode 7380 and 7382 will be operating and 
will pull the current through the S CAVEM coil. Contrarily, at the falling portion of the 
R/G/B signals, cascode 7373 and 7366 will be operating and will push the current 
through the S CAVEM coil. 


The capacitors 2362, 2373, and 2381 ground the high frequencies, to prevent high 
frequency amplification. The ferrite bead 5376 is for EMC purpose. Resistors 3374 and 
3384 determine the output S CAVEM current. 

Items 2378 and 3378 are for the fine-tuning for different S CAVEM coil impedances. 
They also help to suppress high frequency oscillation. Capacitor 2369 helps to suppress 


the high frequency components and also controls the S CAVEM delay. 


S ynchronization 


Inside IC 7200 part D, the vertical and horizontal sync pulses are separated. These 'H' 
and 'V' signals are synchronized with the incoming CVBS signal. They are then fed to 
the H- and V-drive circuits and to the OSD/TXT circuit for synchronization of the On 


S creen Display and Teletext (CC) information. 


Deflection 


Horizontal Drive 


The horizontal drive signal is obtained from an internal VCO, which is running at twice 
the line frequency. This frequency is divided by two, to lock the first control loop to the 
incoming signal. 

When the IC is switched 'on', the 'Hdrive' signal is suppressed until the frequency is 
correct. 

The 'Hdrive' signal is available at pin 30. The 'Hflybk' signal is fed to pin 31 to phase 
lock the horizontal oscillator, so that Q7462 cannot switch 'on' during the flyback time. 
The 'EWdrive' signal for the E/W circuit (if present) is available on pin 15, where it drives 


transistor 7400 to make linearity corrections in the horizontal drive. 


When the set is switched on, the '+8V' voltage goes to pin 9 of IC 7200. The horizontal 
drive starts up in a soft start mode. It starts with a very short TON time of the horizontal 
output transistor. The TOFF of the transistor is identical to the time in normal operation. 
The starting frequency during switch on is therefore about 2 times higher than the 
normal value. The 'on' time is slowly increased to the nominal value in 1175 ms. When 
the nominal value is reached, the PLL is closed in such a way that only very small 


phase corrections are necessary. 


The 'EHTinformation' line on pin 11 is intended to be used as a 'X-ray' protection. When 
this protection is activated (when the voltage exceeds 6 V), the horizontal drive (pin 30) 
is switched 'off' immediately. If the 'H-drive' is stopped, pin 11 will become low again. 
Now the horizontal drive is again switched on via the slow start procedure. 

The 'EHTinformation' line (Aquadag) is also fed back to the UOC IC 7200 pin 54, to 


adjust the picture level in order to compensate for changes in the beam current. 


The filament voltage is monitored for 'no' or 'excessive' voltage. This voltage is rectified 
by diode 6447 and fed to the emitter of transistor 7443. If this voltage goes above 6.8 V, 
transistor 7443 will conduct, making the 'EHTO' line 'high'. This will immediately switch 


off the horizontal drive (pin 30) via the slow stop procedure. 


The horizontal drive signal exits IC 7200 at pin 30 and goes to 7462, the horizontal 
driver transistor. The signal is amplified and coupled to the base circuit of 7460, the 
horizontal output transistor. This will drive the line output transformer (LOT) and 
associated circuit. The LOT provides the extra high voltage (EHT), the VG2 voltage and 
the focus and filament voltages for the CRT, while the line output circuit drives the 


horizontal deflection coil. 


Vertical Drive 


A divider circuit performs the vertical synchronization. The vertical ramp generator 
needs an external resistor (R 3245, pin 20) and capacitor (C2244, pin 21). A differential 
output is available at pins 16 and 17, which are DC-coupled with the vertical output 
stage. 

During the insertion of RGB signals, the maximum vertical frequency is increased to 72 
Hz so thatthe circuit can also synchronize on signals with a higher vertical frequency 
like VGA. 

To avoid damage of the picture tube when the vertical deflection fails, the guard output 
is fed to the beam current limiting input. When a failure is detected, the RGB-outputs 
are blanked. When no vertical deflection output stage is connected, this guard circuit will 


also blank the output signals. 


These V DRIVE + and V DRIVE-' signals are applied to the input pins 1 and 2 of IC 
7471 (full bridge vertical deflection amplifier). These are voltage driven differential 
inputs. As the driver device (IC 7200) delivers output currents, R3474 and R3475 


convert them to voltage. The differential input voltage is compared with the voltage 


across measuring resistor R3471 that provides internal feedback information. The 
voltage across this measuring resistor is proportional to the output current, which is 
available at pins 4 and 7 where they drive the vertical deflection coil (connector 0222) in 
phase opposition. 

IC 7471 is supplied by +13 V. The vertical flyback voltage is determined by an external 
supply voltage at pin 6 (VlotAux+50V). This voltage is almost totally available as flyback 
voltage across the coil, this being possible due to the absence of a coupling capacitor 


(which is not necessary, due to the 'bridge' configuration). 


Deflection Corrections 


The Linearity Correction 


A constant voltage on the horizontal deflection coil should result in a sawtooth current. 
This however is notthe case as the resistance of the coil is not negligible. In order to 
compensate for this resistance, a pre-magnetized coil L5457 is used. R3485 and C2459 
ensure that L5457 does not excite, because of its own parasite capacitance. This L5457 


is called the ‘linearity coll’. 


The Mannheim Effect 


When clear white lines are displayed, the high-voltage circuit is heavily loaded. During 
the first half of the flyback, the high voltage capacitors are considerable charged. At that 
point in time, the deflection coil excites through C2465. This current peak, through the 
high-voltage capacitor, distorts the flyback pulse. This causes synchronization errors, 
causing an oscillation under the white line. 

During t3 - t5, C2490//2458 is charged via R3459. At the moment of the flyback, 
C2490//2458 15 subjected to the negative voltage pulses of the parabola as a result of 
which D6465 and D6466 are conducting and C2490//2458 is switched in parallel with 
C2456//2457. The high-voltage diodes are conducting this moment. Now extra energy is 


available for excitation through C2465 and the line deflection. Consequently, the flyback 


pulse is less distorted. 


The S-Correction 


Since the sides of the picture are further away from the point of deflection than from the 
center, a linear sawtooth current would result in a non-linear image being scanned (the 
center would be scanned slower than the sides). For the center-horizontal line, the 
difference in relation of the distances is larger then those for the top and bottom lines. 
An S-shaped current will have to be superimposed onto the sawtooth current. This 


correction is called finger-length correction or S -correction. 


С2456//2457 is relatively small, as a result of which the sawtooth current will generate a 
parabolic voltage with negative voltage peaks. Left and right, the voltage across the 
deflection coil decreases, and the deflection will slow down; in the center, the voltage 
increases and deflection is faster. The larger the picture width, the higher the deflection 
current through C2456//2457. The current also results in a parabolic voltage across 
C2484//2469, resulting in the finger length correction proportionally increasing with the 
picture width. The east/west drive signal will ensure the largest picture width in the 


center of the frame. Here the largest correction is applied. 


East/West Correction 


In this chassis, there are three types of CRTs, namely the 1009, 1102 and wide screen 
CRTs. The 1009 CRT is raster-correction-free and does not need East/West correction. 
The 1109 4:3 CRT comes with East/West correction and East/West protection. 

The wide screen TV sets have all the correction of the 110 4:3 CRT and also have 
additional picture format like the 4:3 format, 16:9, 14:9, 16:9 zoom, subtitle zoom and 


the Super-Wide picture format 


A line, written at the upper- or lower side of the screen, will be larger at the screen 
center when a fixed deflection current is used. Therefore, the amplitude of the deflection 
current must be increased when the spot approaches the center of the screen. This is 


called the East/West or pincushion correction. 


The 'Ewdrive' signal from pin 15 of IC 7200 takes care for the correct correction. It 
drives FET 7400. It also corrects breathing of the picture, due to beam current variations 
(the EHT varies dependent of the beam current). This correction is derived from the 
EHTinformation' line. 

Two protections are built-in for the E/W circuit: over-current and over-voltage protection. 


S ee paragraph 9.7.6. 


Panorama 


The panorama function is only used in 16:9 sets. This is a function to enable the 4:3 and 
S uper-Wide feature. It drives the 'Bass panorama' line, to activate relay 1400. When 
this relay 15 switched on, the capacitors 2453//2454 are added in parallel to the default 
S-correction capacitors 2456//2457. This results in an increased capacitance, a lower 
resonance frequency of the line deflection coil and the S-correction capacitors and 


therefore a less steep S-corrected line deflection current. 


Power Supply 
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Figure: Switched Mode Power Supply standard circuit 


ыр START-UP ГІРЛІҢ 
MANAGEMENT CURRENT SOURCE 
h T 


МСА ТАСЕ DEM 
CONTROLLED! 
OSOLLATOR 


OWNER- 


FREQUENCY VOLTAGE 
CONTROL Шың PROTECTION 
OAC 1% ПЕГЕН 


LOGIC т 
POWER-OH 
RESET 
“Ka 


| RIPE 


MAXIMUM 5 
OPTIME LPS 
PROTECTION 
"i OVERPOWER 


PROTECTION 


Figure: Internal block diagram of the driver IC (TEA1507) 


Introduction 


The supply is a Switching Mode Power Supply (SMPS). The frequency of operation 
varies with the circuit load. This 'Quasi-Resonant Flyback' behavior has some important 
benefits compared to a ‘hard switching’ fixed frequency Flyback converter. The 
efficiency can be improved up to 90%, which results in lower power consumption. 
Moreover, the supply runs cooler and safety is enhanced. 

The power supply starts operating when a DC voltage goes from the rectifier bridge via 
T5520, R3532 to pin 8. The operating voltage for the driver circuit is also taken from the 
hot side of this transformer. 

The switching regulator IC 7520 starts switching the FET оп and ‘off’, to control the 
current flow through the primary winding of transformer 5520. The energy stored in the 
primary winding during the 'on' time is delivered to the secondary windings during the 


'off' time. 


The 'MainSupply' line is the reference voltage for the power supply. It is sampled by 
resistors 3543 and 3544 and fed to the input of the regulator 7540 / 6540. This regulator 
drives the feedback optocoupler 7515 to set the feedback control voltage on pin 3 of 
1520. 


The power supply in the set is 'on' any time AC power goes to the set. 


Derived Voltages 
The voltages supplied by the secondary windings of T5520 are: 


e  MainAux for the audio circuit (voltage depends on set execution, see table 
below), 

e 3.3 V and 3.9 V for the microprocessor and 

e "'"Мат5иррју for the horizontal output (voltage depends on set execution, see 
table below). 


Other supply voltages are provided by the LOT. It supplies +50 V (only for large screen 
sets), +13 V, +8 V, +5 V, and a +200 V source for the video drive. The secondary 
voltages of the LOT are monitored by the 'EHTinformation' lines. These lines are fed to 
the video processor part of the UOC IC 7200 on pins 11 and 34. 

This circuit will shut 'off the horizontal drive in case of over-voltage or excessive beam 


current. 
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Figure: Derived voltages 


Degaussing 


When the set is switched on, the degaussing relay 1515 is immediately activated as 
transistor 7580 is conducting. Due to the RC-time of R3580 and C2580, it will last about 


3 to 4 seconds before transistor 7580 is switched off. 


Basic IC Functionality 


For a clear understanding of the Quasi-Resonant behavior, it is possible to explain it by 
a simplified circuit diagram (see Figure below). In this circuit diagram, the secondary 
side is transferred to the primary side and the transformer is replaced by an inductance 
LP. CD is the total drain capacitance including the resonance capacitor CR, parasitic 
output capacitor COSS of the MOSFET and the winding capacitance CW of the 


transformer. The turn ratio of the transformer is represented by n (NP/NS). 
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Figure: QR-mode time intervals 


In the Quasi-Resonant mode each period can be divided into four different time 


intervals, in chronological order: 


e Interval 1: t0 < t< tl primary stroke. At the beginning of the first interval, the 
MOSFET is switched 'on' and energy is stored in the primary inductance 
(magnetization). At the end, the MOSFET is switched 'off and the second interval 
starts. 

e Interval 2: tl « t « 2 commutation time. In the second interval, the drain voltage 


will rise from almost zero to Vin *n*(Vour +VF ). МЕ 15 the forward voltage drop of 


de diode that will be omitted from the equations from now on. The current will 
change its positive derivative, corresponding to Vin Л» , to a negative derivative, 
corresponding to -nour /LP. 

e Interval 3: 2 «t < В secondary stroke. In the third interval, the stored energy is 
transferred to the output, so the diode starts to conduct and the inductive current 
li will decrease. In other words, the transformer will be demagnetized. When the 
inductive current has become zero the next interval begins. 

e Interval 4: 3 «t«t00 resonance time. In the fourth interval, the energy stored in 
the drain capacitor Cp will start to resonate with the inductance Lp . The voltage 
and current waveforms are sinusoidal waveforms. The drain voltage will drop 


from Vin +neVour to Vin -n*Vour . 


Frequency Behavior 


The frequency in the QR-mode is determined by the power stage and is not influenced 
by the controller (important parameters are Lp and Cp ). The frequency varies with the 
input voltage Vin and the output power Pour . If the required output power increases, 
more energy has to be stored in the transformer. This leads to longer magnetizing Рем 
and demagnetizing tsec times, which will decrease the frequency. See the frequency 
versus output power characteristics below. The frequency characteristic is not only 
output power-, but also input voltage dependent. The higher the input voltage, the 


smaller Рам , so the higher the frequency will be. 
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Figure: QR frequency behavior 


Point P1 is the minimum frequency им that occurs at the specified minimum input 
voltage and maximum output power required by the application. Of course the minimum 


frequency has to be chosen above the audible limit (220 kHz). 


Start-Up Sequence 


When the rectified AC voltage Vin (via the center tap connected to pin 8) reaches the 
Mains dependent operation level (Mlevel: between 60 and 100 М), the internal 'Mlevel 
switch' will be opened and the start-up current source is enabled to charge capacitor 
C2521 atthe Vcc pin as shown below. 

The ‘soft start switch is closed when the Vcc reaches a level of 7 V and the 'soft start 
capacitor Css (C2522, between pin 5 and the sense resistor R 3526), is charged to 0.5 
V. 

Once the Vcc capacitor is charged to the start-up voltage Vcc -start (11 V), the IC starts 


driving the MOSFET. Both internal current sources are switched 'off' after reaching this 


start-up voltage. Resistor Rss (3524) will discharge the 'soft start' capacitor, such that 
the peak current will slowly increase. This to prevent transformer rattle’. 
During start-up, the Vcc capacitor will be discharged until the moment that the primary 


auxiliary winding takes over this voltage. 
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start-up sequence 
Charging of сс capacitor 
taken over by the winding 


T= Hss Css 
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Figure: Start-up behavior 


The moment that the voltage on pin 1 drops below the 'under voltage lock out level 


(UVLO = x9 V), the IC will stop switching and will enter a safe restart from the rectified 


mains voltage. 


O peration 


The supply can run in three different modes depending on the output power: 


Quasi-Resonant mode (QR). The 'QR' mode, described above, is used during 
normal operation. This will give a high efficiency. 

Frequency Reduction mode (FR). The 'FR' mode (also called VCO' mode) is 
implemented to decrease the switching losses atlow output loads. In this way, 
the efficiency at low output powers is increased, which enables power 
consumption smaller than 3 W during stand-by. The voltage atthe pin 3 (Ctrl) 
determines where the frequency reduction starts. An external Ctrl voltage of 
1.425 V corresponds with an internal VCO level of 75 mV. This fixed VCO level is 
called Vvco,stat . The frequency will be reduced in relation to the VCO voltage 
between 75 mV and 50 mV (atlevels larger than 75 mV, Ctrl voltage « 1.425V, 
the oscillator will run on maximum frequency foscu = 175 kHz typically). At 50 mV 
(Vvco,max ), the frequency is reduced to the minimum level of 6 kHz. Valley 
switching is still active in this mode. 

Minimum Frequency mode (MinF). At VCO levels below 50 mV, the minimum 
frequency will remain on 6 kHz, which is called the 'MinF' mode. Because of this 
low frequency, itis possible to run at very low loads without having any output 
regulation problems. 
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Multi mode operation 


Figure: Different supply modes 
S afe-Restart Mode 


This mode is introduced to prevent the components from being destroyed during 
eventual system fault conditions. It is also used for the Burst mode. The Safe-Restart 


mode will be entered if it is triggered by one of the following functions: 


e Over voltage protection, 

e Short winding protection, 

е Maximum оп time’ protection, 

e Vcc reaching UVLO level (fold back during overload), 
e Detecting a pulse for Burst mode, 


e Over temperature protection. 


When entering the Safe-Restart mode, the output driver is immediately disabled and 
latched. The Vcc winding will not charge the VCC capacitor anymore and the Vcc 
voltage will drop until UVLO is reached. To recharge the Vcc capacitor, the internal 
current source (Iresamivcc) ) will be switched оп to initiate a new start-up sequence as 
described before. This Safe-Restart mode will persist until the controller detects no 


faults or burst triggers. 


Standby 
The set goes to Standby in the following cases: 


e After pressing the 'standby' key on the remote control. 


e When the setis in protection mode. 


In Standby, the power supply works in 'burst mode'. Burst mode can be used to reduce 
the power consumption below 1 W at stand-by. During this mode, the controller is active 
(generating gate pulses) for only a short time and for a longer time inactive waiting for 
the next burst cycle. 

In the active period, the energy is transferred to the secondary and stored in the buffer 
capacitor Csras in front of the linear stabilizer (see Figure below). During the inactive 
period, the load (e.g. microprocessor) discharges this capacitor. In this mode, the 


controller makes use of the Safe-Restart mode. 


Матан 


Linear 
siabillzer 


Burst-hlode stand-by on/off 
from microprocessor 


Basic Burst mode configuration 


Figure: Supply standby mode (burst mode) 


The system enters burst mode standby when the microprocessor activates the 

Stdby con' line. When this line is pulled high, the base of Q7541 is allowed to go high. 
This is triggered by the current from collector 07542. When 07541 turns оп, the opto- 
coupler (7515) is activated, sending a large current signal to pin 3 (Ctrl). In response to 
this signal, the IC stops switching and enters a 'hiccup' mode. This burst activation 
signal should be present for longer than the 'burst blank' period (typically 30 s): the 
blanking time prevents false burst triggering due to spikes. 

Burst mode standby operation continues until the microcontroller pulls the 'Stdby con' 
signal low again. The base of Q7541 is unable to go high, thus cannotturn 'on'. This will 
disable the burst mode. The system then enters the start-up sequence and begins 


normal switching behavior. 


For a more detailed description of one burst cycle, three time intervals are defined: 

t1: Discharge of V cc when gate drive is active. During the first interval, energy is 
transferred, which result in a ramp-up of the output voltage (Мотав ) in front of the 
stabilizer. When enough energy is stored in the capacitor, the IC will be switched 'off by 
a current pulse generated at the secondary side. This pulse is transferred to the primary 
side via the opto coupler. The controller will disable the output driver (safe restart mode) 
when the current pulse reaches a threshold level of 16 mA into the Ctrl pin. A resistor 
R1(R3519)is placed in series with the opto coupler, to limit the current going into the 
Ctrl pin. Meanwhile the Vcc capacitor is discharged but has to stay above Мимо. 

t2: Discharge of V cc when gate drive is inactive. During the second interval, the Vcc is 
discharged to Vuvio . The output voltage will decrease depending on the load. 

t3: Charge of V cc when gate drive is inactive. The third interval starts when the UVLO 
is reached. The internal current source charges the Vcc capacitor (also the soft start 
capacitor is recharged). Once the Vcc capacitor is charged to the start-up voltage, the 


driver is activated and a new burst cycle is started. 
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Burst mode waveforms 


Figure: Burst mode waveforms 


Protection E vents 


The SMPS IC 7520 has the following protection features: 


Demagnetization sense 


This feature guarantees discontinuous conduction mode operation in every situation. 
The oscillator will not start a new primary stroke until the secondary stroke has ended. 
This is to ensure that FET 7521 will not turn on until the demagnetization of transformer 


5520 is complete. The function is an additional protection feature against: 


e saturation of the transformer, 
e damage of the components during initial start-up, 


e anoverload of the output. 


The demag(netization) sense is realized by an internal circuit that guards the voltage 
(Vdemag) at pin 4 that is connected to Vcc winding by resistor R1 (R3522). 


The Figure below shows the circuit and the idealized waveforms across this winding. 


Figure: Demagnetization protection 


Over Voltage Protection 


The Over Voltage Protection ensures that the output voltage will remain below an 
adjustable level. This works by sensing the auxiliary voltage via the current flowing into 
pin 4 (DEM) during the secondary stroke. This voltage is a well-defined replica of the 
output voltage. Any voltage spikes are averaged by an internal filter. 

If the output voltage exceeds the OVP trip level, the OVP circuit switches the power 
MOSFET 'off. 

Next, the controller waits until the 'under voltage lock out level (UVLO = +9 V) is 
reached on pin 1 (Vcc ). This is followed by a safe restart cycle, after which switching 
starts again. This process is repeated as long as the OVP condition exists. The output 


voltage at which the OVP function trips, is set by the demagnetization resistor R 3522. 


Over Current Protection 


The internal OCP protection circuit limits the 'sense' voltage on pin 5 to an internal level. 


Over Power Protection 


During the primary stroke, the rectified AC input voltage is measured by sensing the 
current drawn from pin 4 (DEM). This current is dependent on the voltage on pin 9 of 
transformer 5520 and the value of R 3522. The current information is used to adjust the 


peak drain current, which is measured via pin Isense . 


S hort Winding P rotection 


If the 'sense' voltage on pin 5 exceeds the short winding protection voltage (0.75 V), the 
converter will stop switching. Once Vcc drops below the UVLO level, capacitor C2521 
will be recharged and the supply will start again. This cycle will be repeated until the 
short circuit is removed (safe restart mode). 

The short winding protection will also protect in case of a secondary diode short circuit. 


This protection circuit is activated after the leading edge blanking time (LEB). 


LEB time 


The LEB (Leading Edge Blanking) time is an internally fixed delay, preventing false 
triggering of the comparator due to current spikes. This delay determines the minimum 


'on' time of the controller. 


Over Temperature protection 


When the junction temperature exceeds the thermal shutdown temperature (typ. 1409 
C), the IC will disable the driver. When the Vcc voltage drops to UVLO, the Vcc 
capacitor will be recharged to the V (start) level. If the temperature is still too high, the 
Vcc voltage will drop again to the UVLO level (Safe-Restart mode). This mode will 
persist until the junction temperature drops 8 degrees typically below the shutdown 


temperature. 


Mains dependent operation enabling level 


To prevent the supply from starting at a low input voltage, which could cause audible 
noise, a mains detection is implemented (Mlevel). This detection is provided via pin 8, 
which detects the minimum start-up voltage between 60 and 100 V. As previous 
mentioned, the controller is enabled between 60 and 100 V. 

An additional advantage of this function is the protection against a disconnected buffer 
capacitor (Ci ). In this case, the supply will not be able to start-up because ће Vcc 


capacitor will not be charged to the start-up voltage. 
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The microprocessor part of the UOC, has the complete control and teletext on board. 
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Figure: Block diagram set control 
Introduction 


User menu, Service Default Mode, Service Alignment Mode and Customer Service 


Mode are generated by the uP. Communication to other ICs is done via the I? C-bus. 


| 2 C-Bus 


The main control system, which consists of the microprocessor part of the UOC (7200), 
is linked to the external devices (tuner, NVM, MSP, etc) by means ofthe |2 C-bus. An 
internal l? C-bus is used to control other signal processing functions, like video 


processing, sound IF, vision IF, synchronization, etc. 


User Interface 


The 101.10 AC' uses a remote control with RC5 protocol. The incoming signal is 
connected to pin 67 of the ЦОС. 


The Тор Control' keyboard, connected to ЦОС pin 80, can also control the set. Button 


recognition is done via a voltage divider. 


The front LED (6691) is connected to an output control line of the microprocessor (pin 
5). It is activated to provide the user information about whether or not the set is working 
correctly (e.g., responding to the remote control, normal operation (USA only) or fault 


condition) 


In- and Output Selection 
For the control of the input and output selections, there are three lines: 


e STATUSI. This signal provides information to the microprocessor on whether a 
video signal is available on the SCARTI AV input and output port (only for 
Europe). This signal is not connected in NAFTA sets. 

е STATUS2. This signal provides information to the microprocessor on whether a 
video signal is available on the S CART2 AV input and output port (only for 


Europe). For sets with an SVHS input it provides the additional information if a 


Y/C or CVBS source is present. The presence of an external Y/C source makes 
this line 'high' while a CVBS source makes the line Чом". 

SEL-MAIN-FRNT-RR. This is the source select control signal from the 
microprocessor. This control line is under user control or can be activated by the 


other two control lines. 


Power Supply Control 


The microprocessor part is supplied with 3.3 V and 3.9 V both derived from the 
MainAux' voltage ма a 3V3 stabilizer (7560) and a diode. 


Two signals are used to control the power supply: 


Stdby con. This signal is generated by the microprocessor when over-current 
takes place at the 'MainAux' line. This is done to enable the power supply into 
standby burst mode, and to enable this mode during a protection. This signal is 
low' under normal operation conditions and goes to 'high' (3.3 V) under 'standby' 
and fault conditions. 

POWER DOWN. This signal is generated by the power supply. Under normal 
operating conditions, this signal is 'high' (3.3 V). During 'standby' mode, this 
signal is a pulse train of approx. 10 Hz and a 'high' duration of 5 ms. It is used to 
give information to ће UOC about the fault condition in the Audio amplifier 
supply circuit. This information is generated by sensing the current on the 
MainAux' line (using voltage drop across R 3564 to trigger Q7562). This signal 
goes 'low' when the DC-current on the 'MainAux' line exceeds 1.6 - 2.0 A. It is 
also used to give an early warning to the UOC about a power failure. Then the 
information is used to mute the sound amplifier to prevent a switch off noise and 


to solve the switch-off spot. 


Protection E vents 
Several protection events are controlled by the UOC: 


e BC protection, to protect the picture tube from a too high beam current. The 
UOC has the capability of measuring the normal back level current during the 
vertical flyback. So if for some reason the CRT circuit is malfunctioning (i.e. high 
beam current), the normal black current will be out of the 75 A range, and the 
UOC will trigger the power supply to shut down. However, this is a high beam- 
current situation, the TV screen will be bright white before the set is shut down. 

e E/W protection , two protection mechanisms are built in, over-current and over- 
voltage. 

= Incase of over-current due to defective parts in the line deflection output 
stage, a high current will flow through resistors 3405//3406. If this current 
is large enough to create a voltage drop of 0.7 V across 3405//3406, 
transistor Q7606 (in A7 diagram) will conduct and pin 80 of the UOC will 
be pulled down. Thereafter, the UOC will shut down the power supply. In 
case of further current increase, the fused resistor 3411 is built-in for 
double protection. 

= Incase of a high voltage appearing across capacitor 2401 (dependent of 
the tube size), which is high enough to trigger zener diode 6401 into 
conduction, transistor Q7606 (in A7 diagram) will conduct and UOC is 
triggered to shut down the power supply. 

e [2C protection , to check whether all I? C ICs are functioning. 


In case one of these protections is activated, the set will go into 'standby'. 


The оп and 'standby' LEDs are controlled via the UOC. 


Abbreviation list 


Abbreviation 


2CS 


ACI 


ADC 


AFC 


AFT 


AGC 


AM 

AP 

AR 

ATS 

AV 

AVL 
BC-PROT 
BCL 


B/G 


Description 


2 Carrier (or Channel) Stereo 


Automatic Channel Installation: algorithm that installs 
TV sets directly from cable network by means of a 


predefined TXT page 
Analogue to Digital Converter 


Automatic Frequency Control: control signal used to 


tune to the correct frequency 
Automatic Fine Tuning 


Automatic Gain Control: algorithm that controls the 


video input of the feature box 
Amplitude Modulation 

Asia P acific 

Aspect Ratio: 4 by 3 or 16 by 9 
Automatic Tuning S ystem 
External Audio Video 
Automatic Volume Level 

Beam Current P rotection 
Beam Current Limitation 


Monochrome TV system. Sound carrier distance is 5.5 
MHz 


BLC-INFORMATION 


BTSC 


B-TXT 


CBA 


CC 


ComP air 


CRT 


CSM 


CTI 


CVBS 


DAC 


DBE 


DBX 


D/K 


DFU 


DNR 


DSP 


Black current information 


Broadcast Television Standard Committee. Multiplex 
FM stereo sound system, originating from the USA and 
used e.g. in LATAM and AP-NTSC countries 


Blue teletext 

Circuit Board Assembly 

Closed Caption 

Computer aided reP air 

Cathode Ray Tube or picture tube 
Customer Service Mode 


Color Transient Improvement: manipulates steepness 


of chroma transients 
Composite Video Blanking and Synchronization 
Digital to Analogue Converter 


Dynamic Bass Enhancement: extra low frequency 


amplification 
Dynamic Bass Expander 


Monochrome TV system. Sound carrier distance is 6.5 
MHz 


Direction For Use: description for the end user 
Dynamic Noise Reduction 


Digital Signal Processing 


DST 


DVD 


EEPROM 


EHT 


EHT-INFORMATION 


EU 


EW 


EXT 


FBL 


FILAMENT 


FLASH 


FM 


FM 


HA 


HFB 


HP 


Hue 


Dealer Service Tool: special remote control designed 


for dealers to enter e.g. service mode 
Digital Versatile Disc 


Electrically Erasable and Programmable Read Only 


Memory 

Extra High Tension 

Extra High Tension information 

Europe 

East West, related to horizontal deflection of the set 
External (source), entering the set via SCART or Cinch 
Fast Blanking: DC signal accompanying ВСВ signals 
Filament of CRT 

Flash memory 

Field Memory 

Frequency Modulation 


Horizontal Acquisition: horizontal sync pulse coming 
out of the HIP 


Horizontal Flyback Pulse: horizontal sync pulse from 


large signal deflection 
Headphone 


Color phase control for NTSC (notthe same as Tint) 


Monochrome TV system. Sound carrier distance Is 6.0 


MHz 
I2C Integrated IC bus 
IF Intermediate Frequency 
ИС Integrated IC bus 
Interlaced Scan mode where two fields are used to form one 


frame. Each field contains half the number of the total 


amount of lines. The fields are written in 'pairs', causing 


line flicker. 
ITV Institutional TV 
LATAM Latin America 
LED Light Emitting Diode 
L/L Monochrome TV system. Sound carrier distance is 6.5 


MHz. |' is Band |, L is all bands except for Band | 


LNA Low Noise Amplifier 

LS Large Screen 

LS Loudspeaker 

LSP Large signal panel 

M/N Monochrome TV system. Sound carrier distance is 4.5 
MHz 

MSP Multistandard Sound Processor: ITT sound decoder 


MUTE Mute-Line 


NC 


NICAM 


NTSC 


NVM 


OB 
OC 
OSD 


PAL 


PCB 
PIP 


PLL 


POR 


Progressive Scan 


Not Connected 


Near Instantaneous Compounded Audio Multiplexing. 


This is a digital sound system, mainly used in Europe. 


National Television Standard Committee. Color system 
mainly used in North America and J apan. Color carrier 
NTSC M/N = 3.579545 MHz, NTSC 4.43 24.433619 


MHz (this is a VCR norm, itis not transmitted off-air) 


Non Volatile Memory: IC containing TV related data 


e.g. alignments 
Option Byte 

Open Circuit 

On Screen Display 


Phase Alternating Line. Color system mainly used in 
West Europe (color carrier = 4.433619 MHz) and South 
America (color carrier PAL M = 3.575612 MHz and PAL 
М =3.582056 MHz) 


Printed Circuit board 
Picture In Picture 


Phase Locked Loop. Used for e.g. FST tuning systems. 


The customer can give directly the desired frequency 
Power-On Reset 


Scan mode where all scan lines are displayed in one 
frame atthe same time, creating a double vertical 


resolution. 


PTP 


RAM 


RC 


RC5 


RGB 


ROM 


SAM 


SAP 


ЭС 


SIC 


SCAVEM 


SCL 


SDA 


SDM 


SECAM 


SIF 


99 


STBY 


Picture Tube Panel (or CRT-panel) 
Random Access Memory 
Remote Control handset 


Remote Control system 5, signal from the remote 


control receiver 

Red Green Blue 

Read Only Memory 
Service Alignment Mode 
S econd Audio Program 
Sandcastle: pulse derived from sync signals 
Short Circuit 

Scan Velocity Modulation 
Serial Clock 

Serial Data 

Service Default Mode 


S Eequence Couleur Avec Memoire. Color system 
mainly used in France and East Europe. Color carriers 
= 4.406250 MHz and 4.250000 MHz 


Sound Intermediate Frequency 
Small Screen 


Standby 


SVHS Super Video Home System 


SW Software 

THD Total Harmonic Distortion 

TXT Teletext 

uP Microprocessor 

UOC Ultimate One Chip 

VA Vertical Acquisition 

VBAT Main supply voltage for the deflection stage (mostly 
141 V) 

V-chip Violence Chip 

VCR Video Cassette Recorder 

WYSIWYR What You See Is What You Record: record selection 


that follows main picture and sound 
XTAL Quartz crystal 


YC Luminance (Y) and Chrominance (C) signal 


IC Data Sheets 


In this paragraph, the internal block diagrams and pinning are given of ICs that are 
drawn as а ‘black box іп the electrical diagrams (with the exception of 'memory' and 


logic' ICs). 


This is not applicable for this manual (all ICs are drawn with internal block diagrams) 


101.10 АС (7638 


20V / div DC 
2us / div 


Ed [RIT ИЕ И ШЇ ШИШ 
БЕ | А 
КА ПАТТИ 


РЕНА 
Е а Ji fes 


20V / div АС 
5ms / div 


=i ] 
0.2V / div DC 
5ms / div 


10V / div DC 
2015 / div 


10V / div DC 
5ms / div 


500mV / div DC 
20us / div 


АМА ud D esi 
||| ТТ] | 
СОСЕ 
10V / div DC 
20us / div 


Боот“ / div DC 
10us / div 


г 
ГӘ 


500mV / ам DC 
20us / div 


50mV / ам DC 
5ms / div 


ШЛ 
0.1V / div DC 
200us / div 


10V / div DC 
20us / div 


1V / div DC 
10ps / div 


r- 
Tua 


же rit 
200V / div DC 
20us / div 


E EIS RE 
PESE Spe БЕ ШЇ БЫ 
ЕЕЕ 


[а 


iV / div DC 
5ms / div 


1V / div DC 
20us / div 


10V / div DC 
20us / div 


10V / div DC 
20ys / div 


101.10 АС (7638 


10V / div DC 
20$ / div 


АТА ТИ | 
FASA ДА] | 
ДАДА | 
ДАДА МИА | 
IMT RA ДАДА Ц 
E ERR ЫЕ RI d 


OO0mV / div DC 
1ms / div 


s ШАЛДАДЛАЛА 
ЛЛДІІЛЛІЛІГІГІДІН 
TAPP Pe ie йшй 

[ESSE E ESTE ES 

200тУ / div AC 


1ms / div 


"n i 


о Па 


— 
500тУ / div DC 
5ms / div 


” 500mV / div DC 
ims дам 


200mY / div AC 
1ms / div 


APPAR AAR 
— ДАЛАЛАНАД 
ЦИИ ИШЕ LT 
ABABABAAAR 


EI р I 
200mV / div АС 
1ms / div 


о 
A 


500mV / div DC 
5ms / div 


1ms / div 


200mvV / div АС 
1ms / div 


200mv / div AC 
1ms / div 


200mV / div AC 
1ms / div 


500mV / div DC 
5ms / div 


10V / div DC 
10015 / div 


| 
200mYV / div AC 
1ms / div 


200mvV / ам АС 
1ms / div 


200тУ / div AC 
1ms / div 


101.10 АС (7638 


200тУ / div AC 
1ms / div 


+ aa | || 
ЕЕ: 


OV / div DC 
20us / div 


10V / div DC 
20us / div 


50V / div DC 
20us / div 


10V / div DC 
1ms / div 


БІГИИЕГЕШЕ 


frm 
УНА 


10V / ам DC 
20us / div 


50V / div DC 
20us / div 


—À 
200mV / div AC 


ims / div 


10V / div DC 
ims / div 


10V / div DC 
20ys / div 


"ШИШИ ЦГ 
=p ЫШ ШЕШШ. Ышш 


10V / div DC 
20us / div 


5|| 110 


[| 
10V / div DC 
2ms / div 


=== 


50V / div DC 
20us / div 


All Models 


(7638) 


Chassis Overview 


С] << 
ЕРІ слем 


CRT PANEL 


—"WIDE" 


2D 3LINE 
COMB FILTER 
PANEL 
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All Models (7638) - [A1] Power Supply (1 of 14) 
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All Models (7638) - [A2] Line Deflection (2 of 14) 
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m BC848B 
4% 7369 
BC858C 
2362 3363 NN 
4n7 220R 2369 
il 
= A an = = 
6364 6365 6366 
BAT754S CES WV BAT85 /N BAT85 
R 2364 27p 


G 2365 27p 


2366 27p 


2373 3374 
4n7 ЗАЗ 


2380 12381 


417 | 
(ON 7382 
Ma BC337-25 


3383 3384 
1K 3R3 


4588 


1 
ІН 


0278 
1 


2378 


ТО 
SCAVEM COIL 


USED ONLY IN MODELS: 20DV6932/37R, 20DV693R02, 27DV693R37A, 


ө} SIDE AV PANEL + HP PANEL 


x O277-A 


ж0277-В 


30DV693R37A, , ZODV693R0O1, 28PW6532/85R, 29DV6931/85R, 29DV693R85A, 29DV693R85C 
VIDEO IN 
‘FOR LO188' 
3 0251 
1157 a i A 
р. F153, 
e ©. w 
Qu e Gi шъ 
a 5 ТВ: 55 MO WT 0219 
= я. Oe 050 OF 
а. 
= oe i= ЖЧ a 
F152 
1154 “9153. 
RES 
RIGHT 1155 3153 
* 
3 о | д ol N 
S NIE PS ит“ 
ыт d | l 
1152 3151 F150 
150R 
9 ч [£4] 2 м T о. 
O ATÉ ssh 5718 
| | [= 
HEADPHONE 


0255 


2179 


1167 3156 


TO L4 
0246 + 10uF * L+ 
OF GND 
To 
R+ R- Speakers 


L 3 


о u- о O R+ 
MIC 7 
2177 1160 3157N 15 4ò e 


(7638) 


[C] 


Side AV + HP Panel 


NOT USED IN MODELS: , 20DV6932/37R, 20DV693R02, 20DV693R01, 20MS334BR/3/!, 2ZOMS334R01,. 20PT633R/37, ZOPT643E/35R; 20PT643R01, 21PT6331/44R, .21PT633R85C. (7638) = [CL]. Side AV + HP Panel, Slim Profile 
21PT6431/44R, ZIPT643R85C, 24PT633BR/35R, 24PT633R37, 25LT220L/17, 25PT633R85C€, 2581220L/17, 27DV693R37A, 27LT220L/17,.27MS34047/17, 27ST110P/35, 27ST220L/17, 27ST220L17, 278T240P/35, 27ST230P/35, 275 


ФЕ SIDE AV PANEL + HP PANEL (SLIM) 


3816 


46V8B 


+6V8B 


100K * 


3814 


VIDEO IN 


LFRONT_IN | COMB-SEL-CVBSO-AV2 


S 
a ж 0277-А 
| OF 
5 
| 
co 
4821 
RFRONT. IN A саи. 
> RIGHT 3153 2180 
e => RFRONT. IN 
* 2u2 


9. 
9 3 P 
яч = 
7 | 
e 
0250-A ~ | 
* "iE 
= p^ = = = = 


3158 


BZX79-C6V8 


RES 
3152 
* 
2172 


+6V8B 
220R 2 


1К0 


~ 
0 COMB-SEL-CVBSO-AV2 = 1 


R1_IN 


4822 
3151 2181 
E» LFRONT IN 
150R 2u2 
с ч e 3 Y T a 
2 ~ LLI = m ~ 
| | | T 
_ 4820 _ 
1810 
3801 | 46v8 3 


5090. 


HEADPHONE MA 
1811 
Г то 
ү L1A IN 9181 0229 

ES OF 

2 

= 1 

CVBS1 IN _ 9182_ 


To 
Speakers 


USED ONLY IN MODELS: 32РТ543537А, 32PT543S37G, 32PT553S37A, 32PT553S37G, 25PT633R85C, 24PT633R37, 32PT541S37G, MS32528431, М536525427, 24PT633F/35R (7638) - [C2] Side AV + HP Panel, Wide Profile 
27M83404/17 


eaa SIDE AV PANEL + HP PANEL (WIDE) 


+6V8B 
3816 
+6V8B " 
199K lè ат“ VIDEO IN 
3814 Ж 7802A 2/16 | 0251 
5 
LFRONT IN  100K 12| уо HEF4053BT Уб. A — COMB-SEL-CVBSO-AV2 
e С) = 


BZX79-C6V8 
3158 


RFRONT_IN 


2180 
с> RFRONT. IN 
2u2 
55. а 
| | 
_ 4822_ 
2181 
[—LFRONT. IN 
2u2 
вх ELS 
554 T 
- 50. 1810 
HEADPHONE 3801 | evs К Ст 
2208 2 


3802 


V COMB-SEL-CCVBSO-AV2 += | 


R1. IN 


RIAIN — 4180 _ 


To 


Speakers 
LIA IN 9181 


— 1 


CVBS1 IN _ 9182 _ 


USED ONLY IN MODELS: 21PT643R85C, 27PT633R37C, 29PT633R85A, 29PT633R85C, 20PT643RO1, 27LT621L/17, 32LT621L/17, 20PT643F/35R, 27MS4504/17, 21PT6431/44R (7638) - [E] Top Control Panel (Round) 


= TOP CONTROL PANEL 


Molex-5268 


ir = EH 3091 3092 3093 3084 3095 


560R 390R 560R 270R 3K3 


1091 " 1092 ~ 1093 
SKQNAB — SKQNAB |- SKQNAB 


ae 
Y E 
BAT85 
E 
6091 
\/- 
3096 1094 
1K5 fè “SKQNAB 
Т 


См МЕМІ) 


USED ONLY IN- MODELS: 32PT553537A, 32PT5539537G (70639) = [E1] Top Control Panel. (Oval) 


ІЗ ТОР CONTROL PANEL 


Molex-5268 
1 
bc 1001 3091 1002 3092 1003 3093 1004 3094 1005 3095 1006 
560H 390H 560H 270R 3K3 
C+ C- V+ 
сш МЕ = ] | 
Готе 1091 1092 1093 
SKONAB |’” SKQNAB .* SKONAB 


3096 
1K5 


Ф 
E 
BAT85 
= |009 — 
6091 
Y- 
1007 1008 С 1094 

"SKONAB 
T 


NA kb. d 


PLUG&PLAY MENU 


USED ONLY SIN MODELS: 22РТ643ЕЗЛА;.27ВТ663ЕЗТА, 27ВТ663К376; 29PTOb53RO5A,;.29PT663RG095C, 2392PT633R37D, ;j2PT663R37JA, .20PT5653R/37,. 20DV693273T7R» 20DV693R02-.((76398) =. LT] Top Control. Panel 
27DV693R37A,. 27PT643E35ÀA, 29PT643R85A, 30DV693R37A, „ 30BW633E35A, ЗОРМОЗЗЕЗТА, 30PWG33R37C, 20DV693R01, 27PT643R/37O0, 27РТ643Е/97А, 20BW653232/85R, 32PW633R85C, .29PT6635985A, 29DV6931/85RE, .29DV693R85A 


ІШ TOP CONTROL PANEL 


4060 
0215 4091. 40922. 4093. “4094. 3086 
1 * * * 

TO 0239 3091 3092 _390R 

OF 2 5608 390R 3095 

Ag an 3K3 

= о | сео |--2 
STS ssa 

6091 

=> 

BAT254 
L es о 2 а 
O< R 

—————————————————— —————Á— ВЕ BÁT85 e 
| 
VOICE CONTROL RES 3 
(RES) » wi 
69 СС 
a> 9 
| 
7091 28 5 8 2 5 
NJM2110M 8 A900, 92€ л 
8 | V 
> 


MENU BUTTON FOR bc ad 


USED ONLY IN MODELS: 27PT663R37A, 27PT663R37C, 29PT563885A, 29PT663R85A, 29PT663R85C, 32PT633R37D, 32PT663R37A, 27PT563837A, 30PW633F35A, 
32PT563S37A; 32BPT563537G, 32PW633R85C, 29PT663885A, 3651220Р/35; 3065T230P735, 3281T230P7/35,..329T220P/17,.32PT5b63R85G, 29PT6651744 
+5V +5V +5V +5V 
+5V 
Бе ge ye Ze $8 
BET 2428 | 2436 
100u à ^ a Bone 
2435 2425 
e 21581 8 10 
о ч c n 
5 түге 3427 3425 2426 
4) 7401 Ка Н 
2431 
BC857B - = pk rid T 
(ы. " Jon { По none 
| DGT = 
(vr 7402 ГЕ 7403 = 2 
TN BC847B Na BC847B 
"ab 2411 7421 
өті 3403 TC90A53N 16 12 
a 470n 
3407 1K 2412 5 | ADIN БС : E VENHO| VENH1 Б 
ХК an7 TA LINE MEM} | VERTICAL EDGE | (CORING 2428 
2407 L le о T $ w © к 3412 7 1H LINE MEM ENHANCE CIRCUIT p e 
15p J 6 eS aS oS 8 510K BIAS3 
10 
L stg 2413 6 - & PEDESTAL vac YOUT в || 7 
10n 
L L -L ok C-BPF 
-— - - - - 24 1 С-ВРЕ--| KILLER [14 зе: 
56 2415 m 4 CIRCUIT 12K 
L p 6 2432 
амо лос] 10n 1 LINE DOT VREF] 
eo - DYNAMIC Д о 
328 11|CKIN COMB FILTER | IMPROVE CIRCUIT ||12-ВРЕГ о pag үсоит | fon". кюре 
2409 3419 10| VFIL 
Jr 15p 820R 
215 25 8 2 [з ET 18 15 
QNI" я | 


ОМО АОС 


GND рат 


GND. PLL 


GND GND_DAC 


GND_ADC GND.PLL GND DGT GND DAC 


DC VOLTAGES 


32LT621L/17 


(7638) - [F] 2D 3 Line Comb Filter 


+5V 


4 
560R 


p 
2453 
p 


560R 


3454 


AUDIO / VEDEO 
SOURCE 
SWITCHING 


USED ONLY IN MODELS: 27PT633R37C, 27PT643R37A, 27PT663R37A, 27PT663R37C, 29PT633R85A, 29PT633R85C, 29PT663R85A, 29PT663R85C, 32PT633R37D, 32PT663R37A (7638) 
20PT653R/37, 20DV6932/37R, 20DV693R02, 27DV693R37A, 27LT621L/17, 27PT643F35A, 29PT643R85A, 30DV693R37A, , 30PW633F35A, 30PW633R37A, 30PW633R37C, 32LT621L/17, 
LATAM 100V - 250V eil FRONT INTERFACE PANEL 
NAFTA 110V 
EUROPE 220V - 240V * 0231 
SDDF 
AC MAINS + 0001 T4.0AE 
INPUT ---- 
5 6 
E | 1012 2 4 1013 pété TO 0211 OF 
|| |. 001 | POWER SUPPLY 
— 
ce n 
e 
110V/220V АА А? 2 
* DIM НР 
А 1002 ж 9002 
-|« |o 4001 
Az E HUP +3.3V 
19 | [| 
* "m = y 
* 6692 
TSOP1836 
3 
0218 VS 
TO ПМ/ 1 OUT V 
MULTIMEDIA мк. 
9214 | 1005 * 3693 1009 
ТО 0214 
1006 
OF 
FRONT = 1004 
шю] | 
| | 
| | 
м | 20| с | сю | г! | 
ST FÒT FÒT FON | | 
кый esi ыы а | 560R POWER | 
| 
| 


[O1] Front Interface Panel 
20DV693R01, 27PT643R/37C, 27PT643R/97A, 


LS: 28PW6532/85R (7638) - [S] Matrix Surroun d Panel 


1802 
Р903 2 YKB11-1028 


USED ONLY IN MODELS: 32PT633R37D, 32PT663R37A, 32LT621L/17 (7638) - [W] DAF Panel + Inner Pin Cushion Correction 


W 


DAF PANEL & INNER PIN CUSHION CORRECTION 


2466 | 
7462 A7On . 
IRF640 | 
TO HORIZONTAL 2467 | 
DEFLECTION COI 212 . 
T | 
Q ' 
' 2464 : 
2 /N6462 on2 ' 

< 

М 

t 
3468 : 
100R : 

* DIVERSITY TABLE 
34 ВМСС | 29 RFPDCC | 34 RF PDCC 
2466 | 470N 220N 120N 

ТО 0261 ОЕ | 
LINE DEFLECTION: 
1 GND -` SP) | 


TO 0221 OF 
LINE DEFLECTION 


A 0233 


ТО 5431 (LOT) OF , 
0262 LINE DEFLECTION ' 


L (LSP) | 
ipu DYNAMIC FOCUS >, 


USED ONLY IN MODELS: 20DV6932/37R, 20DV693R02 (7638) - [MI] Audio (1 of 4) 


0226 F1 4182 E2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Е 4102 02 

0266 D1 4185 G2 

1100 E10 4186 F2 

M | AUDIO 1122 E10 5100 E9 
*3V3 VIDEO 1180 E1 5110 D6 

1181 E1 5120 A5 

2101 E8 5129 C4 

2102 E9 5140 A9 


5120 
220n 


0254 


2103 E10 5141 C9 
2104 E10 5161 A1 
*5161 RES * =L-AUDIO_GND 2110 G6 6120 B7 
2 zi, CRT 132 2111 E4 7110-А Е5 
А 3 де ЋЕ 2162 ВЕ =F + А 211224 7110-В 95 
tec 2113 E4 7110-C F5 
4 ' ы : 2115 F4 7120 A5 
2120 A4 7140 B8 
45V AUDIO 2121 A5 7141 B10 
220n 2122 A6 7142 C8 
2123 C6 7143 D10 
2124 C7 
2125 C6 


LE 2126 C6 


2120 
100n 
2121 
47u 
2122 
100n 


7120 5140 
= " 4 UDA1334 "= 


сл 
в 

№ 
= 
8 
J 
m 
[#2] 


7140 
BC847B 


3140 
100u 


Mig VOUTIN 
3124 6120 MUTE AV B ү 


< > 2127 C4 
2K2 BAS316 М1-5 2141 3143 В DVD IN 2128 CA 


= М1-15 
= В 2129 C4 


3144 MUTE АУ у.з 2140 В9 


< 2141 B9 

al RES 2142 C9 
- lee 2143 C9 
т т RES 2161 A2 

man 3126 VOUT2N 5141 8 2162 A2 
45V AUDIO 2163 A2 

220п 2164 А2 
2165 В2 

7142 2168 С2 
BC847B C 2169 C2 
2170 B2 

ы 2171 С2 


2174 С2 
2143 3148 L-DVD-IN Mt 49 2175 D2 


120R 2180 E2 
NN 2181 E2 
DIG OUT, é Ж <] 2182 Е2 


> 2183 ҒӘ 
22 Б a - Е 5 Б ASSAYB 2184 F2 

RES RES 2185 F2 

i 3101 ЕВ 

D GND AC3 D 3102 E9 
ау 3103 Е9 

3110 D4 

3111 E4 


3113 E5 
GND AC3 3114 F4 


2102 3115 F4 
DIG OUT 3101 
12] yo HEF4053BT kl SEL DVD AV OUT MIS pi + 3116 F5 


Se декан ia = 100R 10u 3117 FS 
— MI-18 | ат? 


COAXIAL OUT 3120 B4 
GND AC3 


8 са 2165 10n 


-8V AUDIO 


12 мз 
„> 


MUTE AV 


о 
4 


3125 
5K6 
Е 

ip 
e 
2 


3141 

100K 

3142 
1K 


FROM DVD ENGINE 


POM CLK 
PCM OUTO Mi. i 
m MES MA SYSCLK 


10; 100R M1-10 


3145 
100u 


VOUT2N 
PCM_CLK M110 p. 


2125 
2126 


| + 

47u 

4141 

RES 

3146 

100K 

3147 

1K 

c 


18V 3110 


L-DVD IN 2113 tu 
М1-14 Mia 0 en ви 
RES 
L SIDE IN An 


= 
M1-14 


E 3121 B4 
3122 B4 
YKC21-3416 212051 
3124 Вв 
3125 B6 
3126 C6 
3130 B4 
Fo kou тев 
ОМО АСЗ GND АСЗ ОМО АСЗ 3142 B9 
3143 B9 

aide 3144 B10 


SEL DVD AV OUT _ 4100 _ 
M4-32 F 3145 C8 

3146 D8 

3147 D9 


GND AC3 3148 C9 
3149 D10 
e 3180 E2 
=) 3181 E2 
| 3182 Е2 
7i10-B 16 3183 E2 
HEF4053BT Vdd 4100 F9 
Му 919 4105 Е9 
4106 D9 
а 4110 E6 
4111 F6 
= 4112 F4 
4113 E4 
4114 E4 
4115 F4 
4140 A8 
4141 D8 
4161 A1 
4162 A3 
4180 E2 


1u 


4114 RES 


= 
о 
- 
- 


RES 


2183 RES 


+8V 3114 


| 


т т т т 


WITH SCART2 / AV2 ONLY "NET 


HEF4053BT маа. 


R DVD IN 


2115 1u 5| Yo 


4115 RES 
2112 


1u 


4112 RES 


4186 
- Ré" 


2185 


3116 
47K 
3117 
47K 


TO 0227-4,5,6 OF 
LS CINCH 


TO 0227 OF LS SCART / 


2110 
100n 


у CVBS OUT 
G 


* DC VOLTAGES MEASURED IN DVD MODE WITHOUT DISK LOADED. 


USED ONLY IN MODELS: 20DV6932/37R, 20DV693R02 (7638) - [M2] Video (2 of 4) 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0229 DI 


0268 F1 


м > VIDEO з 


1619 07 

2200 B6 

2201 B5 

2211 25 

0255 2220 B8 
2222 C10 

= VIDEO GND 2260 RES 2250 F2 

|| 2251 G2 

2252 G2 

2260 A2 

4 x 2261 10n 2261 A2 

E us а 2262 A2 

2263 B2 

в = 2262 10n Deae o NA бо dep creer uq ect Eee ОО psu 2264 B2 


2283 100п e sc 3 2265 B2 
21 kid 2266 B2 
-8V VIDEO Ll 


2267 C3 
2264 100n 


> 
4- 
> 


4220 


2268 ЕЗ 
2280 D1 
2281 D2 
B 3200 B4 
3201 B4 
3202 C5 
3203 C5 
3204 C5 
3205 C5 
3206 C5 
3207 C6 
3208 C6 
3209 C6 
3210 E4 
C 3211 E4 
3212 E5 
3213 F5 
3214 F5 
3215 F5 
3216 F5 
3217 F6 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
48V | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 3218 F6 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


10 +12VSTDBY VIDEO — == 


3230 


11 2265 |, 100n 


FROM DVD ENGINE 


12 45VSTDBY VIDEO = 


13 2266 220n = 


+3V3_VIDEO 


2267 
14 = C DVD + 


15 10и 


SEL DVD AV OUT 
Ма - 


16 == Y DVD 


3231 


2222 C OUT 


412VSTDBY VIDEO 


4210 Y DVD IN 1 

plc 2l 

RESERVE 
0229 C OUT E 
- ч C DVD IN Е 


5V 


3219 F6 
3220 C8 
3221 B8 
3222 D8 
D 3223 D8 
3230 B4 
3231 C4 
3232 E4 
3233 F4 
3250 F2 
3251 F2 
3252 G2 
3253 F2 
4200 D4 
4210 D4 
4220 B9 
E 4222 C10 
5200 B5 
5220 B9 
6250 F1 
7200 C4 
7201 B5 
7202 C6 
7210 E4 
7211 E5 
7212 E6 
7220-A C9 
F 7220-B D9 
" 7220-C E9 
x 7280 C2 
9220 F8 


LN 2 
„> 
[> O 
CVBS SIDE IN 
a 


322 


3232 


7212 


ove BC847B 


100R 


wa 3218 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
3233 


75R 


3219 
5 


CVBS SIDE IN 


TO 0268 OF 
MAIN CHASSIS 


1 
т 
I 
W 


A 


RESERVED WITH SCART2 / AV2 ONLY 


* DC VOLTAGES MEASURED IN DVD MODE WITHOUT DISK LOADED. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


USED ONLY IN MODELS: 20DV6932/37R, 20DV693R02 (7638) - [M3] Power Supply (3 of 4) 


M4-20 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
+3V3A +5V +12VSTDBY 
6350 
> 
BZX384-C12 E 5 
5V3 
2350 5331 7350 12V5 3351 12V5 
SI2306DS 3 С К 
6330 5V2 s 7351 
s > PDTC144ET 
A 5625105 "am 
— MainSuppl 5300 . 9300 150V 4 E a | 


1 | MainAux "= 


MainSupply GND 


MainSupply GND BYD33J 


TO/FROM 0251 OF 
MAIN CHASSIS A1 


6311 8312 


ati 
NI 


= 12V GND — 
7311 75K MainSupply GND Т2.0АЕ 250V BYV27-200 
РОТАНЧЕТ [V 2353 
TERES in e 
TEA1523P | Де са +. 8 + + 
5 Li 81 2 a о m | IE oE 
ТЕ +! e ч о OTs 9 e 
7310 126V | N N сі 
PDTC114ET ||| 
- 12V GND ' | | ; " 12V GND 12V GND 
MainSupply. GND 
6 
ч 
2 г 0265 
1 +3\3 
+3V3A ЕЙ 
3 15V 
MainSupply GN MainSupply. GND oe 52% SVSTDBY 
D = 4 + 
S m ainSupply ОМГ ainSupply | Š 
10K 18V7 10K 13V3 4 3341 2340 = a 
ы Z 
e 7340 (5 6 
#4 di ED Е 2-5 
МА 808578 94.8 5 ш 7 
Ñ 2V6 3 3340 4V1 3 Q E = 
100R К оооп а 
raf NÀ e| sey e 9 -8V 
BC8478N, ad / 879854 2360 DVD STDBY 
gt y 3 2V4 10 -STDBY 
RES я Та kèl ji н +12VSTDBY 
7841 обе 3 
т 3360 їз Ts 5ош 8 $ T 
MainSupply GND ee 
10K = F т 
MainSupply GND = = = 12V GND 


* DC VOLTAGES MEASURED IN DVD MODE WITHOUT DISK LOADED 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


9330 Q 
e 
с 


-BV 
12VSTDBY 


5338 
+ 


DVD STDBY 
< 


+5VSTDBY 
+3V3 


RES 


M4-33 


0251 B1 
0265 E9 
1330 B6 
1331 B6 
1332 C6 
2300 B2 
2301 B3 
2302 B3 
2310 F1 
2311 D2 
2313 D3 
2315 B5 
2316 F3 
2319 C1 
2330 C8 
2331 C9 
2332 C7 
2333 C9 
2334 D8 
2335 C9 
2336 C10 
2337 C10 
2338 C10 
2340 E7 
2341 F7 
2342 F6 
2350 A8 
2351 B7 
2352 CT 
2353 C7 
2354 C6 
2360 F4 
3300 B3 
3301 B3 
3308 F2 
3309 E1 
3310 F2 
3311 F2 
3312 C4 
3313 D3 
3314 D5 
3315 DS 
3317 ЕЗ 
3318 F3 
3319 C2 
3320 C4 
3328 B10 
3329 B10 
3330 C7 
3331 B6 
3332 C8 
3333 C8 
3334 D8 
3335 B8 
3339 E6 
3340 F6 
3341 E7 
3342 E7 
3343 F7 
3344 F7 
3350 A9 
3351 A10 
3360 F4 
4336 C6 
5300 B2 
5301 B4 
5315 B5 
5331 A8 
5333 B8 
5337 C10 
5338 B10 
6300 B3 
6311 C4 
6312 E2 
6330 B8 
6332 B7 
6334 B7 
6336 C7 
6350 A9 
7310 C2 
7311 C1 
7312 E1 
7313 F1 
7315 C3 
7330 B8 
7331 D8 
7340 Е5 
7341 F7 
7350 A9 
7351 B10 
9330 B10 


USED ONLY IN MODELS: 


20DV6932/37R, -20DV693R02 (7639) 


1 


ма CONTROL 


2 


[M4] Control 


0253 


‚| SEL DVD AV 
E 


2 


< 
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USED ONLY IN MODELS: 20DV6932/37R, 20DV693R02, 27DV693R37A, 30DV693R37A, , 20DV693R01, 28PW6532/85R, 29DV6931/85R, 29DV693R85A, 29DV693R85C (7638) - Side AV + HP Panel (Component Side) 
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NOT USED IN MODELS: , 20DV6932/37R, 20DV693R02, 20DV693R01, 20MS334R/37, 20MS334R01, 20PT633R/37, 20BPT643F/35R, 20PT643R0l, 21PT6331/44R, 21PT633R85C (7638) = Side AV + HP Panel , Slim Profile (Com 
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USED ONLY IN- MODELS: 32PT543537A, 32РТ543537С6, 32PBT553937A, 32РТ5538376; 25PT633R985C, 24PT633R37,; 32215415376, MS32529431, MS3652S427, 24PT633F/359R (7639) = -Side AV Panel. + HP Panel, Wide Profile: 4 
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(7638) - Side AV Panel + HP Panel, Wide Profile ( 
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USED ONLY IN MODELS: 21PT643R85C, 27PT633R37C, 29PT633R85A, 29PT633R85C, 20PT643R01, 27LT621L/17, 32LT621L/17, 20PT643F/35R, 27MS4504/17, 21PT6431/44R (7638) - Top Control Panel, Round (Component $ 
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USED ONLY IN MODELS: 21PT643R85C, 27PT633R37C, 29PT633R85A, 29PT633R85C, 20PT643R01, 27LT621L/17, 32LT621L/17, 20PT643F/35R, 27MS4504/17, 21PT6431/44R (7638) - Top Control Panel, Round (Copper Side 
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USED ONLY IN MODELS: 32PT553S37A, 32PT553S37G (7638) - Top Control Panel, Oval (Copper Side) 
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USED ONLY -IN MODELS: 27PT663R3TA, 2T7PT663R3JC, 29ЕТ563585А; 29PTOb53BO5A, 29PT663BRO05C, 392PT633R3TD; j32PT663R37A,..27PT56393 7A, ЗОРМ6ӨЗЗЕЗЗА; 32LD621L4lIT (7638) =. .2D 3 Lane ‘Comb; Filter (Component :Side) 
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USED ONLY -IN MODELS: .27PT663R37A, 27ET663R3J7C, 29ВТ563685А; 29PTOS53BO5A, 29PT663R95C,392PTI633R37D, 32PT663R37A, 27PT562997A,. 30PW633B 350A, 32LT621L/17 (7638) = .2D. 3$ Lane ‘Comb: Filter (Copper .5idse) 
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USED ONLY IN MODELS: 27PT633R37C, 27PT643R37A, 27РТ663Һ37А, 27PT663R37C, 29PT633R85A, 29PT633R85C, 29РТ663Һ85А, 29PT663R85C, 32PT633R37D, 32PT663R37A (7638) - Front Interface Panel 
20PT653R/37,-20DV6932/3T7R, 20DbV693R02, :27DV699R37A,, 27LT621L/17; 27РТ64ЗЕЗ5А, 29PIG643R55A, .30DVO93R3T7TA, 4 30PW639BR35A, :30PWO33B37A, ЗОРНМӨЗЗЕЗТС; 32LT621L/17; 2ODVGISROL, 27BPT643R/37C; 2IPTO43R/974, 
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USED ONLY IN MODELS: 28PW6532/85R (7638) - Subwoofer Panel (Component Side) 
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USED ONLY -IN MODELS: 27PT643R3TA, 2T7TPT663R2TJ7A, 27PBT663R37C, 29PT6635885A,. .ZIPT6GSRESE,. S2PTO33R37D, J3Z2PT663R3JA, .20PTG653R/Á37, 20DV6932723T7R, 20DV6293R02-(7638) = “Top Control. Panel (Component Side) 
21DV693R37A, 27PT643E35A, Z29PT6439R85A, 30DV693R37A, , SOPWO33F35A, 30PW633R37A, 30PW633R37C, 20DV693R01, 27PT643R/37C, 27РТ643Е/97А, 28PW6532/85R, 32PW633R85C, .29PT663985A,. 29DV69317/85E;..29DV693R85A 
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USED ONLY -IN MODELS: 27PT643R3T1A, 217PTI663R3JA, Z27PBT663R37C, 29PT653R85A, 29PTO63ROS5C, 92PT633R37D, 32PTG63R3JA, .20PT653R/37,.20DV693273TIR, 20DV693R02-.((7639) = "Pop Control: Panel (Copper side) 
21DV693R37A, 27PT643E35A, Z29PT643R85A, 30DV693R37A, , 30PW633F35A, 30PW633R37A, 30PWG633R37C, 20DV693R01, 27PT643R/37O0, 27PT643R/97A, “28PW6532/85R, 32PW633R85C, .29PT663985A,. 29DV69317/85R;. 29DV693R85A 
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USED ONLY IN MODELS: 32PT633R37D, 32PT663R37A, 32LT621L/17 (7638) - DAF Panel + Inner Pin Cushion Correction 
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(Component Side) 


SD3.1 DVD Module 


DVD Interface Panel, 
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20DV693R02 


20DV6932/37R, 
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(Copper Side) 
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DVD Interface Panel, 
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(Component Side) 


SD5.12 DVD Module 


29DV693R85A, 29DV693R85C (7638) - DVD Interface Panel, 


29DV6931/85R, 


‚ 20рУ693К01, 


30DV693R37A, 


27DV693R37A, 


USED ONLY IN MODELS: 
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(Copper Side) 


SD5.12 DVD Module 


DVD Interface Panel, 


(7638) 


29DV693R85C 


29DV693R85A, 
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USED ONLY IN MODELS: 27ST230P/35, 32ST230P/35 (7638) - Scan 4 Card (Component Side) 
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USED ONLY IN MODELS: 27ST230P/35, 32ST230P/35 (7638) - Net 1 Panel (Copper Side) 


O 
A 


_|[_ 600z 
L IL Је 


2000 


ГИ] 


[^ 


LILI , 
Am 
JL. 
soos 


1001 


i 
О 
о 


USED ONLY IN MODELS: 27ST420L/17, 27ST421L/17 (7638) - ITV Front Jack Panel (Component Side) 
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AC18 
AC19 
AC20 
AC20A 
AC20B 
AC20C 
AC20D 
AC20E 
AC20F 
AC20G 


TYPICAL TABLE MODEL EXPLODED VIEW 


AC Cord 

AC Cord Strain Relief (Not Shown) 
Anode Lead Spacer (Not Shown) 
Batteries for Remote Control 
Transmitter (Not Shown) 

Cabinet Back 

Cabinet Back Screw Cover (Not Shown) 
Canceller Coil (Not Shown) 

Chassis Tray 

CRT 

Customer Control Buttons 

DAF Panel Bracket (Not Shown) 
Degaussing Coil 

Front Interface Panel Bracket (Not Shown) 
Front Main PCB Bracket (Not Shown) 
Holder, Degaussing Coil (4 Used) 

Jack Panel Bracket 

Owner's Manual 

Quick Use Guide (Not Shown) 

Side Jack Panel Bracket 

Cabinet Front Assembly (Shown Exploded) 
Cabinet Front 

Chassis Guide 

Light Guide 

Nameplate 

Power Button 

Power Button Cover (Not Shown) 
Power Button Shaft (Not Shown) 


AC20H 

AC20J 
AC20J1 
AC20J2 
AC20J3 
AC20J4 
AC20J5 


AC21 
AC22 
AC23 
AC24 
AC25 
AC26 
AC27 
AC28 
AC29 
AC30 
AC31 
AC32 
REMOTE 


Speaker (2 Used) 
Top Control Assembly (Shown Exploded) 
Top Control Bracket 

Top Control Buttons 

Top Control Cover 

Top Control Rubber (Not Shown) 

Top Control Button Assembly 

(Shown Exploded) 

Card Door (Not Shown) 

Cinch Cover (Not Shown) 

DVD Door (Not Shown) 

DVD Interface Panel Bracket (Not Shown) 
DVD PIP Bracket (Not Shown) 
EPS Bracket (Not Shown) 

ITV Card Bracket (Not Shown) 
ITV Card Slot Cover (Not Shown) 
Plastic Facade (Not Shown) 

Scan 3 VGA Adapter (Not Shown) 
Scan 4 Card Cover (Not Shown) 
Yoke Wedge (Not Shown) 
Remote Control Transmitter 


Owner's 


Manual 


20DV6932/37R - Manual no. 


7638 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0214 
0217 
0219 
0220 
0221 
0222 
0223 
0225 
0227 
0229 
0239 
0240 
0243 
0244 
0245 
0246 
0251 
S 0254 
0267 
0269 
S 1000 
1002 
1200 
S 1500 
5 1915 
1660 
1810 
1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2141 
2143 
2150 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 


Сұ, = 


Main Chassis Parts 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
3 Pin Connector. 2412 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
A/V Jack 2422 
SVHS Jack. 2422 
3 Pin Connector. 2422 
7 Pin Connector. 2422 
3 Pin Connector. 2422 
4 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
4 Pin Connector. 2422 
9 Pin CRT Socket 2422 
3 Pin Connector. 2412 
Jack Я $e 2422 
Tuner, V+U, PLL 2422 
SAW Filter, 45.75MHz 2422 
Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
Crystal,  12MHz000 2422 
6 Pin Connector. ао, SÈL yen chew 52422 
Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 
C49/U A. TEE 2422 
Cap, 47n, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. А 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Сар, 22р, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Сар, 2122; %80/-20%; 10v, Ceramic 3198 
Сар, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 242, 480/-20%; 10у, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Сар; 1212: +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Сар, 212, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Сар; l00n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 2238 
Сар, 202, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Сар, 242, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. Я 3198 
Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. A 3198 
Сар, 220n, +80/—20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. 2... 3198 
Cap, 100n, 5$, 63v, Metalized Polyester 2222 
Сар, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 1n, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Safety Part Be sure to use exact replacement 
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025 
025 
020 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
543 
025 


543 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
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017 
017 
014 
017 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
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016 
016 


16374 
16375 
12481 
00725 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
16382 
11244 
16382 
12479 
04854 
04853 
04854 
12481 
15847 
80076 
00725 
05182 
90108 
44518 
40807 
10914 
07467 
01203 
15849 


00842 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
32290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31520 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
52280 
31020 
31020 


part. 


2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2465 
2467 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2802 
2040 
2813 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 


Res, 
Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Zero ohm, 
100n, 10$, 


"Chip" Jumper . . . . 
250v, Metalized Poly 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


10u, 20%, 
ouo. 10%, 


250v, Electrolytic. 
500v, Ceramic 

560p, 5$, 50v, Ceramic. 

2n2, 10$, 2000v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
270n, 5$, 250v, 
2u2, 20$, 100v, Electrolytic. 
680p, 10$, 500v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

680p, 10$, 2000v, Ceramic 
911, 5$, 1600v, Polypropylene 
68n, 10$, 250v, Polyester . . 
33n, 10$, 400v, Polyester . 
100n, 10$, 50v, Polyester . 
150n, 10$, 63v, 
100n, 10$, 63v, 
2n2, 10$, 50v, 
2n2, 10$, 50v, 
4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
68n, 10$, 250v, Polyester 
4u7, 20$, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 

470n, 20$, 275v, 


Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10$, 1000v, 
10$, 1000v, 
20$, 200v, 
10$, 1000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 1000v, Ceramic 
20$, 50v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic. 
20$, 50v, Electrolytic 
10$, 16v, Ceramic 
10$, 2000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
680p, 10$, 1000v, Ceramic 
L00u; 20%, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic . 
330n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5$, 50v, Ceramic 
68p, 5$, 50v, Ceramic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-205$, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
lp, 25$, 50v, Ceramic 
lp, 25$, 50v, Ceramic 
47p, 5$, 50v, Ceramic 
470p, 5$, 50v, Ceramic. 
220p, 5$, 50v, Ceramic. 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 
447, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
1n5, 
10n, 
22u, 
100n, 
ANS» 


Metalized Polyprop 


Metallized Polyeste 
Metalized Polyeste 


Metalized Polypro 


3198 


2222 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2022 
3198 


2222 
2022 
3198 
3198 
2020 
2222 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2038 
3198 
2222 
2022 
2022 
2038 
2022 
2022 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
025 
025 
017 
025 
031 
025 


479 
031 
019 
016 
558 
375 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
035 
019 
347 
031 
031 
035 
031 
031 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 


90020 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
32210 
51080 
24730 
51080 
00103 
34790 


90016 
00138 
46810 
01010 
90485 
90153 
90234 
90227 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
13301 
44710 
90234 
00137 
00139 
13508 
00144 
00139 
41020 


29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
42240 
22250 
22250 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 


20DV6932/37R (continued) 


2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2852 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
SIT 
3112 
3113 
3114 
STES 
3116 
3123 
3124 
3425 
3126 
3131 
3132 
31:33 
3134 
3135 
3136 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3212 
3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 
3253 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3251 


5 = 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


100п, -80/-20$, 
10u, 20$, 50v, 
10u, 20$, 50v, 
100n, +80/-20% 
100u, 20$, 25v, 
1n, 5$, 25v, 
1n, 5$, 25v, 
1n, 5$, 25v, 
1n, 5$, 25v, 
230; 5%, 50v, 
47р, 5%, 50v, 
150p, 5%, 50v; 
180p, 5%, 50v, 
220p, iu 50v, 
560p, 52, 25v, 
390p, 5%, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 
1000u, 20$, 16v, glectrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
470n, +80/-20%, 16v, 
1n, 10$, 50v, Ceramic A 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
3n3, 10$, 63v, Ceramic. 

3n3, 10$, 63v, Ceramic. 

330p, 5$, 50v, Ceramic. T 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper e 
1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5$, 
150 ohm, 5$, 
220K, 5$, 
75 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
75 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
75 ohm, 5$, 


25v, Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


1К, 5$, 1/6W, Carbon Film A 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
150K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
5K6, 5, 1/6W, Carbon Film. 

10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1K5, 2 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
1K2, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 
390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, $, 
68 ohm, 5$, 
470 ohm, $, 
560 ohm, 5%, 
330K, 5%, 
82K, %, 
2K2, 5%, 
100 ohm, 5%, 
560 ohm, 5$, 
100 ohm, Sa 
560 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


100 ohm, %, 


1/64, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1$, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
270K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


820 ohm, %, 
100 ohm, %, 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glas 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
704 
021 
702 
021 
011 
011 


41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
31020 
31020 
33390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
32210 
36990 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
60274 
33330 
08210 
01010 


part. 


S256 
3257 
3258 
3259 
3331 
3332 
3333 
3334 
3399 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3488 
3490 
3491 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 


100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 
Zero ohm, "Chip" Jumper Я 
ІМ, 5%, 1/10, Metalized @ аса: 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film. 
3K6, 1$, 3/5W, Metal Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

1K5, 1$, 3/5W, Metal Film 

6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
270K, 5$, 1/8W, Metalized Glass 
3R9, 1$, 3/5W, Metal Film 

6R8, 1$, 3/5W, Metal Film 

6R8, 1$, 3/5W, Metal Film 

2K2, 1$, 3/5W, Metal Film 

2K2, 1$, 3/5W, Metal Film 

150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
2K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1R5, ki 1/4W, Carbon Film. 
18K, 1$, 3/5W, Metal Film 

12K, i 3/5W, Metal Film 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5$, 1/3W, Metal Film 

4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
12K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
PTC, 3 ohm, 144V. 

1M5, 5%, 1/2W, Metai еды Glass. 
220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 487, 20%, 3W1. 

270 ohm, 5% 1/6W, Carbon Film. 
1K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%, 
100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 

0R33, 5%, 3/5W, Metal Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
10K, kj 1/10W, Metalized Glass 
4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/3W, Metal Film 

470 ohm, $, 
1K5, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
82K, 1$, 3/5W, Metal Film 

4K7, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 
270K, 5$, 1/8W, Metalized Glass 
15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 


, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2122 
2312 
2312 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
2122 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
21,3 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
730 
915 
215 
915 
315 
215 
011 
011 
021 
101 
21,5 
915 
011 
207 
011 
021 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
663 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
94,5 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 


31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
13602 
01020 
11502 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
03320 
61274 
13908 
16808 
16808 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11803 
11203 
03920 
03478 
08220 
51030 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
00019 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
51230 
55620 


20DV6932/37R (continued) 


5%, 


1W, Metal Film 


1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass . 
1/10W, Metalized Glass . 


о 
5, 


1/10W, Metalized Gla 


1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 


о 
5, 


о 
5, 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


о 
5, 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film. . . . 


о 
5, 


1/16, Metalized Gla 


1/6W, Carbon Film. . . . 


5$; 


1/16W, Metalized Gla 


1/16W, Metalized Glass 


о 
5, 


о 
5, 


Film. 
Film. 


1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


"Chip" Jumper 


2$; 


9%; 


о 
$, 


Film. 
Film. 


1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 


1/10W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 


"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 


о 
5, 


о 
$, 


о 
$, 


1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, Metalized Glass 


Metalized Glass. 
Metalized Glass. 
Metalized Glass. 
Metalized Glass. 
Metalized Glass. 
Metalized Glass. 
Metalized Glass. 
Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass 


о 
5, 


о 
5, 
о 
5, 


о 
5, 


Film. 
Film. 
Film. 
Film. 


1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 


1/16W, Metalized 


Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


3565 Res, 330 ohm, 
3566 Res, 2K2, 5$, 
3569 Res, 5K6, 5$, 
3580 Res, 47K, 5$, 
3594 Res, 330 ohm, 
3595 Res, 220K, 5$, 
3596 Res, 220K, 5$, 
3601 Res, 8K2, 5$, 
3603 Res, 100 ohm, 
3604 Res, 100 ohm, 
3605 Res, 4K7, 5$, 
3606 Res, 2K2, 5$, 
3607 Res, 2K2, 5$, 
3608 Res, 470 ohm, 
3609 Res, 1K, 5$, 
3610 Res, 8K2, 5%, 
3611 Res, 100 ohm, 
3618 Res, 6K8, 5%, 
3622 Res, 470 ohm, 
3623 Res, 4K7, 5%, 
3624 Res, 100 ohm, 
3625 Res, 100 ohm, 
3626 Res, 4K7, 5%, 
3627 Res, 4K7, 5%, 
3628 Res, 10K, 5%, 
3630 Res, 2K2, 5%, 
3632 Res, Zero ohm, 
3634 Res, 100 ohm, 
3635 Res, 100 ohm, 
3636 Res, 1K, 5%, 
3638 Res, 75 ohm, 
3639 Res, Zero ohm, 
3640 Res, 8K2, 5%, 
3694 Res, 4K7, 5%, 
3801 Res, 220 ohm, 
3802 Res, 1K, 5%, 
3810 Res, 75 ohm, 
3814 Res, 100K, 5%, 
3815 Res, 100K, 5%, 
3816 Res, 100K, 5%, 
3817 Res, 100K, 5%, 
3818 Res, 100K, 5%, 
3819 Res, 100K, 5%, 
3820 Res, 100K, 5%, 
3821 Res, 100K, 5%, 
3822 Res, 75 ohm, 
3831 Res, 47K, 5%, 
3832 Res, 100 ohm, 
3833 Res, 100 ohm, 
3837 Res, 100 ohm, 
3839 Res, 100 ohm, 
3843 Res, 2K2, 5%, 
3901 Res, 1K, 5%, 
3902 Res, 3K3, 5%, 
3903 Res, 3K3, 5%, 
3904 Res, 10K, 5%, 
3905 Res, 3K3, 5%, 
3906 Res, 10K, 5%, 
3907 Res, 8K2, 5%, 
4001 Res, Zero ohm, 
4002 Res, Zero ohm, 
4209 Res, Zero ohm, 
4216 Res, Zero ohm, 
4341 Res, Zero ohm, 
4388 Res, Zero ohm, 
4401 Res, Zero ohm, 
4431 Res, Zero ohm, 
4601 Res, Zero ohm, 
4608 Res, Zero ohm, 
4609 Res, Zero ohm, 
4614 Res, Zero ohm, 
4615 Res, Zero ohm, 
4616 Res, Zero ohm, 
4617 Res, Zero ohm, 
4619 Res, Zero ohm, 
4622 Res, Zero ohm, 
4623 Res, Zero ohm, 
4691 Res, Zero ohm, 
4692 Res, Zero ohm, 
4693 Res, Zero ohm, 
4826 Res, Zero ohm, 
4830 Res, Zero ohm, 
4831 Res, Zero ohm, 
4835 Res, Zero ohm, 
4837 Res, Zero ohm, 
4838 Res, Zero ohm, 
4839 Res, Zero ohm, 
4840 Res, Zero ohm, 
4865 Res, Zero ohm, 
4866 Res, Zero ohm, 
4867 Res, Zero ohm, 
4869 Res, Zero ohm, 
5 = Safety Part Be 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


sure to use exact replacement 


012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


13310 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
51020 
37590 
90030 
08220 
34720 
32210 
31020 
37590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 


part. 


4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4876 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5204 
5205 
5206 
5242 
5342 
5445 
5452 
5453 
5457 
5461 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5823 
5835 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6463 
6465 
6466 
6467 
6468 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 


Fixed, 
Fixed, 
Fixed, 


Coil, 
Coil, 


Coil, 
Coil, 


Transformer, 


Coil, 
Coil, 
Coil, 


Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
27u, 


820n, 


6u8, 


10u, 


22u. 
Transformer, 
Fixed, 


22u, 


Linear Correction, 
Signal Driver, 


6u8, 
3u3, 


22u. 


ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 

105 


5$. 


Inductor, 
Inductor, 
Inductor, 


5%. 


DÈ 


205 
105 


Mains Filter ЖЕТЕС 
Transformer, 5539009-04. 


Fixed, 
Fixed, 


Coil, 


Fixed, 
Fixed, 


Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Zener 
Diode 


27u, 


5u6, 
5u6, 
5u6, 
6u8, 
6u8, 
6u8, 
12u, 


Diode, 


Inductor, 
Inductor, 


DÈ 


Inductor, 
Inductor, 


5%. 
5%» 
254 
5%. 
5%. 
5%. 
10$ 


Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip " 
Ш Ch ip " 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip " 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
" Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip " 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 


105. 


LOT 
Inductor, 


33 volt 


BAS316. 


100MHz, 
100MHz, 
100MHz, 


100MHz, 


100MHz, 
100MHz, 
100MHz, 
100MHz, 


Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 


82u 


50R. 
50R. 
50R. 
50R. 


80 ohm. 
80 ohm. 
80 ohm. 


80 ohm. 


5С10015-00 


Diode, Signal 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Bridge 
Diode, Rect, 
Diode, Signal 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


, Signal, 


, BAS316. 

, BAS316. 

6.8 volt. 

, BAV21 

, BAS316. 

, BAV21 

, BAV21 

10 volt 

, 1№4148. 

6.2 volt. 

, BAV99 

5.6 volt. . 
BY228/24. 2. 
RGP30J-L7004. 
8.2 volt. 

, BAV21 

, BAV21 

, BAS316. 

, BAS316. 

, BAV99 

15 volt 

5.6 volt. 

9.1 volt. 

33 volt 
BYV95C. 
EGP20DL-5100. 
BYV95A. 
EGP20DL-5100. 
Rect, 
BYV95A. 
, 1№4148. 
1N5062. 
1N5062. 

22 volt 

6.2 volt. 

10 volt 
BYV29X-500. 
EGP20DL-5100. 


GBU6JL-7002. 


Diode 
Diode 


, Signal, 
, Signal, 


BAS316. 
BAV'70 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9335 
9322 
9335 
9322 
9322 
9333 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
535 
531 
018 
018 
536 
531 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
020 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
177 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
595 
164 
010 
849 


90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90020 
90020 
90020 
11090 
97333 
02519 
90020 
12290 
00425 
02465 
76880 
23380 
97:333 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
51090 
10010 
30133 
10620 
55680 
50112 
60682 
58280 
10070 
10070 
10630 
10630 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
80133 
42682 
90133 
42682 
08667 
90133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
42682 
10630 
10215 


20DV6932/37R (continued) 


6566 
6569 
6570 
6580 
6831 
6901 
6904 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
CEN ERES 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7802 
7803 
7831 
7901 
9611 
9672 
9678 
СВА 
СВА 


Diode, Signal, 154148. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, 1N4148. . .. 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
IC, TDA9569H/N1/41/1161. 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
IC, TDA6107JF/N3 5. YO dps Eds 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC557B (COL) 
Transistor, PNP, PDTA114ET 
Transistor, NPN, BU4508DX. 
Transistor, NPN, BC337-25(COL) 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
IC, TDA8359J/N2. 22% 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, ТСЕТ1103 (С) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FOPFON50. А 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC547B (COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. M cel Sn xs 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, М24С08-МВМ6. 

IC, HEF4053BT. 

IC, HEF4053BT. 

IC MSP3425G-PO-B8-V3 
IC, AN7522N PH 

Coil, 27u, 10$ 

Coil, 22u, 10$ . 
Coil, 229; 10$ . . . 4 
Main Chassis Assembly. 
DVD Module SD3.1 


Channel One Card Parts 


Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 


DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


0267 
0361 
1110 
CBA 


DVD Eject Panel Parts 

3 Pin Board Connector. 
Eject Button 

Tact Switch. TRE 
DVD Eject Panel Assembly 


DVD Interface Panel Parts 


0226 
0251 
0253 
0254 
0255 
0265 
0266 
1100 
S 1330 
1331 
5- 1332 
1619 
2101 
2102 
2103 
2104 
2110 
2111. 
2112 
2113 
2115 
2120 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2126 


62! 


©; = 


Safety Part 


DVD Interface Panel Parts 


Connector, 6 Pin 

Connector, 4 Pin 

Connector, 7 Pin 

Connector, 22 Pin. 

Connector, 16 Pin. 

Connector, 12 Pin. 

Connector, 6 Pin 

Socket, Cinch, 1 Pin 

Fuse, 2.5A, 250V 

Fuse, 2.5A, 250V 

Fuse, 2A, 250V IEC 

Connector, 4 Pin РА 

Cap, 47p, 5$, 50v, Ceramic 2 
Cap, 10u, 20$, 16v, Electrolytic 
Cap, 47р, 5$, 50v, Ceramic А 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 1u, 480/5209, 10V, Ceramic. 
Cap, Та; +80/-20%, LOV, Ceramic. 
Cap, 1u, +80/-20%, 10V, Ceramic. 
Cap, 1u, +80/-20%, 10V, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 47u, 20%, 25V, Electrolytic 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 10u, 20%, 50V, Electrolytic 
Cap, 10n, 10%, 50V, Ceramic. 

Cap, 1n, 10%, 50v, Ceramic | 
Сар, 47u, 20$, 25V, Electrolytic 


(MIAS) L 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
2323 
9333 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
S139 
3139 


2422 
3139 
2422 
ST39 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
010 
020 
010 
010 
021 
021 
010 
010 
010 
733 
010 
010 
010 
713 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
729 
729 
187 
181 
018 
018 
018 
188 
248 


025 
138 
128 
188 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
086 
086 
086 
025 
016 
028 
016 
023 
023 
017 
017 
017 
017 
023 
025 
023 
025 
017 
017 
025 


10010 
10630 
56880 
10630 
10010 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
51557 
42030 
42150 
42150 
37112 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
60653 
60653 
89682 
41682 
22790 
22290 
22290 
04071 
71141 


09191 
11271 
02742 
03391 


12482 
15847 
11244 
16526 
16525 
08333 
15849 
04425 
10784 
10784 
10783 
15847 
34790 
21090 
34790 
41040 
41040 
41050 
41050 
41050 
41050 
41040 
34790 
41040 
51090 
31030 
31020 
34790 


part. 


2127 
2128 
2140 
2141 
2142 
2143 
2165 
2169 
2184 
2185 
2200 
2201 
2211 
2261 
2262 
2263 
2264 
2265 
2266 
2267 
2268 
2280 
2281 
2300 
2301 
2302 
2310 
2311 
2313 
2315 
2316 
2330 
2331 
2332 
2333 
2339 
2337 
2338 
2341 
2350 
2351 
2393 
3101 
3102 
3110 
SELL 
ЭТА 
3113 
3114 
SFTS 
3116 
S147 
3120 
3121 
3122 
3125 
3124 
3125 
3126 
3130 
3140 
3141 
3142 
3143 
3145 
3146 
3147 
3148 
3180 
3182 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3210 
3211 
3212 
3213 
3214 
3219 
3216 
3217 
3218 
3219 
3230 
3231 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


10n, 
10u, 


10$, 
205, 


100u, 205 
lu, +80/- 
100u, 205 
lu, +80/- 


10n, 
10n, 


10$, 
10$, 


lu, +80/- 
lu, +80/- 
+80/-20%, 


1001, 
10u, 
100n, 
10n, 
10n, 
100n, 
100n, 
100n, 
220n, 
10u, 
10u, 
10u, 
10u, 
10u, 
22n, 


205, 


10%, 
10$, 


205, 
205, 
20$; 
205, 
205, 
105, 


330p, 10$ 
100n, 105 
470n, 10% 


470p, 5$, 


220p, 10$ 


33n, 
2u2, 


10$, 
205, 


470u, 20$ 


2u25 20%, 


470u, 20$ 
220u, 20$ 
205, 
205, 
+80/-20%, 


10004, 
10005, 
220п, 

Іп; 10%, 
1n, 10%, 
1n, 10%, 
100 onm, 


68 ohm, 5%, 


A7K, 5%, 
47K, 5%, 
47K, 5%, 
A7K, 5%, 
A7K, 5%, 
A7K, 5%, 
ATK, 5%, 
A7K, 5%, 
100 onm, 
100 onm, 
100 onm, 
100 onm, 
2К2, 5%, 
5К6, 5%, 


100 ohm, 


47 ohm, 5%, 


100К, 5%, 
100К, 5%, 
ІК, 5%, 
120 ohm, 
100K, 5$, 
100K, 5$, 
1K, 5$, 
120 ohm, 
100 onm, 
100 ohm, 
270 ohm, 
100 ohm, 
100 onm, 
6K8, 5%, 
820 ohm, 
4K7, 5%, 
680 ohm, 
2K2, 5%, 
75 ohm, 


75 ohm, 5%, 


270 ohm, 
100 onm, 
100 onm, 
6K8, 5$, 
820 ohm, 
4K7, 5%, 
680 ohm, 
2K2, 5%, 
75 ohm, 


75 ohm, 5%, 


22K, 5%, 
24K, 1$, 


+80/-205, 


+80/-20%, 
+80/—=20%, 
+80/—-20%, 
+80/-20%, 


50V, Ceramic. 

50V, Electrolytic 

, 16V, Electrolytic. 
20%, 10V, Ceramic. 

, 16V, Electrolytic. 
20%, 10V, Ceramic. 

50V, Ceramic. 

50V, Ceramic. 
20%, 10V, Ceramic. 
20%, 10V, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
16у, Electrolytic 
25v, Ceramic. 
50V, Ceramic. 
50V, Ceramic. А 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
50V, Electrolytic 

50V, Electrolytic 

16v, Electrolytic 

16v, Electrolytic 

250v, Electrolytic. 
400v, Metalized Polyeste 
, 1КУ, Ceramic 
, l6v, Ceramic 
, 25v, Ceramic 

50v, Ceramic. 
, ІКУ, Ceramic 

l6v, Ceramic. 

25v, Electrolytic 
‚ 10v, Electrolytic. 
25v, Electrolytic 
, 10v, Electrolytic. 
, 25V, Electrolytic. 
25v, Electrolytic 
25v, Electrolytic 
l6v, Ceramic. 
Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic ig ri js 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass . 
1/16W, Metalized Glass . 
5$, 1/16W, Metalized Gla 
$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/16W, Metalized Glas 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
1/6W, Carbon Film 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


50v, 


1/16W, Metalized Glass. 


$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/16W, Metalized Glas 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 


017 
025 
029 
017 
029 
017 
017 
017 
017 
017 
023 
028 
023 
017 
017 
023 
023 
023 
017 
025 
025 
028 
028 
012 
365 
019 
017 
552 
016 
019 
017 
026 
025 
026 
025 
025 
026 
026 
017 
017 
017 
017 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
704 


31030 
51090 
21010 
41050 
21010 
41050 
31030 
31030 
41050 
41050 
41040 
21090 
41040 
31030 
31030 
41040 
41040 
41040 
42240 
51090 
51090 
21090 
21090 
93495 
55223 
53310 
31040 
96465 
34710 
62210 
33330 
32220 
14710 
32220 
14710 
32210 
31020 
31020 
42240 
31020 
31020 
31020 
31010 
36890 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
31010 
01010 
31010 
31010 
32220 
35620 
31010 
04790 
31040 
31040 
31020 
31210 
31040 
31040 
31020 
31210 
31010 
31010 
32710 
31010 
31010 
36820 
38210 
34720 
36810 
32220 
37590 
37590 
32710 
31010 
31010 
36820 
38210 
34720 
36810 
32220 
37590 
37590 
32230 
62403 


20DV6932/37R (continued) 


3232 
3233 
5 3300 
5 3301 
3308 
3309 
3310 
3311 
3312 
3313 
3314 
3315 
3317 
3318 
3319 
3320 
3330 
S 3331 
3339 
3340 
3342 
3344 
3350 
3351 
3360 
3406 
3466 
4100 
4102 
4103 
4142 
4150 
4162 
4185 
4336 
4407 
4463 
4466 
5100 
5110 
5120 
5140 
5141 
5200 
5300 
5301 
ӘЖЕНІ 
5331 
5333 
5337 
6120 
6300 
6311 
6312 
6330 
6332 
6334 
6336 
6350 
7110 
7120 
7140 
7142 
7200 
7201 
7202 
7210 
7211 
7212 
7262 
7280 
7310 
7311 
7312 
TLS 
7315 
S 7340 
7341 
1350 
7351 
СВА 


Кез, 
Кез, 
Res, 1 ohm, 

Power Resist 
Res, 10K, 5$ 
Res, 10K, 5$ 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 10 ohm, 
Res, 1K, 5$, 
Res, 


22K, 5% 


10 onm, 
10K, 5$ 
1 ohm, 

1 ohm, 

10K, 5$ 
4К7, 5% 
10K, 5$ 
75K, 1$ 


24K, 1$, 


10K, 5%; 


180 ohm, %, 


150 ohm, %, 


100 ohm, %, 


, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/3W, Metal Film 

or, 68K, 5$, 2W. 

, 1/16W, Metalized clase 
, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


, 1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 

, 1/16W, Metalized Glass 
, 1/16W, Metalized Glass 
, 1/16W, Metalized Glass 
, 1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
$, 2 1/2W, Metal Film. 
1/16W, Metalized Glass. 


Res, 1K5, 1$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 4K7, 1$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 18K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 4R7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 
Inductor, Variable, 100uH, 10% 

Coil, 220n gf ыл By 42.22, (б 58 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 

Coil, 220n 

Coil, 220n 

Coil, 6u8. 

Coil, 56u. Fè wor Уз verd ba М 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Transformer, SS25105-02. 

Coil, 10u, 5$. 

Coil, 10u, 5$. 

Coil, 10u. bv ду e. ck 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Rect,  BYD33J 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 22 volt 


EGP20DL-5100 


Diode, Rect, 

Diode, Rect,  SB340L-7024. 
Diode, Rect,  BYD33D 
Diode, Rect,  BYV27-200. 
Zener Diode, 12 volt 


1/16W, Metalized Glas 
$, 1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glas 


IC, HEF4053ET. 
IC, UDA1334BT/N2 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


IC, L78L08ACZ. 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


BC847B. 
BC847B. 
BC847B. 
BC857B. 
BC847B. 
BC847B. 
BC857B. 
BC847B. 
PDTC124ET 


NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 
NPN, 
NPN, 
PDTC114ET 
PDTA114ET 
BC857B. 


NPN, 
PNP, 
PNP, 


Transistor, NPN, 
IC, TEA1523P/N2. 
Optical Coupler, 
IC, TL431CLP 


BC847B. 


TCET1103 (G) 


Transistor, 
Transistor, 


FET, SI2306DS. 
NPN, PDTC144ET 


DVD Interface Panel Assembly 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


S 0211 
S 0212 
0214 
1606 
2691 
2692 
2693 
2694 


S = 


Safety Part Be 


2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 
Tact Switch. 
Cap, 220u, 20%, 
Cap, 47n, 10%, 2 
Cap, 47n, 10%, 2 
Cap, 47n, 10%, 2 


25v, 


Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


5v, 
5v, 
5v, 


3198 
2322 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
9337 
3198 
3198 
9322 
9322 
9337 
9333 
3198 
9333 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
9322 
9337 
9322 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 


sure to use exact replacement 


021 
704 
204 
012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
704 
011 
012 
021 
021 
704 
704 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
549 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
531 
535 
229 
535 
010 
234 
010 
020 
164 
161 
234 
526 
020 
729 
703 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
310 
130 
010 
010 
010 
010 
699 
140 
711 
163 
010 
188 


025 
025 
025 
128 
025 
023 
023 
023 


32230 
62403 
03108 
26830 
31030 
31030 
31030 
31810 
31090 
31030 
01080 
01080 
31030 
34720 
31030 
67503 
01510 
31090 
31020 
31010 
61502 
64702 
01830 
31020 
34780 
31030 
34720 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
41663 
12270 
90010 
12270 
12270 
16880 
25690 
90010 
02521 
95363 
95363 
95363 
10630 
201.33 
10630 
52290 
42682 
76682 
00133 
80133 
51290 
60653 
94118 
42030 
42030 
42030 
42150 
42030 
42030 
42150 
42030 
20215 
67676 
44110 
44010 
42150 
42030 
68112 
14667 
00676 
75685 
44130 
03291 


16268 
16559 
06353 
02742 
32210 
04730 
04730 
04730 


part. 


2699 
2698 
S 3500 
S 3501 
3685 
3691 
3693 
6691 
6692 
9001 
9002 
СВА 


Сар, 47n, 10$, 25v, Ceramic. 

Cap, 100n, 10$, 50v, Polyester 

Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 
Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 
Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
LED, LTL-10234WHCR 5 

IR Receiver, TSOP1836UH3V. 


Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Front Interface Pa 


ITV Front Jack Panel Parts 


ITV Front Jack Pan 


od EUM 


el Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


Net 1 Panel 
ly) 


(part of Scan 4 Card Assemb 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


Scan 4 Card 
ly) 


Side Jack Panel Parts 


0232 
0250 
0251 
0254 
0255 
2171 
2172 
2113 
2174 
2176 
2177 
2178 
2179 
3150 
31231 
3152 
31,55 
3136 
So 
6161 
9153 
9170 
9171 
CBA 


Side Jack Panel Pa 
Headphone Jack 

A/V Jack 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

4 Pin Connector. . 
Cap, 470p, 5$, 50v 
Cap, 470p, 5$, 50v 
Cap, 470p, 5$, 50v 
Cap, 470p, РА 50v 
Cap, 470p, 5$, 50v 
Cap, 10u, 20$, 50v 
Cap, 470p, 5$, 50v 
Cap, 10u, 20$, 50v 
Res, 47k, 5%, 
Res, 150 ohm, 5%, 
Res, 47k, 5%, 
Res, 150 ohm, 5%, 
Res, 120 onm, Е; 
Res, 120 ohm, 5$, 
Zener Diode, 6.8 v 
Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. . 
Side Jack Panel As 


Subwoofer Panel Parts 


Subwoofer Panel Pa 


Top Control Panel Parts 


0215 
1091 
1092 
1093 
1094 
3991 
3092 
3093 
3094 
3095 
3096 
4085 
4089 
4090 
6091 
СВА 


Top Control Panel 
3 Pin Connector. 
Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 


1/6W, 


1/6W, 


(part of Scan 4 Card Assemb 


rts 


, Ceramic. 

, Ceramic. 

, Ceramic. 

, Ceramic. 

, Ceramic. 

А Бас оте 

, Ceramic. 

, Electrolytic 
Carbon 

1/6W, Carbon 
Carbon 

1/6W, Carbon 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
olt. 


пету 
rts 


Parts 


Tact 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Swit 
560 
390 
560 
390 
3K3, 
1K5, 
Zero 
Zero 
Zero 


Diode, Si A 
Top Control Panel Assembly 


ch. 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
9. 
5, 
9. 
5, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
gnal. 


$, Wetah zed. 6142. 

97 1/16W, Metalized Glas 
$, Metalized Glass. 

$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


Cabinet & Accessory Parts 


S ACO1 
ACO4 
ACO5 
ACO6 

S ACO9 

S AC12 
AC13 
AC14 
AC17 
AC18 
AC19 
AC20A 
AC20B 
AC20B 
AC20C 
AC20D 
AC20E 


Cabinet & Accessor 
AC Cord. 

Batteries for Remo 
Cabinet Back 


y Parts 


be Control В 


Cabinet Back Screw Сетер 
CRT, A51ERF135X82. 
Degaussing Coil. 


(2 Used). 


Front Interface Panel Bracken. 


Front Main PCB Bracket 
Owner's Manual 


Quick Use Guide. 
Side Jack Panel Br 
Cabinet Front. 
Chassis Guide. 
Chassis Guide. 
Light Guide. 
Nameplate. 

Power Button 


аске. 


3198 
3198 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
2139 


3135 
9299 
S139 
3139 
9301 
3141 
3139 
3139 
S139 
3141 
3139 
3139 
S139 
3139 
SI39 
3139 
3139 


023 
014 
242 
242 
011 
011 
011 
185 
127 
036 
036 
177 


026 
026 
025 
025 
025 
019 
019 
019 
019 
019 
025 
019 
025 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
010 
036 
036 
036 
188 


025 
128 
128 
128 
128 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
453 
187 


010 
000 
124 
124 
903 
058 
124 
124 
125 
055 
124 
177 
124 
124 
124 
120 
177 


04730 
01040 
13335 
13335 
05610 
03310 
02210 
69682 
54667 
90010 
90010 
26211 


04747 
04815 
15849 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
91090 
04730 
01510 
04730 
01510 
01210 
01210 
26880 
90010 
90010 
90010 
03541 


16601 
02742 
02742 
02742 
02742 
35610 
33910 
35610 
33910 
33320 
31520 
90020 
90030 
90030 
90115 
15841 


03831 
65263 
45831 
42891 
81343 
20131 
32891 
45641 
31451 
52361 
37061 
53981 
25893 
45661 
41421 
01371 
58491 


20DV6932/37R (continued) 


AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) . . . . . 2422 264 00411 
AC20J Top Control Assembly . . . . . . . . . 3139 138 11451 
AC23 DVD Door ki fee сы штабы ауалы esses 13139. 13651281 
AC25 DVD PIP Bracket. 455 ww les ee жож 2139 124 35571 
REMOTE Remote Control Transmitter, RC19042007/ 

915 3128 147 14521 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


20DV693R01 


— Manual no. 


Main Chassis Parts 


0127 
0129 
0130 
0136 
0137 
0138 
0139 
0141 
0152 
0153 
0211 
0212 
0214 
0217 
0219 
0220 
0221 
0222 
0223 
0225 
0229 
0239 
0240 
0243 
0244 
0245 
0246 
0251 
5 0254 
0267 
0269 
5 1000 
1002 
1200 
S 1500 
S 1515 
1660 
1810 
1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2141 
2143 
2150 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 


5 = 


Safety Part 


Main Chassis Parts 
Socket Fuse. 

NTC Holder de 2 
Bead, Ferrite, 100MHz 
IC-Spring. 

Spring А 5 
оо a ow. x 
Spring for Bracket 
IC-Spring. TE 
Cable, DIPMate, 6 Pin. A 
Cable, DIPMate, 5 Pin, 480mm 
2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

A/V Jack 

SVHS Jack. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin CRT Socket 

Pin Connector. 


о ЧО = (л СУ 01 0 BW ы 


Q 
0) 
Q 
> 


Tuner, V+U, PLL 

SAW Filter, 45.75MHz 
Filter, Ceramic, 4MHz5 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 
Relay, 5 Amp, 12V. 
Crystal,  12MHz000 

6 Pin Connector. 
Crystal, Resonator, 
C49/U A. 
Cap, 47n, 
Сар, 10u, 
Cap, 470u, 
Cap, 100n, 
Сар, 100u, 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
Cap, 470n, -80/-20$, 16v, 
Сар, 22р, 5$, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Сар, 22р, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
Сар, 22. +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
Cap, 202, +80/-=208; 10v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
Сар, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, 
Cap, 150n, +80/-20%, 16v, 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, 
Сар; 220n, +80/-20%, 16v, 
Сар, 100n, +80/-20%, 25v, 
Сар, 447, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 1000u, 20%, 16v, 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 
Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 


Ceramic. 
Electrolytic 


10%, 50v, 
20%, 50v, 
20%, 16v, 
%80/-20%, 
20%, 25у, 


25v, 


Ceramic 
Ceramic 


7638 


I8MHz432, 12 Рап, 


Electrolytic. 
Ceramic. 
Electrolytic. 


Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


Electrolytic 


Ceramic. 


2422 
2139 
2422 
3104 
3139 
3104 
3122 
3104 
9139 
3139 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2238 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


088 
120 
549 
301 
1.21. 
301 
121 
301 
121 
121 
025 
025 
025 
020 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
543 
025 


543 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
017 
014 
017 
017 
017 


00271 
10151 
45808 
22081 
24583 
22081 
24786 
22081 
08841 
07951 
16374 
1535 
12481 
00725 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
11244 
16382 
12479 
04854 
04853 
04854 
12481 
15847 
80076 
00725 
05182 
90108 
44518 
40807 
10914 
07467 
01203 
15849 


00842 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
32290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31520 
41050 


part. 


2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2465 
2467 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2516 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2802 
2810 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Кез, 
Сар, 
er- 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2n2, 
100n, 
220n, 


1000u, 


22n, 
22n, 
2u2, 


ln, 5$, 
1n, 5%; 


Zero 
100n, 


10n, 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
220u, 


іл, 20%, 


47n, 


lu, 20%; 


47u, 
47u, 
270n, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2u2, 
680p, 
100p, 
680p, 
9п1, 
68n, 
33n, 
100n, 
150n, 
100n, 
2n2, 
2n2, 
417, 
475, 
470p, 
68n, 
4u7, 
470u, 
47u, 


1000u, 


470u, 


ln, 10%, 


470n, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
TIn5, 
470p, 
10n, 
22u, 
100n, 
Tn5, 
470p, 
2n2, 


ln, 10%, 


10n, 
10n, 
680p, 
100u, 


in, 10$, 


100n, 
2u2, 
47а, 


lu, 20%, 


47а, 
2210, 
330n, 
220n, 
100p, 


ln, 5$, 


33p, 


Tu, +80/-20%, 


33p, 


lu, F80/-20$; 


68p, 
68p, 


ln, 10%, 
lu, +80/-20%, 
Du; +80/-20%, 


220n, 
2u2, 


10$, 50v, 
5%, 63v, 


Ceramic. s 
Metalized Polyester 
+80/-20%, 16v, Ceramic. 

20$, 16v, Electrolytic 

10$, 25v, Ceramic. 

10$, 25v, Ceramic. 

20$, 50v, Electrolytic 

25v, Ceramic. 

25v, Ceramic. i^ 5 
"Chip" Jumper i x v4 


ohm, қ 
250v, Metalized Polyest 


105, 
+80/-20% 1000v, Ceramic. 
20$, 250v, Electrolytic. 

10$, 500v, Ceramic 

5$, 50v, Ceramic. 

10$, 2000v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 1000v, Ceramic 

20$, 25v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic. 
+80/-20%, 50v, Ceramic 
50v, Electrolytic. 
20$, 160v, Electrolytic. 
20$, 25v, Electrolytic 

55, 250v, Metalized Polyprop 
20$, 100v, Electrolytic. 

10$, 500v, Ceramic. 

5$, 50v, Ceramic. 

10$, 2000v, Ceramic 

$, 1600v, Polypropylene 

10$, 250v, Polyester . . 

10%, 400v, Polyester . 

10$, 50v, Polyester . . . . 
10$, 63v, Metalized Polyeste 
10$, 63v, Metalized Polyeste 
10$, 50v, Ceramic. 

10$, 50v, Ceramic. 

10$, 50v, Ceramic. 
20$, 25v, Electrolytic 

10$, 500v, Ceramic. 

10$, 250v, Polyester 
20$, 250v, Electrolytic. 

20$, 16v, Electrolytic. 
20$, 50v, Electrolytic 

20$, 16v, Electrolytic 
20$, 16v, Electrolytic. 
500v, Ceramic. C 
20$, 275v, Metalized Polypro 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10$, 1000v, 
10$, 1000v, 
20$, 200v, 
10$, 1000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 

10$, 1000v, Ceramic 
20$, 50v, Ceramic. 

20$, 50v, Ceramic 

10$, 50v, Ceramic. 
20$, 50v, Electrolytic 
10$, 16v, Ceramic 

10$, 2000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 

10$, 50v, Ceramic. 
50v, Ceramic 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

10$, 1000v, Ceramic 
20$, 160v, Electrolytic 
50v, Ceramic 

10$, 50v, Polyester 
20$, 25v, Electrolytic 
20$, 25v, Electrolytic 
50v, Electrolytic. 
20$, 16v, Electrolytic 
20$, 50v, Electrolytic . 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
5$, 50v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
5$, 50v, Ceramic 

10v, Ceramic. 
Ceramic 

10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 

10v, Ceramic. 
16у, Ceramic. 
+80/-20%, 16v, Ceramic. 
+80/-20%, 10v, Ceramic 


10%, 
10%, 


5%, 50v, 


5%, 50v, 
5%, 50v, 
50v, 


3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2022 
3198 


2222 
2022 
3198 
3198 
2020 
2222 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
31:98 
3198 
2038 
3198 
2222 
2022 
2022 
2038 
2022 
2022 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
025 
025 
017 
025 
031 
025 


479 
031 
019 
016 
558 
315 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
035 
019 
347 
031 
031 
035 
031 
031 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 


32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
32210 
51080 
24730 
51080 
00103 
34790 


90016 
00138 
46810 
01010 
90485 
90153 
90234 
90227 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
13301 
44710 
90234 
00137 
00139 
13508 
00144 
00139 
41020 


29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
90148 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
42240 
22250 


20DV693RO1 (continued) 


2813 Gap, 2u2, +80/-20%, 10%, Ceramic 

2831 Cap, lp, 25$, 50v, Ceramic 

2832 Cap, lp, 25$, 50v, Ceramic 

2833 Cap, 47p, 5$, 50v, Ceramic 

2834 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 

2835 Cap, 220p, 5$, 50v, Ceramic. 

2836 Cap, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. Ж 

2837 Сар, 447, 20%, 50у, Electrolytic 

2840 Сар, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2841 Сар, 10u, 20$, 50у, Electrolytic 

2842 Gap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic, 
2843 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 

2844 Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 

2845 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2846 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
2849 Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. 

2850 Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. 

2852 Cap, 1n, 5$, 25v, Ceramic. 

2854 Cap, 1n, 5$, 25v, Ceramic. 

2855 Cap, 33p, 5$, 50v, Ceramic 

2856 Cap, 47р, 5$, 50v, Ceramic 

2857 Cap, 150p, 5$, 50v, Ceramic. 

2860 Cap, 180p, 5$, 50v, Ceramic. 

2894 Cap, 220p, 5$, 50v, Ceramic. 

2895 Cap, 560p, 5$, 25v, Ceramic. 

2897 Cap, 390p, 5$, 50v, Ceramic. 

2898 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

2902 Cap, 1000u, 20$, 16v, ЕТЕ натуе ва 
2903 Сар, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 

2904 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2905 Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic cs 
2906 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2907 Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic А 

2908 Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 

2910 Cap, 3n3, 10$, 63v, Ceramic. 

2911 Cap, 3n3, 10$, 63v, Ceramic. 

2950 Cap, 330p, 5$, 50v, Ceramic. ir vis 
3000 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3001 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper un 
3003 Res, 1К5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3004 Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3005 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3101 Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3102 Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3103 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3104 Res, 220K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3105 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3106 Res, 220K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3111 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3112 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3113 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3114 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3115 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3116 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3123 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3124 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3125 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3126 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3131 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3132 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3133 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3134 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3135 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3136 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3141 Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film A 
3149 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3150 Res, 150K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3154 Res, 5K6, Kd 1/6W, Carbon Film. 

3156 Res, 10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

3157 Res, 1K5, 5, 1/16W, Metalized Glass 
3158 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3159 Res, 1K2, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 
3200 Res, 390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3201 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3202 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3203 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3204 Res, 22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

3205 Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3206 Res, 33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3207 Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 

3208 Res, 220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3209 Res, 68 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3212 Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3213 Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3217 Res, 330K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3218 Res, 82K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3219 Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3220 Res, 100 ohm, > 1/6W, Carbon Film. 
3221 Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3222 Res, 100 onm, Sa 1/6W, Carbon Film. 
3226 Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


5 = Safety Part Be sure to use exact replacement 


017 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 


22250 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
31020 
31020 
33390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
32210 
36990 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 


part. 


3239 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3331 
3332 
3333 
3334 
3399 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3488 
3490 
3491 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3932 
3541 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


270K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 


33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
470K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 


100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 


Varactor, 1MA/50V, Max 115V. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 


100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 


Zero ohm, "Chip" Jumper Я 
1M, 5%, 1/10, Metalized СТАЕ; 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film. 
3K6, 1$, 3/5W, Metal Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

1K5, 1$, 3/5W, Metal Film 

6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
270K, 5$, 1/8W, Metalized Glass 
3R9, 1$, 3/5W, Metal Film 

6R8, 1$, 3/5W, Metal Film 

6R8, 1$, 3/5W, Metal Film 

2K2, 1$, 3/5W, Metal Film 

2K2, 1$, 3/5W, Metal Film 

150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
2K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1R5, ki 1/4W, Carbon Film. 
18K, 1$, 3/5W, Metal Film 

12K, i 3/5W, Metal Film 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5$, 1/3W, Metal Film 

4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 


100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 


12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
PTC, 3 ohm, 144V. 
1M5, 5$, 1/2W, Me BÈT od. Bis. 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 487, 20$, ЗА. . 

270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


330K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 


100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
56K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
OR1, 5$, 3/5W, Metal Film 

0R33, 5$, 3/5W, Metal Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
10K, lii 1/10W, Metalized Glass 
4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/3W, Metal Film 


3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2122 
2312 
2312 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
2122 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


470 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 


011 
021 
021 
011 
704 
021 
702 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
215 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
730 
915 
215 
915 
913 
21.5 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
207 
011 
021 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
663 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 


01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
60274 
33330 
08210 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
13602 
01020 
11502 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
03320 
61274 
13908 
16808 
16808 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11803 
11203 
03920 
03478 
08220 
51030 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
00019 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 


20DV693RO1 (continued) 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 
3565 
3566 
3569 
3580 
3594 
2595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 
3638 
3639 
3640 
3694 
3801 
3802 
3810 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
3822 
3831 
3832 
3633 
3837 
3839 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4209 
4216 
4341 
4388 
4401 
4431 
4601 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4826 
4830 


5 = 


Вез, 
Вез, 
Вез, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


1K5, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
82K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
4K7, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
270K, 5$, 1/8W, Metalized Glass 2322 
15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
1К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5$, 1W, Metal Film 3198 
2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass . 3198 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass . 3198 
330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
220К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
220К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
470 ohm, $, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1К, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . . 3198 
100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
6K8, 5%, 1/6W, Carbon Film. w . . 3198 
470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper cur de 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 2199 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 2199 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 2199 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 2199 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 

Be sure to use exact replacement 


021 
9255 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
51230 
55620 
13310 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
51020 
37590 
90030 
08220 
34720 
32210 
31020 
37590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 


part. 


4831 
4835 
4837 
4838 
4839 
4840 
4842 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4876 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5204 
5205 
5206 
5242 
5342 
5445 
5452 
5453 
5457 
5461 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5833 
5835 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6463 
6465 
6466 
6467 
6468 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 


SC10015-00 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 27u, 10$ . 

Coil, 820n, 10$. 

Coil, 6u8, 5%. Боса ee E E 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 10u, 5$. 

Coil, 22u. А 

Transformer, LOT . . . . . . . . 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 22u, 5$. s ode o 6 
Coil, Linear Correction, 82u 
Transformer, Signal Driver, 
Coil, 6u8, 20$ 

Coil, 3u3, 10$ 

Coil, 22u. 

Mains Filter ce. % 
Transformer, SS39009-04. А 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u, 5$. Meer th E 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 12u, 10% er! Ye 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 5.6 volt. . 
Diode, Rect, BY228/24. . . 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 8.2 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Rect, BYV95C. 

Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9335 
9322 
9333 
9322 
9322 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
535 
531 
018 
018 
536 
531 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
020 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
177 
010 
001 
164 
000 
164 
138 


90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90020 
90020 
90020 
11090 
97333 
02519 
90020 
12290 
00425 
02465 
76880 
23380 
37333 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
51090 
10010 
30133 
10620 
55680 
50112 
60682 
58280 
10070 
10070 
10630 
10630 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
80133 
42682 
90133 
42682 
08667 


20DV693RO1 (continued) 


6520 Diode, Rect, BYV95A. 
6523 Diode, Signal, 1N4148. 
6524 Diode, Rect, 1N5062. 
6525 Diode, Rect, 1N5062. 
6526 Zener Diode, 22 volt 
6540 Zener Diode, 6.2 volt. 
6541 Zener Diode, 10 volt 
6560 Diode, Rect, BYV29X-500. 
6562 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
6563 Diode, Signal, BAS316. 
6565 Diode, Signal, ВАУ70 
6566 Diode, Signal, 1N4148. 
6569 Diode, Signal, BAS316. 
6570 Zener Diode, 6.8 volt. 
6580 Diode, Signal, BAS316. 
6831 Diode, Signal, 1N4148. . .. 
6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
6904 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
7101 Transistor, NPN, BC847B (COL) 
7102 Transistor, PNP, BC857B (COL) 
7103 Transistor, NPN, BC847B (COL) 
7200 IC, TDA9569H/N1/41/1313. 
7201 Transistor, NPN, BC847B (COL) 
7204 Transistor, PNP, BC857B (COL) 
7205 Transistor, PNP, BC857B (COL) 
7330 IC, TDA6107JF/N3 gu Ме дел 
7441 Transistor, PNP, BC857B (COL) 
7443 Transistor, PNP, BC557B (COL) 
7450 Transistor, PNP, PDTA114ET 
7460 Transistor, NPN, BU4508DX. 
7461 Transistor, NPN, BC337-25(COL) 
7462 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
7463 Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
7471 ТС, TDA8359J/N2. b 
7480 Transistor, NPN, BD135 
7482 Transistor, NPN, BD135 

S 7515 Optical Coupler, ТСЕТ1103 (С) 
7520 IC, TEA1507P/N1. 
7521 Power FET, FOPFON50. . 
7522 Transistor, NPN, BC847B (COL) 
7540 Transistor, NPN, BC547B (COL) 
7541 Transistor, NPN, PDTC114ET 
7542 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7560 IC, L78L33ACZ. in sah tte ӘР" 
7561 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
7580 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7602 IC, M24C08-WBN6. 
7802 IC, HEF4053BT. 
7803 IC, HEF4053BT. а о 
7831 IC MSP3425G-PO-B8-V3 (MIAS) L 
7901 IC, AN7522N PH 
9611 Coil, 27u, 10$ 
9672 Coil, 22u, 10$ . 
9678 Coil, 22u, 10$ . . . . 
CBA Main Chassis Assembly. 


CBA DVD Loader SD5.12. Е kay 7% 
СВА DVD MPEG Assembly 505.12... . . . . 
CBA DVD Module SD5.12 (contains Loader and 


MPEG Assembly) 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 
0267 3 Pin Board Connector. 
0361 Eject Button 
1110 Tact Switch. DE 
CBA DVD Eject Panel Assembly 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 
0226 Connector, 6 Pin 


0228 Connector, 3 Pin 
0251 Connector, 4 Pin 
0253 Connector, 7 Pin 
0254 Connector, 3 Pin 
0266 Connector, 6 Pin 


0269 Connector, 5 Pin . . 
1100 Socket, Cinch, 1 Pin 
1101 Connector, 8 Pin 
S 1330 Fuse, 2A, 250V 
1331 Fuse, 2A, 250V 
S 1332 Fuse, 2A, 250V ES 
2101 Cap, 47p, 5$, 50v, Ceramic de us 
2102 Cap, 10u, 20$, 16v, Electrolytic 


62! 


9335 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9333 
9333 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3139 
3139 
3139 


4835 


2422 
31,39 
2422 
3139 


2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 


5 = Safety Part Be sure to use exact replacement 


000 90133 
010 10010 
010 10120 
010 10120 
020 52290 
668 30133 
020 51090 
555 59127 
164 42682 
010 10630 
849 10215 
010 10010 
010 10630 
020 56880 
010 10630 
010 10010 
021 90020 
021 90020 
010 42030 
010 42150 
010 42030 
743 94557 
010 42030 
010 42150 
010 42150 
TESCSTITZ 
010 42150 
020 40110 
010 44010 
550 92127 
020 43530 
547 00215 
020 43430 
701 64112 
020 41010 
020 41010 
140 14667 
673 56112 
187 16687 
010 42030 
020 40030 
STO: 10215 
010 42150 
134 92676 
547 00215 
010 42150 
154 38682 
729 60653 
729 60653 
187 89662 
181 41662 
018 22790 
018 22290 
018 22290 
187 21771 
188 55471 
188 55481 


310 57599 


177 63451 
128 02742 


2103 
2104 
2110 
2111 
2112 
2113 
2114 
2184 
2185 
2263 
2300 
2301 
2302 
2310 
2311 
2313 
2315 
2316 
2319 
2330 
2331 
2332 
2333 
2337 
2338 
2339 
2341 
2342 
2350 
2351 
29555 
3101. 
3102 
3110 
SII 
2112 
ALIS 
3114 
3221,5 
3116 
SLE 
ALIS 
3180 
3182 
3262 
3266 
3300 
3301 
3308 
3309 
3310 
3311 
3312 
3313 
3314 
$315 
3317 
3318 
3319 
3320 
3339 
3340 
3342 
3344 
3360 
3361 
4105 
4106 
4185 
4226 
4261 
4265 
4266 
4316 
4342 
4343 
4361 
4363 
4364 
5100 
5110 
5300 
5301 
5315 
5331 
5933 
5337 
5339 
6100 
6101 
6300 
6311 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


47p, 5$, 50v, Ceramic 2 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic . 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 250v, Electrolytic. 


22n, 10$, 400v, Metalized Polyeste 


100p, 10$, 1KV, Ceramic 

100n, 10$, 16v, Ceramic 

470n, 10$, 25v, Ceramic 

470p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 10$, 1KV, Ceramic 

33n, 10$, 16v, Ceramic. A 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
470u, 20$, 10v, Electrolytic. 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
1000u, 20$, 10v, Electrolytic 
1000u, 20$, 25v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
47u, 20$, 16у, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

1n, 10$, 50v, Ceramic 


100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
68 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 


47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 


100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gla 
100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 


10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 


1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 


Power Resistor, 68K, 5%, 2W. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


180 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gla 
10 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


1 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 


100K, 1$, 1/16W, Metalized Glass. 


1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 


100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 


4K7, 1$, 1/16W, Metalized Glass 
4K7, 1$, 1/16W, Metalized Glass 
4R7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 


1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Zero ohm, 'Chip' Jumper 
Zero ohm, 'Chip' Jumper 
Zero ohm, 'Chip' Jumper 
Zero ohm, 'Chip' Jumper 
Zero ohm, 'Chip' Jumper . 


100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 


Zero ohm, 'Chip' Jumper 
Zero ohm, 'Chip' Jumper 
Zero ohm, 'Chip' Jumper 
Zero ohm, 'Chip' Jumper 
Zero ohm, 'Chip' Jumper 
Zero ohm, 'Chip' Jumper 
Zero ohm, 'Chip' Jumper . 


Inductor, Variable, 100uH, 10$ 


Coil, 
Coil, 


220n 
27u. 


Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Transformer, SS25113-00. 


Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 


10u, 5%. 
10u, 5%. 
10u, 10% 
10u, 10% 


Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect,  BYD33J 

Diode, Signal, BAS316. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
9337 
3198 


016 
023 
023 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
023 
012 
365 
019 
017 
552 
016 
019 
017 
023 
026 
025 
026 
021 
026 
025 
025 
017 
028 
017 
017 
017 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
204 
012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
704 
021 
021 
704 
704 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
549 
018 
018 
018 
531 
535 
535 
535 
535 
010 
010 
234 
010 


34790 
41040 
41040 
22250 
22250 
22250 
22250 
22250 
22250 
41040 
93495 
55223 
51010 
31040 
96465 
34710 
62210 
33330 
22240 
32220 
14710 
32220 
91631 
31020 
24710 
24710 
42240 
24790 
31020 
31020 
31020 
31010 
36890 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
31030 
31010 
31010 
31030 
34720 
03108 
26830 
31030 
31030 
31030 
31810 
31090 
31030 
01080 
01080 
31030 
34720 
31030 
61004 
31020 
31010 
64702 
64702 
34780 
01020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
31010 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
41663 
12270 
22790 
90010 
02596 
95363 
95363 
97328 
97328 
10630 
10630 
20133 
10630 


20DV693RO1 (continued) 


6312 Zener Diode, 22 volt Д 3198 
6330 Diode, Rect,  EGP20DL-5100 9322 
6332 Diode, Rect,  SB340L-7024. 9322 
6336 Diode, Rect,  BYV27-200. 9335 
7110 IC, HEF4053BT. TP 9333 
7262 Transistor, NPN, PDTC124ET 9340 
7310 Transistor, NPN, PDTC114ET 3198 
7311 Transistor, PNP, PDTA114ET 3198 
7312 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7313 Transistor, NPN, BC847B. 3198 
7315 ТС, ТЕА1523Р/ї2....... 9352 
5 7340 Optical Coupler, ТСЕТ1103 (С) 9322 
7341 IC, TL431CLP 9337 
9110 Wire Jumper. 3198 
9111 Wire Jumper. 3198 
9183 Wire Jumper. 2199 
9266 Wire Jumper. 3198 
9315 Wire Jumper. 3198 
9350 Wire Jumper. 3198 
9351 Wire Jumper. 3198 
9352 Wire Jumper. 2199 
9355 Wire Jumper. 3198 
9357 Wire Jumper. 3198 
CBA DVD Interface “Panel АЗЫГ 3139 
Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 
S 0211 2 Pin Connector. 2422 
S 0212 2 Pin Connector. 2422 
0214 5 Pin Connector. 2422 
1606 Tact Switch. WV. Xu Uie ы vote 2422 
2691 Cap, 220u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
2692 Cap, 47n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
2693 Cap, 47n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
2694 Cap, 47n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
2695 Cap, 47n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
2698 Cap, 100n, 10$, 50v, Polyester 3198 
S 3500 Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
S 3501 Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
3685 Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3691 Res, 330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3693 Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
6691 LED, LTL-10234WHCR A 9322 
6692 IR Receiver, TSOP1836UH3V. 9322 
9001 Wire Jumper. 3198 
9002 Wire Jumper. : 3198 
CBA Front Interface Panel  Aescmbiy 3139 
ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 
Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 
0232 Headphone Jack 2422 
0250 A/V Jack 2422 
0251 6 Pin Connector. 2422 
0254 5 Pin Connector. 2422 
0255 4 Pin Connector. . . . . . . 2422 
2171 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2172 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2173 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2174 Cap, 470p, Sa 50v, Ceramic. 3198 
2176 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2177 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolyt ie 3198 
2178 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2179 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
3150 Res, 47k, 5$, 1/6W, Carbon 3198 
3151 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 3198 
3152 Res, 47k, 5$, 1/6W, Carbon 3198 
3153 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon . 3198 
3156 Res, 120 onm, ou 1/6W, Carbon Film. . 3198 
3157 Res, 120 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
6161 Zener Diode, 6.8 volt. 3198 
91:53 Wire Jumper. 3198 
9170 Wire Jumper. 3198 
9171 Wire Jumper. 3198 
CBA Side Jack Panel Resenbiy 3139 
Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
0215 3 Pin Connector. 2422 
5 = Safety Part Be sure to use exact replacement 


020 
164 
Lol 
526 
729 
310 
010 
010 
010 
010 
699 
140 
711 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
187 


025 
025 
025 
128 
025 
023 
023 
023 
023 
014 
242 
242 
011 
011 
011 
185 
127 
036 
036 
177 


026 
026 
025 
025 
025 
019 
019 
019 
019 
019 
025 
019 
025 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
010 
036 
036 
036 
188 


025 


52290 
42682 
76682 
80133 
60653 
20215 
44110 
44010 
42150 
42030 
68112 
14667 
00676 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
20761 


16268 
16559 
06353 
02742 
32210 
04730 
04730 
04730 
04730 
01040 
13335 
143335 
05610 
03310 
02210 
69682 
54667 
90010 
90010 
26211 


04747 
04815 
15849 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
51090 
04730 
01510 
04730 
01510 
01210 
01210 
26880 
90010 
90010 
90010 
03541 


16601 


part. 


$, Metalized Glass. 

Ou 1/16W, Metalized Glas 
5, Metalized Glass. 

$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


1091 Tact Switch. 

1092 Tact Switch. 

1093 Tact Switch. 

1094 Tact Switch. 

3091 Res, 560 ohm, 

3092 Res, 390 ohm, 

3093 Res, 560 ohm, 

3094 Res, 390 ohm, 

3095 Res, 3K3, Ни 

3096 Вез, 1К5, 5%, 

4085 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4089 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4090 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
6091 Diode, Signal. d A 
CBA Top Control Panel Жыз Ту 


Cabinet & Accessory Parts 


Cabinet & Accessory Parts 


5 АС01 AC Cord. 
АС04 Batteries for Renate Generel kann EE 
ACO5 Cabinet Back ` So, BS? ed Mer! SÈ 
ACO6 Cabinet Back Screw Cover (2 Used). 
S ACO9 CRT, A5IERF135X82. 
S AC12 Degaussing Coil. 5 3 
AC13 Front Interface Panel Bracket: 
AC14 Front Main PCB Bracket 
AC17 Owner's Manual 
AC17 Owner's Manual, French 
AC19 Side Jack Panel Bracket. 
AC20A Cabinet Front. 
AC20B Chassis Guide. 
AC20B Chassis Guide. 
AC20C Light Guide. 
AC20D Nameplate. 
AC20E Power Button à. d ere dep gs 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 
AC20J Top Control Assembly 
AC20J1 Top Control Bracket. 
AC20J2 Top Control Buttons. 
AC23 DVD Door А 
АС24 DVD Interface Байет Bracket. "s 
REMOTE Remote Control Transmitter, RC19042007/ 


01. 


2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
2138 


21529 
9299 
3139 
3159 
9301 
3141 
3139 
3139 
3141 
3141 
32529 
31:39 
31359 
3139 
3139 
SI39 
3139 
2422 
3139 
2139 
SI39 
3139 
91-59 


3128 


128 
1,28 
128 
128 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
453 
187 


177 
000 
124 
124 
903 
058 
124 
124 
055 
055 
124 
177 
124 
124 
124 
120 
177 
264 
1721 
124 
124 
To 
124 


147 


02742 
02742 
02742 
02742 
35610 
33910 
35610 
33910 
33320 
31520 
90020 
90030 
90030 
90115 
15841 


25821 
65263 
45831 
42891 
81343 
20131 
32891 
45641 
22221 
22251 
37061 
53981 
25893 
45661 
41421 
01371 
58491 
00411 
56381 
39172 
39182 
63441 
43291 


14521 


20DV693R02 


— Manual no. 7638 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0214 
0217 
0219 
0220 
0221 
0222 
0223 
0225 
0227 
0229 
0239 
0240 
0243 
0244 
0245 
0246 
0251 
S 0254 
0267 
0269 
S 1000 
1002 
1200 
S 1500 
5 1915 
1660 
1810 
1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2141 
2143 
2150 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 


Сұ, = 


Main Chassis Parts 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
3 Pin Connector. 2412 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
A/V Jack 2422 
SVHS Jack. 2422 
3 Pin Connector. 2422 
7 Pin Connector. 2422 
3 Pin Connector. 2422 
4 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
4 Pin Connector. 2422 
9 Pin CRT Socket 2422 
3 Pin Connector. 2412 
Jack Я $e 2422 
Tuner, V+U, PLL 2422 
SAW Filter, 45.75MHz 2422 
Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
Crystal,  12MHz000 2422 
6 Pin Connector. ао, SÈL yen chew 52422 
Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 
C49/U A. TEE 2422 
Cap, 47n, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. А 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Сар, 22р, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Сар, 2122; %80/-20%; 10v, Ceramic 3198 
Сар, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 242, 480/-20%; 10у, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Сар; 1212: +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Сар, 212, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Сар; l00n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 2238 
Сар, 202, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Сар, 242, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. Я 3198 
Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. A 3198 
Сар, 220n, +80/—20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. 2... 3198 
Cap, 100n, 5$, 63v, Metalized Polyester 2222 
Сар, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 1n, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
020 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
543 
025 


543 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
017 
014 
017 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 


16374 
16375 
12481 
00725 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
16382 
11244 
16382 
12479 
04854 
04853 
04854 
12481 
15847 
80076 
00725 
05182 
90108 
44518 
40807 
10914 
07467 
01203 
15849 


00842 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
32290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31520 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
52280 
31020 
31020 


part. 


2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2465 
2467 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2802 
2040 
2813 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 


Res, 
Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Zero ohm, 
100n, 10$, 


"Chip" Jumper . . . . 
250v, Metalized Poly 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


10u, 20%, 
ouo. 10%, 


250v, Electrolytic. 
500v, Ceramic 

560p, 5$, 50v, Ceramic. 

2n2, 10$, 2000v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
270n, 5$, 250v, 
2u2, 20$, 100v, Electrolytic. 
680p, 10$, 500v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

680p, 10$, 2000v, Ceramic 
911, 5$, 1600v, Polypropylene 
68n, 10$, 250v, Polyester . . 
33n, 10$, 400v, Polyester . 
100n, 10$, 50v, Polyester . 
150n, 10$, 63v, 
100n, 10$, 63v, 
2n2, 10$, 50v, 
2n2, 10$, 50v, 
4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
68n, 10$, 250v, Polyester 
4u7, 20$, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 

470n, 20$, 275v, 


Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10$, 1000v, 
10$, 1000v, 
20$, 200v, 
10$, 1000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 1000v, Ceramic 
20$, 50v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic. 
20$, 50v, Electrolytic 
10$, 16v, Ceramic 
10$, 2000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
680p, 10$, 1000v, Ceramic 
L00u; 20%, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic . 
330n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5$, 50v, Ceramic 
68p, 5$, 50v, Ceramic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-205$, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
lp, 25$, 50v, Ceramic 
lp, 25$, 50v, Ceramic 
47p, 5$, 50v, Ceramic 
470p, 5$, 50v, Ceramic. 
220p, 5$, 50v, Ceramic. 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 
447, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
1n5, 
10n, 
22u, 
100n, 
ANS» 


Metalized Polyprop 


Metallized Polyeste 
Metalized Polyeste 


Metalized Polypro 


3198 


2222 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2022 
3198 


2222 
2022 
3198 
3198 
2020 
2222 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2038 
3198 
2222 
2022 
2022 
2038 
2022 
2022 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
025 
025 
017 
025 
031 
025 


479 
031 
019 
016 
558 
375 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
035 
019 
347 
031 
031 
035 
031 
031 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 


90020 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
32210 
51080 
24730 
51080 
00103 
34790 


90016 
00138 
46810 
01010 
90485 
90153 
90234 
90227 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
13301 
44710 
90234 
00137 
00139 
13508 
00144 
00139 
41020 


29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
42240 
22250 
22250 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 


20DV693R02 (continued) 


2842 Gap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2843 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 

2844 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 

2845 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2846 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
2849 Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. 

2850 Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. 

2852 Cap, 1n, 5$, 25v, Ceramic. 

2854 Cap, 1n, 5$, 25v, Ceramic. 

2855 Cap, 33p, 5$, 50v, Ceramic 

2856 Cap, 47p, 5$, 50v, Ceramic 

2857 Cap, 150p, 5$, 50v, Ceramic. 

2860 Cap, 180p, 5$, 50v, Ceramic. 

2894 Cap, 220p, 2g 50v, Ceramic. 

2895 Cap, 560p, 5$, 25v, Ceramic. 

2897 Cap, 390p, 5$, 50v, Ceramic. 

2898 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

2902 Cap, 1000u, 20$, 16v, glectrolytic 
2903 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 

2904 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2905 Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic cs 
2906 Cap, 470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
2907 Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic А 

2908 Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 

2910 Cap, 3n3, 10$, 63v, Ceramic. 

2911 Cap, 3n3, 10$, 63v, Ceramic. 

2950 Cap, 330p, 5$, 50v, Ceramic. T 
3000 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3001 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper uo 
3003 Res, 1К5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3004 Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3005 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3101 Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3102 Res, 1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3103 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3104 Res, 220K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3105 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3106 Res, 220K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3111 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3112 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3113 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3114 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3115 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3116 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3123 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3124 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3125 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3126 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3131 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3132 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3133 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3134 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3135 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3136 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3141 Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film A 
3149 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3150 Res, 150K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3154 Res, 5K6, С 1/61, Carbon Film. 

3156 Res, 10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

3157 Res, 1K5, 5, 1/16W, Metalized Glass 
3158 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3159 Res, 1K2, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 
3200 Res, 390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3201 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3202 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3203 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3204 Res, 22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

3205 Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3206 Res, 33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3207 Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 

3208 Res, 220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3209 Res, 68 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3212 Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3213 Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3217 Res, 330K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3218 Res, 82K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3219 Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3220 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3221 Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3222 Res, 100 onm, Sa 1/6W, Carbon Film. 
3226 Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3235 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3241 Res, 22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3242 Res, 27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3244 Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3245 Res, 39K, 1$, 1/16W, Metalized Glass 
3246 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3247 Res, 270K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3248 Res, 33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3249 Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3251 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
704 
021 
702 
021 
011 
011 


41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
31020 
31020 
33390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
32210 
36990 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
60274 
33330 
08210 
01010 


part. 


S256 
3257 
3258 
3259 
3331 
3332 
3333 
3334 
3399 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3488 
3490 
3491 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 


Varactor, 1MA/50V, Max 115V. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 


100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 


Zero ohm, "Chip" Jumper Я 
ІМ, 5%, 1/10, Metalized @ аса: 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film. 
3K6, 1$, 3/5W, Metal Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

1K5, 1$, 3/5W, Metal Film 

6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
270K, 5$, 1/8W, Metalized Glass 
3R9, 1$, 3/5W, Metal Film 

6R8, 1$, 3/5W, Metal Film 

6R8, 1$, 3/5W, Metal Film 

2K2, 1$, 3/5W, Metal Film 

2K2, 1$, 3/5W, Metal Film 

150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
2K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1R5, ki 1/4W, Carbon Film. 
18K, 1$, 3/5W, Metal Film 

12K, i 3/5W, Metal Film 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5$, 1/3W, Metal Film 

4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 


100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 


12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
PTC, 3 ohm, 144V. 
1M5, 5$, 1/2W, Metai еды Glass. 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 487, 20$, ЗА. . 

270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


330K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 


100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
56K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
OR1, 5$, 3/5W, Metal Film 

0R33, 5$, 3/5W, Metal Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
10K, kj 1/10W, Metalized Glass 
4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/3W, Metal Film 


470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 


1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 

4K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 
270K, 5%, 1/8W, Metalized Glass 
15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
12K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 


, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2122 
2312 
2312 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
2122 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
21,3 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
730 
915 
215 
915 
315 
215 
011 
011 
021 
101 
21,5 
915 
011 
207 
011 
021 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
663 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
94,5 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 


31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
13602 
01020 
11502 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
03320 
61274 
13908 
16808 
16808 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11803 
11203 
03920 
03478 
08220 
51030 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
00019 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
51230 
55620 


20DV693R02 (continued) 


5%, 


1W, Metal Film 


1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass . 
1/10W, Metalized Glass . 


о 
5, 


1/10W, Metalized Gla 


1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 


о 
5, 


о 
5, 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


о 
5, 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film. . . . 


о 
5, 


1/16, Metalized Gla 


1/6W, Carbon Film. . . . 


5$; 


1/16W, Metalized Gla 


1/16W, Metalized Glass 


о 
5, 


о 
5, 


Film. 
Film. 


1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


"Chip" Jumper 


2$; 


9%; 


о 
$, 


Film. 
Film. 


1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 


1/10W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 


"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 


о 
5, 


о 
$, 


о 
$, 


1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, Metalized Glass 


Metalized Glass. 
Metalized Glass. 
Metalized Glass. 
Metalized Glass. 
Metalized Glass. 
Metalized Glass. 
Metalized Glass. 
Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass 


о 
5, 


о 
5, 
о 
5, 


о 
5, 


Film. 
Film. 
Film. 
Film. 


1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 


1/16W, Metalized 


Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


3565 Res, 330 ohm, 
3566 Res, 2K2, 5$, 
3569 Res, 5K6, 5$, 
3580 Res, 47K, 5$, 
3594 Res, 330 ohm, 
3595 Res, 220K, 5$, 
3596 Res, 220K, 5$, 
3601 Res, 8K2, 5$, 
3603 Res, 100 ohm, 
3604 Res, 100 ohm, 
3605 Res, 4K7, 5$, 
3606 Res, 2K2, 5$, 
3607 Res, 2K2, 5$, 
3608 Res, 470 ohm, 
3609 Res, 1K, 5$, 
3610 Res, 8K2, 5%, 
3611 Res, 100 ohm, 
3618 Res, 6K8, 5%, 
3622 Res, 470 ohm, 
3623 Res, 4K7, 5%, 
3624 Res, 100 ohm, 
3625 Res, 100 ohm, 
3626 Res, 4K7, 5%, 
3627 Res, 4K7, 5%, 
3628 Res, 10K, 5%, 
3630 Res, 2K2, 5%, 
3632 Res, Zero ohm, 
3634 Res, 100 ohm, 
3635 Res, 100 ohm, 
3636 Res, 1K, 5%, 
3638 Res, 75 ohm, 
3639 Res, Zero ohm, 
3640 Res, 8K2, 5%, 
3694 Res, 4K7, 5%, 
3801 Res, 220 ohm, 
3802 Res, 1K, 5%, 
3810 Res, 75 ohm, 
3814 Res, 100K, 5%, 
3815 Res, 100K, 5%, 
3816 Res, 100K, 5%, 
3817 Res, 100K, 5%, 
3818 Res, 100K, 5%, 
3819 Res, 100K, 5%, 
3820 Res, 100K, 5%, 
3821 Res, 100K, 5%, 
3822 Res, 75 ohm, 
3831 Res, 47K, 5%, 
3832 Res, 100 ohm, 
3833 Res, 100 ohm, 
3837 Res, 100 ohm, 
3839 Res, 100 ohm, 
3843 Res, 2K2, 5%, 
3901 Res, 1K, 5%, 
3902 Res, 3K3, 5%, 
3903 Res, 3K3, 5%, 
3904 Res, 10K, 5%, 
3905 Res, 3K3, 5%, 
3906 Res, 10K, 5%, 
3907 Res, 8K2, 5%, 
4001 Res, Zero ohm, 
4002 Res, Zero ohm, 
4209 Res, Zero ohm, 
4216 Res, Zero ohm, 
4341 Res, Zero ohm, 
4388 Res, Zero ohm, 
4401 Res, Zero ohm, 
4431 Res, Zero ohm, 
4601 Res, Zero ohm, 
4608 Res, Zero ohm, 
4609 Res, Zero ohm, 
4614 Res, Zero ohm, 
4615 Res, Zero ohm, 
4616 Res, Zero ohm, 
4617 Res, Zero ohm, 
4619 Res, Zero ohm, 
4622 Res, Zero ohm, 
4623 Res, Zero ohm, 
4691 Res, Zero ohm, 
4692 Res, Zero ohm, 
4693 Res, Zero ohm, 
4826 Res, Zero ohm, 
4830 Res, Zero ohm, 
4831 Res, Zero ohm, 
4835 Res, Zero ohm, 
4837 Res, Zero ohm, 
4838 Res, Zero ohm, 
4839 Res, Zero ohm, 
4840 Res, Zero ohm, 
4865 Res, Zero ohm, 
4866 Res, Zero ohm, 
4867 Res, Zero ohm, 
4869 Res, Zero ohm, 
5 = Safety Part Be 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


sure to use exact replacement 


012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


13310 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
51020 
37590 
90030 
08220 
34720 
32210 
31020 
37590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 


part. 


4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4876 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5204 
5205 
5206 
5242 
5342 
5445 
5452 
5453 
5457 
5461 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5823 
5835 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6463 
6465 
6466 
6467 
6468 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 


Fixed, 
Fixed, 
Fixed, 


Coil, 
Coil, 


Coil, 
Coil, 


Transformer, 


Coil, 
Coil, 
Coil, 


Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
27u, 


820n, 


6u8, 


10u, 


22u. 
Transformer, 
Fixed, 


22u, 


Linear Correction, 
Signal Driver, 


6u8, 
3u3, 


22u. 


ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 

105 


5$. 


Inductor, 
Inductor, 
Inductor, 


5%. 


DÈ 


205 
105 


Mains Filter ЖЕТЕС 
Transformer, 5539009-04. 


Fixed, 
Fixed, 


Coil, 


Fixed, 
Fixed, 


Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Zener 
Diode 


27u, 


5u6, 
5u6, 
5u6, 
6u8, 
6u8, 
6u8, 
12u, 


Diode, 


Inductor, 
Inductor, 


DÈ 


Inductor, 
Inductor, 


5%. 
5%» 
254 
5%. 
5%. 
5%. 
10$ 


Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip " 
Ш Ch ip " 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip " 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
" Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip " 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 


105. 


LOT 
Inductor, 


33 volt 


BAS316. 


100MHz, 
100MHz, 
100MHz, 


100MHz, 


100MHz, 
100MHz, 
100MHz, 
100MHz, 


Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 


82u 


50R. 
50R. 
50R. 
50R. 


80 ohm. 
80 ohm. 
80 ohm. 


80 ohm. 


5С10015-00 


Diode, Signal 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Bridge 
Diode, Rect, 
Diode, Signal 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


, Signal, 


, BAS316. 

, BAS316. 

6.8 volt. 

, BAV21 

, BAS316. 

, BAV21 

, BAV21 

10 volt 

, 1№4148. 

6.2 volt. 

, BAV99 

5.6 volt. . 
BY228/24. 2. 
RGP30J-L7004. 
8.2 volt. 

, BAV21 

, BAV21 

, BAS316. 

, BAS316. 

, BAV99 

15 volt 

5.6 volt. 

9.1 volt. 

33 volt 
BYV95C. 
EGP20DL-5100. 
BYV95A. 
EGP20DL-5100. 
Rect, 
BYV95A. 
, 1№4148. 
1N5062. 
1N5062. 

22 volt 

6.2 volt. 

10 volt 
BYV29X-500. 
EGP20DL-5100. 


GBU6JL-7002. 


Diode 
Diode 


, Signal, 
, Signal, 


BAS316. 
BAV'70 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9335 
9322 
9335 
9322 
9322 
9333 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
535 
531 
018 
018 
536 
531 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
020 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
177 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
595 
164 
010 
849 


90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90020 
90020 
90020 
11090 
97333 
02519 
90020 
12290 
00425 
02465 
76880 
23380 
97:333 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
51090 
10010 
30133 
10620 
55680 
50112 
60682 
58280 
10070 
10070 
10630 
10630 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
80133 
42682 
90133 
42682 
08667 
90133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
42682 
10630 
10215 


20DV693R02 (continued) 


6566 
6569 
6570 
6580 
6831 
6901 
6904 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
CEN ERES 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7802 
7803 
7831 
7901 
9611 
9672 
9678 
СВА 
СВА 


Diode, Signal, 1144148. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, 1N4148. . .. 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
IC, TDA9569H/N1/41/1161. 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
IC, TDA6107JF/N3 5. YO dps Eds 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC557B (COL) 
Transistor, PNP, PDTA114ET 
Transistor, NPN, BU4508DX. 
Transistor, NPN, BC337-25(COL) 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
IC, TDA8359J/N2. 22% 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, ТСЕТ1103 (С) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FOPFON50. А 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC547B (COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. M cel Sn xs 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, М24С08-МВМ6. 

IC, HEF4053BT. 

IC, HEF4053BT. 

IC MSP3425G-PO-B8-V3 
IC, AN7522N PH 

Coil, 27u, 10$ 

Coil, 22u, 10$ . 
Coil, 229; 10$ . . . 4 
Main Chassis Assembly. 
DVD Module SD3.1 


Channel One Card Parts 


Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 


DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


0267 
0361 
1110 
CBA 


DVD Eject Panel Parts 

3 Pin Board Connector. 
Eject Button 

Tact Switch. TRE 
DVD Eject Panel Assembly 


DVD Interface Panel Parts 


0226 
0251 
0253 
0254 
0255 
0265 
0266 
1100 
S 1330 
1331 
5- 1332 
1619 
2101 
2102 
2103 
2104 
2110 
2111. 
2112 
2113 
2115 
2120 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2126 


62! 


©; = 


Safety Part 


DVD Interface Panel Parts 


Connector, 6 Pin 

Connector, 4 Pin 

Connector, 7 Pin 

Connector, 22 Pin. 

Connector, 16 Pin. 

Connector, 12 Pin. 

Connector, 6 Pin 

Socket, Cinch, 1 Pin 

Fuse, 2.5A, 250V 

Fuse, 2.5A, 250V 

Fuse, 2A, 250V IEC 

Connector, 4 Pin РА 

Cap, 47p, 5$, 50v, Ceramic 2 
Cap, 10u, 20$, 16v, Electrolytic 
Cap, 47р, 5$, 50v, Ceramic А 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 1u, 480/5209, 10V, Ceramic. 
Cap, Та; +80/-20%, LOV, Ceramic. 
Cap, 1u, +80/-20%, 10V, Ceramic. 
Cap, 1u, +80/-20%, 10V, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 47u, 20%, 25V, Electrolytic 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 10u, 20%, 50V, Electrolytic 
Cap, 10n, 10%, 50V, Ceramic. 

Cap, 1n, 10%, 50v, Ceramic | 
Сар, 47u, 20$, 25V, Electrolytic 


(MIAS) L 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
2323 
9333 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
S139 
3139 


2422 
3139 
2422 
ST39 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
010 
020 
010 
010 
021 
021 
010 
010 
010 
733 
010 
010 
010 
713 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
729 
729 
187 
181 
018 
018 
018 
188 
248 


025 
138 
128 
188 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
086 
086 
086 
025 
016 
028 
016 
023 
023 
017 
017 
017 
017 
023 
025 
023 
025 
017 
017 
025 


10010 
10630 
56880 
10630 
10010 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
51557 
42030 
42150 
42150 
37112 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
60653 
60653 
89682 
41682 
22790 
22290 
22290 
04071 
71141 


09191 
11271 
02742 
03391 


12482 
15847 
11244 
16526 
16525 
08333 
15849 
04425 
10784 
10784 
10783 
15847 
34790 
21090 
34790 
41040 
41040 
41050 
41050 
41050 
41050 
41040 
34790 
41040 
51090 
31030 
31020 
34790 


part. 


2127 
2128 
2140 
2141 
2142 
2143 
2165 
2169 
2184 
2185 
2200 
2201 
2211 
2261 
2262 
2263 
2264 
2265 
2266 
2267 
2268 
2280 
2281 
2300 
2301 
2302 
2310 
2311 
2313 
2315 
2316 
2330 
2331 
2332 
2333 
2339 
2337 
2338 
2341 
2350 
2351 
2393 
3101 
3102 
3110 
SELL 
ЭТА 
3113 
3114 
SFTS 
3116 
S147 
3120 
3121 
3122 
3125 
3124 
3125 
3126 
3130 
3140 
3141 
3142 
3143 
3145 
3146 
3147 
3148 
3180 
3182 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3210 
3211 
3212 
3213 
3214 
3219 
3216 
3217 
3218 
3219 
3230 
3231 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


10n, 
10u, 


10$, 
205, 


100u, 205 
lu, +80/- 
100u, 205 
lu, +80/- 


10n, 
10n, 


10$, 
10$, 


lu, +80/- 
lu, +80/- 
+80/-20%, 


1001, 
10u, 
100n, 
10n, 
10n, 
100n, 
100n, 
100n, 
220n, 
10u, 
10u, 
10u, 
10u, 
10u, 
22n, 


205, 


10%, 
10$, 


205, 
205, 
20$; 
205, 
205, 
105, 


330p, 10$ 
100n, 105 
470n, 10% 


470p, 5$, 


220p, 10$ 


33n, 
2u2, 


10$, 
205, 


470u, 20$ 


2u25 20%, 


470u, 20$ 
220u, 20$ 
205, 
205, 
+80/-20%, 


10004, 
10005, 
220п, 

Іп; 10%, 
1n, 10%, 
1n, 10%, 
100 onm, 


68 ohm, 5%, 


A7K, 5%, 
47K, 5%, 
47K, 5%, 
A7K, 5%, 
A7K, 5%, 
A7K, 5%, 
ATK, 5%, 
A7K, 5%, 
100 onm, 
100 onm, 
100 onm, 
100 onm, 
2К2, 5%, 
5К6, 5%, 


100 ohm, 


47 ohm, 5%, 


100К, 5%, 
100К, 5%, 
ІК, 5%, 
120 ohm, 
100K, 5$, 
100K, 5$, 
1K, 5$, 
120 ohm, 
100 onm, 
100 ohm, 
270 ohm, 
100 ohm, 
100 onm, 
6K8, 5%, 
820 ohm, 
4K7, 5%, 
680 ohm, 
2K2, 5%, 
75 ohm, 


75 ohm, 5%, 


270 ohm, 
100 onm, 
100 onm, 
6K8, 5$, 
820 ohm, 
4K7, 5%, 
680 ohm, 
2K2, 5%, 
75 ohm, 


75 ohm, 5%, 


22K, 5%, 
24K, 1$, 


+80/-205, 


+80/-20%, 
+80/—=20%, 
+80/—-20%, 
+80/-20%, 


50V, Ceramic. 

50V, Electrolytic 

, 16V, Electrolytic. 
20%, 10V, Ceramic. 

, 16V, Electrolytic. 
20%, 10V, Ceramic. 

50V, Ceramic. 

50V, Ceramic. 
20%, 10V, Ceramic. 
20%, 10V, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
16у, Electrolytic 
25v, Ceramic. 
50V, Ceramic. 
50V, Ceramic. А 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
50V, Electrolytic 

50V, Electrolytic 

16v, Electrolytic 

16v, Electrolytic 

250v, Electrolytic. 
400v, Metalized Polyeste 
, 1КУ, Ceramic 
, l6v, Ceramic 
, 25v, Ceramic 

50v, Ceramic. 
, ІКУ, Ceramic 

l6v, Ceramic. 

25v, Electrolytic 
‚ 10v, Electrolytic. 
25v, Electrolytic 
, 10v, Electrolytic. 
, 25V, Electrolytic. 
25v, Electrolytic 
25v, Electrolytic 
l6v, Ceramic. 
Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic ig ri js 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass . 
1/16W, Metalized Glass . 
5$, 1/16W, Metalized Gla 
$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/16W, Metalized Glas 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
1/6W, Carbon Film 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


50v, 


1/16W, Metalized Glass. 


$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/16W, Metalized Glas 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 


017 
025 
029 
017 
029 
017 
017 
017 
017 
017 
023 
028 
023 
017 
017 
023 
023 
023 
017 
025 
025 
028 
028 
012 
365 
019 
017 
552 
016 
019 
017 
026 
025 
026 
025 
025 
026 
026 
017 
017 
017 
017 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
704 


31030 
51090 
21010 
41050 
21010 
41050 
31030 
31030 
41050 
41050 
41040 
21090 
41040 
31030 
31030 
41040 
41040 
41040 
42240 
51090 
51090 
21090 
21090 
93495 
55223 
53310 
31040 
96465 
34710 
62210 
33330 
32220 
14710 
32220 
14710 
32210 
31020 
31020 
42240 
31020 
31020 
31020 
31010 
36890 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
31010 
01010 
31010 
31010 
32220 
35620 
31010 
04790 
31040 
31040 
31020 
31210 
31040 
31040 
31020 
31210 
31010 
31010 
32710 
31010 
31010 
36820 
38210 
34720 
36810 
32220 
37590 
37590 
32710 
31010 
31010 
36820 
38210 
34720 
36810 
32220 
37590 
37590 
32230 
62403 


20DV693R02 (continued) 


3232 
3233 
5 3300 
5 3301 
3308 
3309 
3310 
3311 
3312 
3313 
3314 
3315 
3317 
3318 
3319 
3320 
3330 
S 3331 
3339 
3340 
3342 
3344 
3350 
3351 
3360 
3406 
3466 
4100 
4102 
4103 
4142 
4150 
4162 
4185 
4336 
4407 
4463 
4466 
5100 
5110 
5120 
5140 
5141 
5200 
5300 
5301 
ӘЖЕНІ 
5331 
5333 
5337 
6120 
6300 
6311 
6312 
6330 
6332 
6334 
6336 
6350 
7110 
7120 
7140 
7142 
7200 
7201 
7202 
7210 
7211 
7212 
7262 
7280 
7310 
7311 
7312 
TLS 
7315 
S 7340 
7341 
1350 
7351 
СВА 


Кез, 
Кез, 
Res, 1 ohm, 

Power Resist 
Res, 10K, 5$ 
Res, 10K, 5$ 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 10 ohm, 
Res, 1K, 5$, 
Res, 


22K, 5% 


10 onm, 
10K, 5$ 
1 ohm, 

1 ohm, 

10K, 5$ 
4К7, 5% 
10K, 5$ 
75K, 1$ 


24K, 1$, 


10K, 5%; 


180 ohm, %, 


150 ohm, %, 


100 ohm, %, 


, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/3W, Metal Film 

or, 68K, 5$, 2W. 

, 1/16W, Metalized clase 
, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


, 1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 

, 1/16W, Metalized Glass 
, 1/16W, Metalized Glass 
, 1/16W, Metalized Glass 
, 1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
$, 2 1/2W, Metal Film. 
1/16W, Metalized Glass. 


Res, 1K5, 1$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 4K7, 1$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 18K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 4R7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 
Inductor, Variable, 100uH, 10% 

Coil, 220n gf ыл By 42.22, (б 58 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 

Coil, 220n 

Coil, 220n 

Coil, 6u8. 

Coil, 56u. Fè wor Уз verd ba М 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Transformer, SS25105-02. 

Coil, 10u, 5$. 

Coil, 10u, 5$. 

Coil, 10u. bv ду e. ck 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Rect,  BYD33J 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 22 volt 


EGP20DL-5100 


Diode, Rect, 

Diode, Rect,  SB340L-7024. 
Diode, Rect,  BYD33D 
Diode, Rect,  BYV27-200. 
Zener Diode, 12 volt 


1/16W, Metalized Glas 
$, 1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glas 


IC, HEF4053ET. 
IC, UDA1334BT/N2 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


IC, L78L08ACZ. 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


BC847B. 
BC847B. 
BC847B. 
BC857B. 
BC847B. 
BC847B. 
BC857B. 
BC847B. 
PDTC124ET 


NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 
NPN, 
NPN, 
PDTC114ET 
PDTA114ET 
BC857B. 


NPN, 
PNP, 
PNP, 


Transistor, NPN, 
IC, TEA1523P/N2. 
Optical Coupler, 
IC, TL431CLP 


BC847B. 


TCET1103 (G) 


Transistor, 
Transistor, 


FET, SI2306DS. 
NPN, PDTC144ET 


DVD Interface Panel Assembly 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


S 0211 
S 0212 
0214 
1606 
2691 
2692 
2693 
2694 


S = 


Safety Part Be 


2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 
Tact Switch. 
Cap, 220u, 20%, 
Cap, 47n, 10%, 2 
Cap, 47n, 10%, 2 
Cap, 47n, 10%, 2 


25v, 


Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


5v, 
5v, 
5v, 


3198 
2322 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
9337 
3198 
3198 
9322 
9322 
9337 
9333 
3198 
9333 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
9322 
9337 
9322 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 


sure to use exact replacement 


021 
704 
204 
012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
704 
011 
012 
021 
021 
704 
704 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
549 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
531 
535 
229 
535 
010 
234 
010 
020 
164 
161 
234 
526 
020 
729 
703 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
310 
130 
010 
010 
010 
010 
699 
140 
711 
163 
010 
188 


025 
025 
025 
128 
025 
023 
023 
023 


32230 
62403 
03108 
26830 
31030 
31030 
31030 
31810 
31090 
31030 
01080 
01080 
31030 
34720 
31030 
67503 
01510 
31090 
31020 
31010 
61502 
64702 
01830 
31020 
34780 
31030 
34720 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
41663 
12270 
90010 
12270 
12270 
16880 
25690 
90010 
02521 
95363 
95363 
95363 
10630 
201.33 
10630 
52290 
42682 
76682 
00133 
80133 
51290 
60653 
94118 
42030 
42030 
42030 
42150 
42030 
42030 
42150 
42030 
20215 
67676 
44110 
44010 
42150 
42030 
68112 
14667 
00676 
75685 
44130 
03291 


16268 
16559 
06353 
02742 
32210 
04730 
04730 
04730 


part. 


2699 
2698 
S 3500 
S 3501 
3685 
3691 
3693 
6691 
6692 
9001 
9002 
СВА 


Сар, 47n, 10$, 25v, Ceramic. 

Cap, 100n, 10$, 50v, Polyester 

Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 
Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 
Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
LED, LTL-10234WHCR 5 

IR Receiver, TSOP1836UH3V. 


Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Front Interface Pa 


ITV Front Jack Panel Parts 


ITV Front Jack Pan 


od EUM 


el Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


Net 1 Panel 
ly) 


(part of Scan 4 Card Assemb 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


Scan 4 Card 
ly) 


Side Jack Panel Parts 


0232 
0250 
0251 
0254 
0255 
2171 
2172 
2113 
2174 
2176 
2177 
2178 
2179 
3150 
31231 
3152 
31,55 
3136 
So 
6161 
9153 
9170 
9171 
CBA 


Side Jack Panel Pa 
Headphone Jack 

A/V Jack 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

4 Pin Connector. . 
Cap, 470p, 5$, 50v 
Cap, 470p, 5$, 50v 
Cap, 470p, 5$, 50v 
Cap, 470p, РА 50v 
Cap, 470p, 5$, 50v 
Cap, 10u, 20$, 50v 
Cap, 470p, 5$, 50v 
Cap, 10u, 20$, 50v 
Res, 47k, 5%, 
Res, 150 ohm, 5%, 
Res, 47k, 5%, 
Res, 150 ohm, 5%, 
Res, 120 onm, Е; 
Res, 120 ohm, 5$, 
Zener Diode, 6.8 v 
Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. . 
Side Jack Panel As 


Subwoofer Panel Parts 


Subwoofer Panel Pa 


Top Control Panel Parts 


0215 
1091 
1092 
1093 
1094 
3991 
3092 
3093 
3094 
3095 
3096 
4085 
4089 
4090 
6091 
СВА 


Top Control Panel 
3 Pin Connector. 
Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 


1/6W, 


1/6W, 


(part of Scan 4 Card Assemb 


rts 


, Ceramic. 

, Ceramic. 

, Ceramic. 

, Ceramic. 

, Ceramic. 

А Бас оте 

, Ceramic. 

, Electrolytic 
Carbon 

1/6W, Carbon 
Carbon 

1/6W, Carbon 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
olt. 


пету 
rts 


Parts 


Tact 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Swit 
560 
390 
560 
390 
3K3, 
1K5, 
Zero 
Zero 
Zero 


Diode, Si A 
Top Control Panel Assembly 


ch. 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
9. 
5, 
9. 
5, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
gnal. 


$, Wetah zed. 6142. 

97 1/16W, Metalized Glas 
$, Metalized Glass. 

$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


Cabinet & Accessory Parts 


S ACO1 
ACO4 
ACO5 
ACO6 

S ACO9 

S AC12 
AC13 
AC14 
AC17 
AC18 
AC19 
AC20A 
AC20B 
AC20B 
AC20C 
AC20D 
AC20E 


Cabinet & Accessor 
AC Cord. 

Batteries for Remo 
Cabinet Back 


y Parts 


be Control В 


Cabinet Back Screw Сетер 
CRT, A51ERF135X82. 
Degaussing Coil. 


(2 Used). 


Front Interface Panel Bracken. 


Front Main PCB Bracket 
Owner's Manual 


Quick Use Guide. 
Side Jack Panel Br 
Cabinet Front. 
Chassis Guide. 
Chassis Guide. 
Light Guide. 
Nameplate. 

Power Button 


аске. 


3198 
3198 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
2139 


3135 
9299 
S139 
3139 
9301 
3141 
3139 
3139 
S139 
3141 
3139 
3139 
S139 
3139 
SI39 
3139 
3139 


023 
014 
242 
242 
011 
011 
011 
185 
127 
036 
036 
177 


026 
026 
025 
025 
025 
019 
019 
019 
019 
019 
025 
019 
025 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
010 
036 
036 
036 
188 


025 
128 
128 
128 
128 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
453 
187 


010 
000 
124 
124 
903 
058 
124 
124 
125 
055 
124 
177 
124 
124 
124 
120 
177 


04730 
01040 
13335 
13335 
05610 
03310 
02210 
69682 
54667 
90010 
90010 
26211 


04747 
04815 
15849 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
91090 
04730 
01510 
04730 
01510 
01210 
01210 
26880 
90010 
90010 
90010 
03541 


16601 
02742 
02742 
02742 
02742 
35610 
33910 
35610 
33910 
33320 
31520 
90020 
90030 
90030 
90115 
15841 


03831 
65263 
45831 
42891 
81343 
20131 
32891 
45641 
31451 
52361 
37061 
53981 
25893 
45661 
41421 
01371 
58491 


20DV693R02 (continued) 


AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) . . . . . 2422 264 00411 
AC20J Top Control Assembly . . . . . . . . . 3139 138 11451 
AC23 DVD Door ki fee сы штабы ауалы esses 13139. 13651281 
AC25 DVD PIP Bracket. 455 ww les ee жож 2139 124 35571 
REMOTE Remote Control Transmitter, RC19042007/ 

915 3128 147 14521 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


20MS334R/37 - Manual no. 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0218 
0220 
0221 
0222 
0232 
0243 
0244 
0245 
5 0254 
0267 
0280 
5 1000 
1002 
1200 
5 1500 
S 1515 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2181 
2182 
2183 
2184 
2187 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2216 
2217 
2219 
2226 
2227 
2228 
2229 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2465 
2467 
2468 
2471 
2472 
2473 


5 = 


Safety Part 


Main Chassis Parts 


7638 


2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
A/V Jack 2422 
5 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
Headphone Jack 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
9 Pin CRT Socket 2422 
3 Pin Connector. 2412 
4 Pin Connector. 2422 
Tuner, V+U, PLL 2422 
SAW Filter, 45.75MHz 2422 
Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. . . . 2422 
Crystal,  12MHz000 eh Eve Sha & “AAD? 
Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 2422 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 3198 
Cap, l00n, %80/-20%, 25v, Céramic. 3198 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Сар; 242, +80/—20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Сар; 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap; 100n, +80/-20%; 25v, Ceramic. 3198 
Сар, 407, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Сар, 470n, 480/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. A 3198 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 820p, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 1u, +80/-205; 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. 2... 3198 
Cap, 100n, 5$, 63v, Metalized Polyester 2222 
Сар; 220n, %80/-20%; 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 2u2, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper һы» 19199 
Cap, 100n, 10%, 250v, Metalized Polyest 

GS vw br eae ay ET AS A Ge Ven же, а, tek 12222 
Cap, 10n, +80/=205 10007, Ceramic, 2020 
Cap, 10u, 20$, 250v, Electrolytic. 2020 
Cap, 3n3, 10$, 500v, Ceramic 3198 
Cap, 560p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 2n2, 10$, 2000v, Ceramic. 2020 
Сар; 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic, 3198 
Cap, 10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 2020 
Cap, 220u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 3198 
Cap, 47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 3198 
Cap, 47u, 20$, 160v, Electrolytic. 2022 
Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic 3198 
Cap, 270n, 5$, 250v, Metalized Polyprop 

ylene. ah uve ұлы a Mule. uuo ops а чыш vèn, 12022 
Cap, 2u2, 20$, 100v, Electrolytic. 2022 
Cap, 680p, 10$, 500v, Ceramic. 3198 
Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 680p, 10$, 2000v, Ceramic 2020 
Сар, 9п1, 5%, 1600v, Polypropylene 2222 
Сар, 68n, 10$, 250v, Polyester . . 2222 
Cap, 33n, 10$, 400v, Polyester 2222 
Cap, 100n, 10%, 50v, Polyester . . . . 3198 
Cap, 150n, 10$, 63v, Metalized Polyeste 2222 
Cap, 100n, 10$, 63v, Metalized Polyeste 2222 


Be sure to use exact replacement 


025 
025 
026 
025 
025 
025 
026 
025 
025 
025 
500 
020 
025 
542 
549 
549 
086 
1.32 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
016 
017 
017 
017 
017 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
026 
017 
017 
016 
017 
016 
025 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
025 
025 
017 
025 
031 
025 


479 
031 
019 
016 
558 
375 
347 
347 
014 
365 
365 


16269 
16375 
04742 
04853 
15503 
10646 
04747 
04854 
04853 
04854 
80076 
00725 
12479 
90108 
44518 
40807 
10914 
07467 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
32290 
33310 
33310 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
21020 
32230 
42240 
31010 
34720 
38210 
51090 
31520 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
32210 
51080 
24730 
51080 
00103 
34790 


90016 
00138 
46810 
01010 
90485 
90153 
90234 
90227 
01040 
75154 
75104 


part. 


2474 
2475 
24776 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2915 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2803 
2910 
2813 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
2981 
2982 
2983 
2984 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2n2, 
2n2, 
417, 
475, 
470p, 
68n, 
4u7, 


10$, 
10$, 
19%, 
20$; 
105, 
105, 
20$, 


50v, 
50v, 


Ceramic. 

Ceramic. 

50v, Ceramic. 

25v, Electrolytic 
500v, Ceramic. 

250v, Polyester 

250v, Electrolytic. 

470u, 20$, 16v, Electrolytic. 

47u, 20$, 50v, Electrolytic 
L000u, 20%, 16v, Electrolytic 

470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 

470n, 20$, 275v, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10$, 1000v, 
10$, 1000v, 
20$, 200v, 
10$, 1000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 1000v, Ceramic 
20$, 50v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic. 
20$, 50v, Electrolytic 
10$, 16у, Ceramic 
10$, 2000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20$, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic . 
330n, +80/-20$, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5$, 50v, Ceramic 
68p, 5$, 50v, Ceramic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
1n8, 10$, 50v, Ceramic. 
150p, 5$, 50v, Ceramic. 
68n, 10$, 50у, Polyester. 
68n, 10$, 50у, Polyester. 
150p, 5$, 50v, Ceramic. 
1n8, 10$, 50v, Ceramic. 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
4u7, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
4n7, 10$, 50v, Ceramic. 
22n, 10$, 25v, Ceramic. A 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, 10$, 50v, Polyester 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
27n, 10$, 50v, Ceramic. 
1n2, 10$, 50v, Ceramic. 
27n, 10$, 50v, Ceramic. 
1n2, 10$, 50v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
330p, 5$, 50v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
470p, 10$, 50v, Ceramic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
470p, 10$, 50v, Ceramic 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
Ins; 
10n, 
22u, 
100n, 
5 


Metalized Polypro 


3198 
3198 
3198 
2038 
3198 
2222 
2022 
2022 
2038 
2022 
2022 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
2238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


017 
017 
017 
035 
019 
347 
031 
031 
035 
031 
031 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
026 
025 
580 
580 
580 
580 
025 
017 
017 
016 
025 
017 
025 
017 


02220 
02220 
04720 
13301 
44710 
90234 
00137 
00139 
13508 
00144 
00139 
41020 


29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
32210 
42240 
22250 
22250 
22250 
52280 
52280 
22250 
15626 
31510 
06830 
06830 
31510 
15626 
22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
01030 
01030 
33310 
51090 
34710 
51090 
34710 


20MS334R/37 (continued) 


3000 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3001 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper о 5 3198 
3003 Res, 1К5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3004 Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3005 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3184 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3185 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3186 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3187 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3200 Res, 390 ohm, Sa 1/6W, Carbon Film. 3198 
3201 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3202 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3203 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3204 Res, 22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3206 Res, 33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3207 Res, 1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3208 Res, 220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3209 Res, 68 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3212 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3213 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3217 Res, 330K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3218 Res, 82K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3219 Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3226 Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3232 Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3235 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3241 Res, 22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3242 Res, 27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3244 Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3245 Res, 39K, 1$, 1/16W, Metalized Glass 2322 
3246 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3247 Res, 270K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 2322 
3248 Res, 33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3249 Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3251 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3256 Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3257 Res, 10M, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3258 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3259 Res, 470K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3331 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3332 Res, 1К, 20$, 1/2W, Carbon Film. 3198 
3333 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3334 Res, 1К, 20$, 1/2W, Carbon Film. 3198 
3335 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3336 Res, 1К, 20$, 1/2W, Carbon Film. 3198 
3340 Res, 10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 2306 
3341 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
3342 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
3343 Res, 1К5, 20$, 1/2W, Carbon Film 3198 
3344 Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3345 Varactor, 1MA/50V, Max 115V. 2322 
3346 Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3441 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3442 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper У 3198 
3443 Res, 1M, 5$, 1/10W, Metalized “үшын. 3198 
3445 Res, 15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3446 Res, 5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3447 Res, 180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3448 Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3449 Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3450 Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3451 Res, 10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 2306 
3452 Res, 3K6, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
3453 Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3454 Res, 1K5, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
3455 Res, 6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
3456 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
3457 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
3458 Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3459 Res, 15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
3460 Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3463 Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3465 Res, 27K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
3469 Res, 3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3470 Res, 270K, 5$, 1/8W, Metalized Glass 2322 
3471 Res, 3R9, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
3472 Res, 6R8, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
3473 Res, 688, Sa 3/5W, Metal Film 2312 
3474 Res, 2K2, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
3475 Res, 2K2, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
3477 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3478 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3479 Res, 2K7, 5, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3480 Res, 1R5, 5$, 1/4W, Carbon Film. 2122 
3481 Res, 18K, Se 3/5W, Metal Film 2312 
3482 Res, 12K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
3484 Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3488 Res, 487, ML 1/2W, Metal Film 2306 
3490 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3491 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3492 Res, 1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
5 = Safety Part Be sure to use exact replacement 


011 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
011 
704 
021 
702 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
9025 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
ЭЛӘ 
011 
730 
915 
915 
31:5 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
207 
011 
021 
021 


01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
34730 
01510 
34730 
01510 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
35610 
32220 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
60274 
33330 
08210 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
13602 
01020 
11502 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
03320 
61274 
13908 
16808 
16808 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11803 
11203 
03920 
03478 
08220 
51030 
51020 


part. 


3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3919 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 
3565 
3566 
3569 
3580 
3594 
dog 
3596 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3636 
3637 
3639 
3640 
3681 
3682 
3683 
3684 
3685 
3686 
3691 
3693 
3694 
3861 
3862 
3863 
3864 
3865 
3866 
3867 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
3981 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


PTC, 
1M5, 5% 


3 ohm, 


1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 

1/10W, Metalized Glass 

, 1/10W, Metalized Glass. 
, 1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 
144V. 

1/2W, Metal (get: Става: 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


220 ohm, 
NTC, 
270 ohm, 


4R7, 


1K2, 
4R7, 


330K, 


100 
56K, 


о 
5, 

о 
5%, 
о 


ohm, 


о 
5, 


1K, 5$, 

OR1, 5$, 
OR33, 5% 
Zero ohm, 
47K, kd 
10K, 5$, 
AKT, 5, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K5, 5$, 
82K, 15, 
AK7, 1$, 
270K, 5$ 
15K, 5$, 
10K, 5$, 
1K, 5$, 

100 onm, 
12K, 5$, 
5K6, 5$, 
330 ohm, 
2K2, 55, 
5K6, 5$, 
A7K, 55, 
330 ohm, 
220K, 5$ 
220K, 5$ 
100 ohm, 
100 ohm, 
4K7, 5%, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K, 5%, 

8K2, 5%, 
100 onm, 
6K8, 55, 
470 ohm, 
AK7, 5%, 
100 ohm, 
100 onm, 
AK7, 5%, 
AKT, 5, 
10K, 5$, 
2K2, 55, 
Zero ohm 
1K, 5$, 

75 ohm, 

Zero ohm, 
8K2, 55, 
390 ohm, 
3K3, 55, 
390 ohm, 
560 ohm, 
560 ohm, 
1K5, 5$, 
330 ohm, 
220 ohm, 
AK7, 5%, 
100K, 5$ 
15K, 5$, 
1K2, 5$£, 
100 onm, 
100 onm, 
100 onm, 
3K3, 5$, 
1K, 5$, 

3K3, 5, 
3K3, 5$, 
10K, 5$, 
3K3, 57 
10K, 5$, 
8K2, 5$, 
120 ohm, 


20%, 1/2W, Carbon Film 
205, 3W1. 

53, 1/6W, Carbon Pig 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 


$, 1/10W, Metalized Glass. 


5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 

, 3/5W, Metal Film. 

"Chip" Jumper 

1/10W, Metalized ставе 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 

5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 

1/8W, Metalized Glass. 

, 1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
, 1/10W, Metalized Glass. 
, 1/10W, Metalized Glass. 

$, 1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metalized ies 
1/16W, Metalized Glass 

S 1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

, "Chip" Jumper a 

1/10W, Metalized 61555. 

%, 1/16W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper 

1/6W, Carbon Film. 

5$, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Metalized Glas 
$, 1/10W, Metalized Glas 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 

$, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 

, 1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/16W, Metalized Glas 

$, 1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/6W, Carbon Film. 


2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2122 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
621 
53.62 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6181 
6201 
6202 
6206 
6331 
6352 
6333 
6335 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6463 
6465 
6466 
6467 
6468 
6470 
6476 
6481 


S = 


Safety Part 


Res, 120 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Cotta 2a LOS 

Coil, 820n,: -L0s. 

Coit, 608). 53. Sn ee Re ede ee 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. 

Transformer, LOT Ob Be Mp 2 Se 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coals 22 See te socks Seok fe 
Coil, Linear Correction, 82u.... . 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
Coa Ly, ous, 20s 

Coil, Sus, LOS 

Coil, 22u. 


Mains Filter 


Transformer, SS39009-04. 


Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 


Inductor, 
Inductor, 
27u, 5%. 
Inductor, 
Inductor, 
5u6, 5%. 
5u6, 5%. 
5u6, 5%. 
Coil, 10u;. 5%... 6 « 
Zener Diode, 33 volt 
Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Zener Diode, 10 volt 
Diode, Signal, 1N4148. 
Zener Diode, 6.2 volt. 
Diode, Signal, BAV99 
Zener Diode, 5.6 volt. 
Diode, Rect, BY228/24. 
Diode, 
Zener Diode, 8.2 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV99 
Zener Diode, 15 volt 
Zener Diode, 5.6 volt. 


Rect, RGP30J-L7004. 


100MHz, 50R. 
100MHz, 50R. 
100MHz, 50R. 
100MHz, 50R. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
BAZZ 
3198 
3198 
2422 
2422 
3198 
3198 
ZAL2 
2422 
2422 
3198 
3198 
ZALZ 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
2351 
3198 
3198 
9340 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


COLL 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21: 
021 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
O21 
O21 
O21: 
021 
021 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
Ses is) 
open 
ote 
018 
536 
SEC ME 
018 
018 
Doo 
549 
Sou 
018 
018 
DoD 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
020 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
668 
010 
020 
359 
Ge 
020 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 


01210 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90030 
90020 
9003 0 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22190 
18270 
16880 
90020 
90020 
90020 
11090 
97333 
02519 
90020 
12290 
00425 
02465 
76880 
23560 
91333 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
L568:0 
11090 
22590 
56880 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
51090 
10010 
50153 
10620 
55680 
50112 
60682 
58280 
10070 
10070 
10630 
10630 
10620 
21500 
29080 


part. 


6482 zener Diode, 9.1 volt. 
6483 Zener Diode, 33 volt 
6485 Diode, Rect, BYV95C. 
6486 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
6487 Diode, Rect, BYV95A. 
6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
6500 Diode, Bridge Rect, GBU6JL—-7002. 
6520 Diode, Rect, BYV95A. 
6523 Diode, Signal, 1N4148. 
6524 Diode, Rect, 1N5062. 
6525 Diode, Rect, 1N5062. 
6526 Zener Diode, 22 volt 
6540 Zener Diode, 6.2 volt. 
6541 Zener Diode, 10 volt 
6560 Diode, Rect, BYV29X-500. 
6562 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
6563 Diode, Signal, BAS316. 
6565 Diode, Signal, BAV70 
6566 Diode, Signal, 1N4148. 
6569 Diode, Signal, BAS316. 
6570 Zener Diode, 6.8 volt. 
6580 Diode, Signal, BAS316. 
6681 Diode, Signal, BAT85 
6691 LED, LTL-10234WHCR 
6692 IR Receiver. he st Goat ah. ee 
6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
6904 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
7200 IC, TDA9587H/N1/31/1136. 
7201 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7204 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7330 IC, TDA6107JF/N3 ...... 
7441 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7443 Transistor, PNP, BC557B(COL) 
7450 Transistor, PNP, PDTA114ET 
7460 Transistor, NPN, BU4508DxX. 
7461 Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 
7462 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
7463 Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
7471 1G, TDABS590/N2a: 2 4 -s 
7480 Transistor, NPN, BD135 
7482 Transistor, NPN, BD135 

S 7515 Optical Coupler, TCET1103(G) 
7520 IC, TEA1507P/N1. 
7521 Power FET, FQOPF9N50. 
7522 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7540 Transistor, NPN, BC547B(COL) 
7541 Transistor, NPN, PDTC114ET 
7542 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7560 IC, L78L33ACZ. ee a ee 
7561 Transistor, NPN, PDTC143ZT 
7580 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7602 IC, M24CO8-WBN6. 
7861 IC, TDA9853H/V1. 
7901 IC, AN7522N PH 
9611 Coil, 27u, 10% 
9672 Coil, 22u, 10% . 
9678 Coil, 22u, 10% ... . 
CBA Main Chassis Assembly. 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


oe a 
S198 
9.339 
9322 
933-0 
9322 
9322 
9339 
S198 
3198 
Sh 98 
S198. 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
S198 
S198 
S198. 
S198. 
9336 
D222 
9322 
3198 
S198 
9352 
S198 
SLs 
9352 
S198 
S198 
3198 
9340 
S198. 
9340 
S198 
DSO. 
S98 
S198. 
9322 
9352 
G22. 
3198 
S198 
9340 
8198 
9S22 
9340 
3198. 
9322 
9352 
G22. 
3198 
Sb98 
S198 
3141 


ae i 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
599 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
185 
Lay 
O21 
O21 
oc. 
010 
010 
giles: 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
oot pi 
181 
018 
018 
018 
058 


80133 
23390 
80133 
42682 
90133 
42682 
08667 
90133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
SoL27 
42682 
10630 
LOZ1S 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
69682 
54667 
90020 
90020 
64557 
42030 
42150 
Sa 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
S612 
16687 
42030 
40030 
LQ21:5 
42150 
92676 
VOZES 
42150 
38682 
19557 
41682 
22790 
we2I0 
22290 
59121 


20MS334R/37 (continued) 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 


Cabinet & Ac 


cessory Parts 


S ACO1 AC Cord. POR ae a a Bowe ae Se BBY 
ACO4 Batteries for Remote Control Transmitte 9082 
ACO5 Cabinet Back oo toa ok Bl Be IE he ep’ ve (BBY 

S ACO9 CRI, ASTEREISSX82.. 24 & a4 eek S ee 9302 
AC10 Customer Control Buttons ...... . 3139 

S AC12 Degaussing Coil. ........... £3141 
AC17 Owner's Manual ........... . #32141 
AG2ZQOA- ‘Cabinets Pronts. ~. ws Sock oe wie oa ee. BEB 
AC20B Chassis Guide. ........... . #3139 
AC20C Light Guide. 3139 
AC20D Nameplate. 3141 
AC20E Power Button Ga ican ce Se ee ed wees BAe. VOY 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) .... . 2422 
AC22 Cinch Cover. gH Sot one Be Aan, M Ye. “43939 
REMOTE Remote Control Transmitter, RC1112917/1 

TA. 3139 


S = Safety Part 


128 
100 
124 
903 
Lot 
058 
055 
177 
124 
124 
050 
Ly 
264 
124 


238 


tOLEL. 
90002 
46481 
81343 
94241 
2053 1 
21471 
67451 
30812 
S2221 
00331 
94231 
00411 
ZDo04 


04701 


Be sure to use exact replacement part. 


20MS334R01 


—- Manual no. 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0218 
0220 
O22) 
0222 
0232 
0243 
0244 
0245 
S 0254 
0267 
0280 
S 1000 
1002 
1200 
S 1500 
S15 15 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2181 
2182 
2183 
2184 
2187 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
ZL 
2217 
2212 
2226 
2227 
2228 
2229 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2200 
ZAI2 
22995 
2254 
2350 


A sek 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2465 
2467 
2468 
2471 
2472 
2473 


S = 


Safety Part 


Main Chassis Parts 


7638 


2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
A/V Jack 2422 
5 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
Headphone Jack 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
9 Pin CRT Socket 2422 
3 Pin Connector. 2412 
4 Pin Connector. 2422 
Tuner, V+U, PLL 2422 
SAW Filter, 45.75MHz 2422 
Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. ... 2422 
Crystal, 12MHz000 eh Eve Sha & “AAD? 
Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 2422 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 3198 
Cap; 100n,; +80/=-20%,. 25v, Céramic. 3198 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap; 2uz, +80/—-20%, Ov; Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap; 1LO0On; +80/=20%,. 25v, ‘Ceramic. 3198 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap; L00n;- +80/—20%;. :25v, Ceramic, 3198 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap; Lu;.+80/-20%,. L0v;. Céramic. 3198 
Cap; 470n, +80/-20%, 10v,; Céramic. 3198 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 3198 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 820p, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap; .1u; +80/-20%, 10v; ‘Ceramic. 3198 
Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. ~ . . 3198 
Cap, 100n, 5%, 63v, Metallized Polyester 2222 
Cap; 220n;,. +80/=20%; Lov,;. Ceramic. 3198 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper oa ae S398 
Cap, 100n, 10%, 250v, Metalized Polyest 

Ors he ed be ae eae «~ che, A Ge ae oe ee S222 
Cap; 10n;, +80/7=—20%. LO00v,. Ceramic, 2020 
Cap, 10u, 20%, 250v, Electrolytic. 2020 
Cap, 3n3, 10%, 500v, Ceramic 3198 
Cap, 560p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 2n2, 10%, 2000v, Ceramic. 2020 
Cap; L00n;,, +80/=-20%;.-25v,. Ceramic, 3198 
Cap, 10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 2020 
Cap, 220u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
Cap, 47n; +80/=-20%,. 50v, Ceramic 3198 
Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
Cap, 47u, 20%, 160v, Electrolytic. 2022 
Cap, 47u, 20%, 25v, Electrolytic 3198 
Cap, 270n, 5%, 250v, Metalized Polyprop 

ylene. ah dks oe Sepia a a Mie ee A es, FZ 
Cap, 2u2, 20%, 100v, Electrolytic. 2022 
Cap, 680p, 10%, 500v, Ceramic. 3198 
Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 680p, 10%, 2000v, Ceramic 2020 
Cap, 9nl, 5%, 1600v, Polypropylene 2222 
Cap, 68n, 10%, 250v, Polyester .. 2222 
Cap, 33n, 10%, 400v, Polyester 2222 
Cap, 100n, 10%, 50v, Polyester ... . 3198 
Cap, 150n, 10%, 63v, Metalized Polyeste 2222 
Cap, 100n, 10%, 63v, Metalized Polyeste 2222 


Be sure to use exact replacement 


025 
025 
026 
G29 
025 
025 
026 
025 
U2 
025 
500 
020 
025 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
Loe 
128 
543 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
016 
Git 
017 
017 
017 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
026 
017 
OL 
016 
017 
016 
025 
Oly 
Gig 
017 
Smee 
017 
026 
017 
Oi 
025 
016 
016 
021 


368 
558 
012 
G19 
016 
Shei) 
023 
558 
025 
025 
017 
025 
031 
025 


479 
031 
G9 
016 
Sols) 
Sa 
347 
347 
014 
369 
3269 


16269 
L63.PS 
04742 
04853 
Leos 
10646 
04747 
04854 
04853 
04854 
80076 
00725 
12479 
90108 
44518 
40807 
10914 
07467 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
98344 
44730 
31090 
24710 
41040 
$1014) 
32230 
32290 
33310 
333.10 
Ze2o0 
22200 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
Z1L020 
32230 
42240 
31010 
34720 
3021) 
51090 
s1520 
41050 
32220 
76104 
42240 
Z21020 
32230 
52230 
52280 
S10 20 
31020 
90020 


SOUT 
90445 
93495 
43320 
05610 
F059 
21040 
90445 
32210 
51080 
24730 
51080 
00103 
34790 


90016 
00138 
46810 
01010 
90485 
90153 
90234 
BOZ2 
01040 
75154 
75104 


part. 


2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2x01 
2502 
2003 
2505 
2507 
2508 
Z2541,5 
2520 
2021 
2022 
Zoe 
2929 
Zoe 
2528 
2540 
2541 
2560 
A200: 
2902 
2963 
2564 
2067 
2568 
2580 
298.1 
25090 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
26 1c. 
2612 
2613 
2:61:95 
2618 
2619 
2691 
2803 
201-0 
2613 
2862 
2864 
2865 
2866 
2861 
2868 
2869 
2870 
2871 
2012 
2013 
2874 
2815 
2876 
2042 
20:18 
Zotg 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
Zod 
2950 
2981 
2982 
2983 
2984 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2n2, 
2n2, 
Ani, 
Alu, 
470p, 
68n, 
Aul, 


10%, 
10%, 
10%; 
20%; 
10%, 
10%, 
205; 


50v, 
50v, 


Ceramic. 

Ceramic. 

50v, Ceramic. 

25v, Electrolytic 
500v, Ceramic. 

250v, Polyester 

250v, Electrolytic. 

470u, 20%, 16v, Electrolytic. 

47u, 20%, 50v, Electrolytic 
LO00u,. 20%, L6v,. Electrolytic 

470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
in, 10%, 500v, Ceramic. 

470n, 20%, 275v, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10%, 1000v, 
10%, 1000v, 
20%, 200v, 
10%, 1000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 1000v, Ceramic 
20%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, 1l6v, Ceramic 
10%, 2000v, Ceramic. 
470p, 10%, 50v, Ceramic 
2n2, 10%, 50v, Ceramic. 
in, 10%, 50v, Ceramic 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 
680p, 10%, 1000v, Ceramic 
100u, 20%, 160v, Electrolytic 
in, 10%, 50v, Ceramic 
100n, 10%, 50v, Polyester 
2u2, 20%, 25v, Electrolytic 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 16v, Electrolytic 
22u, 20%, 50v, Electrolytic . 
330n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 
In, 5%, 25v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5%, 50v, Ceramic 
68p, 5%, 50v, Ceramic 
in, 10%, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
1n8, 10%, 50v, Ceramic. 
150p, 5%, 50v, Ceramic. 
68n, 10%, 50v, Polyester. 
68n, 10%, 50v, Polyester. 
150p, 5%, 50v, Ceramic. 
1n8, 10%, 50v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
4An7, 10%, 50v, Ceramic. 
22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
220n, 10%, 50v, Polyester 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
1000u, 20%, 1l6v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
27n, 10%, 50v, Ceramic. 
1n2, 10%, 50v, Ceramic. 
27n, 10%, 50v, Ceramic. 
1n2, 10%, 50v, Ceramic. 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 
330p, 5%, 50v, Ceramic. 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
470p, 10%, 50v, Ceramic 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
470p, 10%, 50v, Ceramic 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
tligiey 
10n, 
22u, 
100n, 
Aighew 


Metalized Polypro 


S198 
S198 
8198 
2038 
3198 
2222 
2022 
2022 
2038 
2022 
2022 
S18. 


WOE 
3198 
S198 
2020 
B1LOS 
3198 
S198 
2020 
3198 
S198 
S198 
2020 
ShOs 
S198 
8198 
S198 
S198 
2020 
2020 
S198 
S198 
2020 
Sh Os. 
S198 
S108 
S198 
2222 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
2238 
3198 
S198 
S198 
S198 
2238 
3198 
S108 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
2238 
2230 
2238 
2238 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198. 


Ody 
017 
017 
035 
019 
347 
031 
O32: 
035 
031 
O34. 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
Oiled 
019 
554 
O17 
025 
Olei 
558 
Oper 
017 
017 
017 
017 
558 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
910 
025 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
OL 
O17 
025 
017 
017 
OLY 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
O17 
025 
025 
025 
025 
025 
OL 
017 
025 
025 
014 
017 
026 
025 
580 
580 
580 
580 
025 
Ot 
017 
016 
025 
017 
025 
017 


02220 
02220 
04720 
13301 
44710 
90234 
00137 
00139 
13008 
00144 
00139 
41020 


29148 
32220 
52220 
90626 
92220 
04710 
64710 
90128 
01030 
92290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91.353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31:0.10 
31020 
53590 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
2105.0 
32210 
42240 
22250 
aL oO 
22290 
92280 
52280 
22250 
15626 
31510 
06830 
06830 
31510 
[5.626 
22290 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
SA250 
24710 
52280 
02240 
42240 
Z2.1.02.0 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
01030 
01030 
33310 
52090 
34710 
51090 
34710 


20MS334RO1 (continued) 


3000 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3001 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper Me tS 3198 
3003 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3004 Res, 8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3005 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3184 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3185 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3186 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3187 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3200 Res, 390 ohm, er 1/6W, Carbon Film. 3198 
3201 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3202 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3203 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3204 Res, 22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3206 Res, 33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3207 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3208 Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized @ias 3198 
3209 Res, 68 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3212 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3213 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3217 Res, 330K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3218 Res, 82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3219 Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3226 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3232 Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3235 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3241 Res, 22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3242 Res, 27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3244 Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3245 Res, 39K, 1%, 1/16W, Metalized Glass 2322 
3246 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3247 Res, 270K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 2322 
3248 Res, 33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3249 Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3251 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3256 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3257 Res, 10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3258 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3259 Res, 470K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3331 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3332 Res, 1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 3198 
3333 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3334 Res, 1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 3198 
3335 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3336 Res, 1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 3198 
3340 Res, 10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 2306 
3341 Res, 1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
3342 Res, 1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
3343 Res, 1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 3198 
3344 Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3345 Varactor, 1MA/50V, Max 115V. 2322 
3346 Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3441 Res, 100 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gias 3198 
3442 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . 3198 
3443 Res, 1M, 5%, 1/10W, Metalized Siwes, 3198 
3445 Res, 15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3446 Res, 5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3447 Res, 180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3448 Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3449 Res, 68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3450 Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3451 Res, 10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 2306 
3452 Res, 3K6, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
3453 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3454 Res, 1K5, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
3455 Res, 6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 3198 
3456 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
3457 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
3458 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3459 Res, 15K, 5%, 1 1/3W, Metal Film 3198 
3460 Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3463 Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3465 Res, 27K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
3469 Res, 3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3470 Res, 270K, 5%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
3471 Res, 3R9, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
3472 Res, 6R8, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
3473 Res, 6R8, 3/5W, Metal Film 2312 
3474 Res, 2K2, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
3475 Res, 2K2, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
3477 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3478 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3479 Res, 2K7, ey 1/10W, Metalized Glass 3198 
3480 Res, 1R5, 5%, 1/4W, Carbon Film. 2122 
3481 Res, 18K, ide 3/5W, Metal Film 2312 
3482 Res, 12K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
3484 Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3488 Res, 4R7, et 1/2W, Metal Film 2306 
3490 Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3491 Res, 10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3492 Res, 1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


CLL 
O11 
O21 
O21. 
021 
Olt 
O21 
O11 
O21. 
O11 
O11 
Ga. 
O11 
OL1 
O11 
O21 
OT: 
O21 
O21. 
O21 
OLL 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
OT 
O21 
O21. 
O11 
704 
O21 
702 
O24, 
O11 
OLE 
O21 
021 
O21, 
O21 
OLL 
013 
O11 
O13 
O11 
O13 
20:7 
204 
204 
G3 
O11 
393 
O11 
O21: 
O21 
O21 
OTT 
O11 
O21 
O11 
COLL 
Qi. 
204 
eile) 
O11 
21.5 
012 
O21 
O21: 
O11 
012 
Gale: 
O11 
pies) 
O11 
730 
915 
I15 
5 
G15 
21.5 
Gil: 
O11 
O21: 
101 
21.5 
915 
O11 
207 
Git 
O21 
O21 


01010 
01010 
90030 
31520 
So220) 
01010 
34730 
01510 
34730 
01510 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
30230 
32220 
35610 
S22.20 
01010 
82230 
32730 
08210 
63903 
31030 
60274 
33330 
08210 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
LSOF 
03390 
BLO10 
90020 
HMO ho) 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
L3602 
01020 
11502 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
033520 
61274 
13908 
16808 
16808 
T2202 
T2202 
01510 
01510 
527.20 
02083 
11803 
TEZO3 
03920 
03478 
08220 
21.030 
51020 


part. 


3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3500 
3901. 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
So 29 
3020 
3521. 
S022 
3523 
3524 
3020 
8326 
3920 
3528 
2329 
3930 
Boye ae 
Oreo ys 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
2052 
Rohs 
Bio onk 
3062 
35:63 
I5.60 
3566 
3569 
3580 
3594 
Siok s) 
3996 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
jog iat 
S618 
S622 
3623 
3624 
3625 
3626 
S62 i 
3628 
3630 
3632 
3636 
S651 
3639 
3640 
3681 
3662 
3683 
3684 
3685 
3686 
S691 
S693 
3694 
3861 
3862 
3863 
3864 
3865 
3866 
3867 
3901 
S902 
3903 
3904 
S205 
3906 
S907 
398 1. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


PTC, 
1M5, 


3 ohm, 


5% 


1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 

1/10W, Metalized Glass 

, 1/10W, Metalized Glass. 
, 1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 
144V. 

1/2W, MeLalaced: Scere 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


220 
NTC, 
270 
1K2, 
4R7, 


330K, 


100 
S6K; 


ohm, 


4R7, 


ohm, 
po 
Or 
5%, 
[e} 
ohm, 


fe) 
Or, 


1K, 5%, 

OR1, 5%, 
OR33, 5% 
Zero ohm, 
471K, *7 
10K, 5%, 
AK7, er 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K5, 5%, 
82K, 1%, 
4AK7, 1%, 
270K, 5% 
15K, 5%, 
10K, 5%, 
1K, 5%, 

100 ohm, 
12K, 5%, 
5K6, 5%, 
330 ohm, 
2K2, 5%, 
5K6, 5%, 
ATK, 5%, 
330 ohm, 
220K, 5% 
220K, 5% 
100 ohm, 
100 ohm, 
4AK7, 5%, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K, 5%, 

8K2, 5%, 
100 ohm, 
6K8, 5%, 
470 ohm, 
AK7, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
AK7, 5%, 
AK7, er 
10K, 5%, 
2K2, 5%, 
Zero ohm 
1K, 5%, 

75 ohm, 

Zero ohm, 
8K2, 5%, 
390 ohm, 
3K3, 5%, 
390 ohm, 
560 ohm, 
560 ohm, 
1K5, 5%, 
330 ohm, 
220 ohm, 
4AK7, 5%, 
100K, 5% 
15K, 5%, 
1K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
3K3, 5%, 
1K, 5%, 

3K3, er 
3K3, 5%, 
10K, 5%, 
3K3, *7 
10K, 5%, 
8K2, 5%, 
120 ohm, 


20%, 1/2W, Carbon Film 
20%, 3W1. 

53, 1/6, Carbon ee 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 


3, 1/10W, Metalized Glass. 


5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 

, 3/5W, Metal Film. 

"Chip" Jumper 
1/10W, Metalized elage 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 
5%, 1/10W, Metalized etas 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 

, 1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized elas 

, 1/10W, Metalized Glass. 

, 1/10W, Metalized Glass. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/16W, Metalized eras 
1/16W, Metalized Glass 

ie 1/6W, Carbon Film. 

3, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

, “Chip" Jumper - 

1/10W, Metalized eieaS. 

%, 1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Glas 

%, 1/10W, Metalized Glas 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 

, 1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glas 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 

1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 


2306 
2306 
S198 
5198 
S198 
S198. 
2322 
2322 
222 
ZOL2 
2422 
S198 
2122 
S198 
3198 
S198. 
S198. 
2306 
S198 
S198 
S98 
S198 
S198 
51.98 
3198 
3198. 
2306 
S198 
S198 
28 lie 
2342 
2322 
3198 
3198 
S198 
S98 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
B198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
B18 
3198 
3198 
Sb98 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
Sb98. 
S198 
B18 
3198 
3198 
Sb98. 
S198 
BIOS 
3198 
S198 
8b98. 
S198 
S108 
S198 
S198 
8b98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 


204 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
612 
O11 
O21 
O11 
O21 
204 
O21 
O21 
012 
O12 
O21 
O21 
O21 
O21 
204 
O21 
O21 
21S 
734 
730 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
012 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O11 
OLE 
O11 
O11 
O11 
O21 
Ott 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 


03688 
03478 
92230 
51040 
51040 
51230 
13335 
13335 
00019 
L315) 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
O3201, 
55630 
51020 
11070 
13340 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
S520 
E8203 
64702 
61274 
591530 
5.030 
51020 
01010 
S230 
55620 
13:3 100 
92220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
3.0 10 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31:030 
32220 
90030 
51020 
31590 
90030 
08220 
53910 
53320 
Bo91) 
92610 
55610 
5152.0 
aso 10 
S2210 
34720 
31040 
3.530 
B1Z220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
01210 


20MS334RO1 (continued) 


3932 Res, 120 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4001 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4214 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4216 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4341 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4388 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4401 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4431 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4601 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4608 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4609 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4613 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4614 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4615 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4616 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4617 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4619 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4622 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4623 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4691 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4692 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4693 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4696 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4808 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4812 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4817 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4819 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4820 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4827 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4830 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4865 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4876 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4879 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4883 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4903 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4906 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4924 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4925 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4982 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
5001 Cotta 2a LOS 

5002 Coil, 820n,: -L0s. 

5201 Coil, 6u8, 5%. Be HO te das tal ae 
5204 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
5205 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
5206 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
5242 Coil, 10u; <S3% 

5342 Corl. 22105 ; 

5445 Transformer, LOT 6 Be by 2 Se 
5452 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
5453 Coals 22 See te socks Seok fe 
5457 Coil, Linear Correction, 82u.... . 
5461 Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
5471 Coil, 6s; 20% 

5472 Coal, “su, 10 

5480 Coil, 2205 

5501 Mains Filter fay 

5520 Transformer, SS39009-04. é 
5521 Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
5560 Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
5561 Coal, 2p Do ao vhs fer ti: SS, BP 
5562 Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
5564 Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
5602 Cou ly, Susy Da 

5603 Cond, Soy Sais 

5604 Coil, 5u6, Sox 

5861 Coil, LOU, Ste ee vec 

6001 Zener Diode, 33 volt 

6181 Zener Diode, 6.8 volt. 

6201 Diode, Signal, BAS316. 

6202 Diode, Signal, BAS316. 

6206 Zener Diode, 6.8 volt. 

6331 Diode, Signal, BAV21 

6332 Diode, Signal, BAS316. 

6333 Diode, Signal, BAV21 

6335 Diode, Signal, BAV21 

6445 Zener Diode, 10 volt 

6447 Diode, Signal, 1N4148. 

6448 Zener Diode, 6.2 volt. 

6449 Diode, Signal, BAV99 

6453 Zener Diode, 5.6 volt. . 

6460 Diode, Rect, BY228/24. .. 
6461 Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
6463 Zener Diode, 8.2 volt. 

6465 Diode, Signal, BAV21 

6466 Diode, Signal, BAV21 

6467 Diode, Signal, BAS316. 

6468 Diode, Signal, BAS316. 

6470 Diode, Signal, BAV99 

6476 Zener Diode, 15 volt 

6481 Zener Diode, 5.6 volt. 


S = Safety Part 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
BAZZ 
3198 
3198 
2422 
2422 
3198 
3198 
ZAL2 
2422 
2422 
3198 
3198 
ZALZ 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
2351 
3198 
3198 
9340 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


COLL 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21: 
021 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
O21 
O21 
O21: 
021 
021 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
Ses is) 
open 
ote 
018 
536 
SEC ME 
018 
018 
Doo 
549 
Sou 
018 
018 
DoD 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
020 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
668 
010 
020 
359 
Ge 
020 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 


01210 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90030 
90020 
9003 0 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22190 
18270 
16880 
90020 
90020 
90020 
11090 
97333 
02519 
90020 
12290 
00425 
02465 
76880 
23560 
91333 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
L568:0 
11090 
22590 
56880 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
51090 
10010 
50153 
10620 
55680 
50112 
60682 
58280 
10070 
10070 
10630 
10630 
10620 
21500 
29080 


part. 


6482 zener Diode, 9.1 volt. 
6483 Zener Diode, 33 volt 
6485 Diode, Rect, BYV95C. 
6486 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
6487 Diode, Rect, BYV95A. 
6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
6500 Diode, Bridge Rect, GBU6JL—-7002. 
6520 Diode, Rect, BYV95A. 
6523 Diode, Signal, 1N4148. 
6524 Diode, Rect, 1N5062. 
6525 Diode, Rect, 1N5062. 
6526 Zener Diode, 22 volt 
6540 Zener Diode, 6.2 volt. 
6541 Zener Diode, 10 volt 
6560 Diode, Rect, BYV29X-500. 
6562 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
6563 Diode, Signal, BAS316. 
6565 Diode, Signal, BAV70 
6566 Diode, Signal, 1N4148. 
6569 Diode, Signal, BAS316. 
6570 Zener Diode, 6.8 volt. 
6580 Diode, Signal, BAS316. 
6681 Diode, Signal, BAT85 
6691 LED, LTL-10234WHCR 
6692 IR Receiver. he st Goat ah. ee 
6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
6904 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
7200 IC, TDA9587H/N1/31/1136. 
7201 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7204 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7330 IC, TDA6107JF/N3 ...... 
7441 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7443 Transistor, PNP, BC557B(COL) 
7450 Transistor, PNP, PDTA114ET 
7460 Transistor, NPN, BU4508DxX. 
7461 Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 
7462 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
7463 Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
7471 1G, TDABS590/N2a: 2 4 -s 
7480 Transistor, NPN, BD135 
7482 Transistor, NPN, BD135 

S 7515 Optical Coupler, TCET1103(G) 
7520 IC, TEA1507P/N1. 
7521 Power FET, FQOPF9N50. 
7522 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7540 Transistor, NPN, BC547B(COL) 
7541 Transistor, NPN, PDTC114ET 
7542 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7560 IC, L78L33ACZ. ee a ee 
7561 Transistor, NPN, PDTC143ZT 
7580 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7602 IC, M24CO8-WBN6. 
7861 IC, TDA9853H/V1. 
7901 IC, AN7522N PH 
9611 Coil, 27u, 10% 
9672 Coil, 22u, 10% . 
9678 Coil, 22u, 10% ... . 
CBA Main Chassis Assembly. 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


oe a 
S198 
9.339 
9322 
933-0 
9322 
9322 
9339 
S198 
3198 
Sh 98 
S198. 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
S198 
S198 
S198. 
S198. 
9336 
D222 
9322 
3198 
S198 
9352 
S198 
SLs 
9352 
S198 
S198 
3198 
9340 
S198. 
9340 
S198 
DSO. 
S98 
S198. 
9322 
9352 
G22. 
3198 
S198 
9340 
8198 
9S22 
9340 
3198. 
9322 
9352 
G22. 
3198 
Sb98 
S198 
3141 


ae i 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
599 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
185 
Lay 
O21 
O21 
oc. 
010 
010 
giles: 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
oot pi 
181 
018 
018 
018 
058 


80133 
23390 
80133 
42682 
90133 
42682 
08667 
90133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
SoL27 
42682 
10630 
LOZ1S 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
69682 
54667 
90020 
90020 
64557 
42030 
42150 
Sa 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
S612 
16687 
42030 
40030 
LQ21:5 
42150 
92676 
VOZES 
42150 
38682 
19557 
41682 
22790 
we2I0 
22290 
59121 


20MS334RO1 (continued) 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 


Cabinet & Ac 


cessory Parts 


S ACO1 AC Cord. POR ae a a Bowe ae Se BBY 
ACO4 Batteries for Remote Control Transmitte 9082 
ACO5 Cabinet Back oo toa ok Bl Be IE he ep’ ve (BBY 

S ACO9 CRI, ASTEREISSX82.. 24 & a4 eek S ee 9302 
AC10 Customer Control Buttons ...... . 3139 

S AC12 Degaussing Coil. ........... £3141 
AC17 Owner's Manual ........... . #32141 
AG2ZQOA- ‘Cabinets Pronts. ~. ws Sock oe wie oa ee. BEB 
AC20B Chassis Guide. ........... . #3139 
AC20C Light Guide. 3139 
AC20D Nameplate. 3141 
AC20E Power Button Ga ican ce Se ee ed wees BAe. VOY 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) .... . 2422 
AC22 Cinch Cover. gH Sot one Be Aan, M Ye. “43939 
REMOTE Remote Control Transmitter, RC1112917/1 

TA. 3139 


S = Safety Part 


128 
100 
124 
903 
Lot 
058 
055 
177 
124 
124 
050 
Ly 
264 
124 


238 


tOLEL. 
90002 
46481 
81343 
94241 
2053 1 
21471 
67451 
30812 
S2221 
00331 
94231 
00411 
ZDo04 


04701 


Be sure to use exact replacement part. 


20PT633R/37 — Manual no. 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0218 
0220 
O22) 
0222 
0232 
0243 
0244 
0245 
S 0254 
0267 
0280 
S 1000 
1002 
1200 
S 1500 
S15 15 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2181 
2182 
2183 
2184 
2187 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
ZL 
2217 
2212 
2226 
2227 
2228 
2229 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2200 
ZAI2 
22993 
2254 
2350 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2465 
2467 
2468 
2471 
2472 
2473 


S = 


Safety Part 


Main Chassis Parts 


7638 


2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
A/V Jack 2422 
5 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
Headphone Jack 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
9 Pin CRT Socket 2422 
3 Pin Connector. 2412 
4 Pin Connector. 2422 
Tuner, V+U, PLL 2422 
SAW Filter, 45.75MHz 2422 
Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. ... 2422 
Crystal, 12MHz000 eh Eve Sha & “AAD? 
Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 2422 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 3198 
Cap; 100n,; +80/=-20%,. 25v, Céramic. 3198 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap; 2uz, +80/—-20%, Ov; Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap; 1LO0On; +80/=20%,. 25v, ‘Ceramic. 3198 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap; L00n;- +80/—20%;. :25v, Ceramic, 3198 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap; Lu;.+80/-20%,. L0v;. Céramic. 3198 
Cap; 470n, +80/-20%, 10v,; Céramic. 3198 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 3198 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 820p, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap; .1u; +80/-20%, 10v; ‘Ceramic. 3198 
Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. ~ . . 3198 
Cap, 100n, 5%, 63v, Metallized Polyester 2222 
Cap; 220n;,. +80/=20%; Lov,;. Ceramic. 3198 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper - . . 3198 
Cap, 100n, 10%, 250v, Metalized Polyest 

Ors iy wel be de Sei ay «% cbr a, AU ar ae dee 4 2222 
Cap; 10n;, +807—20% LO00v,. Ceramic, 2020 
Cap, 10u, 20%, 250v, Electrolytic. 2020 
Cap, 3n3, 10%, 500v, Ceramic 3198 
Cap, 560p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 2n2, 10%, 2000v, Ceramic. 2020 
Cap; 100n, +80/=-20%;.-25v,. Céramic, 3198 
Cap, 10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 2020 
Cap, 220u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
Cap, 47n;. +80/=20%,. 50v, Ceramic 3198 
Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
Cap, 47u, 20%, 160v, Electrolytic. 2020 
Cap, 47u, 20%, 25v, Electrolytic 3198 
Cap, 270n, 5%, 250v, Metallized Polyprop 

ylene. 2 ids per es A OS Be aoe A ee ee, 122 
Cap, 2u2, 20%, 100v, Electrolytic. 2020 
Cap, 680p, 10%, 500v, Ceramic. 3198 
Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 680p, 10%, 2000v, Ceramic 2020 
Cap, 9nl, 5%, 1600v, Polypropylene 2222 
Cap, 68n, 10%, 250v, Polyester .. 2222 
Cap, 33n, 10%, 400v, Polyester 2222 
Cap, 100n, 10%, 50v, Polyester ... . 3198 
Cap, 150n, 10%, 63v, Metalized Polyeste 2222 
Cap, 100n, 10%, 63v, Metalized Polyeste 2222 


Be sure to use exact replacement 


025 
025 
026 
G29 
025 
025 
026 
025 
U2 
025 
500 
020 
025 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
Loe 
128 
543 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
016 
Git 
017 
017 
017 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
026 
017 
OL 
016 
017 
016 
025 
Oly 
Gig 
017 
Smee 
017 
026 
017 
Oi 
025 
016 
016 
O21 


368 
558 
012 
G19 
016 
558 
023 
558 
025 
025 
017 
O25 
021 
Q25 


479 
O21 
G9 
016 
Sele) 
aa 
347 
347 
014 
369 
3269 


16269 
L63.PS 
04742 
04853 
Leos 
10646 
04747 
04854 
04853 
04854 
80076 
00725 
12479 
90108 
44518 
40807 
10914 
07467 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
98344 
44730 
31090 
24710 
41040 
$1014) 
32230 
32290 
33310 
333.10 
Ze2o0 
22200 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
Z1L020 
32230 
42240 
31010 
34720 
3021) 
51090 
s1520 
41050 
32220 
76104 
42240 
Z21020 
32230 
52230 
52280 
S10 20 
31020 
90020 


SOUT 
90445 
93495 
43320 
05610 
F059 
21040 
90445 
32210 
51080 
24730 
51080 
OLS 
34790 


90016 
91331 
46810 
01010 
90485 
90153 
90234 
BOZ2 
01040 
75154 
75104 


part. 


2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2x01 
2502 
2003 
2505 
2507 
2508 
Z2541,5 
2520 
2021 
2022 
Zoe 
2929 
Zoe 
2528 
2540 
2541 
2560 
A200: 
2902 
2963 
2564 
2067 
2568 
2580 
298.1 
25090 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
26 1c. 
2612 
2613 
2:61:95 
2618 
2619 
2691 
2803 
201-0 
2613 
2862 
2864 
2865 
2866 
2861 
2868 
2869 
2870 
2871 
2012 
2013 
2874 
2815 
2876 
2042 
20:18 
Zotg 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
Zod 
2950 
2981 
2982 
2983 
2984 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2n2, 
2n2, 
Ani, 
Alu, 
470p, 
68n, 
Aul, 


10%, 
10%, 
10%; 
20%; 

10%, 
10%, 
205; 
470u, 20%, 
47u, 20%, 
1000u, 
470u, 20%, 
my LOR, 
470n, 20%, 


10%, 
10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, 
10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
680p, 10%, 
100u, 20%, 
In, 10%, 
100n, 10%, 
2u2, 20%, 
4A7u, 20%, 
lu, 20%, 
A7u, 20%, 
22u, 20%, 
330n, 
220n, 
100p, 
470n, 
33p, 
Lu; 
33p, 
lu, 
68p, 
68p, 
ln, 
lu, 
La, 
220u, 
220n, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
1n8, 
150p, 
68n, 
68n, 
150p, 
1n8, 
2u2, 
100u, 
100u, 
Aul, 
10u, 
lu, 
Ani, 
22n, 
470u, 
2u2, 
220n, 
220n, 
1000u, 
lu, 20%, 
Z27n, 10%, 
1n2, 10%, 
27n, 10%, 
In2, 10%, 
10u, 20%, 
10n, 10%, 
10n, 10%, 
330p, 5%, 
10u, 20%, 
470p, 10%, 
10u, 20%, 
470p, 10%, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
tligiey 
10n, 
22u, 
100n, 
Aighew 
470p, 
2n2, 
ln, 
10n, 
10n, 


5%, 
5%; 
5%, 


5%, 
5%, 
10%, 


20%, 


20%, 
20%, 


10%, 
S%; 
10%, 
LOS, 
5%, 
10%, 


20%, 
20%, 
20:3; 
20%, 
20%, 
103, 
LOS; 
20%, 
20%, 
10%, 


20% 


500v, 


50v, 


50v, 


50v, 


+£80/—-203, 
+80/-20%, 


+80/-20%, 
50v, 
+80/-20%, 
50v, 
+80/-20%, 
50v, 
50v, 
50v, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 


+80/-20%, 
+80/- 


+80/- 
+80/- 


+80/- 


+80/- 


50v, 


+80/-20%, 
20% 
50v, 


50v, 
50v, 


Ceramic. 

Ceramic. 

50v, Ceramic. 

25v, Electrolytic 

500v, Ceramic. 

250v, Polyester 

250v, Electrolytic. 
16v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic 

, l6v, Electrolytic 
1l6v, Electrolytic. 

Ceramic. e 8o% 

275v, Metallized Polypro 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
1000v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
1000v, Ceramic 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Electrolytic 
16v, Ceramic 
2000v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic. 
Ceramic 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
1000v, Ceramic 
160v, Electrolytic 
Ceramic 
50v, Polyester 
25v, Electrolytic 
25v, Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic . 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Ceramic. ; 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
1l6v, Ceramic. 
25v, Electrolytic. 
16v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. ‘ 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16v, Ceramic. 
, l6v, Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 


1000v, 
1000v, 
200v, 


1l6v, 
50v, 


50v, 


20%, 
20%, 
20%, 
50v, 
50v, 
20%, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
20%, 
25v, 
25v, 
50v, 
50v, 


50v, 

25v, 
1l6v, 

50v, 
50v, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


S198 
S198 
8198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
S198 


WOE 
3198 
S198 
2020 
B1LOS 
3198 
S198 
2020 
3198 
S198 
S198 
2020 
ShOs 
S198 
8198 
S198 
S198 
2020 
2020 
S198 
S198 
2020 
Sh Os. 
S198 
S108 
S198 
2222 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
2238 
3198 
S198 
S198 
S198 
2238 
3198 
S108 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
2238 
2230 
2238 
2238 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198. 


Ody 
017 
017 
O21 
019 
347 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
Oiled 
019 
554 
O17 
025 
Olei 
558 
Oper 
017 
017 
017 
017 
558 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
OL 
O17 
025 
017 
017 
OLY 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
O17 
025 
025 
025 
025 
025 
OL 
017 
025 
025 
014 
017 
026 
025 
580 
580 
580 
580 
025 
Ot 
017 
016 
025 
017 
025 
017 


02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
cee ew ef 
90854 
91049 
SAS 
41020 


29148 
32220 
52220 
90626 
92220 
04710 
64710 
90128 
01030 
92290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91.353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
44740 
333590 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
2105.0 
32210 
42240 
22250 
aL oO 
22290 
92280 
52280 
22250 
15626 
31510 
06830 
06830 
31510 
[5.626 
22290 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
SA250 
24710 
52280 
02240 
42240 
Z2.1.02.0 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
01030 
01030 
33310 
52090 
34710 
51090 
34710 


20PT633R/37 (continued) 

3000 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3001 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper Me tS 3198 
3003 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3004 Res, 8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3005 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3184 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3185 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3186 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3187 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3200 Res, 390 ohm, er 1/6W, Carbon Film. 3198 
3201 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3202 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3203 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3204 Res, 22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3206 Res, 33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3207 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3208 Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized @ias 3198 
3209 Res, 68 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3212 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3213 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3217 Res, 330K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3218 Res, 82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3219 Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3226 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3232 Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3235 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3241 Res, 22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3242 Res, 27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3244 Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3245 Res, 39K, 1%, 1/16W, Metalized Glass 2322 
3246 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3247 Res, 270K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 2322 
3248 Res, 33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3249 Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3251 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3256 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3257 Res, 10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3258 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3259 Res, 470K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3331 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3332 Res, 1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 3198 
3333 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3334 Res, 1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 3198 
3335 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3336 Res, 1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 3198 
3340 Res, 10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 2306 
3341 Res, 4R7, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
3342 Res, 4R7, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
3343 Res, 1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 3198 
3344 Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3345 Varactor, 1MA/50V, Max 115V. 2322 
3346 Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3441 Res, 100 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gias 3198 
3442 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . 3198 
3443 Res, 1M, 5%, 1/10W, Metalized Siwes, 3198 
3445 Res, 15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3446 Res, 5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3447 Res, 180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3448 Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3449 Res, 68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3450 Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3451 Res, 10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 2306 
3452 Res, 3K6, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
3453 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3454 Res, 1K5, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
3455 Res, 6R8, 1 1/3W, Metal Film 3198 
3456 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
3457 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
3458 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3459 Res, 15K, 5%, 1 1/3W, Metal Film 3198 
3460 Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3463 Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3465 Res, 27K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
3469 Res, 3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3470 Res, 270K, 5%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
3471 Res, 3R9, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
3472 Res, 6R8, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
3473 Res, 6R8, 3/5W, Metal Film 2312 
3474 Res, 2K2, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
3475 Res, 2K2, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
3477 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3478 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3479 Res, 2K7, ey 1/10W, Metalized Glass 3198 
3480 Res, 1R5, 5%, 1/4W, Carbon Film. 2122 
3481 Res, 18K, ide 3/5W, Metal Film 2312 
3482 Res, 12K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
3484 Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3488 Res, 4R7, et 1/2W, Metal Film 2306 
3490 Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3491 Res, 10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3492 Res, 1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


CLL 
O11 
O21 
O21. 
021 
Olt 
O21 
O11 
O21. 
O11 
O11 
Ga. 
O11 
OL1 
O11 
O21 
OT: 
O21 
O21. 
O21 
OLL 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
OT 
O21 
O21. 
O11 
704 
O21 
702 
O24, 
O11 
OLE 
O21 
021 
O21, 
O21 
OLL 
013 
O11 
O13 
O11 
O13 
20:7 
204 
204 
G3 
O11 
393 
O11 
O21: 
O21 
O21 
OTT 
O11 
O21 
O11 
COLL 
Qi. 
204 
eile) 
O11 
21.5 
012 
O21 
O21: 
O11 
012 
Gale: 
O11 
pies) 
O11 
730 
915 
I15 
5 
G15 
21.5 
Gil: 
O11 
O21: 
101 
21.5 
915 
O11 
207 
Git 
O21 
O21 


01010 
01010 
90030 
31520 
So220) 
01010 
34730 
01510 
34730 
01510 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
30230 
32220 
35610 
S22.20 
01010 
82230 
32730 
08210 
63903 
31030 
60274 
33330 
08210 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
32109 
03478 
03478 
01520 
03390 
LSOF 
03390 
BLO10 
90020 
HMO ho) 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
L3602 
01020 
11502 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
L2ROS 
03520 
61274 
13908 
16808 
16808 
T2202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11803 
Li ZOOS 
03920 
03478 
08220 
21.030 
51020 


part. 


3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3500 
3901. 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
So 29 
3020 
3521. 
S022 
3523 
3524 
3020 
8326 
3920 
3528 
2329 
3930 
Boye ae 
Oreo ys 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
2052 
Rohs 
Bio onk 
3062 
35:63 
I5.60 
3566 
3569 
3580 
3594 
Siok s) 
3996 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
jog iat 
S618 
S622 
3623 
3624 
3625 
3626 
S62 i 
3628 
3630 
3632 
3636 
3651 
3639 
3640 
3681 
S682 
3683 
3684 
3686 
26:61 
3688 
3689 
36.91. 
3693 
3694 
3661 
3862 
3863 
3864 
3865 
3866 
3867 
3901 
3902 
3903 
3904 
S205 
3906 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


PTC, 
1M5, 


220 
NTC, 
270 
ste 
ART, 


330K, 


100 
S6K; 
1K, 
OR1, 


OR33, 


Zero 
47K, 
10K, 
AK7, 
2K2, 
470 

1K5, 
82K, 
AK7, 


Z1OK, 


LK; 
10K, 
1K, 
100 
12K, 
SK6y 
330 
2K2, 
SKC; 
47K, 
330 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
13602 
01020 
11502 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
03320 
61274 
13908 
16808 
16808 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11803 
11203 
03920 
03478 
08220 
51030 
51020 


part. 


3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3919 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 
3565 
3566 
3569 
3580 
3594 
dog 
3596 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3636 
3637 
3639 
3640 
3681 
3682 
3683 
3684 
3686 
3687 
3688 
3689 
3691 
3693 
3694 
3861 
3862 
3863 
3864 
3865 
3866 
3867 
3901 
3902 
3903 
3904 
3305 
3906 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


PTC, 
1M5, 


220 
NTC, 
270 
1K2, 
4R7, 


330K, 


100 
56K, 
1K, 
ORI, 


0R33, 


Zero 
47K, 
10K, 
AKT, 
2K2, 
470 

1K5, 
82K, 
AKT, 


270К, 


15К, 
10K, 
1K, 
100 
12K, 
5K6, 
330 
2K2, 
5K6, 
47K, 
330 


220К, 
220К, 


100 
100 
4К7, 
2K2, 
2K2, 
470 
1K, 
8K2, 
100 
6K8, 
Zero 
AK7, 
100 
100 
AKT, 
AK7, 
10K, 
470 
Zero 
1K, 
75 o 
Zero 
8K2, 
180 
270 
390 
390 
Zero 
75 o 
68 o 
2К7, 
330 
220 
AKT, 


100K, 


15K, 
1K2, 
100 
100 
100 
3K3, 
1K, 
3K3, 
3K3, 
10K, 
3K3, 
10K, 


%, 1/3W, Metal Film 
1/2W, Metal Film 
%, 1/10W, Metalized Glass 
, 1/10W, Metalized Glass. 
, 1/10W, Metalized Glass. 
$, 1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
$, 1/2W, Metalized Glass. 
3 ohm, 144V. 
5%, 1/2W, Metal (get: Elsa; 
ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 
487, 20$, 3W1. 
ohm, 5$ 1/6W, Carbon Pig 
$, 1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 5 
%, 1/10W, Metalized Glass. 
ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
$, 1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Metalized Glass. 
5$, 3/5W, Metal Film 
$, 3/5W, Metal Film. 
ohm, "Chip" Jumper 
5, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
id 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/3W, Metal Film 
ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 
5%, 1/10W, Metalized Glass 
1%, 3/5W, Metal Film 
1%, 1/8W, Metalized Glass. 
%, 1/8W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Glass. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1W, Metal Film 
%, 1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 
$, 1/10W, Metalized Glass. 
$, 1/10W, Metalized Glass. 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, "Chip" Jumper 
$, 1/16W, Metalized 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
$, 1/16W, Metalized 
$, 1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
ohm, "Chip" Jumper А 
5%, 1/10W, Metalized pies: 
hm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, "Chip" Jumper 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 1$, 1/8W, Metalized @1аза 
ohm, 1$, 1/8W, Metalized Glass 
ohm, 1$, 1/8W, Metalized Glass 
ohm, 1$, 1/8W, Metalized Glass 
ohm, "Chip" Jumper : 
hm, 1$, 1/8W, Metalized class 
hm, 18, 1/8W, Metalized Glass 
$, 1/8W, Metalized Glass. 
ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass 
ki 1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glass 
5 1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glass 


Glass 
Film. 
Film. 
Glass 


2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2122 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2322 
2322 
3198 
2322 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


204 
207 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
734 
734 
734 
734 
021 
734 
734 
734 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
13335 
13335 
00019 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
51230 
55620 
13310 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
90030 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
34710 
90030 
51020 
37590 
90030 
08220 
61801 
62701 
63901 
63901 
90020 
67509 
66809 
62702 
33310 
32210 
34720 
31040 
31530 
31220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 


20PT633R/37 (continued) 


3907 
3981 
3982 
4001 
4002 
4214 
4216 
4341 
4388 
4401 
4431 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4808 
4812 
4817 
4819 
4820 
4827 
4830 
4865 
4876 
4879 
4883 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5204 
5205 
5206 
5242 
5342 
5445 
5452 
5453 
5457 
5461 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6181 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6463 
6465 
6466 
6467 
6468 
6470 
6476 


9: = 


Safety Part 


Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 120 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 120 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coll, 27u, 10%. 

Coil, 820n, 10$. 

Coil, 6u8, 5%. 


Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 


Coil, 10u, 5$. 
Coil, 22u. 
Transformer, LOT 


Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 


Coil, 2207 5% un ww x tè 
Coil, Linear Correction, 82u 


Transformer, Signal Driver, SC10015-00 


Coil, 6u8, 20$ 

Coil, 3u3, 10$ 

Coil, 22u. 

Mains Filter Wow 
Transformer, 5539009-04. 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Coil, 27u, 5$. Yi ale ch Чын 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Coil, 5u6, 5$. 

Coil, 5u6, 5$. 

Coil, 5u6, 5$. 

Coil, 10u, 5$. . . . 

Zener Diode, 33 volt 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 5.6 volt. . 
Diode, Rect, BY228/24. . . 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 8.2 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
939 
531 
018 
018 
536 
531 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
020 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
668 
010 
020 
599 
617 
020 
010 
010 
010 
010 
010 
010 


38220 
01210 
01210 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90020 
90020 
90020 
11090 
97333 
02519 
90020 
12290 
00425 
02465 
76880 
23380 
97333 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
56880 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
51090 
10010 
30133 
10620 
55680 
50112 
60682 
58280 
10070 
10070 
10630 
10630 
10620 
21590 


part. 


6481 Zener Diode, 5.6 volt. 
6482 Zener Diode, 9.1 volt. 
6483 Zener Diode, 33 volt 
6485 Diode, Rect, BYD33J. 
6486 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
6487 Diode, Rect, BYD33D. 
6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100. a 
6500 Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 
6520 Diode, Rect, BYD33D. 
6523 Diode, Signal, 1N4148. 
6524 Diode, Rect, 1N5062. 
6525 Diode, Rect, 1N5062. 
6526 Zener Diode, 22 volt 
6540 Zener Diode, 6.2 volt. 
6541 Zener Diode, 10 volt 
6560 Diode, Rect, BYV29X-500. 
6562 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
6563 Diode, Signal, BAS316. 
6565 Diode, Signal, ВАУ70 
6566 Diode, Signal, 1N4148. 
6569 Diode, Signal, BAS316. 
6570 Zener Diode, 6.8 volt. 
6580 Diode, Signal, BAS316. 
6692 IR Receiver. WO жосу ds Gè 
6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
6904 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
7200 IC, TDA9577H/NI/AI/1130. 
7201 Transistor, NPN, BC847B (COL) 
7204 Transistor, PNP, BC857B (COL) 
7330 ІС, TDA6107JF/N3 . . . . . . 
7441 Transistor, PNP, BC857B (COL) 
7443 Transistor, PNP, BC557B (COL) 
7450 Transistor, PNP, PDTA114ET 
7460 Transistor, NPN, BU4508DX. 
7461 Transistor, NPN, BC337-25(COL) 
7462 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
7463 Transistor, PNP, BC327-25(COL) 
7471 IC, TDA8359J/N2. ud 
7480 Transistor, NPN, BD135 
7482 Transistor, NPN, BD135 

S 7515 Optical Coupler, TCET1103(G) 
7520 IC, TEA1507P/N1. 
7521 Power FET, FOPFON50. А 
7522 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7540 Transistor, NPN, BC547B(COL) 
7541 Transistor, NPN, PDTC114ET 
7542 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7560 IC, L78L33ACZ. E ee іы 7,27% 
7561 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
7580 Transistor, PNP, BC857B (COL) 
7602 ІС, М24С08-ИВМ6. 
7861 ІС, TDA9853H/V1. 
7901 ІС, АМ7522М РН 
9611 Coil, 27u, 10% 
9672 Coil, 22u, 10$ . 
9678 Conil, 22u, LOS и 
CBA Main Chassis Assembly. 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
S198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
3198 
3139 


010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
138 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
559 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
127 
021 
021 
ASI 
010 
010 
Jl 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
671 
181 
018 
018 
018 
187 


25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
08667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
54667 
90020 
90020 
51557 
42030 
42150 
37112 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
19557 
41682 
22790 
22290 
22290 
23221 


20PT633R/37 (continued) 


Top Control Panel Parts 


Top Control 


Cabinet & Accessory P 
Cabinet & Ac 


Panel Parts 


arts 
cessory Parts 


5 АС01 AC Cord. PR lm ue Ue fa dec ovo W 0€ — 39 
АС04 Batteries for Remote Control Transmitte 9299 
ACO5 Cabinet Back Cut uf есе TE SE pwe e ane ТЫЗ 9 

S ACO9 CRT, A5IEREI35X82... 4 $6 x 4 0 8 wx 9301 
AC10 Customer Control Buttons . . . . . .. 3139 

S AC12 Degaussing Coil. . . . . . . . . . . . 3141 
АС17 Owner's Manual . s . . . . . . . . . . 3121 
ACZOA. Cabinet топ =s М 20505 чае 2139 
AC20B Chassis Guide. . . . . . . . . . . . . 3139 
AC20C Light Guide. 3139 
AC20D Nameplate. 3139 
AC20E Power Button ФА dioen d Broke cb деда fè A LO 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) . . . . . 2422 
REMOTE Remote Control Transmitter, RC19335004/ 

01. 3139 


S = Safety Part 


128 
000 
124 
903 
177 
058 
235 
177 
124 
124 
120 
177 
264 


228 


76161 
65263 
46001 
81301 
65681 
20131 
20611 
59721 
30811 
32221 
01371 
65691 
00411 


86463 


Be sure to use exact replacement part. 


20PT643F/35R - Manual no. 


Main Chassis Parts 


0127 
0129 
0136 
0137 
0138 
0139 
0141 
0152 
0153 
0211 
0212 


0220 
0221 
0222 
0223 
0225 
0229 
0239 
0243 
0244 
0245 
S 0254 
0267 
0269 
0280 
S 1000 
1002 
1200 
S 1500 
S 1515 
1606 
1660 
1811 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2141 
2143 
2150 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2214 
2219 
2220 
2221 
2226 
2221 
2228 
2229 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 


5 = 


Safety Part 


Main Chassis Parts 
Holder, Fuse, 2 Pin 
NTC Holder 

Spring, IC 

SPRING 

Spring, IC ЖЕЗ 
Spring; Transistor 
Spring, IC : 
Cable, DIPMate, 6 P 
Cable, DIPMate, 5 P 
Connector, Printed 
Connector, Printed 
, (RED). E^ 
Connector, Printed 
Connector, Printed 
2 Pin Connector. 
A/V Jack 

SVHS Jack. а 
Connector, Printed 
3 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 
Connector, Printed 
6 Pin Connector. 

9 Pin CRT Socket 
Connector, Printed 
Jack M Ue. os 
Connector, Printed 
Tuner, V+U, PLL 
SAW Filter, 45.75MH 
Filter, Ceramic. 
Fuse, 4A, 250V, 
Relay, 5 Amp, 12V. 
Switch, Push Button 
Crystal,  12MHz000 
Connector, Printed 
Filter, Ceramic, CS 
Cap, 47n, 10$, 50v, 
Cap, 10u, 20$, 63V 
Cap, 470u, 20$, 
Cap, 100n, +80/-20% 
Cap, 100u, 20$, 
Cap, 22n, 10$, 25v, 
Cap, 470n, +80/-20% 
Cap, 22р, 5%, 50%, 
Cap, 330p, 50V, Cer 
Cap, 330p, 50V, Cer 
Cap, 10u, 20$, 63V 
Сар, 10u, 20$, 63V 
Cap, 22p, 5$, 50v, 
Cap, 22p, 5%, 50v, 
Cap, 22p, 5$, 50v, 
Cap, 22p, 5%, 50v, 
Cap, 330p, 50V, Cer 
Cap, 2u2, 
Cap, 330p, 
Cap, 2u2, 
Cap, 330p, 
Cap, 2u2, 
Cap, 330p, 
Cap, 2u2, 
Cap, 22p, 
Cap, 22p, 
Cap, 330p, 
Cap, 100n, 
Cap, 150n, 
Cap, 100n, 
Cap, 100n, 
Cap, 100n, 
Сар, 1001, 
Сар, 2201, 
Сар, 1001, 
Сар, 447, 205, 
Cap, lu, +80/-20%, 
Cap, 470n, +80/-20% 
Cap, 22n, 10$, 25v, 
Cap, 22n, 10$, 25v, 
Cap, 22n, 10$, 25v, 
Cap, 1000u, 20$, 
Cap, 22n, 10$, 25v, 
Cap, 220n, +80/-20% 
Cap, 470n, 5$, 
Cap, 22n, 10$, 25v, 
Cap, 100p, 5$, 50v, 
Cap, 4,7nF, 10$, 
Cap, 820p, 5$, 25v, 
Cap, 10u, 20$, 63V 
Сар, 115, 10$, 50v, 
Cap, lu, +80/-20%, 
Cap, 2n2, 10$, 50v, 
Cap, 100nF, 5$, 
Cap, 220n, +80/-20% 


50V, Cer 
50V, Cer 
50V, Cer 


5%, 50v, 

5%, 50v, 

50V, Cer 
-80/-20$ 
+80/-205 
+80/-205 
+80/-205 
+80/-205 
+80/-205 
+80/-205 
+80/-205 


25v, 


100V, 


16%, 


63V. zw ts 
, 16v, Ceramic. 


in. 
in, 
Circuit, 
Circuit, 
Circuit, 
Circuit, 
Circuit 

Circuit, 
Circuit 

Circuit, 


Z 


IEC. 


Circuit 
B503F58 
Ceramic. 


, 50v, 


Ceramic. 
Абат; 
Ceramic 
amic. 
amic. 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
amic. 


10V, Ceramic 


amic. 


10V, Ceramic 


amic. 


10V, Ceramic 


amic. 


10V, Ceramic 


Ceramic 
Ceramic 
amic. 
po 50V; 
, l6v, 
, 50v, 
, 50v, 
, 50v, 
, 50v, 
, l6v, 
, 50v, 


10%, 
, 10%, 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
, l6v, 


Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 


10%, 
Ceramic. 


480mm 


7638 


B2P3-VH. 
2 Pin, 


5 Pin. 


2 Pin. 


5 Pin. 


4 Pin. 


16v, Electrolytic. 
Ceramic. 
Electrolytic. 


Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic. 
Ceramic. 

Ceramic. 


Electrolytic 
Ceramic. 


63v, Metalized Polyester 


63V, Ceramic. 


Ceramic. 


Male 


4822 
2139 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
32237 
21.29 
4822 


4822 
4822 
4822 
2422 
2422 
2422 
4822 
2422 
2422 
4822 
2422 
2422 
4822 
2422 
4822 
2422 
2422 
4822 
2422 
2422 
4822 
2422 
4822 
4822 
3138 
4822 
4822 
2238 
4822 
2238 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
2238 
2238 
2238 
2238 
2238 
2238 
4822 
2238 
4822 
3198 
3198 
2238 
2238 
2238 
4822 
2238 
4822 
4822 
2238 
2020 
4822 
3198 
4822 
4822 
3198 
4822 
5322 
4822 


Be sure to use exact replacement 


265 
120 
492 
492 
492 
492 
492 
121 
121 
265 


267 
265 
267 
025 
026 
026 
267 
025 
025 
265 
025 
500 
267 
026 
267 
542 
549 
242 
086 
132 
276 
543 
267 
242 
024 
124 
124 
586 
124 
916 
126 
122 
126 
126 
124 
124 
122 
122 
122 
122 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
122 
122 
126 
586 
786 
586 
586 
586 
586 
126 
586 
124 
017 
017 
916 
916 
916 
124 
916 
126 
121 
916 
552 
126 
016 
124 
126 
017 
126 
121 
126 


11253 
10151 
70788 
70289 
70788 
62076 
70788 
08841 
07951 
20723 


10774 
307135 
10966 
10646 
05236 
04926 
10735 
16382 
04854 
30735 
04854 
80076 
10735 
05182 
10565 
90108 
44518 
81978 
10914 
07467 
13775 
01203 
10735 
10359 
44730 
40248 
80791 
59812 
40207 
15641 
13482 
33761 
14241 
14241 
40248 
40248 
33761 
33761 
33761 
33761 
14241 
14491 
14241 
14491 
14241 
14491 
14241 
14491 
33761 
33761 
14241 
59812 
19852 
59812 
59812 
59812 
59812 
13879 
59812 
40769 
41050 
44740 
15641 
15641 
15641 
81144 
15641 
13879 
51252 
15641 
94427 
13193 
38210 
40248 
14247 
41050 
14238 
42386 
13879 


part. 


2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2330 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2465 
2467 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2802 
2803 
2810 
2813 
2816 
2862 
2864 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 47uF 
Cap, 270n 
ylene. 

Cap, 2u2, 
Cap, 680p 
Cap, 100p 
Cap, 680p 
Сар, 9п1, 
Сар, 68n, 
Сар, 33п, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 1nF, 
Сар, 470п 
pylene 

Cap, 2n2, 
Cap, 2n2, 
Cap, 470u 
Cap, 2n2, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


22n, 
22n, 
2u2, 
in; 
in, 
Zero 


10u, 
30:35 


2n2, 
100n 
lnFE, 
220u 
luF, 
47n, 
luF, 
47u, 


150n 


417, 
475, 
470р 
68n, 
4u7, 
470u 
47u, 


470u 


470p 
1n5, 
10nF 
22u, 
100n 
1n5, 


lnFE, 
10nF 
10nF 
680p 
100u 
lnFE, 


47uF 
luF, 
47u, 
22u, 
330n 
220n 
100p 
470n 
33p, 
lu, 

33p, 
141; 

6p8, 
6p8, 
in, 

At; 

Tu; 

220u 
220n 
220n 
2u2, 
2u2, 
470n 
2u2, 
2u2, 


1000u, 


470nF, 


560pF, 5$, 


100nF, 


100nF, 
2,2nFE, 
2,2nFE, 


1000u, 


470pF, 


470pF, 
2,2nFE, 


100nF, 5%, 
2200u, 


20$, 16v, Electrolytic 
10$, 25v, Ceramic. 

10$, 25v, Ceramic. 

20$, 50v, Electrolytic 
5$, 25v, Ceramic. 
5$, 25v, Ceramic. 

ohm, "Chip" Jumper 
20$, 63V, Film . . . . 
20$, 250v, Electrolytic. 
10$, 500v, Ceramic 

63V, Ceramic 
2000v, Ceramic. 
, 10$, 50v, Ceramic 

10$, 500V, Ceramic 
, 25V, Electrolytic 

20%, 63V, Electrolytic 
10%, 50v, Ceramic. 

20%, 63V, Electrolytic 
20%, 160v, Electrolytic. . 
, 20$, 25V, Electrolytic. . . 
, 5$, 250v, Metalized Polyprop 


10$, 


20$, 100v, Electrolytic. 
, 10$, 500v, Ceramic. 
, 5%, 50v, Ceramic. 
, 10$, 2000v, Ceramic 

$, 1600v, Polypropylene 
10$, 250v, Polyester 
10%, 400v, Polyester 
5$, 63V. 
, 55, 63V 
5$, 63V. V ou 
10$, 63V, Ceramic. 
10$, 63V, Ceramic. 
10$, 63v, Ceramic. 

20$, 25V, Electrolytic 
, 10$, 500V, Ceramic. 
10$, 250v, Polyester 
20$, 250v, Electrolytic. 
, 20$, 16v, Electrolytic. 
20$, 50v, Electrolytic 
20$, 16v, Electrolytic 
, 20$, 16v, Electrolytic. 
10%, 500V, Ceramic . . . . . 
, 20$, 275v, Metalized Polypro 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 


10$, 1000v, 
10$, 1000v, 

, 20$, 200v, 
10$, 1000v, 

10$, 50V, Ceramic. 

, 10$, 1000v, Ceramic 
20$, v, Ceramic. 2,7 

, 20$, 50V, Ceramic . . . . 
50v, Electrolytic Aluminum 

, 10$, 50v, Ceramic 
10$, 2000v, Ceramic. 

10$, 50V, Ceramic. 

10$, 63V, Ceramic. 
10$, 63V, Ceramic. 

, 20$, 50V, Ceramic 

, 20$, 50V, Ceramic 

, 10$, 1000v, Ceramic 

, 20$, 160v, Electrolytic 
10$, 100V, Ceramic 

63V. av Tarot % 
25V, Electrolytic 

25V, Electrolytic. 

63V, Electrolytic 
20$, 16v, Electrolytic 
50v, Electrolytic Aluminum 

, +80/-20%, 25v, Ceramic. 

, +/-80/20, 25v, Ceramic. 

, 5$, 50v, Ceramic. A 

, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
5$, 50v, Ceramic 

+80/-20%, 10v, Ceramic. 
5$, 50v, Ceramic 

+80/-20%, 10v, Ceramic. 

75, 50v, Ceramic 
75, 50v, Ceramic 

10$, 50v, Ceramic 

+80/-20%, 10v, Ceramic. 

+80/-20%, 16v, Ceramic. 

, 25V, Electrolytic 

, +80/-20%, 16v, Ceramic. 

, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
10V, Ceramic 
10V, Ceramic Bolin a 

, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
10V, Ceramic x ud 
20$, 50v, Electrolytic 


205, 
p 20%, 
20%, 


4822 
2238 
2238 
4822 
3198 
3198 
4822 
4822 
4822 
4822 
5322 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 


2222 
2022 
4822 
5322 
4822 
4822 
4822 
5322 
5322 
4822 
5322 
4822 
4822 
5322 
4822 
4822 
4822 
2022 
2022 
2038 
4822 
2022 
4822 


4822 
4822 
4822 
2020 
4822 
9965 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
9965 
4822 
5322 
4822 
4822 
4822 
2020 
5322 
5322 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
2222 
4822 
2020 
3198 
2222 
3198 
2222 
3198 
4822 
4822 
5322 
3198 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
3198 
4822 
4822 


124 
916 
916 
124 
016 
016 
051 
121 
124 
126 
116 
126 
126 
122 
124 
124 
126 
124 
124 
124 


479 
031 
126 
122 
126 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
122 
122 
126 
124 
122 
121 
031 
031 
035 
124 
031 
122 


126 
126 
126 
024 
126 
000 
122 
126 
122 
124 
126 
126 
000 
122 
122 
122 
122 
126 
021 
122 
121 
124 
124 
124 
124 
124 
910 
126 
552 
017 
867 
017 
867 
017 
126 
126 
126 
017 
126 
124 
126 
126 
126 
126 
017 
126 
124 


81144 
15641 
15641 
22652 
31020 
31020 
20008 
51473 
11565 
13599 
80853 
13451 
14585 
БАШЫ 
12379 
21913 
13751 
21913 
11575 
40433 


90016 
00138 
13185 
32531 
14138 
70649 
40482 
44151 
42386 
41854 
42386 
33127 
33127 
10223 
11965 
31177 
40482 
00137 
00139 
13508 
81145 
00139 
241,75 


13589 
14153 
14153 
90626 
14153 
09661 
50116 
14049 
33177 
81151 
14585 
13862 
09661 
33127 
31647 
33177 
33177 
14152 
91496 
32331 
42386 
12417 
40433 
21913 
81286 
81151 
19856 
14076 
94427 
44740 
15339 
41050 
15339 
41050 
13956 
13956 
11578 
41050 
14043 
12379 
13879 
13879 
14491 
14491 
44740 
14491 
22652 


20PT643F/35R (continued) 


2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
SIIL 
3112 
STIS 
3114 
STES 
3116 
2129 
3124 
3125 
3126 
3131 
3132 
31:33 
3134 
3135 
3136 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3212 
3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 
3232 
3233 
3241 
3242 
3244 


5 = 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


2u2, 20$, 
2u2, 10V, 
1n8, 10$, 
150p, 5$, 
68nF, 5$, 
68nF, 5$, 
150p, 5$, 
1n8, 10$, 
2u2, 10V, 
100u, 
100u, 
4u7, 20$, 
10u, 205, 
luF, 20$, 


4,7nF, 10$ 


22n, 10%, 


470u, 20$, 


2u2, 20$, 
220n, 5$, 
220n, 
100n, 
100n, 


Lube 20%, 


27nF, 10%, 


1n2, 10%, 


27nF, 10% 


1n2, 10$, 
10u, 20%, 


10nF, 20%, 
10nF, 20%, 
50V, Ceramic. 


330p, 
100 onm, 
100 onm, 
Zero ohm, 
1k5, 5%, 
8K2, 1%, 
100 ohm, 
68R, 5%, 
lk, 5%, 
150R, 5%, 
220K, 1%, 
150R, 5%, 
220K, 1%, 
75R, 5%, 
100 ohm, 
75R, 5%, 
100 ohm, 
75R, 5%, 
100 ohm, 
150R, 5%, 
A7k, 1$, 
150R, 5$, 


100k, 1%, 
150k, 5%, 


22k, 5$, 
lk, 5$, 

33k, 5$, 
1K0, 1$, 
220 ohm, 
68R, 5$, 
4708, 5%, 
560R, 5$, 


100 ohm, 
560 ohm, 
2k2, 5%, 
100 ohm, 
22x Diy 
27K, 5%, 
820R, 5%, 


20%, 
20%, 


+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20% 
1000u, 20$, 


50v, Electrolytic 
Ceramic 

50V, Ceramic. 
50v, Ceramic. 

63V 

63V d 
50v, Ceramic. 
50V, Ceramic. 
Ceramic ы д 
25v, uicebsolotie. 
25v, Electrolytic. 
100V, Electrolytic. 
63V A 

63v, pléctróbygtic 

63V, Ceramic. 

25v, Ceramic. А 
16v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic 
63v, 
Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
16v, Electrolytic 
63V, Electrolytic 
63V, Ceramic 
63v, Ceramic. 

63V, Ceramic 
63v, Ceramic. 
63V К 
50V, Ceramic 
50V, Ceramic 


16%, 


5%, 1/2 

5%, 1/2W 
"Chip" Jumper 
1/16W. 

1/16W. 

5$, 1/2W 

0,5W 


1/16W 


0,5W. 

1/16W, Ма Glass 
0, 5W. 

1/16W, Mstellved ias. 
Q,5W . 

$, 1/2W 

0,5W 

$, 1/2W 

0,5W 

%, 1/2W 

0,5W. 

1/16W. 

0,5W. 


%, 1/2W 
0, 4W 
1/16W 
1/16W 
0,5W 
1/16W 
1/16W. 
1/16W. 
1/8W, Mebslized Glass. 
0,5W. 
$, 1/2W 
%, 1/2W 
%, 1/2W 
1/2W 


1/16W 


1/16W. 

0, 4W A 

5, 1/16W. 
0,063W 

0,062W. 

0,5W. 

1/16W 4 
1/16W, Месала ва class 
1/16W. 

$, 1/2W 

0,5W. 

%, 1/2W 

$, 1/16W. 
1/16W. 

%, 1/2W 
1/16W. 

0,062W 

0,5W. 


Metalized Polyester 


4822 
4822 
4822 
4822 
5327 
5322 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
2238 
4822 
4822 
4822 
4822 
2238 
2238 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 


Be sure to use exact replacement 


124 
126 
126 
122 
121 
121 
122 
126 
126 
124 
124 
124 
124 
124 
126 
916 
124 
124 
121 
126 
586 
586 
124 
124 
122 
122 
122 
122 
124 
122 
122 
126 
116 
116 
051 
051 
117 
116 
116 
051 
116 
117 
116 
117 
116 
116 
116 
116 
116 
116 
116 
117 
116 
117 
116 
117 
116 
117 
116 
116 
050 
117 
051 
116 
050 
051 
051 
051 
116 
116 
116 
116 
116 
051 
051 
050 
051 
051 
051 
116 
051 
117 
051 
116 
116 
116 
051 
051 
116 
051 
051 
116 


22652 
14491 
13617 
33753 
42465 
42465 
33753 
13617 
14491 
40207 
40207 
40769 
40248 
21913 
13193 
15641 
80791 
22652 
42408 
13879 
59812 
59812 
81144 
21913 
33735 
32614 
33735 
32614 
40248 
33177 
33177 
14241 
52175 
52175 
30008 
30152 
12902 
52175 
52199 
30102 
83868 
12891 
83868 
12891 
52201 
52175 
52201 
52175 
52201 
52175 
83868 
12925 
83868 
12925 
83868 
12925 
83868 
12925 
52201 
52175 
11002 
13632 
30154 
52289 
21003 
30152 
30103 
20122 
83881 
52175 
52175 
52175 
52257 
30102 
30333 
11002 
30221 
30689 
30471 
52226 
30334 
12864 
30222 
52175 
52226 
52175 
30561 
30222 
52175 
30223 
30273 
52231 


part. 


3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3331 
3332 
3229 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
34477 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3488 
3490 
3491 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 
3542 
3543 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


5, OWO63. 
1/16W. 
OWO 63 
1/16W. 
0, 5W. 
5$, 1/2W 
1/16W 
1/16W, Мека сва Glass 
1/16W 


1k, 5%, 
10M, 5%, 
100k, 1$, 
47k, 5$, 1/16W. 

ohm, 5$, 1/2W 

1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
ohm, 5$, 1/2W 

1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
ohm, 5$, 1/2W 

1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 
1R, 5$, 0,33W 

IR, 5%, 0,33W 5 

1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
33R, 5$, “0, 5W 

1MA/50V, Max 115V. 

33R, 5%, 0,5W 
100 ohm, 1$, 
Zero ohm, "Chip" Jumper 5 
1M, 5%, 1/8W, Metalized Glass 
15K, 5$, 1/2W, Metal Film 

5K6, 5%, 0,5W 

180R, 5$, 0,5W. 

820R, 5$, 0,5W. 

68R, 5$, 0,5W 

33R, 5%, 0,5W 

10R, 5$, 0.33W. 

3K6, 1%, 0,6 

1KO, 1$, 0,4М 

1K5, 1$, 0,6W 

6R8, 5$, 2W 

Zero ohm, "Chip" танде» 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1К0, 1$, O,4W . . . . . 

15K, 5$, 2W . 

3K9, 5%, 0,5W 

33R, 5%, 0,5W 

27K, 1%, 0,0W 

3K3, 5%, 0,5W 

270K, 5$, 1/8W, Меат ved ie. 
3R9, 1%, 0, 6W 
6R8, 1%, 0,6W 
6R8, 1$, 0,6W 
2K2, 1%, 0,0W 
2K2, 1%, 0,0W 
150R, 5$, 0,5W. 
150R, 5$, 0,5W. 
2K7, 1$, 1/8W, 
1R5, 5$, 1/4W, 
18K, 1%, 0,6W 
12k, 1%, O, 6W 
3K9, 5$, 0,5W 
4R7, 5%, 1/2W, 
8K2, 5%, 0,5W 
1/8W, 
0,25W 
0,33W. 


Metalized Glass. 
Carbon Film. 


Metal Film 
Metalized Glass. 
1K, 2%, 
Metal Film 
Metalized Glass. 


Metalized Glass. 
3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 
PTC, 3 ohm, 144V. A 
1M5, 5$, 1/2W, Me ROI ed” ME n 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


2208, 5%, 0,5W. 

NTC, 4R7, 20%, ЗИП. 

270 ohm, 5%, 1/2W A 
1K2, 5$, 1/8W, Metalized A 
4R7, 1%, 0,6W 

330K, 5%, 1/8W, Métal ized Glass 
100R, 5$, 0,33W Я 
56K, 1%, 1/8W, НЕО @1аз8. 
1K, 2%, 0,25W 

OR10, 2W. 

0833, 5$, 2W. 

Zero ohm, "Chip" uper e. té 
47K, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass. 
0,33W. 

5% Oy iw. А 
1/8W, Mehdi sd 81154: 
0, 6W 


X 


1/8W, Metalized Glass 


5322 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
3198 
4822 
4822 
4822 
3198 
4822 
3198 
4822 
3198 
4822 
4822 
4822 
3198 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
2122 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
2122 
4822 
4822 
4822 
2122 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 


117 
051 
117 
051 
116 
116 
051 
021 
11/7 
051 
116 
013 
116 
013 
116 
013 
052 
052 
052 
013 
116 
117 
116 
117 
051 
051 
116 
116 
116 
116 
116 
116 
052 
050 
050 
050 
053 
OSI 
051 
050 
053 
116 
116 
050 
116 
051 
050 
050 
050 
050 
050 
116 
116 
117 
101 
050 
050 
116 
052 
116 
117 
051 
052 
052 
051 
117 
117 
117 
053 
053 
663 
053 
252 
116 
612 
116 
051 
050 
051 
052 
117 
051 
116 
117 
051 
117 
117 
051 
052 
051 
117 
050 


13064 
30103 
12889 
30333 
52231 
52175 
30102 
31060 
13632 
30474 
52175 
01020 
52175 
01020 
52175 
01020 
11109 
10108 
10108 
01520 
52191 
13016 
52191 
LISTS 
20008 
20105 
52244 
52289 
52213 
52231 
52199 
52191 
10109 
23602 
11002 
21502 
11688 
20008 
20008 
11002 
15153 
52276 
52191 
22703 
52269 
20274 
23908 
26808 
26808 
22202 
22202 
83868 
83868 
12955 
02083 
21803 
21203 
52276 
11478 
52303 
10833 
10102 
10688 
11478 
20223 
10837 
10837 
11383 
21335 
21335 
00019 
21155 
11215 
83872 
00055 
83876 
20122 
24708 
20334 
10101 
11148 
10102 
83303 
11342 
20008 
10834 
10833 
20472 
10222 
20471 
11139 
28203 


20PT643F/35R (continued) 


3544 
3545 
3548 
3902 
3557 
3561 
3562 
3563 
3565 
3566 
3569 
3580 
3594 
3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 
3631 
3633 
3639 
3640 
3685 
3691 
3693 
3694 
3801 
3802 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
3861 
3862 
3863 
3864 
3865 
3866 
3867 
3891 
3893 
3894 
3896 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4122 
4123 
4127 
4214 
4216 
4341 
4388 
4401 
4431 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 


5 = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


15K, 
10K, 
1K, 
100 
12K, 
5K6, 
330 
2K2, 
5K6, 
47K, 
330R 


100 

6K8, 
Zero 
4k'7, 
100 

100 

4k'7, 
4k'7, 
10k, 
470R 
Zero 
100 

100 

1K, 

75 o 
75 o 
Zero 
8K2, 
1K5, 
330 

220 

4k'7, 
220 

lk, 

100k 
100k 
100k 
100k 
100k 
100k 
100k 
100k 
100k 
15k; 
1K2, 
100 

100 

100 

3k3, 
100 

330 

100 

330 

lk, 

3k3, 
3k3, 
10k, 
3k3, 
10k, 
8K2, 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


Safety Part 


1$, 
‚ 5%, 
1% 
1% 
2$, 0 
ohm, 
1$, 
5%, 
ohm, 
$, 
5%, 


1%, 


, 
, 


, 


5%, 


о 
5, 


5%, 


1%, 
5%, 
ohm, 
5% 
ohm, 
5%, 
ohm, 
ohm, 
5%, 
9- 
ор 
о. 
ор 


о 
о. 
, or 


ohm, 
ohm, 
ohm, 
2%, O 
hm, 
hm, 5 
ohm, 
9- 
or 
1è, 
ohm, 
ohm, 
55, 
ohm, 
5%, 1 
о 
, 5, 
о 
, 5, 
о 
, 5, 
о 
, 5, 
о 
, 5, 
о 
, 5, 
о 
, 5, 
о 
, 5, 
о 
, 5, 
9. 
ор 
5%, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
5%, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
5%, 1 
5%, 
$, 


о 
$, 


о 
$, 


1/8W, Metalized Glass. 


1/8W, Metalized Glass 


1/8W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass. 
,25М 
%, 1/2W 
OLW A ler. ЛЕ с о Ges fe 
1/81, Metalized Glass. 
5%, 1W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass. 
1.25W. 


1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 


0,5W 

$, 1/2W 
$, 1/2W 
1/16W. 
1/2W 

1/2W 

$, 1/2W 
0, 4W 

0, 5W A 
5, 1/16W. 


"Chip" Jumper 
1/16W. 

%, 1/2W 

$, 1/2W 
1/16W. 

1/16W. 

1/16W. 

0,062W. 
"Chip" Jumper 
5$, 1/2W a 5 
5%, 1/2W 

r 25W 
$, 1/16W . 
$, 1/16W . 


Ш Chip Ш 
0,5W 
1/8W, Me 


Jumper 


talized Glass. 


5%, 1/16W. 
$, 1/16W. 
1/16W. 
$, 1/16W. 
/16W 
1/16W 
1/16W 
1/16W 
1/16W 
1/16W 
1/16W 
1/16W 
1/16W 
1/16W . 
1/16W . 


1/16W, Metalized Glass 


$, 1/16W. 
%, 1/2W 
$, 1/2W 
1/16W. 

5$, 1/16W. 
$, 1/16W. 

5$, 1/16W. 
$, 1/16W. 

/16W 

1/16W. 

1/16W. 

1/16W. 

1/16W. 

1/16W. 

КӨШУ зз д 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
3198 
3198 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 


sure to use exact replacement 


117 
051 
116 
117 
051 
116 
117 
051 
053 
117 
051 
117 
117 
021 
021 
116 
116 
116 
051 
116 
116 
116 
050 
116 
051 
116 
051 
051 
116 
116 
051 
051 
051 
051 
051 
116 
116 
051 
051 
051 
051 
116 
117 
051 
051 
051 
051 
051 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
051 
117 
051 
116 
116 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
117 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 


11145 
20274 
83933 
10833 
10102 
52175 
11383 
20562 
10331 
11449 
20562 
10834 
13577 
52240 
52240 
52303 
52175 
52175 
30472 
52256 
52256 
83883 
11002 
52303 
30101 
83961 
30008 
30472 
52175 
52175 
30472 
30472 
30103 
30471 
30008 
52175 
52175 
10102 
30759 
30759 
30008 
52303 
11139 
30331 
30221 
30472 
30221 
30102 
13632 
13632 
13632 
13632 
13632 
13632 
13632 
13632 
13632 
30153 
11817 
30101 
52175 
52175 
30332 
30101 
30331 
30101 
30331 
30102 
30332 
30332 
30103 
30332 
30103 
12902 
30008 
30008 
30008 
30008 
30008 
30008 
30008 
20008 
20008 
20008 
20008 
30008 
30008 
30008 
30008 
30008 
30008 
30008 


part. 


4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4807 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4829 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
48776 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
5001 
5002 
5201 
5204 
5205 
5206 
5242 
5342 
5445 
5452 
5453 
5457 
5461 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6039 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6463 
6465 
6466 
6467 
6468 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coll. UD. eu 

Coil, 820n, 10%. 

Coil, 6u8. "E 

Bead, Ferrite, 100MHz 

Bead, Ferrite, 100MHz 

Bead, Ferrite, 100MHz 

Coil, 10u, 5$. 

Coil, 22u. 

Transformer, LOT 

Bead, Ferrite, 100MHz 

Coil, 22u. — ЕГИ" 
Coil, Linear Correction, 82u 
Transformer, Signal Driver, 
Coil, 608. 

Coil, 3u3. 

Coil, 22u. ы не ты. Ой 5% 
Filter, Line Choke, 5mH, 2A. 


Transformer, SS 


39009-04. 


Bead, Ferrite, 100MHz. 
Bead, Ferrite, 100MHz. 
Coil, 27u. issu о А8 
Bead, Ferrite, 100MHz. 
Bead, Ferrite, 100MHz. 
Coil, 5.6uH, 5$. 

Coil, 5.6uH, 5$. 

Coil, 5.6uH, 5$. 

Coil, 10а, 5%. 2% 

Zener Diode, 33 volt 
Diode, BAS316. 

Diode, BAS316. 

Diode, BAS316. "HO 
Diode, Reference, PDZ6.8B. 
Diode, BAV21 

Diode, BAS316. 

Diode, BAV21 

Diode, BAV21 D 
Diode, Reference, UDZS10B. 
Diode, 1N4148. ы 
Zener Diode, 6.2 volt. 
Diode, BAV99 . . . . . 
Zener Diode, 5.6 volt. 
Diode, Rect, BY228/24. 
Diode, Rect,  RGP30J-L7004 
Zener Diode, 8.2 volt. 
Diode, BAV21 

Diode, BAV21 . 

Diode, BAS316. 

Diode, BAS316. 

Diode, BAV99 . . .. 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 


SC10015-00 


4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
3198 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
2422 
4822 
4822 
2422 
2422 
2422 
4822 
4822 
4822 
2422 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
5322 
3198 
9340 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
5322 
4822 
4822 
4822 
4822 
4822 
9322 


051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
051 
157 
018 
157 
157 
157 
157 
157 
157 
531 
157 
157 
536 
531 
535 
157 
157 
157 
531 
526 
526 
157 
526 
526 
157 
157 
157 
157 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
020 
599 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
164 


20008 
30008 
30008 
20008 
30008 
30008 
30008 
30008 
30008 
30008 
30008 
30008 
30008 
30008 
30008 
30008 
30008 
30008 
30008 
30008 
30008 
30008 
30008 
30008 
30008 
20008 
20008 
20008 
30008 
20008 
30008 
30008 
30008 
30008 
20008 
20008 
20008 
52392 
18270 
11139 
11411 
11411 
11411 
11706 
50961 
02519 
11411 
11235 
00425 
02465 
94638 
51157 
50961 
11523 
02459 
10704 
10704 
71401 
10704 
10704 
11867 
11867 
11867 
11706 
34142 
11397 
11397 
11397 
11416 
30842 
11397 
30842 
30842 
11551 
30621 
34167 
34337 
55680 
50112 
80572 
10837 
30842 
30842 
11397 
11397 
34337 
34281 
34173 
30862 
34142 
41487 
42682 


20PT643F/35R (continued) 


6487 Diode, Rect, BYV95A. 4822 
6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 9322 
6500 Diode, Bridge Rect 4822 
6520 Diode, Rect, BYV95A. 4822 
6523 Diode, 1N4148. A 4822 
6524 Diode, Rect,  1N5062 4822 
6525 Diode, Rect,  1N5062 4822 
6526 Zener Diode, 22 volt 9340 
6540 Zener Diode, 6.2 volt. 4822 
6541 Diode, Reference, UDZS10B. 4822 
6560 Diode, Rect,  BYV29X-500 3139 
6562 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 9322 
6563 Diode, BAS316. 4822 
6565 Diode, ВАУ70 5322 
6566 Diode, 1N4148. 4822 
6569 Diode, BAS316. intere te 4822 
6570 Diode, Reference, PDZ6.8B. 4822 
6580 Diode, BAS316. 4822 
6691 LED, LTL-10234WHCR 9322 
6692 IR Receiver. 2, alèn (82 осе 9322 
6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 4822 
6904 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 4822 
7101 Transistor, NPN, BC846B. . . 5322 
7102 Transistor, PNP, BC856B. 4822 
7103 Transistor, NPN, BC846B. 5322 
7200 IC, TDA9577H/N1/AI/1130. 9352 
7201 Transistor, NPN, BC846B. 5322 
7204 Transistor, PNP, BC856B. 4822 
7205 Transistor, PNP, BC856B. 4822 
7330 IC, TDA6107JF/N3 A 9352 
7441 Transistor, PNP, BC856B. 4822 
7443 Transistor, BC557B А 4822 
7450 Transistor, PNP, PDTA114ET 3198 
7460 Transistor, NPN, BU4508DX. 9340 
7461 Transistor, BC337-25 4822 
7462 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 9340 
7463 Transistor, BC327-25 4822 
7471 IC, TDA8359J/N2. 9352 
7480 Transistor, NPN, BD135 4822 
7482 Transistor, NPN, BD135 4822 
1545 Coupler, Optic, TCET1103G. 8238 
7520 ІС, TEA1507P/N1. 9352 
7521 Power FET, FOPFON50. 9322 
7522 Transistor, NPN, BC846B. 5322 
7540 Transistor, BC547B A 4822 
7541 Transistor, NPN, PDTC114ET 4822 
7542 Transistor, PNP, BC856B. 4822 
7560 IC, LF33CV "m 4822 
7561 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 9340 
7580 Transistor, PNP, BC856B. 4822 
7602 IC, M24C08-WBN6. CERE 9322 
7802 IC, Digital, MOS, HEF4053BT. 5322 
7861 IC, TDA9853H/V1. .. .. 9352 
7891 Transistor, NPN, BC846B. 5322 
7892 Transistor, NPN, BC846B. 5322 
7901 IC, AN7522N PH 9322 
9611 Coil, 27u. 4822 
9672 Coil, 22u. 4822 
9678 Coil, 22u. "E 4822 
CBA Main Chassis Assembly. 3141 


Channel One Card Parts 


Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel 


DVD Interface Panel Parts 


Parts 


DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 


Front Interface 


Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


Net 1 Panel 
by) 


(part of Scan 4 Card Assemb 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


Scan 4 Card 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel 


S = Safety Part 


(part of Scan 4 Card Assemb 


Parts 


130 
164 
130 
130 
130 
130 
130 
548 
130 
130 
120 
164 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
185 
127 
051 
051 
130 
130 
130 
731 
130 
130 
130 
47223 
130 
130 
010 
550 
130 
547 
130 
701 
130 
130 
274 
673 
187 
130 
130 
130 
130 
209 
547 
130 
154 
209 
671 
130 
130 
181 
157 
157 
157 
058 


41601 
42682 
10741 
41601 
30621 
31083 
31083 
67115 
34167 
11551 
52021 
42682 
11397 
34331 
30621 
11397 
11416 
11397 
69682 
54667 
20008 
20008 
60159 
60373 
60159 
51557 
60159 
60373 
60373 
37112 
60373 
44568 
44010 
92127 
40981 
00215 
41246 
64112 
40823 
40823 
02070 
56112 
16687 
60159 
40959 
11210595 
60373 
16978 
00215 
6031.3 
38682 
14481 
19557 
60159 
60159 
41682 
52392 
50961 
50961 
59191 


Be sure to use exact replacement part. 


Subwoofer Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 


0215 
1091 
1092 
1093 
1094 
3088 
3089 
3093 
3094 
3095 
3096 
3097 
3098 
3099 
4091 
CBA 


Top Control Panel Parts 
3 Pin Connector. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Zero ohm, 
390 ohm, 1$, 
180 ohm, 1$, 
270 ohm, 1 

Zero ohm, 
2K7, 1$, 
75 ohm, 1$, 
68 ohm, 1$, 
Zero ohm, 


о 
5 


Cabinet & Accessory Parts 


S АСО1 
ACO4 
ACO5 

S ACO9 

5 AC12 
AC17 
AC17 
AC20A 
AC20B 
АС20С 
AC20D 
AC20E 
AC20H 
AC20J1 
AC20J3 
AC20J4 
AC20J5 
REMOTE 


Cabinet & Accessory Parts 


AC Cord. 


Zero ohm, "Chip" Jumper 
"Chip" Jumper afè vap у 
1/8W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass 
$, 1/8W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper 5 
1/8W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper 
Top Control Panel Assembly 


Batteries for Remote Control Transmitte 


Cabinet Back 
CRT, A5IERF135X82. 
Degaussing Coil. 
Owner's Manual 
Owner's Manual, 
Cabinet Front. 
Chassis Guide. 
Light Guide. 
Nameplate. 

Power Button 


French 


Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 


Top Control Bracket. 
Top Control Cover. 
Top Control Rubber 


Top Control Button Assembly. 
Remote Control Transmitter, 


01. 


RC19335004/ 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2322 
2322 
2322 
3198 
2322 
2322 
2322 
3198 
31.59 


3139 
9299 
2139 
9301 
3141 
ошат 
9159 
3139 
3139 
3139 
3139 
3139 
2422 
21:29 
3139 
3139 
91329 


S139 


025 
128 
1:28 
128 
128 
021 
021 
734 
734 
734 
021 
734 
734 
734 
021 
173 


128 
000 
124 
903 
058 
235 
125 
177 
124 
124 
120 
177 
264 
124 
124 
124 
137 


228 


09191 
02742 
02742 
02742 
02742 
90030 
90030 
63901 
61801 
62701 
90030 
62702 
67509 
66809 
90020 
26241 


76161 
65263 
45991 
81343 
20131 
20621 
31601 
65671 
30812 
32221 
01371 
65691 
00411 
30381 
31131 
30391 
66921 


86464 


20PT643R01 


Main Chassis Parts 


— Manual no. 7638 


Main Chassis Parts 


0211 2 Pin Connector. 
0212 2 Pin Connector. 
0220 5 Pin Connector. 
0221 2 Pin Connector. 
0222 2 Pin Connector. 
0223 A/V Jack 
0225 SVHS Jack. 
0229 3 Pin Connector. 
0239 3 Pin Connector. 
0243 6 Pin Connector. 
0244 5 Pin Connector. 
0245 6 Pin Connector. 

S 0254 9 Pin CRT Socket 
0267 3 Pin Connector. 
0269 Jack eu dA А MI Sag 
0280 4 Pin Connector. 

S 1000 Tuner, V+U, PLL 
1002 SAW Filter, 45.75MHz 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 

S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. 

S 1515 Relay, 5 Amp, 12V. 
1606 Tact Switch. A 
1660 Crystal,  12MHz000 
1811 3 Pin Connector. hr fod As ver dier BE. um 
1861 Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 
2004 Cap, 47n, 10$, 50v, Ceramic. 
2005 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2006 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
2007 Cap, l00n, %80/-20%, 25v, Céramic. 
2008 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
2009 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. A 
2101 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2102 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2103 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2104 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2105 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2106 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2111 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2112 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2113 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2121 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2122 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2123 Сар; 22. +80/-20%, 10v, Ceramic 
2124 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2125 Cap, 202, <80/-20%; 10v, Ceramic 
2131 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2132 Сар, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2133 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2134 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2135 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2136 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2141 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2143 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2150 Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2201 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2202 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2203 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2204 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2208 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2209 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
2210 Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2211 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2213 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2214 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2215 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. A 
2216 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
2217 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. A 
2219 Сар, .220n; +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2220 Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 
2221 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2226 Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 
2227 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 
2228 Cap, 820p, 5%, 25v, Ceramic. 
2229 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
2241 Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 
2242 Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2243 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. ok E 
2244 Сар, 100n, 5%, 63v, Metallized Polyester 
2245 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2247 Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
2248 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. Е 
2249 Сар, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2250 Сар, 242, 20$, 50v, Electrolytic 
2252 Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. d 
2253 Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. 
2254 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper А 
2330 Сар, 100n, 10$, 250v, Metalized Poly 

er. £d min W WU WO Wenig: c AC Дә nwe TS use 

2331 Сар, 10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


5 = Safety Part 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2238 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2222 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 


2222 
2020 


Ве sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
025 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
543 
020 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
017 
014 
017 
016 
017 
016 
025 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 


368 
558 


16269 
16375 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
00725 
16382 
04854 
04853 
04854 
80076 
00725 
05182 
12479 
90108 
44518 
40807 
10914 
07467 
02742 
01203 
00725 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
35310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
32290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31010 
34720 
38210 
51090 
31520 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


90177 
90445 


part. 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2465 
2467 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
24776 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
24877 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2802 
2803 
2910 
2813 
2816 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


10u, 20%, 
3n3, 10%, 


250v, Electrolytic. 
500v, Ceramic 

560p, 5%, 50v, Ceramic. 

2n2, 10%, 2000v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 160v, Electrolytic. 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
270n, 5$, 


2u2, 20%, 
680p, 10%, 


100v, Electrolytic. 
500v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 

680p, 10%, 2000v, Ceramic 
9n1, 5%, 1600v, Polypropylene 
68n, 10$, 250v, Polyester . . 
33n, 10$, 400v, Polyester . 
100n, 10$, 50v, Polyester . 
150n, 10$, 
100n, 10$, 
2n2, 10$, 
2n2, 10$, 
4n7, 10$, 
47u, 20$, 
470p, 10$, 
68n, 10$, 
4u7, 20$, 


50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
25v, Electrolytic 
500v, Ceramic. 
250v, Polyester 
250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 
470n, 20$, 
10$, 1000v, Ceramic. 
10$, 1000v, Ceramic. 
20$, 200v, Electrolytic 
10$, 1000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 1000v, Ceramic 
20$, 50v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic. 
20$, 50v, Electrolytic 
10$, 16у, Ceramic 
10$, 2000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20$, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16у, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic . 
330n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. А 
470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5$, 50v, Ceramic 
68p, 5$, 50v, Ceramic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 
470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
1n8, 10$, 50v, Ceramic. 
150p, 5$, 50v, Ceramic. 
68n, 10$, 50у, Polyester. 
68n, 10$, 50v, Polyester. 
150p, 5$, 50v, Ceramic. 
1n8, 10$, 50v, Ceramic. 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
1n5, 
10n, 
22u, 
100n, 
T5, 


250v, Metalized Polyprop 


63v, Metalized Polyeste 
63v, Metalized Polyeste 


275v, Metalized Polypro 


2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
2222 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 


012 
019 
016 
558 
023 
558 
025 
025 
017 
025 
021 
025 


479 
021 
019 
016 
558 
375 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 


93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
34790 


90016 
91331 
46810 
01010 
90485 
90153 
90234 
90227 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
44740 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
32210 
42240 
42240 
22250 
22250 
44740 
22250 
52280 
52280 
22250 
15626 
31510 
06830 
06830 
31510 
15626 


20PT643R01 (continued) 


2873 Сар, 212; +80/-20%, 10v, Ceramic 

2874 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
2875 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
2876 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 

2877 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 

2878 Cap, 1u, 20%, 50v, Electrolytic. 

2879 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 

2880 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. A 
2883 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
2884 Сар, 2u2, 20$, 50v, Electrolytic 

2885 Cap, 220n, 10$, 50v, Polyester 

2886 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2892 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2893 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2902 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
2903 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 

2904 Cap, 27n, 10$, 50v, Ceramic. 

2905 Cap, 1n2, 10$, 50v, Ceramic. 

2906 Cap, 27n, 10$, 50v, Ceramic. 

2907 Cap, 1n2, 10$, 50v, Ceramic. 

2908 Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 

2910 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

2911 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

2950 Cap, 330p, 5$, 50v, Ceramic. 226 
3000 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3001 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper ko cal fe 
3003 Res, 1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3004 Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3005 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3101 Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3102 Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3103 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3104 Res, 220K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3105 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3106 Res, 220K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3111 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3112 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3113 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3114 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3115 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3116 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3123 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3124 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3125 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3126 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3131 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3132 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3133 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3134 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3135 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3136 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3141 Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film i 
3149 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3150 Res, 150K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3154 Res, 5K6, a 1/6W, Carbon Film. 

3156 Res, 10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

3157 Res, 1К5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3158 Res, 10K, Ya 1/16W, Metalized Glass 
3159 Res, 1K2, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 
3200 Res, 390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3201 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3202 Res, 100 ohm, 5, 1/64, Carbon Film. 
3203 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3204 Res, 22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

3205 Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3206 Res, 33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3207 Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 5 
3208 Res, 220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3209 Res, 68 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3212 Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3213 Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3217 Res, 330K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3218 Res, 82K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3219 Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3220 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3221 Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3222 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3226 Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3232 Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3235 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3241 Res, 22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3242 Res, 27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3244 Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3245 Res, 39K, 1$, 1/16W, Metalized Glass 
3246 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3247 Res, 270K, 5$, 1/16W, Metalized disse 
3248 Res, 33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3249 Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3251 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3256 Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3257 Res, 10M, 5$, 1/16W, Metalized Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
2298 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


5 = Safety Part Be sure to use exact replacement 


017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
580 
580 
580 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
011 
704 
021 
702 
021 
011 
011 
021 
021 


22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
01030 
01030 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
30230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
32220 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
60274 
39330 
08210 
01010 
31020 
31060 


part. 


3258 
3259 
3331 
3332 
2223 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3488 
3490 
3491 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
470K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 


100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/3W, Metal Film 

4R7, 5$, 1/3W, Metal Film 

1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 


Varactor, 1MA/50V, Max 115V. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 


100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized eras 


Zero ohm, "Chip" Jumper 5 
1M, 5%, 1/10W, Metalized Glas. 
15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
3K6, 1$, 3/5W, Metal Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

1K5, 1$, 3/5W, Metal Film 

6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
270K, 5$, 1/8W, Metalized Glass 
3R9, 1$, 3/5W, Metal Film 

6R8, 1$, 3/5W, Metal Film 

6R8, 1$, 3/5W, Metal Film 

2K2, 1$, 3/5W, Metal Film 

2K2, 1$, 3/5W, Metal Film 

150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Pi 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
2K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
1R5, 5$, 1/4W, Carbon Film. 
18K, 1$, 3/5W, Metal Film 

12K, 1$, 3/5W, Metal Film 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5$, 1/3W, Metal Film 

4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 


100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 


12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 
3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 
PTC, 3 ohm, 144V. 

1M5, 5$, 1/2W, Metai med. Glass. 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 487, 20$, ЗА. . 

270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


330K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 


100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
56K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
OR1, 5$, 3/5W, Metal Film 

0R33, 5$, 3/5W, Metal Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
10K, kj 1/10W, Metalized Glass 
4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/3W, Metal Film 


470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 


1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 

4K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 
270K, 5%, 1/8W, Metalized Glass 
15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
12K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2312 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
21:22 
2312 
2312 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2122 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
730 
215 
215 
215 
215 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
207 
011 
021 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
94,5 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 


31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03478 
03478 
01520 
03390 
13507 
03390 
51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
13602 
01020 
11502 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
03320 
61274 
13908 
16808 
16808 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11803 
11203 
03920 
03478 
08220 
51030 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
13335 
13335 
00019 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
51230 
55620 


20PT643R01 (continued) 


3565 Res, 330 ohm, 5$, 1W, Metal Film 3198 
3566 Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3569 Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3580 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3594 Res, 330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3595 Res, 220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3596 Res, 220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3601 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3603 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3604 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3605 Res, 4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3606 Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3607 Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3608 Res, 470 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3609 Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3610 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3611 Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Giss 3198 
3618 Res, 6K8, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3622 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper "Р 3198 
3623 Res, 4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3624 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3625 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3626 Res, 4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3627 Res, 4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3628 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3630 Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3632 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper ; 3198 
3634 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3635 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3636 Res, 1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3637 Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3638 Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3639 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
3640 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3685 Res, 1К5, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
3691 Res, 330 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3693 Res, 220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3694 Res, 4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3801 Res, 220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3802 Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3814 Res, 100K, eu 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3815 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3816 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3817 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3818 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3819 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3820 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3821 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3861 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3862 Res, 15K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3863 Res, 1K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3864 Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3865 Res, 100 ohm, 5, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3866 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3867 Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3891 Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3893 Res, 330 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3894 Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3896 Res, 330 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3901 Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3902 Res, 3K3, ee 1/16W, Metalized Glass 3198 
3903 Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3904 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3905 Res, 3K3, 94 1/16W, Metalized Glass 3198 
3906 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3907 Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4001 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4122 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4123 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4127 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4214 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4216 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4341 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4388 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4401 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4431 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4601 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4608 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4609 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4613 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4614 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4615 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4616 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4617 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4619 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4622 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4623 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4691 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4692 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4693 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4807 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 


5 = Safety Part Be 


sure to use exact replacement 


012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
734 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


13310 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
90030 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
34710 
90030 
01010 
01010 
51020 
37590 
37590 
90030 
08220 
61502 
33310 
32210 
34720 
32210 
31020 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31530 
31220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31010 
33310 
31010 
33310 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 


part. 


4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4829 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
5001 
5002 
5201 
5204 
5205 
5206 
5242 
5342 
5445 
5452 
5453 
5457 
5461 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6463 
6465 
6466 
6467 
6468 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 


SC10015-00 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 27u, 10$ . 

Coil, 820n, 10$. 

Coil, 6u8, 5$. we ғ tee УОТ. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 10u, 5$. 

Coil, 22u. 5 

Transformer, LOT 2 . s uso sè s 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 22u, 5$. D 4. 5 
Coil, Linear СӨРӘ ЫҢ; 82u 
Transformer, Signal Driver, 
Coil, 6u8, 20$ 

Coil, 3u3, 10$ 

Coil, 22u. 

Mains Filter YR Жы 
Transformer, SS39009-04. Я 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u, 5%. ыш Мр. 452% 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 5u6, 5$. 

Coil, 5u6, 5$. 

Coil, 5u6, 5$. 

Coil, TOU, 592. ша а 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Diode, Rect, BY228/24. 

Diode, Rect, RGP30J- 17004. 
Zener Diode, 8.2 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Rect, BYD33J. A 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYD33D. А 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 3 
Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 
Diode, Rect, BYD33D. 

Diode, Signal, 1N4148. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
535 
531 
018 
018 
536 
531 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
020 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
138 
234 
010 
010 
010 
020 


90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90020 
90020 
90020 
11090 
97333 
02519 
90020 
12290 
00425 
02465 
76880 
23380 
97333 
43432 
02459 
90010 
90010 
35366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
51090 
10010 
30133 
10620 
55680 
50112 
60682 
58280 
10070 
10070 
10630 
10630 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
08667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 


20PT643R01 (continued) 


6540 Zener Diode, 6.2 volt. 
6541 Zener Diode, 10 volt 
6560 Diode, Rect, BYV29X-500. 
6562 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
6563 Diode, Signal, BAS316. 
6565 Diode, Signal, ВАУ70 
6566 Diode, Signal, 1N4148. 
6569 Diode, Signal, BAS316. 
6570 Zener Diode, 6.8 volt. 
6580 Diode, Signal, BAS316. 
6691 LED, LTL-10234WHCR 
6692 IR Receiver. -— P 
6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
6904 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
7101 Transistor, NPN, BC847B (COL) 
7102 Transistor, PNP, BC857B (COL) 
7103 Transistor, NPN, BC847B (COL) 
7200 IC, TDA9577H/N1/AI/1130. 
7201 Transistor, NPN, BC847B (COL) 
7204 Transistor, PNP, BC857B (COL) 
7205 Transistor, PNP, BC857B (COL) 
7330 IC, TDA6107JF/N3 iw а 
7441 Transistor, PNP, BC857B (COL) 
7443 Transistor, PNP, BC557B (COL) 
7450 Transistor, PNP, PDTA114ET 
7460 Transistor, NPN, BU4508DX. 
7461 Transistor, NPN, BC337-25(COL) 
7462 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
7463 Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
7471 IC, TDA8359J/N2. s od 
7480 Transistor, NPN, BD135 
7482 Transistor, NPN, BD135 

S 7515 Optical Coupler, ТСЕТ1103 (С) 
7520 IC, TEA1507P/N1. 
7521 Power FET, ЕОРЕ9М50. din 
7522 Transistor, NPN, BC847B (COL) 
7540 Transistor, NPN, BC547B (COL) 
7541 Transistor, NPN, PDTC114ET 
7542 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7560 IC, L78L33ACZ. M 
7561 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
7580 Transistor, PNP, BC857B (COL) 
7602 IC, M24C08-WBN6. 
7802 IC, HEF4053BT. 
7861 IC, TDA9853H/Vl. ..2 5 x35 
7891 Transistor, NPN, BC847B (COL) 
7892 Transistor, NPN, BC847B (COL) 
7901 IC, AN7522N PH 
9611 Coil, 27u, 10$ 
9672 Coil, 22u, 10$ 
9678 Coil, 22u, 10$ 
CBA Main Chassis Паза. 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
(part of Scan 4 Card Assemb 


Net 1 Panel 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 


ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
0215 3 Pin Connector. 
1091 Тасы Switch. 


5 = Safety Part 


2331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9333 
9352 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3139 


668 
020 
555 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
185 
127 
021 
021 
010 
010 
010 
731 
010 
010 
010 
722 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
729 
671 
010 
010 
181 
018 
018 
018 
187 


30133 
51090 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
69682 
54667 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
51557 
42030 
42150 
42150 
37112 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
60653 
19557 
42030 
42030 
41682 
22790 
22290 
22290 
23211 


2422 025 09191 
2422 128 02742 


Be sure to use exact replacement part. 


1092 
1093 
1094 
3088 
3089 
3093 
3094 
3095 
3096 
3097 
3098 
3099 
4091 
CBA 


Tact Switch. 


Tact Switch. 

Tact Switch. "EE fè 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, 390 ohm, 1%, 1/8W, Metalissd. dies 
Res, 180 ohm, 1$, 1/8W, Metalized Glass 
Res, 270 ohm, 1$, 1/8W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper A 

Res, 2K7, 1$, 1/8W, Metalized Elsa. 
Res, 75 ohm, 1$, 1/8W, Metalized Glass 
Res, 68 ohm, 1$, 1/8W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 


Top Control Panel Assembly 


Cabinet £ Accessory Parts 


S ACO1 
ACO3 
АС04 
АС05 

5 АС09 

5 AC12 
AC17 
AC20A 
AC20B 
АС20С 
AC20D 
AC20E 
AC20H 
AC20J1 
АС20Ј3 
АС20Ј4 
AC20J5 
REMOTE 


Cabinet & Accessory Parts 

AC Cord. : A 

Anode Lead Spacer. 

Batteries for Remote Соле нее 
Cabinet Back Я 
CRT, А5ЛЕВЕ135Х82. 
Degaussing Coil. 
Owner's Manual 
Cabinet Front. 
Chassis Guide. 

Light Guide. 
Nameplate. 

Power Button A 
Speaker, 16 ohm, 5W 
Top Control Bracket. 
Top Control Cover. 
Top Control Rubber 
Top Control Button Assembly. as tas 
Remote Control Transmitter, RC19335004/ 
(T. 


(2 Used) 


2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2322 
2322 
2322 
3198 
2322 
2322 
2322 
3198 
3139 


3139 
3159 
9299 
S139 
9301 
3141 
S121 
3139 
31359 
3139 
3139 
2529 
2422 
3139 
3139 
3139 
SESI 


9159 


128 
128 
128 
021 
021 
734 
734 
734 
021 
734 
734 
734 
021 
177 


128 
124 
000 
124 
903 
058 
235 
177 
124 
124 
120 
177 
264 
124 
124 
124 
137 


228 


02742 
02742 
02742 
90020 
90020 
63901 
61801 
62701 
90020 
62702 
67509 
66809 
90020 
26241 


76161 
17541 
65263 
45991 
81301 
20131 
20621 
65671 
30812 
32221 
01371 
65691 
00411 
30381 
31131 
30391 
66921 


86463 


20PT653R/37 - Manual no. 


76 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0214 
0219 
0220 
0221 
0222 
0223 
0225 
0229 
0239 
0243 
0244 
0245 
0246 
5 0254 
0267 
0269 
5 1000 
1002 
1200 
5 1500 
S 1515 
1660 
1811 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2131 
21.32 
2133 
2134 
2135 
2136 
2141 
2143 
2150 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2226 
2227 
2228 
2229 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2292 
2253 
2254 


5 = 


Main 

Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 


NN сто ON м 


Chassis Parts 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 


A/V Jack 


SVHS 

Pin 
Pin 
Pin 
Pin 


о о (л OY ло ш CO 


C 
Ф 
Q 
o. 


Tuner 
SAW F 
Filte 
Fuse, 
Relay 
Cryst 
3 Pin 


Jack. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 

CRT Socket 

Connector. 

PLL 
45,7 5MHz 
r, Ceramic, 4MHz5 

4A, 250V, IEC. 

‚ 5 Amp, 12V. 
al, 12MHz000 

Connector. 


, V+U, 
ilter, 


Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB50 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 


Safety Part 


47n, 
10u, 
470u, 
100n, 
100u, 
22n, 
470n, 
22p, 
330p, 
330p, 
10u, 
10u, 
22p, 
22p, 
22p, 
22p, 
330p, 
2u2, 
330p, 
2u2, 
330p, 
2u2, 
330p, 
2u2, 
22p, 
22p, 
330p, 
100n, 
150n, 
2u2, 
2u2, 
100n, 
100n, 
100n, 
100n, 
220n, 
100n, 


10$, 50v, 
20$, 50v, 
20$, 16v, 
+80/-205, 
20$, 25v, 
10$, 25v, Ceramic. 
+80/-205, 16v, 
5$, 50v, Ceramic 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 50v, Ceramic 
20$, 50v, Electrolytic 
20$, 50v, Electrolytic 
5$, 50v, Ceramic 
5$, 50v, Ceramic 
5$, 50v, Ceramic 
5$, 50v, Ceramic 
10$, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
10$, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
10$, 50v, Ceramic 
+80/-20$, 10v, Ceramic 
10$, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
5$, 50v, Ceramic 
5$, 50v, Ceramic 
10$, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 25v, 
+80/-205, 16v, 
+80/-20%, 10v, 
+80/-20%, 10v, 
+80/-205, 25v, 
+80/-20%, 25v, 
+80/-205, 25v, 
+80/-20%, 25v, 
+80/-205, 16v, 
+80/-205, 25v, 
4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
470n, +80/-20%, 10v, 
22n, 10$, 25v, Ceramic. 
22n, 10$, 25v, Ceramic. 
22n, 10$, 25v, Ceramic. 
l000u, 20%, 16v, Electrolyti 
22n, 10$, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic 
470n, 10$, 50v, Polyester 
22n, 10$, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 
4n7, 10$, 50v, Ceramic. 
820p, 5$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 
100n, 5$, 63v, Metalized Pol 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic 
1000u, 20%, 16v, Electrolyti 
22n, 10$, 25v, Ceramic. 
22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 


Ceramic. 
Electrolytic 


25v, 


Ceramic 
Ceramic 


Be sure to use exact 


Electrolytic. 
Ceramic. 
Electrolytic. 


Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


38 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
sx ОВ 
с. . 3198 
24, x SIS 
> жа) (2198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2... 3198 
yester 2222 
m as 3198 
с. . 3198 

3198 

3198 

3198 

3198 

3198 

3198 


ЗЕ58. 


replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
543 
020 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
017 
014 
017 
016 
017 
016 
025 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 


16374 
1:6 3:23 
12481 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
00725 
16382 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
05182 
90108 
44518 
40807 
10914 
07467 
01203 
00725 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
32290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31010 
34720 
38210 
51090 
31520 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


part. 


2330 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2465 
2467 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2902 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2802 
2803 
2810 
2813 
2816 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 


Cap, 100n, 10$, 
er. 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 47а, 
Cap, 270n, 
ylene. 
Cap, 2u2, 
Cap, 680p, 
Cap, 100p, 
Cap, 680p, 
Сар, 9п1, 
Сар, 68п, 
Сар, 33п, 
Сар, 100n, 
Сар, 150п, 
Сар, 100п, 
Сар, 2n2, 
Сар, 2n2, 
Сар, 4п7, 
Сар, 47u, 
Сар, 470р, 
Сар, 68п, 
Сар, 417, 
Сар, 470u, 20%, 
Сар, 47u, 20%, 
Сар, 1000u, 
Сар, 470u, 20%, 
Cap, 1n, 10%, 
Cap, 470n, 20$, 
pylene 
Cap, 2n2, 
Cap, 2n2, 
Cap, 470u, 
Cap, 2n2, 
Cap, 470p, 
Cap, 470p, 
Сар, 115, 
Сар, 10n, 
Сар, 22м, 
Сар, 1001, 
Сар, 115, 
Сар, 470p, 
Сар, 212, 
Сар, 1n, 
Сар, 10n, 
Сар, 10n, 
Сар, 680р, 10%, 
Сар, 1004, 20%, 
Сар, 1n, 10%, 
Сар, 100n, 10$, 
Cap, 2u2, 20$, 
Cap, 47u, 20$, 
Cap, lu, 205, 
Cap, 47u, 205, 
Cap, 22u, 205, 
Cap, 330n, 
Cap, 220n, 
Cap, 100p, 5$, 
Cap, 470n, 
Cap, 33p, 
Cap, lu, 
Cap, 33p, 
Cap, lu, 
Cap, 68p, 
Cap, 68p, 
Cap, 1n, 
Cap, lu, 
Cap, lu, 
Cap, 220n, 
Cap, 220n, 
Cap, 2u2, 
Cap, 2u2, 
Cap, 470n, 
Cap, 2u2, 
Cap, 2u2, 
Cap, 2u2, 
Cap, 2u2, 
Сар, 118, 
Сар, 150p, 
Сар, 68n, 
Сар, 68n, 
Сар, 150p, 


3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
220u, 205, 
lu, 20$, 
47n, 
lu, 
47u, 


10$, 
55, 
105, 


205, 

205, 

20$; 
55, 


105, 
5%, 
10%, 
5%, 
10$, 
10$, 
105, 
105, 
105, 
105, 
105, 
105, 
205, 
105, 
105, 
205, 


105, 
205, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, 
10$, 
20%, 
10%, 
10$, 
105, 
10%, 
10%, 
10%, 
10$, 


9%, 
5%, 


5$, 
55, 
105, 


205, 
20$, 


10$, 
5%, 
10$, 
10$, 
5%, 


20% 


-80/- 


250v, Metalized Polyest 


50v, 


2000v, 
+80/-20%, 
-80/- 


205, 


25v, 
50v, 
%80/- 
50v, 
160v, 


205, 


25v, 


250v, 


50v, 


2000v, 
1600v, 
250v, 
400v, 
50v, 
63v, 
63v, 


50v, 
50v, 
50v, 
25v, 


500v, 
250v, 
250v, 

16у, 


50v, 


, l6v, 
16у, 
500v, 
275v, 
10%, 1000v, 
1000v, 
200v, 
1000v, 
50v, 
1000v, 


50v, 
50v, 
50v, 


l6v, 
2000v, 
50v, 


50v, 


50v, 


50v, 
50v, 


1000v, 
160v, 

50v, 
50v, 


25v, 
25v, 


50v, 


16%, 
50v, 


+80/-20%, 
ғ80/-20%; 


50v, 


+80/-20%, 
50v, 
+80/-205, 
50v, 
+80/-205, 
50v, 
50v, 
50v, 
+80/-205, 
+80/-205, 

+80/-20%, 

+80/-20%, 
%80/- 
%80/- 

+80/-20%, 
+80/- 


20%, 
20%, 


20%, 
50v, 
50v, 
20%, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


10u, 20%, 250v, Electrolytic. 
500v, 


Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
25v, Ceramic. 
1000v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
50v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Metalized Polyprop 


20%, 100v, Electrolytic. 
500v, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Polypropylene 
Polyester . . 
Polyester . 
Polyester . . . . 
Metalized Polyeste 
Metalized Polyeste 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Polyester 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. boa 
Metalized Polypro 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic A 
Polyester 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic . 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Ceramic. К 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
2222 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
025 
025 
017 
025 
021 
025 


479 
021 
019 
016 
558 
375 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 


90177 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
34790 


90016 
91331 
46810 
01010 
90485 
90153 
90234 
90227 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
44740 
23390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
42240 
42240 
22250 
22250 
44740 
22250 
52280 
52280 
22250 
15626 
31:5.50 
06830 
06830 
31510 


20PT653R/37 (continued) 


2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
SIIS 
3114 
2115 
3116 
3123 
3124 
S125 
3126 
3131 
3132 
3133 
3134 
3135 
3136 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3212 
3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 
3232 
3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3251 
3256 


5 = 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


108, 10$, 50v, 
2u2, +80/-20% 
100u, 20$, 25v, 
100u, 20$, 25v, 
4u7, 20%, 50%, 
10u, 20%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
4n'7, 10$, 50v, 
22n, 10$, 25v, 
470u, 20$, 16v, 
2u2, 20$, 50%, 
220n, 10$, 50v, 
220n, +80/-20%, 
100n, +80/-20% 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
27n, 10$, 50v, Ceramic. 

1n2, 10$, 50v, Ceramic. 

27n, 10$, 50v, Ceramic. 

1n2, 10$, 50v, Ceramic. 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

330p, 5$, 50v, Ceramic. yo x 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper E 
1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5$, 
150 ohm, 5$, 
220K, 5$, 
75 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
75 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
75 ohm, 5%, 


Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. ; 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
100 ohm, Sa 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 

100K, 5$, 
150K, 5$, 
5K6, 5%, 
10K, %, 
1K5, 94 
10К, %, 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1K2, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 
390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, У 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, $, 
68 ohm, 5$, 
470 ohm, $, 
560 ohm, 5$, 
330K, 5%, 
82K, $, 


1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass 


2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, % 1/6W, Carbon Film. 


100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5$, 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1$, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
270K, $, 
33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
2238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


586 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
580 
580 
580 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
011 
704 
021 
702 
021 
011 
011 
021 


15626 
22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
01030 
01030 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
32220 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
60274 
33330 
08210 
01010 
31020 


part. 


3257 
3258 
3259 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
S 3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
S 3451 
3452 
3453 
3454 
S 3455 
3456 
3457 
3458 
S 3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3488 
3490 
3491 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
S 3504 
3506 
3507 
3508 
5 3510 
3919 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
S 3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 
S 3565 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


10M, 5%, 

100K, 5 

470K, 5 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

4R7, 5$, 1/3W, Metal Film 

4R7, 5$, 1/3W, Metal Film 

1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

100 ohm, 5$, 

Zero ohm, "Chip" Jumper A 

1M, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 

15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

10 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film. 

3K6, 1$, 3/5W, Metal Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

1K5, 1$, 3/5W, Metal Film 

6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

270K, 5$, 1/8W, Metalized Glass 

3R9, 1$, 3/5W, Metal Film 

6R8, ie 3/5W, Metal Film 

6R8, 1%, 3/5W, Metal Film 

2K2, 1%, 3/5W, Metal Film 

2K2, 1%, 3/5W, Metal Film 

150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

2K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 

1R5, 5%, 1/4W, Carbon Film. 

18K, 1%, 3/5W, Metal Film 

12K, 1%, 3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 

6R8, 5$, 1/3W, Metal Film 

4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

100K, 5 
5 


100K, 
12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
3 ohm, 144V. 


ETC; 
1M5, 5$, 1/2W, Metalived: Bluse. 


1/16W, Metalized Glass 


220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 487, 20%, 3W1. 

270 ohm, 5$ 1/6W, Carbon Film. 
1K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%; 
100 ohm, 
56K, 5%, 
1K, 5%, 
OR1, 5$, 
OR33, 5%, 
Zero ohm, 
47К, %, 
10K, $, 


5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film. 
"Chip" Jumper 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
4К7, i 1/10W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/3W, Metal Film 
470 ohm, 5$ 
1K5, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
82K, 1$, 3/5W, Metal Film 
4K7, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 
270K, 274 1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5з, 1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
100 e $, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Metalized Glass 
330 ohm, 5$, 1W, Metal Film 


$, 1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


, 1/10W, Metalized Glass. 
$, 1/10W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2312 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2122 
2312 
2312 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
2122 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
Oll 
011 
215 
011 
730 
915 
915 
915 
915 
9T3 
011 
011 
021 
101 
92:53 
21.5 
011 
207 
011 
021 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
663 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 


31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03478 
03478 
01520 
03390 
13507 
03390 
51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
13602 
01020 
11502 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
03320 
61274 
13908 
16808 
16808 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11803 
11203 
03920 
03478 
08220 
51030 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
00019 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
51230 
55620 
13310 


20PT653R/37 (continued) 


3566 
3569 
3580 
3594 
3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 
3638 
3639 
3640 
3694 
3801 
3802 
3810 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
3822 
3861 
3862 
3863 
3864 
3865 
3866 
3867 
3891 
2993 
3894 
3896 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4122 
4123 
4127 
4214 
4216 
4341 
4388 
4401 
4431 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4812 
4814 
4820 
4825 


5 = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
220К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
470 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . . 3198 
100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
6K8, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper " 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 
470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 2199 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
15K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
1K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
330 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
330 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 2199 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 2199 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 2199 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 2199 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 2199 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 

Be sure to use exact replacement 


021 52220 4827 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
021 55620 4830 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
021 54730 4831 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
021 53310 4861 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Q21 52240 4863 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
021 52240 4865 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
011 08220 4866 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
011 01010 4867 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
011 01010 4869 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
021 34720 4870 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
011 02220 4871 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
011 02220 4873 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
011 04710 4876 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
011 01020 4879 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
011 08220 4880 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
021 31010 4881 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
011 06820 4883 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
021 90030 4885 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
021 34720 4892 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
011 01010 4901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
011 01010 4903 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
021 34720 4906 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
021 34720 4924 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
021 31030 4925 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
021 34710 4982 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
021. 90030 5001 Coil; ата, IDÈ . 

011 01010 5002 Coil, 820n, 10%. 

011 01010 5201 Coil, 6u8, 5%. TEE Wc SÈ 25 
021 51020 5204 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
021 37590 5205 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
021 90030 5206 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
011 08220 5242 Coil; 10u, 5%. 

021 34720 5342 Coil, 22u. Я 

021 32210 S 5445 Transformer, LOT . . . . . . . . 
021 31020 5452 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
021. 37590 5453 Coil; 22м, 5%. Wo Ж a” ae 
021 31040 5457 Coil, Linear Correction, 82u . . . .. 
021 31040 5461 Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
021 31040 5471 Coil, 6u8, 20% 

021 31040 5472 Coil, 3u3, 10% 

021 31040 5480 Coil, 22u. 

021 31040 5 5501 Mains Filter iow ud 

021 31040 S 5520 Transformer, SS39009-04. A 
021 31040 5521 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
021 37590 5560 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
021 31040 5561 Coal, м; 9%. лы dC. su ue nat та 
021 31530 5562 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
021 31220 5564 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
021 31010 5602 Coil, S6, 5%. 

011 01010 5603 СО 5865, 595 

011 01010 5604 Coil, 5u6, 5%. 

021 33320 5861 Cork o LOUS Sew 20 uL чи 

021 31010 6001 Zener Diode, 33 volt 

021 33310 6150 Diode, Signal, BAS316. 

021 31010 6201 Diode, Signal, BAS316. 

021 33310 6202 Diode, Signal, BAS316. 

021 31020 6206 Zener Diode, 6.8 volt. 

021 33320 6331 Diode, Signal, BAV21 

021 33320 6332 Diode, Signal, BAS316. 

021 31030 6333 Diode, Signal, BAV21 

021 33320 6335 Diode, Signal, BAV21 

021 31030 6445 Zener Diode, 10 volt 

021 38220 6447 Diode, Signal, 1N4148. 

021 90030 6448 Zener Diode, 6.2 volt. 

021 90030 6449 Diode, Signal, BAV99 

021 90030 6453 Zener Diode, 5.6 volt. . 

021 90030 6460 Diode, Rect, BY228/24. . . 

021 90030 6461 Diode, Rect, RGP30J-L7004. 

021 90030 6463 Zener Diode, 8.2 volt. 

021 90030 6465 Diode, Signal, BAV21 

021 90020 6466 Diode, Signal, BAV21 

021 90020 6467 Diode, Signal, BAS316. 

021 90020 6468 Diode, Signal, BAS316. 

021 90020 6470 Diode, Signal, BAV99 

021 90030 6476 Zener Diode, 15 volt 

021 90030 6481 Zener Diode, 5.6 volt. 

021 90030 6482 Zener Diode, 9.1 volt. 

021 90030 6483 Zener Diode, 33 volt 

021 90030 6485 Diode, Rect, BYD33J. n 

021 90030 6486 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 

021 90030 6487 Diode, Rect, BYD33D. : 

021 90020 6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 

021 90030 6500 Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 
021 90030 6520 Diode, Rect, BYD33D. 

021 90020 6523 Diode, Signal, 1N4148. 

021 90030 6524 Diode, Rect, 1N5062. 

021 90030 6525 Diode, Rect, 1N5062. 

021 90030 6526 Zener Diode, 22 volt 

021 90030 6540 Zener Diode, 6.2 volt. 

021 90030 6541 Zener Diode, 10 volt 

021 90030 6560 Diode, Rect, BYV29X-500. 

021 90030 6562 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
part. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
535 
531 
018 
018 
536 
531 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
020 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
138 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
555 
164 


90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90020 
90020 
90020 
11090 
97333 
02519 
90020 
12290 
00425 
02465 
76880 
23380 
27333 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
51090 
10010 
30133 
10620 
55680 
50112 
60682 
58280 
10070 
10070 
10630 
10630 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
08667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
42682 


20PT653R/37 (continued) 


6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6901 
6904 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
5: 7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7802 
7861 
7891 
7892 
7901 
9611 
9672 
9678 
СВА 


ВА5316. 
BAV'70 


Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 
Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Res, Zero ohm, "Chip" FNE 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, BC847B (COL) 
, BC857B (COL) 
NPN, BC847B (COL) 


PNP 


IC, TDA9577H/N1/AI/1130. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 ые EAT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, PNP, PDTA114ET 
Transistor, NPN, BU4508DX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, 
IC, TDA8359J/N2. b 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, ТСЕТ1103 (С) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FOPFON50. . 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC547B (COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. in sah tte dre se 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, М24С08-МВМ6. 
IC, HEF4053BT. 
IC, TDA9853H/V1. 
Transistor, NPN, 
Transistor, NPN, 
IC, AN7522N PH 


BC847B (COL) 
BC847B (COL) 


Coil, 27u, 10$ 
Coil, 22u, 10$ 
Coil, 22u, 10$ 


Main Chassis Assen y. 


Channel One Card Parts 


Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 


DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 


S 0211 
S 0212 
0214 
1606 
2691 
2692 
2693 
2694 
2695 
2698 
S 3500 
S 3501 
3685 
3691 
3693 
6691 
6692 
CBA 


Front Interface Panel Parts 
2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

Tact Switch. 
Cap, 220u, 20$, 
Сар, 47n, 10%, 
Сар, 47n, 10%, 
Сар, 47n, 10%, 
Сар, 47n, 10%, 
Сар, 1001, 10%, 
Res, ЗМЗ, 5$, 
Res, 3M3, 5$, 


25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 


Res, 560 ohm, s 
Res, 330 ohm, 5$, 
Res, 220 ohm, 5$, 


LED, LTL-10234WHCR қ 
IR Receiver, TSOP1836UH3V. 


Front Interface Panel Assembly 


ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
(part of Scan 4 Card Assemb 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 


$ак&Ё$} Part 
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ТТУ Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel 
ly) 


BC327=25 (COL) 


25v, Electrolytic. 


50v, Polyester 

1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9333 
9352 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
3139 


010 
849 
010 
010 
020 
010 
021 
021 
010 
010 
010 
TL 
010 
010 
010 
723 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
429 
671 
010 
010 
181 
018 
018 
018 
187 


025 
025 
025 
128 
025 
023 
023 
023 
023 
014 
242 
242 
011 
011 
011 
185 
127 
177 


10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
51557 
42030 
42150 
42150 
37112 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
60653 
19557 
42030 
42030 
41682 
22790 
22290 
22290 
21091 


16268 
16559 
06353 
02742 
32210 
04730 
04730 
04730 
04730 
01040 
13335 
13335 
05610 
03310 
02210 
69682 
54667 
26211 


Be sure to use exact replacement part. 


Side Jack Panel Parts 


Side Jack Panel Parts 


0232 Headphone Jack 
0250 A/V Jack 
0251 6 Pin Connector. 
0254 5 Pin Connector. 
0255 4 Pin Connector. 
1810 3 Pin Connector. 
1811 3 Pin Connector. еи" 
2171 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2172 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2173 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2174 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2176 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 
2177 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2178 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 
2179 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2180 Сар, 212, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2181 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . 
2802 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
3150 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3151 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
3152 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3153 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
3156 Res, 120 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3157 Res, 120 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3814 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3815 Res, 100K, 3 1/16W, Metalized Glass. 
3816 Res, 100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
3817 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3818 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3819 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3820 Res, 100K, 2% 1/16W, Metalized Glass. 
3821 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
4820 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
6161 Zener Diode, 6.8 volt. . . . 
7802 IC, HEF4053BT. 
CBA Side Jack Panel Zssombiy 

Subwoofer Panel Parts 

Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 


Top Control Panel Parts 


0215 3 Pin Connector. 

1091 Tact Switch. 

1092 Tact Switch. 

1093 Tact Switch. 

1094 Tact Switch. sU сы RS o uS e 20% 
3013 Res, 2K7, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 
3084 Res, 75 ohm, 1$, 1/8W, Metalized Glass 
3085 Res, 68 ohm, 1$, 1/8W, Metalized Glass 
3093 Res, 390 ohm, 1$, 1/8W, Metalized Glass 
3094 Res, 180 ohm, 1$, 1/8W, Metalized Glass 
3095 Res, 270 ohm, 1$, 1/8W, Metalized Glass 
4086 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

4087 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

4089 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

4090 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

CBA Top Control Panel Assembly 


Cabinet & Accessory Parts 


Cabinet & Acce 


S ACO1 AC Cord. E ы 
АСОЗ Anode Lead Spacer. 

АС04 Batteries for Remote Control тезш Еве 
АСО5 Cabinet Back Р 

S ACO9 CRT, A5IERF135X82. 

5 АС12 Degaussing Coil. | А 
AC13 Front Interface Panel bracket: 
AC14 Front Main PCB Bracket 
AC17 Owner's Manual "e 
AC19 Side Jack Panel Bracket. 

AC20A Cabinet Front. 

AC20B Chassis Guide. 

AC20B Chassis Guide. 

AC20C Light Guide. 

AC20D Nameplate. 

AC20E Power Button mo gm eS 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 
AC20J Top Control Assembly 


AC20J1 Top Control Br 


ssory Parts 


acket. 


AC20J2 Top Control Buttons. 


REMOTE Remote Control 
01. 


ЕВЕ, “RC19036001/ 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2412 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9333 
22529 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2322 
2322 
2322 
2322 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


3139 
3139 
9299 
3139 
9301 
3141 
3139 
3139 
3139 
3139 
3139 
2139 
31359 
3139 
3139 
3139 
2422 
3159 
3139 
3139 


3139 


026 
026 
025 
025 
025 
020 
020 
017 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
025 
017 
017 
017 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
010 
729 
177 


025 
128 
128 
128 
128 
734 
734 
734 
734 
734 
734 
021 
021 
021 
021 
187 


128 
124 
000 
124 
903 
058 
124 
124 
1:25 
124 
1:7:7 
124 
124 
124 
120 
177 
264 
177 
124 
124 


228 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
00725 
00725 
33310 
33310 
33310 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
22250 
22250 
42240 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
31210 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
26880 
60653 
26231 


16601 
02742 
02742 
02742 
02742 
62702 
67509 
66809 
63901 
61801 
62701 
90020 
90020 
90020 
90020 
20701 


76161 
17541 
65263 
43531 
81301 
20131 
32892 
45641 
30831 
37061 
53181 
25893 
45661 
41421 
01371 
58491 
00411 
56381 
39172 
39182 


86493 


21PT6331/44R - Manual no. 


Main Chassis Parts 


0022 
0040 
0118 
0122 
0123 
0127 
0129 
0136 
0137 
0138 
0139 
0141 
0152 
0153 
0211 
0218 
0232 
5 0254 
0280 
0320 
S 1000 
S S19 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1861 
2004 
2181 
2182 
2183 
2184 
2187 
2209 
2210 
2216 
2226 
2221 
2228 
2229 
2243 
2245 
2247 
2331 
2343 
2415 
2450 
2457 


2458 
S 2463 
S 2465 
2466 
2468 
2472 
2480 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
5 2500 


S 2503 
2509 


5 2515 
2520 
2564 
2590 
2606 
2691 
2803 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
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Main Chassis Parts 
Bracket. 

Cover, 3 Pin Cinch 
U-Cooling Plate. 
Heatsink "n 
Heatsink, Audio. 
Socket Fuse. 
NTC Holder 
IC-Spririg. 
Spring 
TE=SpPring; 
Spring 
IC-Spring. 
Cable, DIPMate, 
Cable, DIPMate, 
2 Pin Connector. 
A/V Jack 
Headphone Jack 

9 Pin CRT Socket 

4 Pin Connector. 
Factory Plate. 
Tuner, V+U, PLL 
Relay, 5 Amp, 12V. 
Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. A 
Ceramic Бозой и 
Cap, 47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
Сар, 282: +80/-20%, 10v, Ceramic 
Сар, (222, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Сар; 220n, +80/-20%, 16v, 
Cap, 1000u, 20$, 16v, 
Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 
Cap, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 
Cap, 820p, 5$, 25v, Ceramic. 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, 
Cap, 1000u, 20$, 16v, 
Сар, 10n, +80/-20% 1000v, 
Cap, 2n2, 10$, 2000v, Ceramic. 
Cap, 330p, 5$, 50v, Ceramic. 
Cap, 47u, 20$, 160v, 
Cap, 270n, 5$, 250v, 
ylene. | ЖЕ 
Сар, 212, 20%, 100v, 
Cap, 390p, 10$, 2000v, 
Сар, 9nl, 5$, 1600v, 
Сар, 15n, 10$, 400%, 
Сар, 33n, 10$, 400%, 
Cap, 10n, 10$, 100v, 
Cap, 47u, 20$, 25v, 
Cap, 33n, 10$, 250v, 
Cap, 4u7, 20$, 250v, 
Cap, 470u, 20$, 16v, 
Сар, 47u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 1000u, 20$, 16v, 
Cap, 470u, 16v, 
Cap, 470n, 275v, 
pylene 
Cap, 330u, 
Сар, 100n, 20%, 
pylene A 
Сар, 115, 205, 
Сар, 10n, 10$, 50v, 
Cap, 2u2, 20$, 25v, 
Cap, 330n, +80/-20%, 


6 Pin. 5 
5 Pin, 480mm 


514KHz5, 


Ceramic 


Polyester 
Polyester 


Electrolytic 
Polyester 


450v, 
275v, 
Ceramic. 
Ceramic. 


Electrolytic 
25v, 


50v, 


7638 


CSB503E58. 


Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 


а. 
Metalized BOISE 
А 


Polypropylene 
Metalized ы да-а 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Metalized Polypro 
Electrolytic 
Metalized Polypro 


Ceramic. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 


470n, 
220u, 20$, 
220n, 


+80/-205 


25v, 


fH0/—205 


10v, Ceramic. 
Electrolytic. 


16%, 


Ceramic. 


Safety Part 


242, +80/-20%, 
2u2, 20$, 50v, 
2u2, 20$, 50v, 
242, +80/-20%, 
1n8, 10$, 50v, 
150p, 5$, 50v, 
68n, 10$, 50v, 
68n, 10$, 50v, 
150p, 5$, 50v, 
1n8, 10$, 50v, 
242, +80/-20%, 
100u, 20$, 25v, 
100u, 20$, 25v, 
4u7, 20$, 50v, 
10u, 20$, 50v, 


10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Electrolytic 
Electrolytic 


Electrolytic. 
Electrolytic. 


3139 
3139 
S139 
3139 
3139 
2422 
3139 
3104 
3139 
3104 
3135 
3104 
24237 
3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3122 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
2020 


2222 
2020 
2020 
2020 
2222 
2222 
2222 
2020 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 


2022 
2020 


2222 
2020 
3198 
2020 
2222 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
2238 
3138 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


124 
124 
121 
121 
121. 
088 
120 
301 
121 
301 
011 
301 
тат 
121 
025 
026 
026 
500 
025 
120 
542 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
540 
024 
016 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
026 
016 
017 
016 
025 
017 
017 
026 
558 
558 
016 
021 


479 
021 
558 
301 
347 
347 
365 
021 
347 
021 
021 
021 
021 
021 


330 
024 


336 
554 
017 
021 
910 
017 
025 
017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
025 
025 
025 


part. 


2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2902 
2904 
2905 
2906 
2907 
2910 
2911 
2950 
2981 
2982 
2983 
2984 
3182 
3184 
3185 
3186 
3187 
3206 
3232 
3247 
3258 
3341 
3342 
3442 
3443 
3447 
3451 
3452 
3454 
3456 
3457 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3481 
3482 
3490 
3491 
3492 
3493 
3495 
3496 
3497 
3498 
3500 
3501 
3504 
3521 
3522 
3523 
3526 
3527 
3545 
3552 
3557 
3561 
3563 
3565 
3622 
3630 
3637 
3681 
3682 
3683 
3684 
3686 
3687 
3688 
3689 
3691 
3693 
3694 
3861 
3862 
3863 
3864 
3865 
3866 
3867 
3901 
3902 
3903 
3904 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


lu, 20%, 
4n7, 10$, 
Zan, 10%, 


470u, 20$, 


2u2, 20%, 


220n, 10%, 
+80/-20% 
1000u, 20$, 


220n, 


27n, 10$ 
1n2, 10$, 
27n, 10$, 
1n2, 10$ 
10n, 10%, 
10п, 10%, 
330р, 5%, 
10u, 20%, 


470р, 10% 


10u, 20%, 


470р, 10%, 


Jumper. 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
33K, 5%, 
2K2, 5%, 
270K, 5%, 
330K, 5%, 


1 ohm, 5%, 


1 ohm, 5%, 
Zero ohm, 
1M, 5% 

56 ohm, 


10 ohm, 5%, 


5К1, 1%, 
2K, 1%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
3K3, 5%, 
270K, 5%, 
6R8, 1$, 
6R8, 1$, 
3R9, 1$, 
18K, 1$, 
12K, 1$, 
8K2, 55, 
10K, 5%, 
820 ohm, 
6R8, 5%, 
22K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
12K, 5%, 
3M3, 5%, 
3M3, 5%, 
PTC, 


390K, 5%, 


47 ohm, 5%, 


OR15, 5%, 
OR22, 5%, 
270K, 5%, 
10K, 5%, 
1K, 5%, 
220 ohm, 
8K2, 5%, 
330 ohm, 
Zero ohm, 
470 ohm, 
75 ohm, 

180 ohm, 
270 ohm, 
390 ohm, 
390 ohm, 


9 ohm, 
22 ohm, 5%, 


50v, 
50v, 
25v, 
l6v, 
50v, 
50v, 


Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
gidebrol tic: 
Electrolytic 
Polyester 
16у, Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. . . . 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
ЕЧЕИ РИ 
Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 


l6v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 

1/3W, Metal Film 
"Chip" Jumper 


1/10W, Metalized Саон 


$, 1/4W, Carbon Film 
1/3W, Metal Film. 
3/5W, Metal Film 


3/5W, Metal Film. 


"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

1/6W, Carbon Film. 

1/8W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 

1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Metalized Glas 
1/3W, Metal Film 

1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 
265V. 

1/6W, Carbon Film 
1/8W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film. 
3/5W, Metal Film. 

3/5W, Metal Film. 

1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
5$, ІМ, Metal Film 
В? Jumper 
%, 1/16W, Metalizéd стаз 
$, 1/16W, Metalized Glass 
$, 1/8W, Metalized Glass 
$, 1/8W, Metalized Glass 
a 1/8W, Metalized Glass 
$, 1/8W, Metalized Glass 


Zero ohm, 
75 ohm, 1$ 


"Chip" Jumper 


1/8W, Metalized Glass 


68 ohm, 18, 


2K7, 15, 
330 ohm, 
220 ohm, 
AK7, 5%, 
100K, 5$, 
15K, 5$, 
1K2, 5%, 
100 onm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
3K3, 5%, 
ІК, 5%, 


1/8W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
2238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
2122 
2306 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2122 
3198 
2322 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2322 
2322 
3198 
2322 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
026 
580 
586 
580 
586 
017 
017 
016 
025 
017 
025 
017 
036 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
702 
021 
204 
204 
021 
021 
101 
204 
915 
915 
021 
021 
011 
730 
915 
915 
915 
215 
915 
011 
021 
021 
204 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
663 
011 
730 
204 
012 
012 
730 
021 
021 
011 
021 
012 
021 
021 
021 
734 
734 
734 
734 
021 
734 
734 
734 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 


51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
21020 
15642 
15624 
15642 
15624 
31030 
31030 
33310 
51090 
34710 
51090 
34710 
90010 
34730 
01510 
34730 
01510 
33330 
32220 
60274 
33340 
03108 
03108 
90020 
51050 
02081 
03109 
15102 
12002 
90020 
90020 
03320 
61274 
16808 
16808 
13908 
11803 
11203 
08220 
51030 
58210 
03688 
52230 
51040 
51040 
51230 
13335 
T3335 
00021 
02290 
61394 
03479 
11570 
12270 
61274 
51030 
51020 
02210 
58220 
13310 
90030 
34710 
37590 
61801 
62701 
63901 
63901 
90030 
67509 
66809 
62702 
33310 
32210 
34720 
31040 
31530 
31220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31020 
33320 
33320 
31030 


21PT6331/44R (continued) 


3905 
3906 
3907 
3981 
3982 
4214 
4341 
4388 
4431 
4470 
4601 
4613 
4808 
4812 
4817 
4819 
4820 
4827 
4876 
4879 
4906 
4982 
5202 
5241 
5342 
5445 
5453 
5457 
5461 
5471 
5480 
5500 
5520 
5861 
6181 
6453 
6460 
6463 
6476 
6485 
6487 
6500 
6520 
6541 
6562 
6567 
6570 
6691 
6692 
7200 
7450 
7515 
7521 
7560 
7602 
7861 
7901 
9001 
9181 
9182 
9183 
9184 
9192 
21.93 
9311 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9451 
9453 
9460 
9472 
9500 
9501 
9503 
9510 


Со, = 


Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metalized 
Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized 
Res, 8K2, 5%, 1/16W, Metalized 
Res, 120 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
Res, 120 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Coil, 22u. қ 

Transformer, LOT 

Coil, 22u, 5%. ж 2 128 
Coil, Linear Correction, 82а 
Transformer, Signal Driver, 
Coil, 609 20% 

Coil, 4u7, 5$. 


Mains Filter Es Let 
Transformer, SS42025-03. 


Coil, 


Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 


10u, 


Rect, 


Rect, 
Rect, 


Rect, 


5%. PLÈ de 
6.8 volt. 
5.6 volt. 
BY228/24. 
9.1 volt. 
15 volt 
BYV95C. 
BYV95A. 
Bridge Rect, 
Rect, BYV95A. 
9.1 volt. Я 
EGP20DL-5100. 
4.7 volt. 

6.2 volt. 


LED, LTL-10234WHCR 
IR Receiver. Ес а 
IC, TDA9577H/N1/AI/1130. 


Transistor, 
Optical Coupler, 
Transistor, 
IC, L78L33ACZ. 


PNP, 


FET, 


IC, M24C08-WBN6. 
IC, TDA9853H/V1. 


IC, AN7522N PH 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Safety Part 


PDTA114ET 
TCET1104 (G) 
STPIONKSOZFP. 


Glass 
Glass 
Glass 
Film. 
Film. 


SC10015-00 


GBU6JL-7002. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
2422 
3198 
2422 
2422 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
9340 
9322 
3198 
9335 
9335 
9322 
9335 
9322 
9322 
3198 
9322 
9322 
9322 
9352 
3198 
9322 
9322 
9322 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
036 
036 
532 
531 
018 
536 
531 
018 
535 
549 
531 
018 
020 
020 
299 
150 
010 
001 
000 
138 
000 
150 
164 
020 
163 
185 
127 
451 
010 
175 
196 
134 
154 
671 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


33320 
31030 
38220 
01210 
01210 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90010 
90010 
97333 
02519 
12290 
00425 
02465 
76880 
94213 
43567 
02462 
11090 
56880 
55680 
50112 
08685 
21590 
80133 
90133 
08667 
90133 
08685 
42682 
54780 
91685 
69682 
54667 
51557 
44010 
72667 
57687 
92676 
38682 
19557 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9511 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9528 
9530 
9612 
9613 
9614 
9617 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9654 
9657 
9658 
9659 
9660 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9671 
9674 
9675 
9676 
9679 
9680 
9686 
9687 
9688 
9690 
9691 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 
9822 
9825 
9828 
9829 
9831 
9832 
9837 
9838 
9839 
9846 
9847 
9849 
9850 
9851 
9852 
9853 
9856 
9860 
9861 
9862 
9864 
9865 
9868 
9873 
9877 
9903 
9904 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


21PT6331/44R (continued) 


9905 Wire Jumper. 
9911 Wire Jumper. 
9912 Wire Jumper. 
9913 Wire Jumper. 
9914 Wire Jumper. 
9915 Wire Jumper. 
9916 Wire Jumper. 
9918 Wire Jumper. 
9919 Wire Jumper. 
9920 Wire Jumper. 
9991 Wire Jumper. 
9993 Wire Jumper. 
9996 Wire Jumper. 
9997 Wire Jumper. 
CBA Main Chassis 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 
S ACO1 AC Cord. a we Set. Miers dre rae UT ЯР ei» St 
АС04 Batteries for Remote Control Transmitte 
ACO5 Cabinet Back Е 
ACO9 CRT, A51QDX992X003 
AC10 Customer Control Buttons 
S AC12 Degaussing Coil. АЕ di gt ee 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
AC17 Owner's Manual "EM 
AC20 Cabinet Front Assembly 
AC20A Cabinet Front. 
AC20B Chassis Guide. 
AC20C Light Guide. 
AC20D Nameplate. 
AC20E Power Button A x. 42.28 "x 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 
AC32 Yoke Wedge (2 Used). a OB Se, АЕ 2% 
REMOTE Remote Control Transmitter, RC19335004/ 
01. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3141 


2221 
2299 
3139 
9322 
31:33 
2422 
3135 
3121 
3121 
21:39 
23139 
3139 
3139 
3139 
2422 
3135 


2139 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


231 
000 
124 
182 
l1 
549 
013 
235 
237 
177 
124 
124 
120 
177 
264 
013 


228 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
58201 


00081 
65263 
40813 
97682 
60291 
45507 
01641 
20942 
53042 
60311 
37561 
41241 
01371 
60301 
00411 
00311 


86464 


5 = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


21PT633R85C 


Main Chassis Parts 


— Manual no. 


7638 


Main Chassis Parts 
0211 2 Pin Connector. 2422 
0212 2 Pin Connector. 2422 
0218 A/V Jack 2422 
0220 5 Pin Connector. 2422 
0221 2 Pin Connector. 2422 
0222 2 Pin Connector. 2422 
0232 Headphone Jack 2422 
0243 6 Pin Connector. 2422 
0244 5 Pin Connector. 2422 
0245 6 Pin Connector. 2422 
S 0254 9 Pin CRT Socket 2422 
0267 3 Pin Connector. 2412 
0280 4 Pin Connector. 2422 
S 1000 Tuner, V+U PLL қ 2422 
1002 SAW Filter, 45.75MHz 2422 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
S 1515 Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
1600 Tact Switch. 2422 
1601 Tact Switch. 2422 
1602 Tact Switch. 2422 
1603 Tact Switch. 2422 
1606 Tact Switch. . . . 2422 
1660 Crystal,  12MHz000 eh Eve Sha & “AAD? 
1861 Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 2422 
2004 Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2005 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 
2006 Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. . . 3198 
2007 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 
2008 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. . . 3198 
2009 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2181 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
2182 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
2183 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
2184 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2187 Сар; 242, +80/—20%, 10v, Ceramic . . 3198 
2202 Сар, d00n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . w 3198 
2203 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 
2204 Gap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 
2208 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. a = 3198 
2209 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 
2210 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 
2211 Сар, 470n, 480/-20%, 10v, Ceramic. . . 3198 
2216 Сар, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic « . 3198 
2217 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. bia x 3198 
2219 Cap, 220n, -80/-20$, 16v, Ceramic. . . 3198 
2226 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2227 Сар, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
2228 Cap, 820p, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
2229 Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2241 Cap, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
2242 Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
2243 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 2... 3198 
2244 Cap, 100n, 5$, 63v, Metalized Polyester 2222 
2245 Cap, 220m, +80/-20%, 16v, Ceramic. « 2 3198 
2247 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . . 3198 
2248 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
2249 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
2250 Сар, 2u2, 20%; 50v, Electrolytic 3198 
2252 Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
2253 Cap, 1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
2254 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 2... 3198 
2330 Сар, 100n, 10$, 250v, Metalized Polyest 
EL ха be do see wes yan ж CET A Gs ven kote 2.50, 12222 
2331 Cap; 10n, %80/-20% 10007, Ceramic. 2020 
2340 Cap, 10u, 20$, 250v, Electrolytic. w . 2020 
2341 Cap, 3n3, 10$, 500v, Ceramic 3198 
2342 Cap, 560p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2343 Cap, 2n2, 10$, 2000v, Ceramic. . . 2020 
2344 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 
2345 Cap, 10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 2020 
2405 Cap, 220u, 20$, 25v, Electrolytic. . . 3198 
2441 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 3198 
2443 Cap, 47n, 580/-20%, 50v, Ceramic 3198 
2444 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. . 3198 
2450 Cap, 47u, 20$, 160v, Electrolytic. ы . 2020 
2455 Cap, 47u, 20%, 25v, Electrolytic . 3198 
2457 Cap, 270n, 5$, 250v, Metalized Polyprop 
ylene. ID uM» 
2458 Сар, 2u2, 20%, 100v, Electrolytic. ~ . 2020 
2459 Cap, 680p, 10$, 500v, Ceramic. 3198 
2460 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
S 2463 Cap, 390p, 10$, 2000v, Ceramic 2020 
2465 Сар, 9nl, 5$, 1600v, Polypropylene 2222 
2466 Cap, 15n, 10$, 400v, Polyester . 2222 
2468 Cap, 33n, 10$, 400v, Polyester . 2222 
2471 Cap, 100n, 10%, 50v, Polyester . . . . 3198 
2472 Cap, 10n, 10$, 100v, Metalized Polyeste 2222 
2473 Cap, 100n, 10$, 63v, Metalized Polyeste 2222 
5 = Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
026 
025 
025 
025 
026 
025 
025 
025 
500 
020 
025 
542 
549 
549 
086 
1.32 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
016 
017 
017 
017 
017 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
026 
017 
017 
016 
017 
016 
025 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
025 
025 
017 
025 
021 
025 


479 
021 
019 
016 
558 
375 
347 
347 
014 
365 
365 


16269 
16375 
04742 
04853 
15503 
10646 
04747 
04854 
04853 
04854 
80076 
00725 
12479 
90098 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
32290 
33310 
33310 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
51090 
42240 
44740 
21020 
32230 
42240 
31010 
34720 
38210 
51090 
31520 
41050 
31030 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
34790 


90016 
91331 
46810 
01010 
90482 
90153 
90219 
90227 
01040 
85103 
75104 


part. 


2474 
2475 
24776 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2915 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2803 
2910 
2813 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
2981 
2982 
2983 
2984 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2n2, 
2n2, 
417, 
47а, 
470p, 
33n, 
4u7, 


10$, 
10$, 
19%, 
20$; 

105, 
105, 
20$, 
470u, 20$, 
47u, 20$, 
1000u, 
470u, 20$, 
ln; 10%, 
470n, 20$, 


10$, 
105, 
205, 
105, 
105, 
105, 
20$, 
10$, 
20$, 
10$, 
10$, 
10$, 
10$, 
10$, 
105, 
105, 
680p, 10$, 
100u, 20$, 
1n, 10$, 
100n, 10$, 
2u2, 20$, 
47u, 20%, 
lu, 20$, 
474, 20%, 
22u, 20$, 
330n, 
220n, 
100p, 
470n, 
33p, 
Tu; 
33p, 
lu, 
68p, 
68p, 
in, 
lu, 
Tu; 
220u, 
220n, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
1n8, 
150p, 
68n, 
68n, 
150p, 
1n8, 
2u2, 
100u, 
100u, 
4u7, 
10u, 
lu, 
417, 
22n, 
470u, 
2u2, 
220n, 
220n, 
1000u, 
lu, 20$, 
27n, 10%, 
1n2, 10$, 
27n, 10%, 
1n2, 10$, 
10u, 20%, 
10n, 10$, 
10n, 10$, 
330p, 5$, 
10u, 20%, 
470p, 10$, 
10u, 20$, 
470p, 10$, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
Ins; 
10n, 
22u, 
100n, 
5 
470p, 
2n2, 
in, 
10n, 
10n, 


55, 
5$, 
55, 


55, 
5$, 
105, 


205, 


20%, 
20%, 


10$, 
5%, 
10%, 
10%, 
5%, 
10$, 


205, 
205, 
20%, 
20%, 
20%, 
10%, 
10%, 
20%, 
20%, 
10%, 


20% 


500v, 


50v, 


50v, 


50v, 


+80/-205, 
+80/-20%, 


+80/-20%, 
50v, 
+80/-205, 
50v, 
+80/-205, 
50v, 
50v, 
50v, 
+80/-205, 
+80/-205, 


+80/-20%, 
-80/- 


-80/- 
-80/- 


-80/- 


-80/- 


50v, 


+80/-20%, 
20% 
50v, 


50v, 
50v, 


Ceramic. 

Ceramic. 

50v, Ceramic. 

25v, Electrolytic 

500v, Ceramic. 

250v, Polyester 

250v, Electrolytic. 
16у, Electrolytic. 
50v, Electrolytic 

, 16у, Electrolytic 
16у, Electrolytic. 

Ceramic. а 

275v, Metalized Polypro 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
1000v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
1000v, Ceramic 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Electrolytic 
16v, Ceramic 
2000v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic. 
Ceramic 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
1000v, Ceramic 
160v, Electrolytic 
Ceramic 
50у, Polyester 
25v, Electrolytic 
25v, Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic . 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Ceramic. = 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
25v, Electrolytic. 
16v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. A 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16v, Ceramic. 
, 16у, Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 


1000v, 
1000v, 
200v, 


16%, 
50v, 


50v, 


20$, 
20$, 
20$, 
50v, 
50v, 
20$, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
20$, 
25v, 
25v, 
50v, 
50v, 


50v, 

25v, 
l6v, 

50v, 
50v, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
2238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
017 
017 
016 
025 
017 
025 
017 


02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90213 
90856 
91577 
90854 
91049 
22572 
41020 


29148 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91358 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
44740 
23390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
32210 
42240 
22250 
22250 
22250 
52280 
52280 
22250 
15626 
31510 
06830 
06830 
31510 
15626 
22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
31030 
31030 
33310 
51090 
34710 
51090 
34710 


21PT633R85C (continued) 


3000 
3001. 
3002 
3003 
3004 
3005 
3182 
3184 
3185 
3186 
3187 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 
3209 
3212 
3213 
3217 
3218 
3219 
3226 
3232 
3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3331 
3332 
3333 
3334 
3339 
3336 
3340 
3341 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3481 
3482 
3484 
3488 
3490 
3491 


5 = 


Вез, 
Вез, 
Вез, 
Вез, 
Вез, 
Вез, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


100 ohm, 
100 ohm, 
Zero ohm, 
1K5, 5$, 
8K2, 5$, 
100 onm, 
Jumper. 
47K, 5$, 
150 ohm, 
A7K, 5$, 
150 ohm, 
390 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
22K, 5%, 
33K, 5%, 
1K, 5%, 
220 ohm, 
68 ohm, 
470 ohm, 
560 ohm, 
330K, 5%, 
82K, 5%, 
2K2, 5%, 
560 ohm, 
2K2, 5%, 
100 ohm, 
22K, 5%, 
27K, 5%, 
820 ohm, 
39K, 1%, 
10K, 5%, 
270K, 5%, 
33K, 5%, 
820 ohm, 
100 ohm, 
1K, 5%, 
10M, 5%, 
330K, 5%, 
470K, 5%, 
100 ohm, 
1K, 20%, 
100 ohm, 
1K, 20%, 
100 ohm, 
1K, 20% 


10 ohm, 5%, 
5%, 
0,33W 
5%, 


1 ohm, 
ІК, 5%, 
1 ohm, 
1K5, 20$, 


33 ohm, 5$, 
1MA/50V, Max 115V. 
33 ohm, 5$, 


100 ohm, 
Zero ohm, 
1M, 5% 
ТЭК; 5*9; 
5K6, 5$, 
56 ohm, 
820 ohm, 
68 ohm, 


5К1, 1$, 
1K, 5$, 
2K, 1$, 
6R8, 5$, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
1K, 5$, 
15K, 5$, 
3K9, 5$, 


33 ohm, 5$, 


27K, 1$, 
3K3, 55, 
270K, 55, 
6R8, 15, 
6R8, 15, 
3R9, 15, 
2K2, 15, 
2K2, 15, 
150 ohm, 
150 ohm, 
2K7, С 
18K, 1$, 
12K; 1%; 
3K9, ML 
4R7, 55, 
8K2, ad 
10K, 5$, 


55, 
33 ohm, 5$, 
10 ohm, 5$, 


Film. 
Film. 


$, 1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 
"Chip" Jumper 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
$, 1/6W, Carbon 


5 
55 


Glass 
Glass 
Film. 
Glass 
Film. 
Glass 
Film. 


Film. 
Film. 


1/16W, Metalized 
$, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
5, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
a 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film 


$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

1/2W, Metal Film. 
1/3W, Metal Film 


1/3W, Metal Film 
1/2W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film 
5$, 1/10W, Metalized Glas 


"Chip" Jumper 


1/10W, Metalized Glass: 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/4W, Carbon Film 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 
1/3W, Metal Film. 
3/5W, Metal Film 


1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film. 


1 1/3W, Metal Film 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


1/6W, Carbon Film 


1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/8W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
1/10W, Metalized 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 


Film. 
Film. 
Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
4822 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
3198 
2306 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


011 
011 
021 
021 
021 
011 
036 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
011 
704 
021 
702 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
052 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
101 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
730 
215 
915 
315 
915 
215 
011 
011 
021 
915 
915 
011 
207 
011 
021 


01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
90010 
34730 
01510 
34730 
01510 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
30230 
32220 
35610 
32220 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
60274 
33330 
08210 
01010 
31020 
31060 
33340 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
10108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
02081 
08210 
06890 
03390 
03109 
15102 
01020 
12002 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
03320 
61274 
16808 
16808 
13908 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
11803 
11203 
03920 
03478 
08220 
51030 


part. 


3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
22209 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
2948 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 
3562 
3566 
3569 
3580 
3594 
3595 
3596 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3636 
3637 
2639 
3640 
3681 
3682 
3683 
3684 
3686 
3687 
3688 
3689 
3691 
3693 
3694 
3861 
3862 
3863 
3864 
3865 
3866 
3867 
3901 
3902 
3303 
3904 
3305 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


820 ohm, 
6R8, 55, 
4R7, 55, 
22K, 55, 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
12K, 5$, 

3M3, xiu 
3M3, 5$, 
PTC, 


1M5, 5%, 


3 ohm, 


5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 

1/10W, Metalized Glass 

, 1/10W, Metalized Glass. 
, 1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 
144V. 

1/2W, Мактый: Elie 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


220 ohm, 
NTC, 
270 ohm, 
1K2, 5%, 
4R7, 5%, 
330K, 5$ 
100 onm, 
56K, 5$, 
1K, 5$, 

OR1, 5%, 
OR33, 5% 
Zero ohm, 
ATK, 5%, 
10K, ки 
AK7, 5%, 
2К2, 5%, 
470 ohm, 
1K5, 5%, 
82K, 15, 
AK7, 1$, 
270K, 5$ 
15K, 5%, 
10K, 5%, 
1K, 5%, 

100 ohm, 
12K, 5%, 
5K6, 5%, 
330 ohm, 
2K2, 5%, 
5K6, 5%, 
47K, 5%, 
330 ohm, 
220K, 5% 
220K, 5% 
100 onm, 
100 ohm, 
4K7, 5%, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K, 5%, 

8K2, 5%, 
100 ohm, 
6K8, 5%, 


Zero ohm, 


AK7, 5%, 
100 onm, 
100 onm, 
AK7, 5%, 
4K7, 5%, 
10K, 5%, 
470 ohm, 
Zero ohm, 
1K, 5% 

75 ohm, 


Zero ohm, 


8K2, 
180 
270 
390 
390 


5%, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


Zero ohm, 


75 ohm, 

68 ohm, 

2K7, 1%, 
330 ohm, 
220 ohm, 
AK7, 5%, 
100K, 5% 
15K, 5%, 
1K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 onm, 
3K3, 5%, 
1K, 5%, 

3K3, 3v 
3K3, 5$, 
10K, 5, 
3K3, 5$, 


4R7, 


20%, 1/2W, Carbon Film 
20%, 3W1. 

53, 1/6W, Carbon Film. 

1/10W, Metalized Glass 

1/6W, Carbon Film. У 

, 1/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 

, 3/5W, Metal Film. 

"Chip" Jumper Я 
1/10W, Metalized РИ 
1/10, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 

, 1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 

1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 

$, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Cias 

, 1/10W, Metalized Glass. 

, 1/10W, Metalized Glass. 

$, 1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 

%, 1/16W, Metalized Glas 
1/6W, Carbon Film. 

"Chip" Jumper 
1/16W, Metalized 
5$, 1/6W, Carbon 
5$, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glas 
"Chip" Jumper A 

1/10W, Metalized Е. 

%, 1/16W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper 

1/6W, Carbon Film. Я 
5, 1/8W, Metalized Glass 
$, 1/8W, Metalized Glass 
$, 1/8W, Metalized Glass 
$, 1/8W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper 

1$, 1/8W, Metalized Clas 
5, 1/8W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 
5$, 1/16W, Metalized Glas 

$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 

, 1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 

1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


Glass 
Film. 
Film. 
Glass 


3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2122 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2322 
2322 
3198 
2322 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
734 
734 
734 
734 
021 
734 
734 
734 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


58210 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
13335 
13335 
00019 
131539 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
51230 
55620 
13310 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
90030 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
34710 
90030 
51020 
37590 
90030 
08220 
61801 
62701 
63901 
63901 
90030 
67509 
66809 
62702 
33310 
32210 
34720 
31040 
31530 
31220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 


21PT633R85C (continued) 


3906 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31030 6468 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . . 3198 010 10630 
3907 Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 38220 6470 Diode, Signal, BAV99 . . . . . . . . . 3198 010 10620 
3981 Res, 120 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 011 01210 6476 Zener Diode, 15 volt w . . . . . . « » 3198 010 21590 
3982 Res, 120 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 011 01210 6481 Zener Diode, 5.6 volt. . . . . . . . . 3198 010 25680 
4001 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 6482 Zener Diode, 9.1 volt. . . . . . . . . 9331 177 80133 
4002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 6483 Zener Diode, 33 volt . . . . . . . . . 3198 010 23390 
4214 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 6485 Diode, Rect, BYD33J. . . . . . .. .. 9337 234 20133 
4216 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 6486 Diode, Rect, EGP20DL-5100. . . . . . . 9322 164 42682 
4341 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90020 6487 Diode, Rect, BYD33D. . . . . . .. .. 9337 234 00133 
4388 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90020 6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100. . . . . .. 9322 164 42682 
4431 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90020 6500 Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. . . . 9322 138 08667 
4470 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90020 6520 Diode, Rect, BYD33D. . . . . . .. . . 9337 234 00133 
4601 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 6523 Diode, Signal, 1N4148. . . . . . . . . 3198 010 10010 
4608 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 6524 Diode, Rect, 1N5062. . . . .. .. .. 3198 010 10120 
4609 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 6525 Diode, Rect, 1N5062. . . . .. .. .. 3198 010 10120 
4613 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 6526 Zener Diode, 22 volt . . . . . . . . . 3198 020 52290 
4614 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 6540 Zener Diode, 6.2 volt. . . . . . . . . 9331 668 30133 
4615 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 6541 Zener Diode, 10 volt . . . . . . . . . 3198 020 51090 
4616 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 6560 Diode, Rect, BYV29X-500. . . . . .. . 9340 555 59127 
4617 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90020 6562 Diode, Rect, EGP20DL-5100. . . . . . . 9322 164 42682 
4619 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 6563 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . . 3198 010 10630 
4622 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 6565 Diode, Signal, BAV7O . . . . .. .. . 9331 849 10215 
4623 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90020 6566 Diode, Signal, 1N4148. . . . . . . . . 3198 010 10010 
4691 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 6569 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . . 3198 010 10630 
4692 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 6570 Zener Diode, 6.8 volt. . . . . . . . . 3198 020 56880 
4693 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 6580 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . . 3198 010 10630 
4808 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 6691 LED, LTL-10234WHCR . . . . . . . . . . 9322 185 69682 
4812 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 6692 IR Réceivef. e so ж e wow 4 з so wo. Q322 127 54667 
4817 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90020 
4819 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 6904 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90020 
4820 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 7200 IC, TDA9577H/N1/AI/1130. . . . чв. . . 9352 731 51557 
4827 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 7201 Transistor, NPN, BC847B(COL) . . .. . 3198 010 42030 
4830 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 7204 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . .. . 3198 010 42150 
4865 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 7330 ТС; TDA6107JF/N3 < ata æ e даа w ou, 033999) 0 31 
4876 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 7441 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . .. . 3198 010 42150 
4879 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 7443 Transistor, PNP, BC557B(COL) . . .. . 3198 020 40110 
4883 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90020 7450 Transistor, PNP, РОТА114ЕТ . . . . . . 3198 010 44010 
4901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 7460 Transistor, NPN, BU4508DX. . . . . .. 9340 550 92127 
4903 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 7461 Transistor, NPN, BC337-25(COL) . .. . 3198 020 43530 
4906 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90020 7462 Transistor, NPN, PDTC1432T . . . .. . 9340 547 00215 
4924 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90020 7463 Transistor, PNP, BC327-25(COL) . .. . 3198 020 43430 
4925 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90020 7471 IC, TDA8359J/N2. . неа > > e . 9352 701 64112 
4982 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90020 7480 Transistor, NPN, BD135 . . .. .. .. 3198 020 41010 
5001 Coil, 27а, 10% wow wote e 2&4 5“ “ & 3198 018 22790 7482 Transistor, NPN, BD135 . . .. . . . . 3198 020 41010 
5002 Coil, 820n, 10$. . . . . . . . . . . . 3198 018 18270 5 7515 Optical Coupler, TCET1103(G) . . . .. 9322 140 14667 
5201 Coil, 6u8, 5$. . . . . . . . . . . . . 3198 018 16880 7520 TO pe ВАО TPP N it: Love de чш зш D tay в. GC! ODE 673 TOOL 
5202 Wire Jumper. сз SÈD ue Gin Dan а odes ft 3198036 90010 7521 Power FET, FQPF9N50. . . . . . . . . . 9322 187 16687 
5204 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. . . . 3198 018 90020 7522 Transistor, NPN, BC847B(COL) . . .. . 3198 010 42030 
5205 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. . . . 3198 018 90020 7540 Transistor, NPN, BC547B(COL) . . .. . 3198 020 40030 
5206 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. . . . 3198 018 90020 7541 Transistor, NPN, PDTCII4ET . . . . . . 9340 310 10215 
5241 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 7542 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . .. . 3198 010 42150 
5242 Coil, Du. So. an ci ek re ао 131987018, 11090 7560 IC, L78L33ACZ. di ten se ны dew. 9322-134 926706 
5342 СО 22... lan м © eo XO d.c ma BE, - 2422 1535 97333 7561 Transistor, NPN, PDTC1432T . . . .. . 9340 547 00215 
5445 Transformer, LOT . . . . . .. .. e . 2422 531 02519 7580 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . .. . 3198 010 42150 
5452 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. . . . 3198 018 90020 7602 IC, M24C08-WBN6. . . . . . . . . . . . 9322 154 38682 
5453 GO, 2015-2855 що е эй е мю van ven tow 294199; 01-8: 12290 7861 IC; ПОЛОВОЕ “ыы dk uit оке 5 xU SR на. ж 9357-671-19557 
5457 Coil, Linear Correction, 82u . . . . . 2422 536 00425 7901 IC, AN7522N PH . . . . . . . . . . . . 9322 181 41682 
5461 Transformer, Signal Driver, SC10015-00 2422 531 02465 9001 Wire Jumper. e s s . . . . . . . . s . 3198 036 90010 
5471 Coil, 6u8, 20$ . . . . . . . . . . . . 3198 018 76880 9181 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
5472 Coil, 343, 10$ . . . . . . . . . . . . 3198 018 23380 9182 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
5480 Gol, “Ault, Био ee М wwe ж xw 2422. 535 94213 9183 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
5501 Mains: Filter 4 oe ы ш v дно 2422549. 43432 9184 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
5520 Transformer, SS39009-04. . .. .. .. 2422 531 02459 9192 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
5521 Fixed, Inductor, 100MHz, 508. . . . . 3198 018 90010 9193 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
5560 Fixed, Inductor, 100MHz, 508. . . . . 3198 018 90010 9311 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
5561 СОШ, Үш, “852 Ева 2 W kankan YOn wè xw 2422: 535 953690 9312 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
5562 Fixed, Inductor, 100MHz, 508. . . . . 3198 018 90010 9406 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
5564 Fixed, Inductor, 100MHz, 508. . . . . 3198 018 90010 9407 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
5602 Coil, 506, 5$. s sre ew 54 сна s 3198 018 15680 9408 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
5603 Coil, 5u6, 5$. . . . . . . . . . . . . 3198 018 15680 9409 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
5604 Сол, Su6,.:B$.- x uw wok %-Уй лш у а xw 3498::018: 15680 9410 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
5861 Coil, Du БӘ жз оа. Де ш cd wey ws 3198: OLS I1090 9411 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
6001 Zener Diode, 33 volt . . . . . . . . . 3198 010 23390 9412 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
6181 Zener Diode, 6.8 volt. . . . . . . . . 3198 020 56880 9413 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
6201 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . . 3198 010 10630 9415 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
6202 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . . 3198 010 10630 9416 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
6206 Zener Diode, 6.8 volt. . . . . . . . . 3198 020 56880 9417 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
6331 Diode, Signal, BAV21 . . . . . . . . . 3198 010 10070 9418 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
6332 Diode, Signal, BAS316. . . . .. . . . 3198 010 10630 9419 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
6333 Diode, Signal, BAV21 . . . . . . . . . 3198 010 10070 9421 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
6335 Diode, Signal, BAV21 . . . . . . . . . 3198 010 10070 9422 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
6445 Zener Diode, 10 volt . . . . . . . . . 3198 020 51090 9423 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
6447 Diode, Signal, 1N4148. . . . . . . . . 3198 010 10010 9425 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
6448 Zener Diode, 6.2 volt. . . . . . . . . 9331 668 30133 9427 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
6449 Diode, Signal, BAV99 . . . . . . . . . 3198 010 10620 9451 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
6453 Zener Diode, 5.6 volt. . . . . . . . . 3198 020 55680 9453 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
6460 Diode, Rect, BY228/24... w 4 4.6 . . 9340 559 50112 9460 Wire Jumper. . s . . = . . . . i . . . 3198 036 90010 
6461 Diode, Rect, RGP30J-L7004. . .. . . . 9338 617 60682 9472 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
6463 Zener Diode, 9.1 volt. . . . . . . . . 9322 150 08685 9500 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
6465 Diode, Signal, BAV21 . . . . . . . . . 3198 010 10070 9501 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
6466 Diode, Signal, BAV21 . . . . . . . . . 3198 010 10070 9503 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
6467 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . . 3198 010 10630 9506 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 


5 = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


21PT633R85C (continued) 


9507 Wire Jumper. . . e 2 2 2 oe e о 2198 036 90010 9868 Wire Jumper. d- s e ow WA Meca e e вок 3198 036 90010 
9510 Wire Jumper: wv woe а X evo Wa. 0199 035. 900 LU 9873 Wire Jumper. . cock a ае ЛЕ ғ ғ њ 31986 036 90010 
9511 Wire JumpeB. ыз жш шешсе амы ызы 2199 036. 90010 9877 Wire Jumper. м» ғ x 04. 9099.29; v; ee 31986 036 90010 
9512 Wire рай... dcl eode decem жое Soe 3108.036 90010 9901 Wire Jumper. 2-5 «06-3 «cw “an wè, yan av ow... 31986 036 90010 
9513 Wire Jumper. . . 99 98 3 а 4 ee 13198: 036 90010 9902 Wire Jumper. . w Qo ow. qo о a & 3198 036 90010 
9514 Wire Jumper. ............._ 3198 036 90010 9903 Wire Jumper. qus ыы аб a? san Ux ue к. wc 3198 036 90010 
9515 Wire JgülpeE аз“ эз fè la X evo 3199: 035. 90010 9904 Wire Jumper. ue ce dece ыы X uec 3198 036 90010 
9516 Wire JumpeBÉ. ы 4 ро ать мы 240 32199 036. 90010 9905 Wire Jumper. ............._ 31986 036 90010 
9518 Wire JUtpeT.'. = s cle ж ш еек 3108.036 90010 9911 Wire Jumper. . . so eo еа чк бед = а 31986 036 90010 
9520 Wire Jumper. . 55% 37e ва ағ» 3198 036 90010 9912 Wire Jumper. . w Qe wo 2 goa d cv a 23198 036 90010 
9521 Wire Jumper. 2” 5 ы 9o Xe uwe cw wow» 3198 036 90010 9913 Wire Jumper. Sus ызы ы san Fan > ww — 3198 036 90010 
9522 Wire Jumper: ww so a ard: фа X evo W. 199035. 900 L0 9914 Wire Jumper. ve е ыы X uec 31986 036 90010 
9524 Wire JumpeBÉ миым 2.8 а шесе ыы ызы 32199 036. 90010 9915 Wire Пипрег; мы» ғ» m BE 909.29; co v; е. 3198 036 90010 
9528 Wire JUtpeT.'. ook cle eode deck жое Soe 21990. 036" 90010 9916 Wire Julperzs 2-5 be ee w “an wan, yan av ow... 9599 026 90010 
9530 Wire Jumper. 52-55 £23 ва 4 24 31986 036 90010 9918 Wire Jumper. . We 4. W aoa d vow 3198 036 90010 
9611 Coil; 2740, LOZ we uu аа S99 018 22790 9919 Wire Jumper. qus ызы ses e вә san Ux ue з. wc 3198 02936-90010 
9612 Wire Әппревк s s s a carw e la X eso w. 3198 O36. 90010 9920 Wire Jumper. ue a veb, ыы 55 е. 31986 036 90010 
9613 Wirte JumpeB - Мола а Soaks амы ызы 10199036. 90010 9991 Wire Jumper. . . ғы x 04. 909.29; o v; е. 31986 036 90010 
9614 Wire рай... = s srna m de dece жое a 21990. 036- 90010 9993 Wire Julperz e -< e <o t «ow “an wè, yan av ow... 94599 036 90010 
9617 Wire: Jumper. . 54-55 43.25 5“ ағ» 3198 036 90010 9994 Wire Jumper: . . 4 ow s W coe 4.0 W 4 > 31986 036 90010 
9619 Wire Jumper. е ri kwew waw 3198 036 90010 9996 Wire Jamper. 25 e w ses e a? san Ux ue o. ww! 3198 03236-90010 
9620 Wire Jumper: хз se ea € la X sevo W. :3198::036. 90010 9997 Wire Jumper. ............._ 3198 036 90010 
9621 Wire Jumper. 2 е “о ылы ла 302 31986 036 90010 CBA Main Chassis Assembly. 24: . . sw. . . . 3141 058 57931 
9622 Wire JütpeT.'. = s sna eode be ena жое cow 21990. 036- 90010 
9623 Wire Jumper. «w, . w lèn кв Bok bo ce 3198 036 90010 Channel One Card Parts 
9626 Wire Jumper. uxo ok ы Wd» woke wo ж 3198 036 90010 Channel One Card Parts 
9627 Wire Jumper: аз“ эз а X evo W. :S198::036: 90010 
9628 Wire ООВ мно ро ать ыы 240 23199 036. 900010 2D 3 Line Comb Filter Parts 
9629 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2D 3 Line Comb Filter Parts 
9631 Wire Jumper. . 52-55% «669% ва Soe 13198: 036 90010 
9632 Wire Jumper. м oem Bi ele wow w 31986 036 90010 DAF Panel Parts 
9633 Wire Jumperi w ез “ез 00€ la tak о 2198036- 90010 DAF Panel Parts 
9637 Wire QJumpeBc afe woe в шесе ae we БЕН 036 90010 
9638 Wire Ира: ok зе jak dan taye жое ы 310868036 90010 DVD Eject Panel Parts 
9639 Wire атре: „2. Ky setè 22575, Ала aa 3198 036 90010 DVD Eject Panel Parts 
9640 Wire Jumper. м.а Sab ele W а ы 3198 036 90010 
9641 Wire Jumperi сс so so “ез 4 la od vayan BS. BILGE 035.9000 DVD Interface Panel Parts 
9642 Wire Пре. абы dre s шесе ауы” сылы 32199 036 90010 HUD: Interface Panel Parts 
9643 Wire Тппрет e s sra ao w asena жое бы 3198-036 90010 
9648 Wire Jumper. 5 Бо LES W, a aT Ae vè We 33198036: 90010 Front Interface Patel pacts 
9650 Wire JAN М n ox €. x60. we cv м 399 02356-90010 Front Interface: Panel parts 
9654 Wire Әппрек сс «595093 4 а tuk. a Be. 2198036- 90010 
2. = ое. 2. d 1. ITV Front Jack Panel Parts 

TVS JUMPS s и аа в den ta жоё ee a 
9659 Wire Jumper. . ............ 3198 036 90010 I А Ser d 
9660 Wire Jumper. . . . . n m n + ..... 3198 036 90010 Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
9664 Wire Jumperi сс ез ез 4 la ёзу о 3198036- 90010 Wet 1 Panel (park of Sean. 4 Саға ASSemb 
9665 Wite QJumpeBo of u 4 а шесе av lS uoce. 32198 036 90010 ia 
9666 Wire JJUfpeT.. а srn a ao w dan taye жое бы 3198-036 90010 
9668 Wire Jumper. . . . . 4 m + + ..... 3198 036 90010 Scan d база (Bart of Scan 4 Card Assenbly) 
9669 Wire Jumper. 2” аа а ео» 3 ws w 3198 036 90010 
8670- “Wire НОЕ: з жез 4 & eke ва. 3198035790010 ОСО БЕНО РУКЕ Oh НО ВО enn 
9671 Wite JumperÉo'uencurl1e a шесе AY lS сызы 32199 036 90010 У) 
9672 Coil; 220, 10% у а ж ж ская жою фо ы 20190. О18 22290 : 
9674 Wire Jumper. s . . . y . . . . . . . . 3198 036 90010 Side Jack Panel Parts 
9675 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 за ара трапа Parcs 
9676 Wire JühlpeEs we s s ези з а ooo Wa. 31980365 90010 
9678 Coll; 22u, 10S: v Los. uox 209 92» 19801829290 ворисевек Бапа Parts 
9679 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 Subwoofer Panel Parts 
9680 Wire Jumper. . 52-55 x 0797 Ка За 31986 036 90010 
9686 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 Top Control Panel Parts 
9687 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 Top Control Panel Parts 
9688 Wire Чїйрет. of u 4 e a шешсе av lS а 20: 2198 036 90010 
9690 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 Cabinet & Accessory Parts 
9691 Wire Jumpers vè. . <b. 4 «669s ow 8 > 13198: 036 90010 Cabinet & Accessory Parts 
9695 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 S АСОТ АС Сока, ыссы ә о ve cw wow US vem А3350. 50:203831. 
9697 Wire Jumper. . & «aad. 4 % dan . . . 3198 036 90010 ACO3 Anode Lead Spacer (3 Used) · . 3135 014 04471 
9698 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 АС04 Batteries for Remote Control Transmitte 9299 000 65263 
9699 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 ACO5 Cabinet Back . . . . . . . . . . . . . 3139 124 40813 
9821 Wire Jumper. . 4.45.46 w i554. Vox 4d 3198 036 90010 S ACO9 CRT, A5IQDX992X001 . . . . . . . . . . 9322 182 96682 
9822 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 AC10 Customer Control Buttons . . . . . . . 3139 177 60291 
9825 Wire Jumper. v €x aad o 0 x ves Wow. 3198 036 90010 S AC12 Degaussing Coil. . . . . . . . . . . . 3139 128 23841 
9828 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 AC17 Owner's Manual . . . . . . . . . . . . 3121 235 20731 
9829 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 AC20 Cabinet Front Assembly . . . . . .. . 3121 237 53041 
9831 Wire Jumper. . 4.45.46 зы ww 3198 036 90010 AC20A Cabinet Front. . . . . . . . . . . . . 3139 177 60311 
9832 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 AC20B Chassis Guide. s . . . ж s . . . . . . 3139 124 37561 
9837 Wire Jumper. v €x aed V ow ve oe Wow. 3198 036 90010 AC20C Light Guide. . . . . . . . . . . . . . 3139 124 41241 
9838 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 AC20D Nameplate. . . . . . . . . . . . . . . 3139 120 01371 
9839 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 АС20Е Power Button © w w . a e © око c. 3139 177 60301 
9846 Wire Jumper. . 52455 x 7379 5“ 8X e 3198 036 90010 АС20Н Speaker, 16 ohm, SW (2 Used) . . . . . 2422 264 00411 
9847 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 REMOTE Remote Control Transmitter, RC19335004/ 
9849 Wire Jumper. ........... . . 3198 036 90010 01................... 3139 228 86463 
9850 МЕ afe dre a шешсе ауы сызы 32198 036 90010 
9851 Wire Тппрет o£» и. ao а жое ow 3108036 90010 
9852 Wire Jumper. . 545% c 7709 4 ow 8X > 3198 036 90010 
9853 Wire Jumper. ............._ 3198 036 90010 
9856 Wire Jumperi ow ез card, 00€ la od vayan Me. BILGE 1035. 900 LO 
9860 Wire QJumpeB. afe dre a шешсе av lS ВБ 32199 036 90010 
9861 Wire Ира: o£ sr a иж dan tayè жое ow 3198:036 90010 
9862 Wire Jumper. vè. 525% o 797 9 5 - 5X e 31986 036 90010 
9864 Wire Jumper. ............._ 31986 036 90010 
9865 Waive Jumper: we зе 4 ғ noXv nue 20499035. 90010 


5 = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


21PT6431/44R - Manual no. 


Main Chassis Parts 


0122 
0123 
0127 
0129 
0136 
0137 
0138 
0139 
0141 
0152 
0153 
0211 
0212 
0220 
0221 
0223 
0225 
0229 
0239 
0244 
S 0254 
0267 
0269 
0280 
0320 
S 1000 
1200 
S X515 
1606 
1811 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2141 
2143 
2150 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2213 
2214 
2215 
2216 
2214 
2219 
2220 
2221 
2226 
2221 
2228 
2229 
2241 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2254 
2330 


Сұ, = 


Main Chassis Parts 
Heatsink бт % 
Heatsink, Audio. 


7638 


Socket Fuse. 

NTC Holder 

IC-Spring. 

Spring hob. % 

ТС-Әргіпа%. 522% % 

Spring for Bracket 

IC-Spring. РЕ 

Cable, DIPMate, 6 Pin. . . . 
Cable, DIPMate, 5 Pin, 480mm 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

A/V Jack 

SVHS Jack. 

3 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

9 Pin CRT Socket 

3 Pin Connector. 

Jack Ae чё YS а 

4 Pin Connector. 

Factory Plate. 

Tuner, V+U, PLL 5-4 

Filter, Ceramic, 4MHz5 

Relay, 5 Amp, 12V. 

Tact Switch. 

3 Pin Connector. E. wi. vp wp. wm ovi 
Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 
Cap, 47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. А 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Сар, 22р, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Сар, 2122; %80/-20%; 10v, Ceramic 
Сар, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 242, 480/-20%; 10у, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Сар; 1212: +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Сар, 212, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Сар; l00n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Сар; 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Сар; l00n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Сар, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. A 
Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. A 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, 820p, 5%, 25v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. EP 
Cap, 100n, 5$, 63v, Metalized Polyester 
Сар, .220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 

Сар, 242, 20$, 50v, Electrolytic 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper Я 
Сар, 100n, 10$, 250v, Metalized Poly 
er. 


Safety P 


art 


3139 
3139 
2422 
3139 
3104 
3133 
3104 
3122 
3104 
3139 
3133 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
3122 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
2238 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2222 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 


2222 


Be sure to use exact replacement 


121 
121 
088 
120 
301 
121 
301 
121 
301 
121. 
121 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
020 
025 
025 
500 
020 
026 
025 
120 
542 
549 
132 
128 
020 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
017 
014 
017 
016 
017 
016 
025 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 
021 


368 
part. 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2902 
2503 
2505 
2507 
2508 
2509 


2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2609 
2612 
2613 
2615 
2619 
2691 
2802 
2905 
2810 
2813 
2816 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 
10u, 20%, 250v, Electrolytic. 
3n3, 10%, 500v, Ceramic 
560p, 5%, 50v, Ceramic. 
2n2, 10%, 2000v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
330p, 5%, 50v, Ceramic. A 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
270n, 5$, 250v, 
20$, 100v, Electrolytic. 
10$, 500v, Ceramic. 


2u2, 
680p, 


Metalized Polyprop 


100p, 5$, 50v, 
390p, 10%, 
911, 5%, 
15n, 10$, 
33n, 10$, 
100n, 10$, 
10n, 10$, 
100n, 10$, 
2n2, 10$, 
2n2, 10$, 
4n7, 10$, 
47u, 20$, 
470p, 10$, 
33n, 10$, 
4u7, 20$, 
470u, 20$, 
47u, 20$, 50v, 
1000u, 20$, 
470u, 20$, 
1n, 10$, 500v, 
470n, 205, 


50v, 
50v, 
50v, 
25v, 


2n2, 
2n2, 
330u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
100n, 


10$, 
205, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, 
20%, 50v, 
10%, 50v, 
20%, 50v, 
10%, 
10$, 


1n5, 

10n, 

22u, 

100n, 
ANS» 

470p, 10%, 
2n2, 10%, 
1n, 10%, 

10n, 10%, 
10n, 10%, 
680p, 10%, 
100u, 20%, 
1n, 10$, 50v, 
100n, 10$, 
2u2, 20$, 
47u, 20$, 
lu, 20$, 

47u, 20$, 
22u, 20$, 
330n; 
220n, 
100p, 5$, 
470n, 
33p, 5%, 
33p, 5%, 
68p, 5%, 
68p, 5$, 50v, 
1n, 10$, 50v, 
lu, +80/-20%, 
220u, 20$, 
220n, 
220n, 
2u2, 

2u2, 

470n, 
2u2, 

2u2, 

2u2, 


50v, 
50v, 

50v, 

50v, 


25v, 
25v, 
50v, 
16%, 
50v, 


50v, 


50v, 
50v, 
50v, 


+80/-20%, 
+80/-20%, 


+80/-20%, 
20$, 50v, 
20$, 50v, 
242, +80/-20%, 
1n8, 10$, 50v, 
150p, 5$, 50v, 
68n, 10$, 50v, 
68n, 10$, 50v, 
150p, 5$, 50v, 


2000v, 
1600v, 
400v, 
400v, 

50v, 
100v, 

63v, 


500v, 
250v, 
250v, 

16у, 


16у, 
16у, 


275v, 
10%, 1000v, 
1000v, 
450v, 
1000v, 
50v, 


1000v, 
2157, 


l6v, 
2000v, 
50v, 


1000v, 
160v, 


50v, 


+80/-205 
+80/-205 


+80/-205 


25v, 
+80/-20% 
+80/-20% 


+80/-20% 


Ceramic. 
Ceramic 
Polypropylene 
Polyester . . 
Polyester . 
Polyester . . . . 
Metalized Polyeste 
Metalized Polyeste 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Polyester 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. boa 
Metalized Polypro 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic қ” 
Metalized Polypro 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 
Polyester 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic . 
, 25v, Ceramic. 
, 25v, Ceramic. 
Ceramic. A 
, 10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic . . . 
16v, Ceramic. 
Electrolytic. 
, 16v, Ceramic. 
, 16v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 
, 10v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 


2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
2020 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 


2222 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 


559 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
O25 
016 
025 
017 
025 
021 
025 


479 
021 
019 
016 
558 
301 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 


336 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
559 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
017 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 


90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
32210 
03310 
51080 
24730 
51080 
91139 
34790 


90016 
91331 
46810 
01010 
90482 
90248 
90219 
90227 
01040 
85103 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90213 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
52220 
90774 
52220 
04710 
64710 


29144 
90128 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
44740 
33390 
33390 
36890 
36890 
31020 
21050 
32210 
42240 
42240 
22250 
22250 
44740 
22250 
52280 
52280 
22250 
15626 
31:5.50 
06830 
06830 
31510 


21PT6431/44R (continued) 


2812 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
SIIS 
3114 
2115 
3116 
3123 
3124 
S125 
3126 
3131 
3132 
3133 
3134 
3135 
3136 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3212 
3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 
3232 
3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3251 
3256 


5 = 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


108, 10$, 50v, 
2u2, +80/-20% 
100u, 20$, 25v, 
100u, 20$, 25v, 
4u7, 20%, 50%, 
10u, 20%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
4n'7, 10$, 50v, 
22n, 10$, 25v, 
470u, 20$, 16v, 
2u2, 20$, 50%, 
220n, 10$, 50v, 
220n, +80/-20%, 
100n, +80/-20% 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
27n, 10$, 50v, Ceramic. 

1n2, 10$, 50v, Ceramic. 

27n, 10$, 50v, Ceramic. 

1n2, 10$, 50v, Ceramic. 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
330p, 5$, 50v, Ceramic. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
1K5, 5$, 1/16W, Metalized 
8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5$, 
150 ohm, 5$, 
220K, 5$, 
75 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
75 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
75 ohm, 5%, 


Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. ; 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 


Film. 
Film. 


Glass 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 2t 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 

100K, 5$, 
150K, 5$, 
5K6, 5%, 
10K, %, 
1K5, 94 
10К, %, 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1K2, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 
390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, У 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, $, 
68 ohm, 5$, 
470 ohm, $, 
560 ohm, 5$, 
330K, 5%, 
82K, $, 


1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass 


2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, % 1/6W, Carbon Film. 


100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5$, 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
22K, 5$, 1/16W, Metalized 
27K, 5$, 1/16W, Metalized 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
39K, 1$, 1/16W, Metalized 
10K, 5$, 1/16W, Metalized 
270K, $, 
33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 


Glass 
Film. 
Glass 
Glass 
Film. 
Glass 
Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
2238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


586 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
011 
704 
021 
702 
021 
011 
011 
021 


15626 
22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
31030 
31030 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
54730 
01510 
54730 
01510 
54730 
01510 
54730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
32220 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
60274 
33330 
08210 
01010 
31020 


part. 


3258 
3259 
3331 
3333 
3335 
3340 
3341 
3342 
3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3481 
3482 
3484 
3488 
3490 
3491 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 
3565 
3566 
3569 
3580 
3594 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


330K, 
470K, 


100 
100 
100 
10 o 


1 ohm, 5$, 
1 ohm, 


33 o 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


33 o 
100 

Zero 
1M, 

15K, 
5K6, 
56 о 
820 

68 o 
33 o 
10 o 
БК; 
1K, 

2K, 

6R8, 
Zero 
Zero 
1K, 

15K, 
3K9, 
33 o 
27K, 
3K3, 


270К, 


6R8, 
6R8, 
3R9, 
2K2, 
2K2, 
150 

150 

2K7, 
18K, 
12K, 
3K9; 
4R7, 
8K2, 
10K, 
820 

6R8, 
4R7, 
22K, 


100K, 
100K, 


12K, 
3M3, 
3M3, 
PTC, 
1M5, 


220 
NTC, 
270 
1K2, 
22 о 


390K, 


47 o 
56K, 
1K, 


OR15, 
0R22, 


Zero 
47K, 
10K, 
AKT, 
2K2, 
470 

1K5, 
82K, 
AK7, 


270K, 


15К, 
10K, 
1K, 
220 
12K, 
8K2, 
330 
2K2, 
5K6, 
47K, 
390 


$, 1/16W, Metalized Glass. 
5%, 1/16W, Metalized Glass. 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
hm, 5$, 1/2W, Metal Film. 
1/3W, Metal Film 
5%, 1/3W, Metal Film 
hm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 
hm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 
ohm, "Chip" Jumper 22% 
5$, 1/10W, Metalized Glass. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
hm, 5$, 1/4W, Carbon Film 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
hm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
hm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
hm, 5$, 1/3W, Metal Film. 
$, 3/5W, Metal Film 
5$, 1/6W, Carbon Film 
1$, 3/5W, Metal Film. 
5$, 1 1/3W, Metal Film 
ohm, "Chip" Jumper 
ohm, "Chip" Jumper 
5$, 1/6W, Carbon Film 
5$, 1 1/3W, Metal Film 
$, 1/6W, Carbon Film. 
hm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
$, 3/5W, Metal Film 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/8W, Metalized Glass 
$, 3/5W, Metal Film 
ii 3/5W, Metal Film 
$, 3/5W, Metal Film 
$, 3/5W, Metal Film 
$, 3/5W, Metal Film 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
$, 1/10W, Metalized 
$, 3/5W, Metal Film 
5, 3/5W, Metal Film 
$, 1/6W, Carbon Film. 
5 1/2W, Metal Film 
$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/10W, Metalized Glass 
ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 
$, 1/3W, Metal Film 
5$, 1/2W, Metal Film 
$, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/10W, Metalized Glass. 
$, 1/10W, Metalized Glass 
5 1/2W, Metalized Glass. 
$, 1/2W, Metalized Glass. 
9R 220V. 
$, 1/2W, tetai med. Glass. 


Film. 
Film. 
Glass 


ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
4R7, 20%, 3W1. 
ohm, 5% 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/10W, Metalized Glass 
hm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
$, 1/8W, Metalized Glass 
hm, 5$, 1/3W, Metal Film. 
$, 1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Metalized Glass. 
$, 3/5W, Metal Film. 
$, 3/5W, Metal Film. 
ohm, "Chip" Jumper 
$, 1/10W, Metalized Glass 
Ни 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/3W, Metal Film 
ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gas 
5$, 1/10W, Metalized Glass 
1$, 3/5W, Metal Film 
1$, 1/8W, Metalized Glass. 
$, 1/8W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass. 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
ohm, 5$, 1W, Metal Film 
5$, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Metalized Glass 
ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2312 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2120 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
31:98 
3198 
2322 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
011 
011 
011 
207 
204 
204 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
101 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
9T5 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
730 
215 
915 
915 
915 
92:53 
011 
011 
021 
915 
2:5 
011 
207 
011 
021 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
661 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
730 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
94:53 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
021 
021 
021 
021 


33340 
34740 
01010 
01010 
01010 
03109 
03108 
03108 
03390 
13507 
03390 
51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
02081 
08210 
06890 
03390 
03109 
15102 
01020 
12002 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
03320 
61274 
16808 
16808 
13908 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
11803 
11203 
03920 
03478 
08220 
51030 
58210 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
13335 
13335 
00024 
131535 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
02290 
61394 
03479 
55630 
51020 
11570 
12270 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
02210 
51230 
58220 
13310 
52220 
59620 
54730 
53310 


21PT6431/44R (continued) 


3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 
3631 
3633 
3639 
3640 
3685 
3691 
3693 
3694 
3801 
3802 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
3861 
3862 
3863 
3864 
3865 
3866 
3867 
3891 
3893 
3894 
3896 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4122 
4123 
4127 
4214 
4216 
4341 
4388 
4431 
4470 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4807 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4829 
4830 


5 = 


Вез, 
Вез, 
Вез, 
Вез, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


8K2, 55, 
100 ohm, 
100 ohm, 
AK7, 55, 
2K2, $, 
2K2, 5$, 
470 ohm, 
1K, 5$, 

8K2, 55, 
100 ohm, 
6K8, 55, 
Zero ohm, 
AK7, $, 

100 ohm, 

100 onm, 

AK7, $, 

AK7, 5$, 

10K, $, 

470 ohm, 

Zero ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
1K, 5%, 

75 ohm, 

75 ohm, 

Zero ohm, 
8K2, $, 
1K2, 1$, 
330 ohm, 
220 ohm, 
AK7, 5$, 
220 ohm, 
1K, 5$, 

100K, 5, 
100K, 5, 
100K, 5, 
100K, 5, 
100K, %, 
100К, %, 
100К, %, 
100К, %, 
100К, %, 
15К, 5%, 
1K2, 5%, 
100 onm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
3K3, 5%, 
100 ohm, 
330 ohm, 
100 ohm, 
330 ohm, 
1K, 5%, 

3K3, 5%, 
3K3, $, 
10K, Sy 
3K3, 5, 
10K, $, 
8K2, $, 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film. . . . 
$, 1/16W, Metalized Gla 
1/6W, Carbon Film. 
"Chip" Jumper А 
1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass . 
1/16W, Metalized Glass . 
$, 1/16W, Metalized Gla 
"Chip" Jumper . . . . 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 


1/10W, Metalized Glass. 


$, 1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper 

1/6W, Carbon Film. 

1/8W, Metalized Glass. 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


Metalized Glass. 
Metalized Glass. 
Metalized Glass. 
Metalized Glass. 
Metalized Glass. 
Metalized Glass. 
Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/16W, Metalized Glas 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


sure to use exact replacement 


011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
734 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
90030 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
34710 
90030 
01010 
01010 
51020 
37590 
37590 
90030 
08220 
61202 
33310 
32210 
34720 
32210 
31020 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31530 
31220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31010 
33310 
31010 
33310 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
30220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
30030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
30030 
90030 
90030 
90030 
90030 


part. 


n 


4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
5001 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5342 
5445 
5452 
5453 
5457 
5461 
5471 
5472 
5480 
5500 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6463 
6465 
6466 
6467 
6468 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6487 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 


Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Coil, 27u, 10$ 
Coil, 6u8, 5%. 
Wire Jumper. 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 
Wire Jumper. 
Coil, 10u, 5%. 
Coil, 22u. : 
Transformer, LOT 
Fixed, Inductor, 
Coil, 22u, 5%. * ou 
Coil, Linear Correction, 
Transformer, 
Coil, 6u8, 20$ 

Coil, 3u3, 10$ 

Coil, 4u7, 5$. 

Mains Filter 

Mains Filter S ET m 
Transformer, SS42025-03. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 
Fixed, Inductor, 100MHz, 
Coil, 27u, 5%. 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 
Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 5u6, 5%. 
Coil, TOU, 592... 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip " 
Ш Ch ip " 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip " 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
" Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip " 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 


100MHz, 
100MHz, 
100MHz, 


100MHz, 


100MHz, 
100MHz, 


Signal Driver, 


Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 


80 ohm. 
80 ohm. 
80 ohm. 


80 ohm. 


82u 


SOR: 
5OR. 
SOR 
50R. 


SC10015-00 


Zener Diode, 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Bridge 
Diode, Rect, 
Diode, Signal 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 


10 volt 

, 1№4148. 

6.2 volt. 

, BAV99 

5.6 volt. . 
BY228424 uu 
RGP30J-L7004. 
9.1 volt. 

, BAV21 

, BAV21 

, BAS316. 

, BAS316. 

, BAV99 

15 volt 

5.6 volt. 

9.1 volt. 

33 volt 
BYV95C. 
BYV95A. 
Rect, 
BYV95A. 
, 1№4148. 
1N5062. 
1N5062. 

22 volt 

6.2 volt. 

9.1 volt. 
BYV29X-500. 
EGP20DL-5100. 
, BAS316. 

, BAV70 

, 1№4148. 


GBU6JL-7002. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9335 
9335 
9322 
9335 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
9322 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
531 
018 
018 
536 
531 
018 
018 
535 
549 
549 
531 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
150 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
177 
010 
001 
000 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
150 
555 
164 
010 
849 
010 


90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
22790 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
27223 
02519 
90020 
12290 
00425 
02465 
76880 
23380 
94213 
43567 
43432 
02462 
90010 
90010 
35366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
51090 
10010 
30133 
10620 
55680 
50112 
60682 
08685 
10070 
10070 
10630 
10630 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
80133 
90133 
08667 
90133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
08685 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 


21PT6431/44R (continued) 


6567 
6569 
6570 
6580 
6691 
6692 
6901 
6904 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7463 
7480 
7482 
7515 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7580 
7602 
7802 
7861 
7891 
7892 
7901 
9001 
9101 
9102 
9103 
9104 
9123 
9171 
9173 
Sq 
9176 
9178 
9179 
9182 
3183 
9192 
91:93 
9311 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9451 
9453 
9460 
9472 
9500 
9501 
9503 
9510 
9511 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 


S = 


Safety Part 


Zener Diode, 4.7 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.2 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 

LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. $493 cu ое 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
IC, TDA9577H/N1/AI/1130. 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
IC, TDA6107JF/N3 T 4 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC557B (COL) 
Transistor, PNP, PDTA114ET 
Transistor, NPN, BU4508DX. 


Transistor, NPN, BC337-25(COL) 
Transistor, PNP, BC327-25(COL) 


Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1104 (G) 


Transistor, FET, STP10NK80ZFP. 


Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC547B (COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. СТАИ 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
ІС, M24C08-WBN6. 

IC, HEF4053BT. 

IC, "TDÁ9853H/Vl. Dp tin ei die SE 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
3198 
9322 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
3198 
9322 
9333 
9352 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


020 
010 
163 
010 
185 
127 
021 
021 
010 
010 
010 
731 
010 
010 
010 
TES 
010 
020 
010 
550 
020 
020 
020 
020 
175 
196 
010 
020 
310 
010 
134 
010 
154 
729 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


54780 
10630 
91685 
10630 
69682 
54667 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
51557 
42030 
42150 
42150 
37112 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
43430 
41010 
41010 
72667 
57687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
42150 
38682 
60653 
19557 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9652 
9654 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9681 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9810 
9821 
9822 
9825 
9828 
9829 
9831 
9832 
9837 
9838 
9839 
9846 
9847 
9849 
9850 
9851 
9852 
9853 
9856 
9860 
9861 
9862 
9864 
9865 
9868 


Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


21PT6431/44R (continued) 


9873 Wire Jumper. 
9874 Wire Jumper. 
9875 Wire Jumper. 
9877 Wire Jumper. 
9891 Wire Jumper. 
9892 Wire Jumper. 
9901 Wire Jumper. 
9902 Wire Jumper. 
9903 Wire Jumper. 
9904 Wire Jumper. 
9905 Wire Jumper. 
9911 Wire Jumper. 
9913 Wire Jumper. 
9914 Wire Jumper. 
9915 Wire Jumper. 
9918 Wire Jumper. 
9919 Wire Jumper. 
9920 Wire Jumper. 
9991 Wire Jumper. 
9993 Wire Jumper. 
9996 Wire Jumper. 
9997 Wire Jumper. 
9398 Wire Jumper. 
CBA Main Chassis 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 

0215 3 Pin Connector. 
1091 Tact Switch. 
1092 Tact Switch. 
1093 Tact Switch. 
1094 Tact Switch. 5° Xe SE de 7 
3088 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
3089 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
3093 Res, 390 ohm, 1$, 1/8W, Маа ед Glass 
3094 Res, 180 ohm, 1$, 1/8W, Metalized Glass 
3095 Res, 270 ohm, 1$, 1/8W, Metalized Glass 
3096 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 5 
3097 Res, 2K7, 1$, 1/8W, Metalized disse. 
3098 Res, 75 ohm, 1$, 1/8W, Metalized Glass 
3099 Res, 68 ohm, 1$, 1/8W, Metalized Glass 
4091 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
CBA Top Control Panel Assembly 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 
S АСО1 AC Cord. 
АС04 Batteries for Renee Contest Tou EE 
ACO5 Cabinet Back 
ACO9 CRT, A51QDX992X003 
S AC12 Degaussing Coil. А Г 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
AC17 Owner's Manual 
AC20 Cabinet Front Aso 
AC20A Cabinet Front. у 
AC20B Chassis Guide. 
AC20C Light Guide. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3141 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2322 
2322 
2322 
3198 
2322 
2322 
2322 
3198 
3159 


3121 
9299 
3139 
9322 
2422 
3135 
3121 
3121 
3139 
3139 
2139 


5 = Safety Part Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


025 
128 
128 
128 
128 
021 
021 
734 
734 
734 
021 
734 
734 
734 
021 
177 


231 
000 
124 
182 
549 
013 
235 
237 
177 
124 
124 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
58191 


09191 
02742 
02742 
02742 
02742 
90030 
90030 
63901 
61801 
62701 
90030 
62702 
67509 
66809 
90020 
26241 


00081 
65263 
44701 
97682 
45507 
01641 
20942 
53291 
59711 
37561 
41241 


part. 


AC20D 
AC20E 
AC20H 
AC20J1 
АС20Ј3 
АС20Ј4 
AC20J5 
REMOTE 


Nameplate. 
Power Button 


Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 


Top Control Bracket. 

Top Control Cover. 

Top Control Rubber 

Top Control Button Asean: 
Remote Control Transmitter, 
01. 


RC19335004/ 


22:29 
3139 
2422 
3139 
3139 
S139 
3139 


3139 


120 
177 
264 
124 
124 
124 
137 


228 


01371 
60301 
00411 
30381 
31131 
30391 
66921 


86464 


21PT643R85C 


— Manual no. 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0220 
0221 
0222 
0223 
0225 
0229 
0239 
0243 
0244 
0245 
S 0254 
0267 
0269 
0280 
S 1000 
1002 
1200 
S 1500 
5 1515 
1606 
1660 
1811 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2141 
2143 
2150 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2214 
2219 
2220 
2221 
2226 
2227 
2228 
2229 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2330 


2331 


Сұ, = 


Ма1п 

Р1п 
Р1п 
Р1п 
Р1п 
Р1п 


МЮ МЮ O1N м 


Chassis Parts 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 


A/V Jack 


SVHS 

Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Jack 

4 Pin 
Tuner 
SAW F 
Filte 
Fuse, 
Relay 
Tact 

Cryst 
3 Pin 


WW OY (Л OY ш CO 


Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er. 

Cap, 


Safety Part 


Jack. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 

CRT Socket 
Connector. 
Connector. 

, V*U PLL 

ilter, 45.75MHz 

r, Ceramic, 4MHz5 
4A, 250V, IEC. 

‚ 5 Amp, 12V. 

Switch. A 

ads 12MHz000 
Connector. 


47n, 10$, 50v, Ceramic. 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
22n, 10$, 25v, Ceramic. A 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
22p, 5$, 50v, Ceramic 

330p, 10$, 50v, Ceramic 

330p, 10$, 50v, Ceramic 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
22p, 5$, 50v, Ceramic 

22р, 5$, 50v, Ceramic 

22p, 5$, 50v, Ceramic 

22p, 5$, 50v, Ceramic 

330p, 10$, 50v, Ceramic 

2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
330p, 10$, 50v, Ceramic 

2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
330p, 10$, 50v, Ceramic 

2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
330p, 10$, 50v, Ceramic 

2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
22p, 5$, 50v, Ceramic 

22p, 5$, 50v, Ceramic 

330p, 10$, 50v, Ceramic А 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
470n, -80/-20$, 10v, Ceramic. 
22n, 10$, 25v, Ceramic. 

22n, 10$, 25v, Ceramic. 

22n, 10$, 25v, Ceramic. A 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
22n, 10%, 25v, Ceramic. A 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
470n, 10$, 50v, Polyester 
22n, 10$, 25v, Ceramic. 

100p, 5$, 50v, Ceramic. 

4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

820p, 5$, 25v, Ceramic. 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 

100n, 5$, 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
1000u, 20%, 16у, Electrolytic 
22n, 10$, 25v, Ceramic. Е 
22n, 10$, 25v, Ceramic. 

2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
1n, 5$, 25v, Ceramic. d 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, "Chip" Jumper 


100n, 10$, 250v, Metalized Poly 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


7638 


63v, Metalized Polyester 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2238 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2222 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 


2222 
2020 


Ве sure to use exact replacement 


025- 16269 
025 16375 
025 04853 
025 15503 
025 10646 
026 05236 
026 04926 
020 00725 
025 16382 
025 04854 
025 04853 
025 04854 
500 80076 
020 00725 
026 05182 
025 12479 
542 90098 
549 44518 
549 40807 
086 10914 
132 07444 
128 02742 
543 01203 
020 00725 
540 98344 
024 44730 
025 51090 
025 24710 
023 41040 
025 31010 
017 32230 
017 24740 
016 32290 
017 33310 
017 33310 
025 51090 
025 51090 
016 32290 
016 32290 
016 32290 
016 32290 
017 33310 
017 22250 
017 33310 
017 22250 
017 33310 
017 22250 
017 33310 
017 22250 
016 32290 
016 32290 
017 33310 
023 41040 
786 19852 
023 41040 
023 41040 
023 41040 
023 41040 
017 42240 
023 41040 
025 51090 
017 42240 
017 44740 
017 32230 
017 32230 
017 32230 
026 21020 
017 32230 
017 42240 
014 04740 
017 32230 
016 31010 
017 34720 
016 38210 
025 51090 
017 31520 
017 41050 
017 31030 
370 76104 
017 42240 
026 21020 
017 32230 
017 32230 
025. 52280 
016 31020 
016 31020 
021 90020 


368 90177 
558 90445 


part. 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
24776 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
24877 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2802 
2803 
2910 
2813 
2816 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


10u, 20%, 250v, Electrolytic. 
3n3, 10%, 500v, Ceramic 

560p, 5%, 50v, Ceramic. 

2n2, 10%, 2000v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 160v, Electrolytic. 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 


2u2, 20%, 100v, Electrolytic. 
680p, 10%, 500v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 

390p, 10%, 2000v, Ceramic 
9n1, 5%, 1600v, Polypropylene 
15n, 10$, 400v, Polyester . . 
33n, 10$, 400v, Polyester . 
100n, 10$, 50v, Polyester . 


10n, 10$, 100v, Metalized Polyeste 
63v, Metalized Polyeste 


100n, 10$, 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
33n, 10$, 250v, Polyester 
4u7, 20$, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 


2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
470u, 20$, 200v, Electrolytic 
2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 

470p, 10$, 1000v, Ceramic 
1n5, 20$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

22u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, 10$, 16v, Ceramic 

1n5, 10$, 2000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 

2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20$, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 

100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16у, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic . 
330n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. А 
470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic a 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5$, 50v, Ceramic 

68p, 5$, 50v, Ceramic 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 
470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
1n8, 10$, 50v, Ceramic. 

150p, 5$, 50v, Ceramic. 

68n, 10$, 50у, Polyester. 
68n, 10$, 50v, Polyester. 
150p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n8, 10$, 50v, Ceramic. 


270n, 5$, 250v, Metalized Polyprop 
ylene. = 


470n, 20$, 275v, Metalized Polypro 
pylene "M te fè 


2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
2020 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 


012 
019 
016 
558 
023 
558 
025 
025 
017 
025 
021 
025 


479 
021 
019 
016 
558 
301 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 


93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
34790 


90016 
91331 
46810 
01010 
90482 
90248 
90219 
90227 
01040 
85103 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90213 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
44740 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
32210 
42240 
42240 
22250 
22250 
44740 
22250 
52280 
52280 
22250 
15626 
31510 
06830 
06830 
31510 
15626 


21PT643R85C (continued) 


2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
ЗЕ 
3112 
STIS 
3114 
3115 
31:16 
3123 
3124 
3125 
3126 
31.351 
3132 
24 33 
3134 
3135 
31,36 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3212 
3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 
3232 
3239 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3251 
3256 
3257 


5 = 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


2u2, 


4u7, 20$, 
10u, 20%, 
1u, 20%, 
4n7, 10%, 
22n, 10$, 


470u, 20$, 


2u2y 20%, 


220n, 10%, 
+80/-205 
*80/-20$, 
+80/-205 
1000u, 205, 


220n, 
100n, 
100n, 


lu, 20$, 

27n, 10$ 
1n2, 10$, 
27n, 10$, 
1n2, 10$, 
10u, 20$, 
10n, 10$ 
10n, 10$, 
330p, 5$, 
100 ohm, 

100 ohm, 

Zero ohm, 
1K5, 5$, 
8K2, 5$, 
100 onm, 
68 ohm, 

1K, 5$, 

150 ohm, 
220K, 5$, 
150 ohm, 

220K, 5$, 


79 ohm, 5%, 


100 ohm, 


75 ohm, 5%, 


100 ohm, 


75 ohm, 5$, 


100 ohm, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 


75 ohm, 5%, 


100 ohm, 
1K, 5%, 
100K, 5%, 
150K, 5%, 
5K6, и 
10K, 5$, 
1K5, 5$, 
10K, Ya 
1K2, 15, 
390 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
22K, 55, 
1K, 53, 
33K, 55, 
1K, 53, 
220 ohm, 
68 ohm, 
470 ohm, 
560 ohm, 
330K, 5$, 
82K, 5$, 
2K2, 5$, 
100 ohm, 
560 ohm, 
100 ohm, 
560 ohm, 
2K2, 5%, 
100 ohm, 
22K, 5%, 
27K, 5%, 
820 ohm, 
39K, 1%, 
10K, 5%, 
270K, 5%, 
33K, 5%, 
820 ohm, 
100 ohm, 
1K, 5%, 
10M, 5%, 


+80/-20%, 
100u, 20$ 
100u, 20$, 


5%, 
1/16W, Metalized Glass. 


10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. A 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
5%, 1/6W, Carbon 
5%, 1/6W, Carbon 
"Chip" Jumper 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 


25v, 
25v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
25v, 
16%, 
50v, 
50v, 


16v, 

50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


Film. 
Film. 


Glass 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film 

5$, 1/6W, Carbon Film. 


5$; 


1/6W, Carbon Film 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
5, 1/64, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film 


$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/16W, Metalized Glas 

%, 1/6W, Carbon Film. 

1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

1/16W, Metalized Giese 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
2298 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
011 
704 
021 
702 
021 
011 
011 
021 
021 


22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
31030 
31030 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
30230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
32220 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
60274 
39330 
08210 
01010 
31020 
31060 


part. 


3258 
3259 
3331 
3332 
2223 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3481 
3482 
3484 
3488 
3490 
3491 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


330K, 5% 


470K, 5$, 


100 ohm, 
1K, 205, 
100 ohm, 
1K, 205, 
100 ohm, 
1K, 205, 
10 ohm, 


1 ohm, 5$, 


1R, 5$, 
1 ohm, 5% 


1K5, 20%, 


33 ohm, 
1MA 
33 ohm, 
100 ohm, 


Zero ohm, 


1M, 5$, 
15K, 5$, 
5K6, 5$, 
56 ohm, 
820 ohm, 
68 ohm, 
33 ohm, 
10 ohm, 
5K1, 1$, 
1K, 5$, 
2K, 1$, 
6R8, 5$, 


Zero ohm, 
Zero ohm, 


1K, 5$, 

15K, 5$, 
3K9, 5$, 
33 ohm, 

27K, 1$, 
3K3, 5$, 
270K, 5$ 
6R8, 1$, 
6R8, ic 
3R9, 1$, 
2K2, 1$, 
2K2, 1$, 
150 onm, 
150 ohm, 
2K7, 5%, 
18K, 1%, 
12K, Ни 
3K9, 5$, 
ART, 5, 
8K2, 5%, 
10K, 5$, 
820 ohm, 
6R8, 5$, 
4R7, 5$, 
22K, 55, 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
12K, 55, 
3M3, 5$, 
3M3, 5$, 
РТС, 
1M5, 5%, 


3 ohm, 


, 1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/6W, Carbon Film. 

1/2W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 

1/2W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

5%, 1/2W, Metal Film. 

1/3W, Metal Film 

0, 33W 5 
1/34, Metal Film 

1/2W, Carbon Film 

5%, 1/6W, Carbon Film 

/50V, Max 115V. 

5%, 1/6W, Carbon Film 

$, 1/10W, Metalized Glas 

"Chip" Jumper 22% 

1/10W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
$, 1/4W, Carbon Film 

$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 
$, 1/6W, Carbon Film 

5%, 1/3W, Metal Film. 
3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film 

3/5W, Metal Film. 

1 1/3W, Metal Film 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 

1/6W, Carbon Film 
1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

, 1/8W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 

$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
1/10W, Metalized 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 

1/10W, Metalized Glass 

, 1/10W, Metalized Glass. 

, 1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 

144V. 

1/2W, Metai med. Glass. 


Film. 
Film. 
Glass 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


220 ohm, 
NTC, 
270 ohm, 
1K2, 5$, 
4R7, 5%, 
330K, 5$ 
100 ohm, 
56K, 5$, 
IK; bes 

ORI, 5%, 
OR33, 5$ 
Zero ohm, 
47K, 55, 
10K, ки 
AK7, 55, 
2K2, 5$, 
470 ohm, 
1K5, 55, 
82K, 1$, 
AK7, 1%, 
270K, 5$ 
15K, 5%, 
10K, 5%, 
ТК, <5%; 

100 ohm, 
12K, 5%, 
5K6, 5%, 


4R7, 


20%, 1/2W, Carbon Film 
20%, 3W1. 

53, 1/6W, Carbon Film. 

1/10W, Metalized Glass 

1/6W, Carbon Film. ы 

, 1/10W, Metalized Glass. 
5$, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 

, 3/5W, Metal Film. 

"Chip" Jumper 
1/10W, Metalized Gldss 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 

$, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 

, 1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
4822 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2312 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2122 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
052 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
101 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
Oll 
011 
215 
011 
730 
215 
915 
915 
915 
9T3 
011 
011 
021 
915 
2:5 
011 
207 
011 
021 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
94,5 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 


33340 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
10108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
02081 
08210 
06890 
03390 
03109 
15102 
01020 
12002 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
03320 
61274 
16808 
16808 
13908 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
11803 
11203 
03920 
03478 
08220 
51030 
58210 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
13335 
13335 
00019 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
51230 
55620 


21PT643R85C (continued) 


3565 
3566 
3569 
3580 
3594 
35935 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 
3637 
3638 
3639 
3640 
3685 
3691 
3693 
3694 
3801 
3802 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
3861 
3862 
3863 
3864 
3865 
3866 
3867 
3891 
3893 
3894 
3896 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4122 
4123 
4127 
4214 
4216 
4341 
4388 
4431 
4470 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4807 


5 = 


Вез, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


330 
2K2, 
5K6, 
47K, 
330 


220K, 
220K, 


ohm, 
2 
or 
55, 
55, 
ohm, 
9. 
or 


о 
$, 


5$, 1W, Metal Film 

1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 


%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 


8K2, 55, 
100 ohm, 
100 ohm, 
AK7, 55, 
2K2, 55, 
2K2, 55, 
470 ohm, 
1K, 5%, 
8K2, 55, 
100 ohm, 
6K8, 55, 
Zero ohm, 
AK7, 55, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4К7, 5%, 
4К7, 5%, 
10K, 5$, 
470 ohm, 
Zero ohm, 
100 onm, 
100 ohm, 
1K, 5$, 
75 ohm, 
75 ohm, 
Zero ohm, 
8K2, 55, 
1K5, 15, 
330 ohm, 
220 ohm, 
AK7, 55, 
220 ohm, 
1K, 5$, 
100K, eu 
100K, 5$, 
100K, 5$, 
100K, 5$, 
100K, 5$, 
100K, 5$, 
100K, 5$, 
100K, 5$, 
100K, 5$, 
15K, 5$, 
1K2, 5$, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
3K3, 5%, 
100 ohm, 
330 ohm, 
100 ohm, 
330 ohm, 
1K, 5%, 
3K3, ee 
3K3, 5%, 
10K, 5%, 
3K3, 94 
10К, 5%, 
8K2, 5%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


1/6W, Carbon Film. 


$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film. 


%, 1/16W, Metalized Giss 


1/6W, Carbon Film. 
"Chip" Jumper 


1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glas 


"Chip" Jumper A 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 


1/6W, Carbon Film. 


Be 


"Chip" Jumper 


1/10W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film. 


1/8W, Metalized G 


5$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized 


5$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 


$, 1/16W, Metalized Glas 


5, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 


5$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/16W, Metalized Glas 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass. 


lass. 


Glass 


Glass 
Glass 


Film. 
Film. 
Glass 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


sure to use exact replacement 


012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
734 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


13310 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
90030 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
34710 
90030 
01010 
01010 
51020 
37590 
37590 
90030 
08220 
61502 
33310 
32210 
34720 
32210 
31020 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31530 
31220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31010 
33310 
31010 
33310 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 


part. 


4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4829 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5342 
5445 
5452 
5453 
5457 
5461 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6463 
6465 
6466 
6467 
6468 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 27u, 10$ . 

Coil, 820n, 10%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Wire Jumper. AE c g S 2 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5$. 

Coil, 22u. А 

Transformer, LOT . . . . . . . à 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 22u, 5$. e e & 
Coil, Linear етер 820 S 2° $.z 3 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
Coil, 6u8, 20$ 

Coil, 3u3, 10$ 

Coil, 4u7, 5%. 

Mains Filter "PEE 
Transformer, SS39009-04. А 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u, 5$. Meer th E 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 10u, 5$. . . . 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Diode, Rect, BY228/24. 

Diode, Rect, RGP30J- 17004. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Rect, BYD33J. Я 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYD33D. A 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. A 
Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 
Diode, Rect, BYD33D. 

Diode, Signal, 1N4148. 

Diode, Rect, 1N5062. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
9322 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337. 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
531 
018 
018 
536 
531 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
668 
010 
020 
259 
617 
150 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
138 
234 
010 
010 


90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
27333 
02519 
90020 
12290 
00425 
02465 
76880 
23380 
94213 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
51090 
10010 
30133 
10620 
55680 
50112 
60682 
08685 
10070 
10070 
10630 
10630 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
08667 
00133 
10010 
10120 


21PT643R85C (continued) 


6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6691 
6692 
6901 
6904 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
7545 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7802 
7861 
7891 
7892 
7901 
9001 
9101 
9102 
9103 
9104 
9123 
9171 
9173 
2175 
9176 
9178 
9179 
9182 
9183 
9192 
9193 
9311 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9451 
9453 
9460 
9472 
9500 
9501 


S = 


Safety Part 


Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, ВАУ70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 

LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. "DEP 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
IC, TDA9577H/N1/AI/1130. 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
IC, TDA6107JF/N3 ЗЕ Be Oe ta 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC557B (COL) 
Transistor, PNP, PDTA114ET 
Transistor, NPN, BU4508DX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC143Z2T 


Transistor, PNP, BC327-25(COL) 


IC, TDAS8359J/N2. P 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, ТСЕТ1103 (С) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQPF9N50. . 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC547B (COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. б: tèk, den es Ж 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
ІС, M24C08-WBN6. 

IC, HEF4053BT. 

LC, TDAO985SHZVIAX s-e so e ss 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9333 
9352 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
020 
668 
020 
999 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
185 
127 
021 
021 
010 
010 
010 
731 
010 
010 
010 
TL3 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
729 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
69682 
54667 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
51557 
42030 
42150 
42150 
37112 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
60653 
19557 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9503 
9506 
9507 
9510 
9511 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9652 
9654 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9681 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9810 
9821 
9822 
9825 
9828 
9829 
9831 
9832 
9837 
9838 
9839 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


21PT643R85C (continued) 


9846 Wire Jumper. 
9847 Wire Jumper. 
9849 Wire Jumper. 
9850 Wire Jumper. 
9851 Wire Jumper. 
9852 Wire Jumper. 
9853 Wire Jumper. 
9856 Wire Jumper. 
9860 Wire Jumper. 
9861 Wire Jumper. 
9862 Wire Jumper. 
9864 Wire Jumper. 
9865 Wire Jumper. 
9868 Wire Jumper. 
9873 Wire Jumper. 
9874 Wire Jumper. 
9875 Wire Jumper. 
9877 Wire Jumper. 
9891 Wire Jumper. 
9892 Wire Jumper. 
9901 Wire Jumper. 
9902 Wire Jumper. 
9903 Wire Jumper. 
9904 Wire Jumper. 
9905 Wire Jumper. 
9911 Wire Jumper. 
9913 Wire Jumper. 
9914 Wire Jumper. 
9915 Wire Jumper. 
9918 Wire Jumper. 
9919 Wire Jumper. 
9920 Wire Jumper. 
9991 Wire Jumper. 
9993 Wire Jumper. 
9994 Wire Jumper. 
9996 Wire Jumper. 
9997 Wire Jumper. 
9998 Wire Jumper. 
CBA Main Chassis neon 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 

0215 3 Pin Connector. 
1091 Tact Switch. 
1092 Tact Switch. 
1093 Tact Switch. 
1094 Tact Switch. i^ ДЕ Ae saa “Ж 
3088 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
3089 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
3093 Res, 390 ohm, 1$, 1/8W, Métalized Glass 
3094 Res, 180 ohm, 1$, 1/8W, Metalized Glass 
3095 Res, 270 ohm, 1$, 1/8W, Metalized Glass 
3096 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper қ 
3097 Res, 2K7, 1$, 1/8W, Metalized disse. 
3098 Res, 75 ohm, 1$, 1/8W, Metalized Glass 
3099 Res, 68 ohm, 1$, 1/8W, Metalized Glass 
4091 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3141 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2322 
2322 
2322 
3198 
2322 
2322 
2322 
3198 


5 = Safety Part Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


025 
128 
128 
128 
128 
021 
021 
734 
734 
734 
021 
734 
734 
734 
021 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
57941 


09191 
02742 
02742 
02742 
02742 
90030 
90030 
63901 
61801 
62701 
90030 
62702 
67509 
66809 
90020 


part. 


CBA 


Top Control Panel Assembly 


Cabinet & Accessory Parts 


5 АС01 
ACO3 
АС04 
ACO5 

S ACO9 

5 AC12 
AC17 
AC20 
AC20A 
AC20B 
АС20С 
AC20D 
AC20E 
AC20H 
AC20J1 
АС20Ј3 
АС20Ј4 
AC20J5 
REMOTE 


Cabinet & Accessory Parts 
AC Cord. £x 
Anode Lead SPACER (3 Used) 


Batteries for Remote Control ааа 


Cabinet Back 

CRT, A51QDX992X001 
Degaussing Coil. 
Owner's Manual a 
Cabinet Front т. 
Cabinet Front. 

Chassis Guide. 

Light Guide. 
Nameplate. 

Power Button 


Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 


Top Control Bracket. 

Top Control Cover. 

Top Control Rubber 

Top Control Button nose. 
Remote Control Transmitter, 
01. 


RC19335004/ 


SIS 


S135 
31535 
9299 
2139 
9322 
3139 
3121 
3121 
2139 
SI39 
3139 
31359 
3139 
2422 
9:29 
3139 
3159 
3139 


229 


177 


010 
014 
000 
124 
182 
1:28 
ASI 
237 
177 
124 
124 
120 
177 
264 
124 
124 
124 
137 


228 


26241 


03831 
04471 
65263 
44701 
96682 
23841 
20941 
53291 
59711 
37561 
41241 
01371 
60301 
00411 
30381 
31131 
30391 
66921 


86463 


24PT633F/35R - Manual no. 


Main Chassis Parts 


7638 


Main Chassis Parts 
0127 Socket Fuse. 2422 
0129 NTC Holder 3139 
0136 IC-Spring. 3104 
0137 Spring 3139 
0138 IC-Spring. zog 3104 
0139 Spring for Bracket 3122 
0140 Spring 3139 
0141 IC-Spring. KÒ Ес SEE en us 3104 
0152 Cable, DIP, 6 Pin, 400mm 3104 
0153 Cable, DIPMate 3104 
0211 2 Pin Connector. 2422 
0212 2 Pin Connector. 2422 
0219 6 Pin Connector. 2422 
0220 5 Pin Connector. 2422 
0221 2 Pin Connector. 2422 
0222 2 Pin Connector. 2422 
0223 A/V Jack 2422 
0225 SVHS Jack. 2422 
0229 3 Pin Connector. 2412 
0243 6 Pin Connector. 2422 
0244 5 Pin Connector. 2422 
0245 6 Pin Connector. 2422 
0246 5 Pin Connector. 2422 
S 0254 9 Pin CRT Socket 2422 
0267 3 Pin Connector. 2412 
0269 Jack А 250% 2422 
5 1000 Tuner, V+U, PLL 2422 
1002 SAW Filter, 45.75MHz 2422 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
S 1515 Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
1600 Tact Switch. 2422 
1601 Tact Switch. 2422 
1602 Tact Switch. 2422 
1603 Tact Switch. 2422 
1606 Tact Switch. А 2422 
1660 Crystal,  12MHz000 2422 
1811 3 Pin Connector. d oim. we об, ee вы. 12412 
1861 Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 2422 
2004 Cap, 47n, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
2005 Cap, 10u, 20%, 507; Electrolytic 3198 
2006 Cap, 470u, 20%; 16v, Electrolytic. 3198 
2007 Сар, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2008 Сар, 100и, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
2009 Сар, 22n, 10$, 25v, Ceramic. Қ 3198 
2101 Сар, 470п, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2102 Cap, 22р, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2103 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
2104 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
2105 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2106 Cap, 10; 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2111 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
2112 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
2113 Сар, 22р, 5$, 50v, Ceramic 3198 
2121 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
2122 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
2123 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2124 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2125 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2131 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2132 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2133 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2134 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2135 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
2136 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
2141 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
2143 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2150 Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 2238 
2184 Сар, 242, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2187 Сар, 202, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2201 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2202 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2203 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2204 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2208 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2209 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2210 Cap, lu; +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
2211 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
2213 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2214 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2215 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. А 3198 
2216 Cap, 10000 20%; 167; Electrolytic 3198 
2217 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. қ 3198 
2219 Сар, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2220 Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester 3198 
2221 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
2226 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2227 Сар, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
2228 Cap, 820p, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
5 = Safety Part Be sure to use exact replacement 


088 
120 
301 
121 
301 
121 
121 
301 
301 
301 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
020 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
017 
014 
017 
016 
017 
016 


00271 
10151 
22081 
24583 
22081 
24786 
24583 
22081 
09421 
08381 
16269 
t0379 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
00725 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
05182 
90108 
44518 
40807 
10914 
07467 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
00725 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
32290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31010 
34720 
38210 


part. 


2229 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2441 
2443 
2444 
2448 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


10u, 
1n5, 
lu, 

2n2, 


100n, 
220n, 
1000u, 


22n, 
22n, 
2u2, 
In, 
in; 


Zero ohm, 
100n, 


10n, 


10u, 
393; 


560p, 


2n2, 


100n, 


10n, 
2u2, 


470p, 


47а, 


2204, 


lu, 
471, 
1џ, 


100p, 


47а, 
151, 
47а, 


390n, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2u2, 


680p, 
100p, 
220p, 


2u2, 
15n, 
15255; 
18n, 


100n, 
150n, 
100n, 


2n2, 
2n2, 
417, 
475, 


470p, 


68n, 
4u7, 


470u, 


47а, 


10004, 
470u, 


Im, 


470n, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2n2, 
2n2, 


470u, 


2n2, 


470p, 
470p, 


10.5, 
101, 
22м, 


100n, 


1n5, 


470p, 


2n2, 
in, 

10n, 
10n, 


680p, 
100u, 


in, 


100n, 


2u2, 
47u, 
Tu; 

47u, 
22u, 


330n, 
220и, 
100р, 


In; 
33p, 
lu, 


20%, 50v, 
10%, 50v, 
+80/-20%, 
10%, 50v, 
5%, 63v, 


Electrolytic 
Ceramic. 
10v, Ceramic. 
Ceramic. wow 
Metalized Polyester 
+80/-20%, 16v, Ceramic. 
20$, 16v, Electrolytic 
10$, 25v, Ceramic. 

10$, 25v, Ceramic. 

20$, 50v, Electrolytic 
5$, 25v, Ceramic. 
5$, 25v, Ceramic. aie de c 
"Chip" Jumper . . сыз 
10%, 250v, Metalized Polyest 
+80/-20% 1000v, Ceramic. 
20%, 250v, Electrolytic. 
10%, 500v, Ceramic 

5%, 50v, Ceramic. 

10%, 2000v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 1000v, Ceramic 
20$, 50v, Electrolytic 

10$, 500v, Ceramic. 
20$, 50v, Electrolytic 

20$, 25v, Electrolytic. 
20$, 50v, Electrolytic. 
+80/-20%, 50v, Ceramic 
20$, 50v, Electrolytic. 

10$, 1000v, Ceramic 
20$, 160v, Electrolytic. 
10$, 50v, Polyester. 
20$, 25v, Electrolytic 

5$, 250v, Metalized Polyprop 
100v, Electrolytic. 
500v, Ceramic. 

5$, 50v, Ceramic. A 
10%, 2000v, Ceramic . . . . 
5$, 160v, Metalized Polyprop 


205, 
105, 


5$, 1600v, 
10$, 400v, 
10$, 400v, 
10$, 50v, 
10$, 63v, 
10$, 63v, 
10$, 50v, 
10$, 50v, 
10$, 50v, Ceramic. 
20$, 25v, Electrolytic 
10$, 500v, Ceramic. 
10$, 250v, Polyester 
20$, 250v, Electrolytic. 
20$, 16v, Electrolytic. 
20$, 50v, Electrolytic 
20$, 16v, Electrolytic 
20$, 16v, Electrolytic. 
10$, 500v, Ceramic. C 
20$, 275v, Metalized Polypro 


Polypropylene 
Polyester . . 
Polyester . 
Polyester . . . . 
Metalized Polyeste 
Metalized Polyeste 

Ceramic. 

Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10$, 1000v, 
10$, 1000v, 
20$, 200v, 
10$, 1000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 1000v, Ceramic 
20$, 50v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic. 
20$, 50v, Electrolytic 
10$, 16v, Ceramic 
10$, 2000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 50v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 50v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic. 
10$, 1000v, Ceramic 
20$, 160v, Electrolytic 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 50v, Polyester 
20$, 25v, Electrolytic 
20$, 25v, Electrolytic 
20$, 50v, Electrolytic. 
20$, 16v, Electrolytic 
20$, 50v, Electrolytic . 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
5$, 50v, Ceramic. 
5$, 25v, Ceramic. 
5%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic. 


3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
2038 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2022 
3198 
3198 


2222 
2022 
3198 
3198 
2020 


2222 
2222 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
31:98 
3198 
2038 
3198 
2222 
2022 
2022 
2038 
2022 
2022 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


025 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
035 
019 
025 
025 
025 
017 
025 
019 
031 
014 
025 


479 
031 
019 
016 
558 


479 
375 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
035 
019 
347 
031 
031 
035 
031 
031 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
016 
016 
017 


51090 
31520 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
13503 
44710 
54790 
32210 
51080 
24730 
51080 
51010 
00103 
01530 
34790 


90021 
00138 
46810 
01010 
90478 


90042 
90158 
90219 
90222 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
13301 
44710 
90234 
00137 
00139 
13508 
00144 
00139 
41020 


29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
31020 
33390 
41050 


24PT633F/35R (continued) 


2609 Cap, 33p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
2611 Сар; 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
2612 Cap, 68p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
2613 Cap, 68p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
2615 Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic 3198 
2618 Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
2619 Cap, 1u, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2691 Cap, 220u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
2802 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2803 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2810 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2813 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2816 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
2862 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2864 Cap, 2u2, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2865 Сар, 2u2, 20$, 50у, Electrolytic 3198 
2866 Сар, 22; 80/2209, 10v, Ceramic 3198 
2867 Сар, 118, 10$, 50v, Ceramic. 2238 
2868 Cap, 150p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2869 Cap, 68n, 10$, 50v, Polyester. 3198 
2870 Cap, 68n, 10$, 50v, Polyester. 3198 
2871 Cap, 150p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2872 Cap, 1n8, 10$, 50v, Ceramic. 2238 
2873 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2874 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
2875 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
2876 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2877 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2878 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 3198 
2879 Cap, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
2880 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. $ 3198 
2883 Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 3198 
2884 Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2885 Cap, 220n, 10%, 50v, Polyester 3198 
2886 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2892 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2893 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2902 Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
2903 Cap, 1u, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
2904 Cap, 27n, 10%, 50v, Ceramic. 2238 
2905 Cap, 1n2, 10%, 50v, Ceramic. 2238 
2906 Cap, 27n, 10%, 50v, Ceramic. 2238 
2907 Cap, 1n2, 10%, 50v, Ceramic. 2238 
2908 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2910 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
2911 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
2950 Cap, 330p, 5$, 50v, Ceramic. ЖТА 3198 
3000 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3001 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper a: ko 3198 
3003 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3004 Res, 8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3005 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3101 Res, 68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3102 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3103 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3104 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3105 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3106 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3111 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3112 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3113 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3114 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3115 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3116 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3123 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3124 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3125 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3126 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
S131 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3132 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3133 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3134 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3135 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3136 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3141 Res, 1K, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 
3149 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3150 Res, 150K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3154 Res, 5K6, и 1/6W, Carbon Film. 3198 
3156 Res, 10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3157 Res, 1K5, 5, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3158 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3159 Res, 1K2, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
3200 Res, 390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3201 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3202 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3203 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3204 Res, 22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3205 Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3206 Res, 33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3207 Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film : 3198 
3208 Res, 220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Giss 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
580 
580 
580 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 


33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
32210 
42240 
42240 
22250 
22250 
44740 
22250 
52280 
52280 
22250 
15626 
S1510 
06830 
06830 
31510 
15626 
22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
01030 
01030 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
32210 


part. 


3209 
3212 
3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 
3232 
3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3331 
3332 
3333 
3334 
3339 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3491 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 


Res, 68 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 330K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 82K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 560 ohm, 5, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 39K, 1$, 1/16W, Metalized Glass 2322 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 680K, 5$, 1/16W, Metalized Gase. 3198 
Res, 33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 10M, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 470K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1К, 20$, 1/2W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1К, 20$, 1/2W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1К, 20$, 1/2W, Carbon Film. 3198 
Res, 10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 2306 
Res, 1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 3198 
Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Varactor, 1MA/50V, Max 115V. 2322 
Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 220K, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 82K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 10 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 10 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 4R7, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper ; 3198 
Res, 1M, 5%, 1/10W, Metalized CE 3198 
Res, 15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 2R7, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 4K7, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 1K8, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 27K, $, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
Res, 470K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 2K2, $, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 2K2, $, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 2K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1R5, 5$, 1/4W, Carbon Film. 2122 
Res, 15K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 10K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 3198 
Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 2306 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 6R8, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 2306 
Res, 22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 


021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
011 
704 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
215 
915 
9T5 
21,5 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
021 
204 
207 
021 
021 
021 


36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
32220 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
36840 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
03310 
02240 
08230 
01020 
01090 
01090 
01010 
01030 
03478 
51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03278 
14702 
01020 
11802 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
54740 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11503 
11003 
03920 
33390 
03478 
08220 
51030 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 


24PT633F/35R (continued) 


3498 
3500 
3501 
3904 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3952 
3557 
3561 
3562 
3563 
3565 
3566 
3569 
3580 
3594 
3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 
3638 
3639 
3640 
3681 
3682 
3683 
3684 
3685 
3686 
3691 
3693 
3694 
3801 
3802 
3810 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
3822 
3861 
3862 
3863 
3864 
3865 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


12K, 
3M3, 
3M3, 
PTC, 
1M5, 


220 
МТС, 
270 
1К2, 
4R7, 


330K, 


100 
56K, 
1K, 


9 
5, 


SP 


5 
5 
5 


О? 


3 Sn 


9. 
5, 


ohm, 


4R7, 


ohm, 
2 
ор 
5%, 
о 
оћт, 
9. 
ор 


о 
5, 


OR1, 5$, 
OR33, 5% 
Zero ohm, 
47K, 5%, 
10K, 5%, 
AKT, 2 
2K2, 5$, 
470 ohm, 
1K5, 5$, 
82K, 1$, 
AK7, 1$, 
270K, 5$ 
15K, 5$, 
10K, 5$, 
1K, 5$, 

100 ohm, 
12K, 5%, 
5K6, 5%, 
330 ohm, 
2K2, 5%, 
5K6, 5%, 
47K, 5%, 
330 ohm, 
220K, 5% 
220K, 5% 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4K7, 5%, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K, 5%, 

8K2, 5%, 
100 ohm, 
6K8, 5%, 
470 ohm, 
4K7, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4K7, 5%, 
AK7, 5%, 
10K, 5%, 
2K2, 5%, 
Zero ohm 
100 ohm, 
100 ohm, 
1K, 5%, 

75 ohm, 

Zero ohm, 
8K2, 5%, 
390 ohm, 
3K3, 5%, 
390 ohm, 
560 ohm, 
560 ohm, 
1K5, 5%, 
330 ohm, 
220 ohm, 
AK7, 5%, 
220 ohm, 
1K, 5%, 

75 ohm, 

100K, 5% 
100K, 5% 
100K, 5% 
100K, 5% 
100K, 5% 
100K, 5% 
100K, 5% 
100K, 5% 
75 ohm, 

100K, 5% 
15K, 5%, 
1K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 


1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 
144V. 

1/2W, Mebalized: ees: 

20%, 1/2W, Carbon Film 
20%, 3W1. 

53, 1/6, Carbon Film. 

1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 


$, 1/10W, Metalized Glass. 


5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 

, 3/5W, Metal Film. 

"Chip" Jumper 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 
5%, 1/10W, Metalized став 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 

, 1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Metalized Glas 

, 1/10W, Metalized Glass. 

, 1/10W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/16W, Metalized Glas 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

, "Chip" Jumper $ed 34 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 

1/10W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/10W, Metalized Giss 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Metalized Glas 

$, 1/10W, Metalized Glas 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glas 

1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass 

‚ 1/16W, Metalized Glass. 

‚ 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

‚ 1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass 

‚ 1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glas 

$, 1/6W, Carbon Film. 


3198 
2322 
2322 
2122 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


021 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 


51230 
13335 
13335 
00019 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
51230 
55620 
13310 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
51020 
37590 
90030 
08220 
53910 
53320 
53910 
55610 
55610 
51520 
33310 
32210 
34720 
32210 
31020 
37590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
31040 
31530 
31220 
31010 
01010 


part. 


3866 
3867 
3891 
3893 
3894 
3896 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4122 
4123 
4127 
4214 
4216 
4388 
4401 
4402 
4431 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5204 
5205 
5206 
5242 
5341 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 


Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 330 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 330 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 3K3, 5, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 3K3, 5, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Coil, 27u, 10% £a 

Coil, 820n, 10% 

Coil; "558, 5%» bae de. WÈ ero may Sad s 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 10u, 5$. 

Coil, 22u. 

Coil. 1505 

Coil, Дин, 10% a ye уь 
Transformer, LOT AT2078. 

Coil, 33u, 10% ы. Ыр di. cup tèm 28 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, Linear Correction. о deum fè 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
Coil, Choke. 

Coil, 3u3, 20% 

Coil, 3u3, 10% 

Coil, 39u, 10% 

Mains Filter AME 
Transformer, SS39009-04. А 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 

Coil, 27u, 5$. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2422 
2422 
3198 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 


011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
535 
535 
018 
138 
018 
018 
536 
531 
138 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
535 


01010 
33320 
31010 
33310 
31010 
33310 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
20030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90020 
90020 
90020 
11090 
97333 
97331 
71020 
21401 
73390 
90020 
00511 
02465 
37021 
73380 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 


24PT633F/35R (continued) 


5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 
6901 
6904 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7400 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7606 
7802 
7861 
7891 


©. e 


Safety Part 


Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Coil, 5u6, 55. 

Coil, 5u6, 55. 

Coil, 5u6, 55. 

Coil, 10u, 5$. . . . 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 . . ... 
Res, 1К, 1$, 3/5W, Metal Film. 
Zener Diode, 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Rect, BY228/24. 

Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Rect, BYD33J. 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Rect, BYV95C. 

Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Rect, EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, ВАУ70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAT85 

LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. -———— да 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
ІС, TDA9588H/N1/3I/1129. 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
IC, TDA6107JF/N3 

Power FET, STP3NCOOFP. | 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B (COL) 
Transistor, NPN, BU4508DX. 
Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
IC, TDA8359J/N2. ws в 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FOPFON50. 5 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. 2,24». Wo dez 2% 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
ТС, M24CO8-WBN6. . . . . . 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
IC, HEF4053BT. 

QC ТРАВЫ № ш konen 404 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9335 
9322 
9335 
9322 
9322 
9335 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9340 
9333 
9352 
3198 


Be sure to use exact replacement 


018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
315 
010 
020 
010 
668 
010 
999 
617 
010 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
293 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
185 
127 
021 
021 
010 
010 
010 
731 
010 
010 
010 
743 
157 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
729 
671 
010 


90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
50112 
60682 
21090 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
80133 
42682 
90133 
42682 
08667 
90133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
69682 
54667 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
49557 
42030 
42150 
42150 
37112 
37687 
42150 
40110 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
19557 
42030 


part. 


7892 Transistor, NPN, BC847B (COL) 
7901 IC, AN7522N PH 

9611 Coil, 27u, 10% 

9672 Coil, 22u, 10% . 

9678 Cold, 22u; AS. w 4i 

CBA Main Chassis Assembly. 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 


ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 


ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 

0232 Headphone Jack 
0250 A/V Jack "M 
0251 6 Pin Connector. 
0254 5 Pin Connector. 
0255 4 Pin Connector. 
1810 3 Pin Connector. 
1811 3 Pin Connector. . . . . .. 
2171 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2172 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2173 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2174 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2176 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 
2177 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2178 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. А 
2179 Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2180 Сар, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2181 Сар, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2802 Cap, 220n, 0907-205, 16v, Cerami 
3150 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized G 
3151 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
3152 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized G 
3153 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 


3156 Res, 120 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gla 
3157 Res, 120 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 


3814 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized 
3815 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized 
3816 Res, 100K, 5$, 1/10W, Metalized 
3917 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized 
3818 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized 
3819 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized 
3820 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized 
3821 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized 
4820 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4823 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4824 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
6161 Zener Diode, 6.8 volt. 

7802 IC, HEF4053BT. 

9150 Wire Jumper. 

9151 Wire Jumper. 

9152 Wire Jumper. 

9153 Wire Jumper. 

9154 Wire Jumper. 

9155 Wire Jumper. 

9170 Wire Jumper. . . . . . . 

CBA Side Jack Panel Assembly 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


Ca 
lass 


lass 


Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 


3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3141 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2412 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9333 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


010 
181 
018 
018 
018 
058 


026 
026 
025 
025 
025 
020 
020 
017 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
025 
017 
017 
017 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
010 
729 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
187 


42030 
41682 
22790 
22290 
22290 
59231 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
00725 
00725 
33310 
33310 
33310 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
22250 
22250 
42240 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
31210 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
90030 
90030 
26880 
60653 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
28121 


24PT633F/35R (continued) 
ACO1 AC Cord. gin SANN rp eru ЗЕ tep ké 122422 
АС04 Batteries for Remote Control Transmitte 9299 
ACO5 Cabinet Back Lo duse Si en пр jew ж Аз: 339 
ACO9 CRT, A59QDF891XO01(L). . . . . . . . . 9322 
AC10 Customer Control Buttons . . . . . .. 3139 
AC12 Degaussing Со11............ 3139 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) . . . 3139 
АС17 Owner's Manual . . . . . . . . . . . . 3139 
AC17 Owner's Manual, French . . . . . . .. 3139 
AC18 Quick Use Guide. . . . . . . . . . . . 3139 
AC19 Side Jack Panel Bracket. . . . . . . . 3139 
АС20А- Cabinet Fronts a nò te manyen % wow we. Aa. 3139 
AC2O0B- Chassis Gülde. 4 e. 28 ы aoe: 0139 
AC20C Light Guide. 3139 
AC20D Nameplate. 3141 
AC20E Power Button Fe EN ar VELA wet ley vans wi cw) 2980 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) . . . . . 2422 
REMOTE Remote Control Transmitter, RC19036001/ 

01A. 3139 


5 = Safety Part 


070 
000 
124 
1535 
177 
128 
124 
125 
125 
125 
124 
177 
124 
124 
050 
177 
264 


238 


98202 
65263 
35181 
87682 
65681 
76341 
21802 
30822 
31591 
31611 
39111 
60691 
25893 
32221 
00161 
65691 
00411 


04303 


Be sure to use exact replacement part. 


24PT633R37 


Main Chassis Parts 
Main Chassis Parts 


— Manual no. 


7638 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2238 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
2222 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 


0211 2 Pin Connector. 
0212 2 Pin Connector. 
0219 6 Pin Connector. 
0220 5 Pin Connector. 
0221 2 Pin Connector. 
0222 2 Pin Connector. 
0223 A/V Jack 
0225 SVHS Jack. 
0229 3 Pin Connector. 
0243 6 Pin Connector. 
0244 5 Pin Connector. 
0245 6 Pin Connector. 
0246 5 Pin Connector. 

S 0254 9 Pin CRT Socket 
0267 3 Pin Connector. 
0269 Jack А is 

S 1000 Tuner, V+U, PLL 
1002 SAW Filter, 45.75MHz 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 

S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. 

S 1515 Relay, 5 Amp, 12V. 
1600 Tact Switch. 
1601 Tact Switch. 
1602 Tact Switch. 
1603 Tact Switch. 
1606 Tact Switch. . . . 
1660 Crystal,  12MHz000 
1811 3 Pin Connector. Vos xw Ue ad ee plèn. doe 
1861 Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 
2004 Cap, 47n, 10$, 50v, Ceramic. 
2005 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2006 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
2007 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2008 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
2009 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. у 
2101 Сар, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2102 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2103 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2104 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2105 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2106 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2111 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2112 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2113 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2121 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2122 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2123 Сар, 222; +80/-20%, 10v, Ceramic 
2124 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2125 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2131 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2132 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2133 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2134 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2135 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2136 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2141 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2143 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2150 Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2184 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2187 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2201 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2202 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2203 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2204 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2208 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2209 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
2210 Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2211 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2213 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2214 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2215 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. А 
2216 Сар, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
2217 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. қ 
2219 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2220 Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester 
2221 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2226 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 
2227 Сар, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 
2228 Cap, 820p, 5$, 25v, Ceramic. 
2229 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2241 Cap, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 
2242 Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2243 Cap, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. Bh 2. ee 
2244 Cap, 100n, 5%, 63v, Metalized Polyester 
2245 Сар; 220n, %80/-20%, 16v, Ceramic. 
2247 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
2248 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2249 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2250 Сар, 242, 20$, 50v, Electrolytic 
5 = Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
020 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
017 
014 
017 
016 
017 
016 
025 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 


16269 
16375 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
00725 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
05182 
90108 
44518 
40807 
10914 
07467 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
00725 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
32290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31010 
34720 
38210 
51090 
31520 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
52280 


part. 


2252 
2253 
2254 
2330 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2441 
2443 
2444 
2448 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2802 
2803 
2810 


Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


%, 25v, Ceramic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
100n, 10$, 


10u, 20$, 250v, Electrolytic. 


3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
2u2, 
470p, 


10$, 500v, Ceramic 

5$, 50v, Ceramic. 

10$, 2000v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 1000v, Ceramic 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, 500v, Ceramic. 
47u, 20%, 50v, Electrolytic 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
100p, 10%, 1000v, Ceramic 
47u, 20%, 160v, Electrolytic. 
15n, 10%, 50v, Polyester. 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
390n, 5$, 250v, 
20$, 100v, Electrolytic. 
10$, 500v, Ceramic. 

5$, 50v, Ceramic. 

10$, 2000v, Ceramic 

5%, 


212, 
680p, 
100p, 
220p, 
2u2, 
15n, 5$, 1600v, 
15n, 10$, 400v, 
18n, 10%, 400v, 
100n, 10%, 50v, 
150n, 10$, 63v, 
100n, 10$, 63v, 
2n2, 10$, 50v, 
2n2, 10$, 50v, 
4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
68n, 10$, 250v, Polyester 
4u7, 20$, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 

470n, 20$, 275v, 


Polypropylene 
Polyester . . 
Polyester . 
Polyester . 


Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10$, 1000v, 
10$, 1000v, 
20$, 200v, 
10$, 1000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 1000v, Ceramic 
20$, 50v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic. 
20$, 50v, Electrolytic 
10$, 16у, Ceramic 
10$, 2000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 50v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20$, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 1 
100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16у, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic . 
330n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5$, 50v, Ceramic 
68p, 5$, 50v, Ceramic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
1n5, 
10n, 
22u, 
100n, 
AS, 
470p, 
2n2, 
in, 
10n, 


250v, Metalized Poly 


160v, Metalized Polyprop 


est 


Metalized Polyprop 


Metalized Polyeste 
Metalized Polyeste 


Metalized Polypro 


3198 
3198 
3198 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2222 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


016 
016 
021 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
021 
019 
025 
025 
025 
017 
025 
019 
021 
014 
025 


479 
021 
019 
016 
558 


479 
375 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
017 


31020 
31020 
90020 


90177 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
90552 
44710 
54790 
32210 
51080 
24730 
51080 
51010 
91139 
01530 
34790 


90021 
91331 
46810 
01010 
90478 


90042 
90158 
90219 
90222 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
32210 
42240 
42240 
22250 


24PT633R37 (continued) 


2813 
2816 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
92211 
3112 
3113 
3114 
3115 
31:16 
3123 
3124 
3125 
3126 
Galasi 
3132 
3133 
3134 
S135 
3136 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
BLOT 
3158 
3159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3212 
3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 
3232 


5 = 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


2u2, 
470n, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
1n8, 
150p, 
68n, 
68n, 
150p, 
1n8, 
2u2, 
100u, 
100u, 
4u7, 
10u, 
lu, 
4n'7, 
22n, 
470u, 
2u2, 
220n, 
220n, 
100n, 
100n, 
1000u, 
lu, 20$, 
27n, 10$, 
1n2, 10$, 
27n, 10$, 
1n2, 10$, 
10u, 20$, 
10n, 10$, 
10n, 10$, 
330p, 5$, 
100 onm, 
100 onm, 
Zero ohm, 
1K5, 5$, 
8K2, 55, 
100 onm, 
68 ohm, 
1K, 5$, 
150 ohm, 
220K, 5$, 
150 ohm, 
220K, 5$, 
75 ohm, 
100 onm, 
75 ohm, 
100 onm, 
75 ohm, 
100 ohm, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
75 ohm, 
100 ohm, 
1K, 5%, 
100K, 5%, 
150K, 5%, 
5K6, 5%, 
10K, 5%, 
1K5, 5%, 
10K, 5%, 
1K2, 1%, 
390 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
22K, 5%, 
1K, 5%, 
33K, 5%, 
1K, 5%, 
220 ohm, 
68 ohm, 
470 ohm, 
560 ohm, 
330K, 5%, 
82K, 5%, 
2K2, 5%, 
100 ohm, 
560 ohm, 
100 ohm, 
560 ohm, 
2K2, 5%, 


20%, 
20%, 


10%, 
5%, 
10%, 
10%, 
5%, 


105, 


205, 
205, 
20%, 
10%, 
10%, 


20%, 


+80/-20%, 
+80/-20%, 
*80/-20$, 


+80/-20%, 


+80/—-20%, 
20% 
20% 


20% 
10$ 
*80/-20$, 
+80/-20%, 


+80/-20%, 
20%, 


5%, 


1/16W, Metalized Glass. 


5$; 
5$, 


5%, 


5%, 


10v, Ceramic 
10v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 

10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 5 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
16v, Electrolytic 
50v, Electrolytic. 
50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Electrolytic 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
5$, 1/6W, Carbon 
5%, 1/6W, Carbon 
"Chip" Jumper 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 


50v, 
50v, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


, 25%, 
, 25%, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
25v, 
, l6v, 
50v, 
, 50v, 


Film. 
Film. 


Glass 


5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 


55, 


55, 


5%, 


1/6W, Carbon Film 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film . . . . 


$, 1/16W, Metalized Gla 
$, 1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
22398 
2238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


017 
017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
580 
580 
580 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 


22250 
44740 
22250 
52280 
52280 
22250 
15626 
31510 
06830 
06830 
31510 
15626 
22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
01030 
01030 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
32220 


part. 


3239 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3331 
3332 
3229 
3334 
3335 
3336 
3340 
3343 
3344 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3491 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3919 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


100 ohm, 
22K, 5%, 
27K, 5%, 
820 ohm, 
39K, 15, 
10K, 5$, 


680K, 5$, 


33K, 5$, 
820 ohm, 
8K2, 5%, 
100 onm, 
1K, 5%, 
10M, 5%, 


100K, 5%, 
470K, 5% 


100 
1K, 
100 
1K, 


ohm, 
20%, 
ohm, 
20%, 
100 onm, 
1K, 20%, 
10 ohm, 
1K5, 
33 ohm, 
33 ohm, 
330 ohm, 


220K, 5%, 


82K, 5%, 
1K, 5%, 
10 ohm, 
10 ohm, 
100 onm, 
10K, 5$, 
4R7, 5$, 
100 onm, 


Zero ohm, 


1M, 5$, 
15K, 5$, 
5K6, 5$, 
180 ohm, 
820 ohm, 
68 ohm, 
33 ohm, 
2R7, 5$, 
AK7, 1$, 
1K, 5$, 
1K8, 1$, 
6R8, 5$, 
IK; 5%, 
15K, 5$, 
3K9, 5$, 
33 ohm, 
27K, 1$, 
180 ohm, 
3K3, 5$, 


470K, 5$, 


3R3, 1$, 
3R3, 1$, 
3R3, 1$, 
2K2, 1$, 
2K2, 1$, 
150 ohm, 
150 ohm, 
2K7, 5%, 
1R5, 5%, 
15K, 1%, 
10K, 1%, 
3K9, 5%, 
33 ohm, 
4R7, 5%, 
8K2, 5%, 
10K, 5%, 
1K, 5%, 


3M3, 5%, 
3M3, 5%, 
PTC, 
1M5, 5%, 
220 ohm, 
NTC, 
270 ohm, 
1K2, 5$, 
4R7, 5$, 


330K, 5$, 


100 ohm, 
56K, 55, 


20$ 


3 ohm, 


4R7, 


Film. 
Glass 
Glass 
Film. 
Glass 
Glass 


$, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
5$, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 


1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


, 1/16W, Metalized Glass. 


$, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 
5%, 1/2W, Metal Film. 
, 1/2W, Carbon Film 
5%, 1/6W, Carbon Film 
5$, 1/6W, Carbon Film 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
5%, 1/6W, Carbon Film 
5%, 1/6W, Carbon Film 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/3W, Metal Film 


$, 1/10W, Metalized Gla 


"Chip" Jumper . . . . 
1/10W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film 
$, 1/6W, Carbon Film 
1/3W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 
1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 
1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


Metal Film 

Metal Film 

Metal Film 

3/5W, Metal Film . 
3/5W, Metal Film . . . 
$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1 
012 
Os 
012 
O11 
O11 
915 
O11 
O11 
O21 
915 
915 
elles) 
215 
215 
O11 
O11 
O21 
101 
915 
915 
Olt 
O12 
207 
O11 
O21 
O21 
204 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
GZ 
O11 
O21 
O11 
O21 
204 
O21 


01010 
Be230 
32730 
08210 
63903 
31030 
36840 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
01520 
03390 
03330 
03310 
02240 
08230 
01020 
01090 
01090 
01010 
01030 
03478 
51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03278 
14702 
01020 
11802 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
54740 
13308 
13308 
13308 
T2202 
T2202 
01510 
01510 
52720 
02083 
LLSOS 
L003 
03920 
32590 
03478 
08220 
51030 
S120 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
S230 
HG 3 76 fe) 
P3355 
00019 
TLS 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
9 03:0 


24PT633R37 (continued) 


3525 Res, 1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3526 Res, OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 3198 
3527 Res, OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 3198 
3528 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper : 3198 
3529 Res, 47K, 5%, 1/10W, Metalized eidde 3198 
3530 Res, 10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3531 Res, 4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3532 Res, 2K2, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
3541 Res, 470 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gias 3198 
3542 Res, 1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3543 Res, 82K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
3544 Res, 4K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
3545 Res, 270K, 5%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
3548 Res, 15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3552 Res, 10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3557 Res, 1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3561 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3562 Res, 12K, 5 1/10W, Metalized Glass 3198 
3563 Res, 5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3565 Res, 330 ohm, 5%, 1W, Metal Film 3198 
3566 Res, 2K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3569 Res, 5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3580 Res, 47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3594 Res, 330 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3595 Res, 220K, 5%, 1/10W, Metallized Glass. 3198 
3596 Res, 220K, 5%, 1/10W, Metallized Glass. 3198 
3601 Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3603 Res, 100 ohm, er 1/6W, Carbon Film. 3198 
3604 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3605 Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3606 Res, 2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3607 Res, 2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3608 Res, 470 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3609 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3610 Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3611 Res, 100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3618 Res, 6K8, 5%, 1/6, Carbon Film. 3198 
3622 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gias 3198 
3623 Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3624 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3625 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3626 Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3627 Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3628 Res, 10K, ea 1/16W, Metalized Glass 3198 
3630 Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3632 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper ge en 3198 
3634 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3635 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3636 Res, 1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3638 Res, 75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3639 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
3640 Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3681 Res, 390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3682 Res, 3K3, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3683 Res, 390 ohm, 5%, 1/10W, Metallized Glas 3198 
3684 Res, 560 ohm, 5%, 1/10W, Metallized Glas 3198 
3685 Res, 560 ohm, 5%, 1/10W, Metallized Glas 3198 
3686 Res, 1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3691 Res, 330 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3693 Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3694 Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3801 Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3802 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3810 Res, 75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3814 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3815 Res, 100K, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3816 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3817 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3818 Res, 100K, ey 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3819 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3820 Res, 100K, oy 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3821 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3822 Res, 75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3861 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3862 Res, 15K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3863 Res, 1K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3864 Res, 100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3865 Res, 100 ohm, S, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3866 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3867 Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3891 Res, 100 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3893 Res, 330 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3894 Res, 100 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3896 Res, 330 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3901 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3902 Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3903 Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3904 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3905 Res, 3K3, et 1/16W, Metalized Glass 3198 
3906 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3907 Res, 8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4001 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


O21 
012 
O12 
O21, 
O21 
O21 
O21 
204 
O21 
021 
2 eS) 
734 
130 
O21: 
O21 
O21 
OTL 
O21 
O21 
012 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
021 
OTA. 
O11 
OLT 
O21 
OLL 
Gat: 
O11 
OAL 
O11 
O21 
open 
O21 
O21. 
O11 
OLE 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
OL 
O11 
O21: 
O21 
O21 
OT 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
021 
O11 
OTT 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
021 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 


O02 0 
11070 
T3370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
JLOU20 
01010 
51230 
55620 
L330 
22220 
55620 
54730 
B55 10 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31.010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
5 LO2Z0 
37590 
90030 
08220 
53910 
53320 
ape ce) 
55610 
55610 
51520 
33510 
322,10 
34720 
32210 
S102) 
S190 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
S1o90 
31040 
31530 
31220 
31010 
01010 
01010 
333.20 
31010 
33310 
81010 
33510 
31020 
33320 
33320 
81030 
33320 
31030 
36220 
90030 


part. 


4002 
4122 
4123 
4127 
4214 
4216 
4388 
4401 
4402 
4431 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
2201 
5204 
S205 
5206 
5242 
5341 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5453 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
so0L 
5520 
Doze t 
5560 
spouous 
5502 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Cold, 27a; Loe « 

Cou, SZ0n, 1054 

Corl, -eus, Ss. oe ah ee lace SE 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. 

Coil, 22u. 

Coil, 1mH, 10% oy 
Transformer, LOT AT2078. 

Coil, S3u,. L0% Bh itney Me 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Diode, Rect, BYD33J. 

Coil, Linear Correction. flee my OR 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
Coil, Choke. . 

Coil, Susy, 20s 

Coil, 3u3, 10% 

Coil, 560. 

Mains Filter ates ee Se 
Transformer, SS39009-04. : 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coll yp. 27-5 es a ee ee 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil; Subp Ss. 

Coil, 56; 5%. 

Coa, due, “Sex 

Goi: 100; Seas. 2 ss 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
2422 
2422 
S198 
3128 
S198 
S198. 
9337 
A422 
2422 
3128 
S198 
3198 
AaLe 
2422 
2422 
S198 
8198 
A422 
SOS 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
535 
bo be) 
018 
138 
018 
018 
234 
D6 
931 
138 
018 
018 
ESTs) 
549 
531. 
018 
018 
Doe 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 


90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22190 
18270 
16880 
90020 
90020 
90020 
11090 
97333 
97333 
71020 
21401 
13390 
90020 
20133 
00511 
02465 
S102 1 
73380 
23380 
21338 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
25390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 


24PT633R37 (continued) 


6333 Diode, Signal, BAV21 
6335 Diode, Signal, BAV21 
6400 Res, 1K, 1%, 3/5W, Metal Film. 
6401 zener eee 47 volt 
6445 Zener Diode, 10 volt 
6447 Diode, Signal, 1N4148. 
6448 zener Diode, 6.2 volt. 
6449 Diode, Signal, BAV99 
6460 Diode, Rect, BY228/24. 
6461 Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
6462 Zener Diode, 10 volt 
6465 Diode, Signal, BAV21 
6466 Diode, Signal, BAV21 
6467 Diode, Signal, BAS316. 
6468 Diode, Signal, BAS316. 
6470 Diode, Signal, BAV99 
6476 Zener Diode, 15 volt 
6481 Zener Diode, 5.6 volt. 
6482 Zener Diode, 9.1 volt. 
6483 Zener Diode, 33 volt 
6485 Diode, Rect, BYD33J. . 
6486 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
6487 Diode, Rect, BYD33D. é 
6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100. j 
6500 Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 
6520 Diode, Rect, BYD33D. 
6523 Diode, Signal, 1N4148. 
6524 Diode, Rect, 1N5062. 
6525 Diode, Rect, 1N5062. 
6526 Zener Diode, 22 volt 
6540 Zener Diode, 6.2 volt. 
6541 Zener Diode, 10 volt 
6560 Diode, Rect, BYV29X-500. 
6562 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
6563 Diode, Signal, BAS316. 
6565 Diode, Signal, BAV70 
6566 Diode, Signal, 1N4148. 
6569 Diode, Signal, BAS316. 
6570 Zener Diode, 6.8 volt. 
6580 Diode, Signal, BAS316. 
6681 Diode, Signal, BAT85 
6691 LED, LTL-10234WHCR 
6692 IR Receiver. ow, a SE SOS 
6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
6904 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
7101 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7102 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7103 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7200 IC, TDA9588H/N1/31/1053. 
7201 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7204 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7205 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7330 IC, TDA6107JF/N3 
7400 Power FET, STP3NC60FP. . 
7441 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7443 Transistor, PNP, BC557B(COL) 
7460 Transistor, NPN, BU4508DxX. 
7461 Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 
7462 Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
7463 Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
TA71 iC): TDASSS9I/ N26." eo 
7480 Transistor, NPN, BD135 
7482 Transistor, NPN, BD135 

S 7515 Optical Coupler, TCET1103(G 
7520 IC, TEA1507P/N1. 
7521 Power FET, FQOPF9N50. 3 
7522 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7540 Transistor, NPN, BC547B(COL) 
7541 Transistor, NPN, PDTC114ET 
7542 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7560 IC, L78L33ACZ. ge te eae ed 
7561 Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
7580 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7602 IC, M24CO8-WBN6. .... . 
7606 Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
7802 IC, HEF4053BT. 
7861 DE, TOASSS SHS Vly ar a?) x 
7891 Transistor, NPN, BC847B(COL 
7892 Transistor, NPN, BC847B(COL 
7901 IC, AN7522N PH 
9611 Coil, 27u, 10% 
9672 Coil, 22u, 10% 
9678 Coil, 22u, 10% ‘ 
CBA Main Chassis Reams Is: 


Channel One Card Parts 


Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 


DAF Panel Parts 
S = Safety Part 


3198 
3198 
Oe Bes 
S198 
3198 
3198 
93.5 
3198 
9340 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
O33: 
3198 
9354 
D322 
933° 
Se a 
2 oer 
23354 
3198 
3198 
3198 
3198 
933 1 
3198 
9340 
9322 
3198 
933 1. 
3198 
3198 
S198 
3198 
1336 
be ad 
9322 
SL 
3198 
3198 
3198 
3198 
O352 
3198 
390 
3198 
9352 
AP 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
93.52 
3198 
3198 
G3 a0 
2202 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
se a 
9340 
9333 
Y392 
3198 
ie alae be) 
2322 
3198 
3198 
3198 
3139 


010 
010 
215 
010 
020 
010 
668 
010 
Dog 
617 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
ae a 
010 
234 
164 
234 
164 
138 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
D0.0 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
185 
LT 
O21) 
O21 
010 
010 
010 
7128 
010 
010 
010 
113 
Let 
010 
020 
tee) 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
129 
671 
010 
010 
Rowe 
018 
018 
018 
187 


10070 
10070 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
S01 12 
60682 
21090 
10070 
10070 
10630 
10630 
10620 
ZOOM) 
25680 
S0133 
235.9) 
201353 
42682 
00133 
42682 
08667 
00133 
LOOL0 
10120 
LOT) 
52290 
30133 
51090 
S927 
42682 
10630 
LO215 
1LQ010 
10630 
56880 
10630 
e033 
69682 
54667 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
40557 
42030 
42150 
42150 
37112 
37687 
42150 
40110 
922 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
S612 
LOO8.7 
42030 
40030 
LOZLS 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
LIS 3% 
42030 
42030 
41682 
22.190 
Paw ee) ®) 
2e2 90 
Heo ili SAE 


Be sure to use exact replacement part. 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


Net 1 Panel 


ly) 


(part of Scan 4 Card Assemb 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


Scan 4 Card 


ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 
Headphone Jack 

A/V Jack 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 


0232 
0250 
0251 
0254 
G23 
1810 
1811 
2171 
2172 
lB 
2174 
Bolet6 
2177 
2118 
2179 
2180 
21:6 1: 
2802 
3150 
SLL 
a le 
S103 
3156 
S57 
3814 
Be 15 
S616 
S817 
3818 
3819 
3620 
S821 
4820 
4823 
4824 
6161 
7802 
CBA 


6 Pin 
5 Pin 
4 Pin 
3 Pin 
3 Pin 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Connector. 
, LOS, 
, LOS, 
, LOS, 
, LOS, 
1, O65, 
20%, 
1, J, 
20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
, +80/-20% 


330p 
330p 
330p 
330p 
470p 
10u, 
470p 
10u, 
2u2, 
2u2, 
220n 
471K, 
150 

471K, 
150 

120 

120 


100K, 
100K, 
100K, 
100K, 
100K, 
100K, 
100K, 
100K, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


5%, 

ohm, 
po 

Or 

ohm, 

ohm, 

ohm, 


Qo 


oo 


zener Diode, 


IC, HEF4053BT. 


53; 

%, 1/16W, 
%, 1/10W, 
%, 1/16W, 
%, 1/16W, 
ee 1/16W, 
%, 1/16W, 
S50 1:7 LOW, 


(part of Scan 4 Card Assemb 


Ceramic 
Ceramic 

50v, Ceramic 

50v, Ceramic 
50v, Ceramic. 
50v, Electrolytic 
50v, Ceramic. 
50v, Electrolytic 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic . 
16v, Ceramic. 
1/16W, Metalized Glass 
3, 1/6W, Carbon 

1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon 
5%, 1/16W, Metalized Gias 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass. 
Metalized Glass. 
Metalized Glass. 
Metalized Glass. 
Metalized Glass. 
Metalized Glass. 
Metalized Glass. 
Metalized Glass. 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
6.8 volt. 


50v, 
50v, 


Side Jack Panel Aseenbly 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


S ACOL1 
ACO03 
AC04 
ACO5 

S ACO9 
AC10 

S AC12 
AC19 
AC20A 
AC20B 
AC20C 
AC20D 
AC20E 
AC20H 
REMOTE 


AC Co 


rd. 


Anode Lead Spacer. 

Batteries for Remote Generel iavemitee 
Cabinet Back oe 
CRT, A59QDF891X001 (L ). 
Customer Control Buttons 
Degaussing Coil. EC 
Side Jack Panel SPAcket. 
Cabinet Front. 

Chassis Guide. 

Light Guide. 
late. 
Power Button Moke a. Ge Ps we 
16 ohm, 5W (2 Used) 6% 
Remote Control Transmitter, RC19036001/ 


Namep 
Speak 


Ol. 


er, 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2412 
3198 
3198 
S198. 
3198 
3198. 
3198 
31.98 
SL98 
3198 
3193. 
3198 
3198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
31.98 
SL.98. 
S198 
S198. 
3198 
3198 
S198 
S198 
3198. 
3198 
3198 
SL98 
SLos8 
9339 
S139 


2422 
S139 
9299 
S159 
9322 
S139 
S139 
BL39 
S139 
3139 
S130 
3141 
o139 
2422 


$139 


026 
026 
025 
025 
O25 
020 
020 
017 
017 
COLT 
017 
016 
025 
016 
025 
017 
017 
017 
O21 
O11 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
010 
120 
187 


070 
124 
000 
124 
6:3 
177 
128 
124 
177 
124 
124 
050 
177 
264 


228 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
00725 
00725 
33310 
33310 
d33:1,0 
B35 10 
34710 
51090 
34710 
51090 
Ze250 
we2o0 
42240 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
31210 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
90030 
90030 
26880 
60653 
28121 


98202 
17541 
63263 
os pli wi 
87682 
60711 
76341 
S944. 1 
60691 
298.93 
S222. 
00161 
60701 
00411 


86493 


25LT220L/17 -— Manual no. 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0218 
0220 
C221 
0222 
0223 
0225 
0240 
0243 
0244 
0245 
0251 
S 0254 
0259 
0262 
0267 
0280 
S 1000 
1002 
1200 
S 1500 
S15 15 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
21S 
2123 
Pees) 
2131 
2132 
2133 
2134 
PMS re) 
2136 
2181 
2182 
2183 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
ae ral 
22143 
2214 
2219 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2220 
2227 
2028 
2229 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2290 
2202 
Za03 


S = 


Main Chassis Parts 


7638 


2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
A/V Jack 2422 
5 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
A/V Jack 2422 
SVHS Jack. 2422 
7 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
3 Pin Connector. 2412 
9 Pin CRT Socket 2422 
5 Pin Connector. 2422 
3 Pin Connector. 2422 
3 Pin Connector. 2412 
4 Pin Connector. 2422 
Tuner, V+U, PLL 2422 
SAW Filter, 45.75MHz 2422 
Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. ... 2422 
Crystal, 12MHz000 ee hike Shee 8 “AAD 
Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 2422 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 3198 
Cap; 100n; +80/=20%,. 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2uz, +80/-20%, 10¥v;..Céeramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; 2u2, +80/—20%; 1L0v;. Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 1Ov,. Ceramic 3198 
Cap, 2u2;.. +80/-204;,. 10v;, Ceramic 3198 
Cap, L00n. +80/=20%,. ‘25v, Ceramre, 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap; -100n;,--+80/-20%;. 25v,. Ceramic. 3198 
Cap, -100n;,- +80/—20%,.~25¥v,. Ceramic. 3198 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap; 100n,;. +80/-—20%,. 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap; 470n, +80/—20%,. L0v, Ceramic, 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. , 3198 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. A 3198 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 820p, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. ~ . . 3198 
Cap, 100n, 5%, 63v, Metalized Polyester 2222 
Cap, -220n, +80/-20%,. 16v, "Ceramic, 3198 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
026 
G29 
025 
025 
026 
026 
G29 
025 
025 
025 
020 
500 
025 
025 
020 
025 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
Ae 
128 
543 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
G17 
025 
025 
016 
016 
016 
O21 
O21 
epee, 
Oi 
O17 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
OL 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
OL 
G1 
017 
O17 
026 
Oly 
Git 
014 
017 
016 
OL 
016 
025 
O17 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 


part. 


2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2465 
2471 
2472 
2473 
2474 
Pa Es) 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2901 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2519 
2520 
2952-1 
2282 
2523 
Zoe 
Zoat 
2528 
2540 
2541 
2560 
pasisek 
2562 
2003 
2564 
2967 
2568 
2580 
208 1 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2616 
2618 
2619 
269. 
2802 
2803 
201-0 
2015 
2816 
2862 
2864 
28:59 
2866 
2867 


Res, 
Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Zero ohm, 
100n, 


10n, 


10u, 
303; 


560p, 


2n2, 


100n, 


10n, 


220u, 
330p, 


LAG 
A7n, 
uy 
Alu, 
Alu, 


470n, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2u2, 


680p, 
100p, 
330n, 
470p, 


13n, 


100n, 
150n, 
100n, 


2n2, 
2n2, 
Ani, 
Alu, 


470p, 


68n, 
Aul, 


470u, 


Alu, 


1000u, 
470u, 


ln, 


470n, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2n2, 
2n2, 


470u, 


2n2, 


470p, 
470p, 


in5, 
10n, 
22u, 


100n, 


ANS» 


470p, 


2n2, 
ln, 

10n, 
10n, 


680p, 
100u, 


Lin; 


100n, 


2u2, 
Alu, 
buy; 

Alu, 
22u, 


330n; 
220n, 
100p, 


In; 
33p, 
Tay 
33p, 
Lu; 
68p, 
68p, 
An; 


470n, 


lu, 
lu, 


220u, 
220n, 
220n, 


2u2, 
2u2, 


470n, 


2u2, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
1n8, 


NCR pi PUMP er: go te ae. Can (S 
10%, 250v, Metallized Polyest 
+80/-20% 1000v, Ceramic. 
20%, 250v, Electrolytic. 

10%, 500v, Ceramic 

5%, 50v, Ceramic. 

10%, 2000v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 1000v, Ceramic 

20%, 25v, Electrolytic. 

5%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic. 
+80/-20%, 50v, Ceramic 
20%, 50v, Electrolytic. 
20%, 160v, Electrolytic. 
20%, 25v, Electrolytic 

5%, 250v, Metalized Polyprop 
100v, Electrolytic. 
500v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 

10%, 250v, MPP. 

10%, 2000v, Ceramic 

%, 1600v, Polypropylene 

10%, 50v, Polyester .... 
10%, 63v, Metalized Polyest 
10%, 63v, Metalized Polyeste 
10%, 50v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic. 
20%, 25v, Electrolytic 

10%, 500v, Ceramic. 

10%, 250v, Polyester 
20%, 250v, Electrolytic. 

20%, l6v, Electrolytic. 
20%, 50v, Electrolytic 

20%, l6v, Electrolytic 
20%, l16v, Electrolytic. 
10%, 500v, Ceramic. ee YX 
20%, 275v, Metallized Polypro 


20%, 
10%, 
5%, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10%, 1000v, 
10%, 1000v, 
20%, 200v, 
10%, 1000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 1000v, Ceramic 
20%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, 16v, Ceramic 
10%, 2000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 1000v, Ceramic 
20%, 160v, Electrolytic 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Polyester 
20%, 25v, Electrolytic 
20%, 25v, Electrolytic 
20%, 50v, Electrolytic. 
20%, l6v, Electrolytic 
20%, 50v, Electrolytic . 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
5%, 50v, Ceramic. 
5%, 25v, Ceramic. 
5%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic. 
5%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic. 
5%, 50v, Ceramic 
5%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic é 
+80/-20%, 10v, Ceramic. 
+80/-20%, 10v, Ceramic. 
+80/-20%, 16v, Ceramic. 
20%, 25v, Electrolytic. 
+80/-20%, 16v, Ceramic. 
+80/-20%, 16v, Ceramic. 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic. 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
20%, 50v, Electrolytic 
20%, 50v, Electrolytic 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic. 


3198 


2222 
2020 
2020 
Shoe 
S198 
2.020 
S198 
2020 
ShOs. 
S198 
8198 
3198 
S198 
2020 
S195 


2022 
2020 
Shoe. 
S198 
2022 
2020 
2020 
S198 
2222 
2222 
S198 
S198 
S198. 
2020 
2198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
SLs. 


2022 
3198 
S198 
2020 
S98 
S198 
3198 
2020 
S198 
3198 
S198 
2020 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
2020 
2020 
SOs. 
S198 
2020 
S198 
3198 
S98. 
S198 
2222 
S198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
51.98 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
5198 
3198 
S198. 
2230. 


O21 


368 
DOS 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
025 


S33 
O21 
019 
016 
333 
bos 
301 
014 
365 
30a 
017 
017 
OL 7 
O21 
019 
347 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
019 


330 
019 
019 
024 
ULS 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
OLY 
017 
OL-7 
DoS 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
ULF 
025 
017 
017 
017 
OL? 
017 
017 
O25 
025 
017 
586 


90020 


90174 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
32210 
03310 
51080 
24730 
51080 
91139 
34790 


00086 
o13 32. 
46810 
01010 
00084 
90483 
90254 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
SAS 
90854 
91049 
OLS ha 
41020 


00018 
02220 
S2220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
32290 
LOS5'6 
22240 
8101-0 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
44740 
41050 
21050 
221-0 
42240 
42240 
22250 
weanod 
44740 
22200 
52280 
52280 
22250 
15626 


25LT220L/17 (continued) 


2868 
2869 
2870 
2871 
2612 
2873 
2874 
28-15 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2OO2 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
AO 
31:03 
3104 
BLOS 
3106 
eb, 
3114 
S116 
Sz. 
S125 
3124 
3125 
So SWAS) 
BL Sel 
3132 
B33 
3134 
S155 
3136 
3182 
3184 
3185 
Sole 6) 
3187 
3200 
S204, 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
Aa 
S213 
S21 
3218 
B29 
3220 
BZ2i. 
3222 
3226 
S252 
3239 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
B20 
3296 
B27 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


150p, 


68n, 
68n, 


150p, 


1n8, 
2u2, 


100u, 
100u, 


Aul, 
10u, 
lu, 

Ani, 
22n, 


470u, 


2u2, 


220n, 
220n, 
100n, 
100n, 
1000u, 


lu, 

27n, 
1n2, 
27n, 
1n2, 
10u, 
10n, 
10n, 


330p, 


100 
100 


Zero ohm, 


1K5, 
8K2, 
100 


20%, 


10%, 
10%, 
20%, 
20%, 
10%, 
+80/-20% 

+80/-203, 
+80/-20% 

20%, lov, 


20%, 


10% 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, 
10% 
10%, 
Dey 


ohm, 
ohm, 


° 
Or 
fe) 
Or 


ohm, 


68 ohm, 


1K, 
150 


220K, 


150 


220K, 


100 
100 
100 


fe) 
Or 


ohm, 
ohm, 
ohm, 


ohm, 
ohm, 


75 ohm, 
Jumper. 
75 ohm, 
Jumper. 
75 ohm, 


LO 
47K, 
150 
47K, 


ohm, 
Qo 
Oo; 

ohm, 


fe) 
Or, 


75 ohm, 


100 


ohm, 


Jumper. 


47K, 
150 
47K, 
150 
390 
100 
100 
100 
22K, 
1K, 
33K, 
1K, 
220 


Sy 
ohm, 
5%, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
Sy 
5%, 
5%, 
5%, 
ohm, 


68 ohm, 


470 
560 


330K; 


Sak; 
2K2, 
100 
560 
100 
560 
2K2, 
100 
22K, 
27K, 
820 
39K, 
10K, 


680K, 


33K; 
820 
100 
1K, 
10M, 


Safety Part 


ohm, 
ohm, 


5%, 
bo 

Or 

ohm, 

ohm, 

ohm, 

ohm, 
po 

or 

ohm, 
po 

or 

5%, 

ohm, 


fe) 
Or, 


De; 


5%, 
ohm, 
ohm, 
5%, 

5%, 


5%, 
10%, 
10%, 

Dey 
10%, 
+80/-20%, 

20% 

20%, 
20%, 
20%, 


5%, 


Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. * 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
5%, 1/6W, Carbon 
5%, 1/6W, Carbon 
"Chip" Jumper 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film 
1/16W, Metalized Glass. 
%, 1/6W, Carbon Film. 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


25v, 
25v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
25v, 
1l6v, 
50v, 
50v, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


Film. 
Film. 


Glass 


3, 1/16W, Metalized Glass. 


3, 1/6W, Carbon Film. 


%, 1/16W, Metalized Glass. 


5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film 
53, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 
Glass 
Film. 
Glass 
Film. 
Film. 
Film. 


1/16W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
ei 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film 
%, 1/16W, Metalized Gias 
%, 1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/6W, Carbon Film. 


%, 1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 

%, 1/6W, Carbon 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

1/16W, Metalized Giese 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 

1/16W, Metalized Glass 


Glass 
Glass 
Film. 


3198 
3198 
3198 
S138 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
2238 
2238 
3298 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
Si38 
IMG Pd 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


016 
014 
014 
016 
586 
OL 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
O25 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
017 
017 
016 
O11 
COLL 
O21 
O21 
O21. 
O11 
COLL 
O21 
O11 
O21. 
O11 
O21 
O11. 
O11 
O11 
O11 
036 
O21 
036 
O24: 
O11 
O21 
OT 
O21 
OT 
O11 
036 
O21 
O11 
O21. 
O11 
COLL 
Gad. 
O11 
O11 
O11 
O21 
O21 
O11 
O21. 
O21 
O21 
OT: 
O21 
O21. 
O21 
OLL 
ental 
O11 
O21 
O21 
OLE 
O21 
O21 
O11 
704 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 


31510 
06830 
06830 
S151) 
15626 
Ze2oU 
31010 
S101) 
54780 
51090 
51080 
34720 
82230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
210:90 
31030 
31030 
33510 
01010 
01010 
90030 
31520 
S622 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
01010 
01010 
01010 
07590 
90010 
315.90 
90010 
31390 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
34730 
01510 
34730 
01510 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31.020 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
36230 
32220 
01010 
05610 
01010 
S561) 
52220 
01010 
32230 
a2. 1.30 
08210 
63903 
31030 
36840 
33330 
08210 
01010 
31020 
31060 


part. 


82598 
32.59 
3351 
3332 
33:33 
3334 
3335 
3536 
3340 
S 3341 
S 3342 
3343 
3344 
S 3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
S 3451 
S 3452 
3453 
3454 
S 3455 
3458 
S 3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
S501 
S 3504 
3506 
So0.! 
3508 
5. - 3910 
30 Lo 
3520 
Soe L 
2022 
S525 
3524 
3929 
3526 
& soe) 
3528 
3929 
3330 
Bjemae 
Eo te Ys 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3052 
300.) 
So 6h 
362 
35°63 
3 2965 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


100K, 5%, 
A70K, 5%, 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 
Zero ohm, "Chip" Jumper : 
1M, 5%, 1/16W, Metalized einied, 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, S, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
5K6, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

2K2, 1%, 3/5W, Metal Film 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5%, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1%, 3/5W, Metal Film 

220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%; 
BRSy “Ley 
3R3, oy 
BR Sy: cay 
2K2, ee 3/5W, 
2K2, 1%, 3/5W, 
150 ohm, ie 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
2K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1R5, 5%, 1/4W, Carbon Film. 
8K2, 1%, 3/5W, Metal Film 

22K, 1%, 3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


Film 
Film 
Film 


3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


Metal 
Metal 
Metal 
Metal Film 
Metal Film 


1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 
PTC, 3 ohm, 144V. 

1M5, 5%, 1/2W, Metal ived: ainied: 
220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 4R7, 20%, 3Wl1. 

270 ohm, 5% 1/6u, Carbon Film. 
1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%; 
100 ohm, 
56K, 5%, 
Reg: Sy 
OR1, 5%, 
OR33, 5%, 
Zero ohm, 
ATK, Sy 
10K, Sy 


5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film. 
"Chip" Jumper 
1/10W, Metalized Cisse 
1/10W, Metalized Glass 
4K7, ay 1/10W, Metalized Glass 
2K2, 5%, 1/3W, Metal Film 
470 ohm, 5% 
1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 
4K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 
270K, rs 1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5, 1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
100 ue %, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Glass 
330 ohm, 5%, 1W, Metal Film 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


1/10W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98 
S198 
B11 98 
2306 
2306 
2306 
3198 
S108 
Zone 
3198 
3198 
S198 
S198 
5198 
S198 
Sh 98. 
S198 
S108 
S198 
2306 
2312 
S198 
Zeal 
S198 
3198 
S198. 
S198 
Bi OS 
Wes 
3198 
S198. 
S198 
Zole 
Zolk2 
2312 
2312 
vas ales 
3198 
S198 
S198 
2122 
23512 
2312 
S198 
2306 
31.98. 
S198. 
2306 
2306 
S198 
S198. 
S198 
S198 
3198 
ZOOL 2 
2322 
2122 
23522 
Z4a22 
S198 
2122 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
2306 
3198 
S198 
2o12 
Zone 
ZoZ2 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 


O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
013 
207 
204 
204 
013 
O11 
593 
O11 
O21. 
O21 
O21 
Or 
O11 
O11 
O11 
O11 
Or 
204 
915 
O11 
915 
O12 
O11 
012 
O11 
O11 
> lees) 
Ort 
O11 
O21 
915 
alles) 
2195 
2 wes) 
915 
O11 
O11 
O21 
101 
915 
915 
outa 
207 
O11 
O21 
204 
20:1 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
GZ 
O11 
O21 
O11 
O21 
204 
O21 
O21 
012 
012 
O21 
O21 
O21 
O21 
204 
O21 
O21 
915 
734 
730 
O21. 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O12 


31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
LOU] 
03390 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
15602 
01020 
12202 
26880 
01020 
AL930 
03920 
03390 
12703 
O22 10 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
2202 
01510 
OLS 10 
32120 
02083 
18202 
12203 
039.20 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
32230 
31040 
31040 
31230 
51.030 
L333 SO 
P3355 
00019 
TLS 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
T3310 
90020 
54730 
51030 
54720 
O3222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51.530 
51030 
51020 
01010 
51230 
55620 
133.20 


25LT220L/17 (continued) 


3566 Res, 2K2, 5%, 
3569 Res, 5K6, 5%, 
3580 Res, 47K, 5%, 
3594 Res, 330 ohm, 
3995 Res, 220K, 5%, 
3596 Res, 220K, 5%, 
3603 Res, 100 ohm, 
3604 Res, 100 ohm, 
3605 Res, 4K7, 5%, 
3606 Res, 2K2, 5%, 
3607 Res, 2K2, 5%, 
3608 Res, 470 ohm, 
3609 Res, 1K, 5%, 1 
3610 Res, 8K2, 5%, 
3611 Res, 100 ohm, 
3618 Res, 6K8, 5%, 
3622 Res, 470 ohm, 
3623 Res, 4K7, 5%, 
3624 Res, 100 ohm, 
3625 Res, 100 ohm, 
3626 Res, 4K7, 5%, 
3627 Res, 4K7, 5%, 
3628 Res, 10K, 5%, 
3630 Res, 2K2, 5%, 
3632 Res, Zero ohm, 
3636 Res, 1K, 5%, 1 
3638 Res, 75 ohm, 
3639 Res, Zero ohm, 
3640 Res, 8K2, 5%, 
3681 Res, 390 ohm, 
3682 Res, 3K3, 5%, 
3683 Res, 390 ohm, 
3684 Res, 560 ohm, 
3685 Res, 560 ohm, 
3686 Res, 1K5, 5%, 
3691 Res, 330 ohm, 
3693 Res, 220 ohm, 
3801 Res, 220 ohm, 
3802 Res, 1K, 5%, 1 
3810 Res, 75 ohm, 
3814 Res, 100K, 5%, 
3815 Res, 100K, 5%, 
3816 Res, 100K, 5%, 
3817 Res, 100K, 5%, 
3818 Res, 100K, 5%, 
3819 Res, 100K, 5%, 
3820 Res, 100K, 5%, 
3821 Res, 100K, 5%, 
3822 Res, 75 ohm, 
3861 Res, 100K, 5%, 
3862 Res, 15K, 5%, 
3863 Res, 1K2, 5%, 
3864 Res, 100 ohm, 
3865 Res, 100 ohm, 
3866 Res, 100 ohm, 
3867 Res, 3K3, 5%, 
3891 Res, 100 ohm, 
3893 Res, 330 ohm, 
3894 Res, 100 ohm, 
3896 Res, 330 ohm, 
3901 Res, 1K, 5%, 1 
3902 Res, 3K3, 5%, 
3903 Res, 3K3, 5%, 
3904 Res, 10K, 5%, 
3905 Res, 3K3, 5%, 
3906 Res, 10K, 5%, 
3907 Res, 8K2, 5%, 
A001 Res, Zero ohm, 
4002 Res, Zero ohm, 
4101 Res, Zero ohm, 
4102 Res, Zero ohm, 
4104 Res, Zero ohm, 
4128 Res, Zero ohm, 
4214 Res, Zero ohm, 
4216 Res, Zero ohm, 
4341 Res, Zero ohm, 
4388 Res, Zero ohm, 
4401 Res, Zero ohm, 
4402 Res, Zero ohm, 
4430 Res, Zero ohm, 
4431 Res, Zero ohm, 
4604 Res, Zero ohm, 
4608 Res, Zero ohm, 
4609 Res, Zero ohm, 
4613 Res, Zero ohm, 
4614 Res, Zero ohm, 
4615 Res, Zero ohm, 
4616 Res, Zero ohm, 
4617 Res, Zero ohm, 
4619 Res, Zero ohm, 
4622 Res, Zero ohm, 
4623 Res, Zero ohm, 
S = Safety Part Be 


1/10W, Metalized Glass 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 


5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 


1/10W, Metalized Glass. 3198 
1/10W, Metalized Glass. 3198 
5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/6W, Carbon Film. 3198 
1/6W, Carbon Film. 3198 
5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
/6W, Carbon Film . 3198 
1/6W, Carbon Film. ... 3198 
%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1/6W, Carbon Film. ... 3198 
%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
"Chap “JUMper esp. 4. 4 3198 
/10W, Metalized Glass. 3198 
%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
"Chip" Jumper - . . 3198 
1/6W, Carbon Film. ... 3198 
%, 1/10W, Metallized Glas 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 


%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
53, 1/16W, Metalized Glas 3198 

%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
53, 1/16W, Metalized Glas 3198 
/16W, Metalized Glass. 3198 
%, 1/16W, Metalized Glass 3198 


1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 


%, 1/16W, Metalized Glass 3198 

1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 


5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 


%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 


%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 

%, 1/16W, Metallized Glas 3198 


/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 


sure to use exact replacement 


O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
O11: 
O11 
O21. 
O11 
O11 
epee 
O11 
O11 
O21 
OLL 
O21 
O21 
Oa1 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
021 
O21 
O21, 
021 
O21 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 
O21 
OL 
O11 
021 
O21 
O21 
O21, 
021 
021 
O21 
O21 
O21, 
O21 
021 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 


22220 
55620 
54730 
B55 10 
52240 
52240 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
SOTO 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
81030 
32220 
90030 
DLUZO 
51590 
90030 
08220 
peo) 
33320 
ps 914) 
55610 
Bod) 
51520 
33310 
32210 
S221) 
31020 
S7590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31590 
31040 
S153) 
31220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31010 
333.10 
31010 
333140) 
8.1020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90020 
90020 
90:03 0 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 


part. 


4691 
4692 
4693 
4696 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
S002 
S20. 
5202 
5204 
5205 
2 06 
5241 
5242 
5342 
5445 
5452 
5457 
5461 
5471 
5472 
5480 
SoU. 
5520 
Doe t 
5560 
spououl 
55:02 
5564 
3602 
5603 
5604 
S661 
6001 
6181 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6339 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coad: 2 Tidg- “WO 

Cord). e20ns, “LOs% 

Goi," 68 ;. Se 

Wire Jumper. Neier a, ot Yet net Sa) he 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 12u, 10% 

Transformer, LOT 3:4 04: 54, -a0-2 4 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, Linear Correction. 
Transformer, Signal Driver, 
Coil, Susy 20% 

Coil, 2u3; 10% 

Coil, 27u, 10% 

Mains Filter eh te 
Transformer, SS39009-04. ; 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
CO Lp. 7: es em ae ee eS 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, Subp Sex 

Coil, 56; 5%. 

Coa, = Du6,. Ses 

Coil; 10u; See... 49 

Zener Diode, 33 volt 


Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Zener Diode, 10 volt 
Diode, Signal, 1N4148. 
zener Diode, 6.2 volt. 
Diode, Signal, BAV99 
Diode, Rect, DG3-7005L 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 8.2 volt. 
Diode, Signal, BAV21 


SC10015-00 


Diode, 
Diode, 
Diode, 


Signal, 
Signal, 
Signal, 


BAV21 
BAS316. 
BAS316. 


Diode, 
Diode, 
zener Diode, 
Zener Diode, 
zener Diode, 
zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Bridge Rect, 

Diode, Rect, BYV95A. 


Rect, BYV95C. 
Signal, BAV99 

15 volt 

5.6 volt. 

9.1 volt. 

33 volt 
BYV95C. 
EGP20DL-5100. 
BYV9D5A. 
EGP20DL-5100. 


GBU6JL-7002. 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
2422 
S18 
SL2 
2422 
S198 
S108 
31.98 
2422 
2422 
S198 
3198 
A4a22 
S198 
Sb98 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
3198. 
933.1 
8198 
933-6 
9336 
3 b98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
933) 
S198 
S108 
S198 
OOL ip; ІП 59. « s 

Zener Diode, 33 volt 


Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Zener Diode, 10 volt 
Diode, Signal, 1N4148. 
Zener Diode, 6.2 volt. 
Diode, Signal, BAV99 
Diode, Rect, DG3-7005L 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 8.2 volt. 
Diode, Signal, BAV21 


5С10015-00 


Diode, 
Diode, 
Diode, 


Signal, 
Signal, 
Signal, 


BAV21 
BAS316. 
BAS316. 


Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Bridge Rect, 

Diode, Rect, BYV95A. 


Rect, BYV95C. 
Signal, BAV99 

15 volt 

5.6 volt. 

9.1 volt. 

33 volt 
BYV95C. 
EGP20DL-5100. 
BYV95A. 
EGP20DL-5100. 


GBU6JL-7002. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3128 
2422 
3198 
3198 
3198 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9336 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9335 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9335 
9322 
9335 
9322 
9322 
9335 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
531 
018 
138 
531 
018 
018 
018 
549 
531 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
020 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
668 
010 
436 
617 
010 
010 
010 
010 
010 
001 
010 
010 
010 
177 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 


90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
21290 
02519 
90020 
56801 
02465 
73380 
23380 
22790 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
56880 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
51090 
10010 
30133 
10620 
10682 
60682 
28280 
10070 
10070 
10630 
10630 
80133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
80133 
42682 
90133 
42682 
08667 
90133 


25LT220L/17 (continued) 


6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 
6901 
6904 
7101 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
791.5 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7802 
7861 
7891 
7892 
7901 
9001 
9104 
9123 
9171 
9173 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9311 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9451 
9453 
9460 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
йы. 
9512 
9513 


Сұ, = 


Safety Part 


Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, ВАУ70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAT85 

LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. -— fèk, sèn 04% 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9588H/N1/3I Yo um 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
IC, TDA6107JF/N3 5. YO dye Hee 5 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC557B (COL) 
Transistor, NPN, BU4508DX. 
Transistor, NPN, BC337-25(COL) 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC327-25(COL) 
IC, TDA8359J/N2. Lo 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, ТСЕТ1103 (С) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, ЕОРЕ9М50. 5 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, LE33CZ et we wee ES en te 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24C16-WBN6. 

IC, HEF4053BT. 

IC, ТОА9853Н/у1........ 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
4835 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9333 
9352 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
010 
010 
020 
668 
020 
JI 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
185 
127 
021 
021 
010 
310 
010 
010 
010 
713 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
106 
547 
010 
147 
729 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
69682 
54667 
90020 
90020 
42030 
57622 
42030 
42150 
42150 
37112 
42150 
40110 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
96112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
11676 
00215 
42150 
25682 
60653 
19557 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9617 
9618 
9619 
9622 
9623 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9637 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9647 
9648 
9650 
9652 
9654 
9655 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9681 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 
9822 
9825 
9828 
9829 
9831 
9832 
9837 
9838 
9839 
9846 
9847 
9849 
9850 
9851 
9852 
9853 
9856 
9860 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


25LT220L/17 (continued) 


9861 Wire Jumper. 

9862 Wire Jumper. 

9864 Wire Jumper. 

9865 Wire Jumper. 

9868 Wire Jumper. 

9873 Wire Jumper. 

9874 Wire Jumper. 

9875 Wire Jumper. 

9877 Wire Jumper. 

9891 Wire Jumper. 

9892 Wire Jumper. 

9901 Wire Jumper. 

9902 Wire Jumper. 

9903 Wire Jumper. 

9904 Wire Jumper. 

9905 Wire Jumper. 

9911 Wire Jumper. 

9913 Wire Jumper. 

9914 Wire Jumper. 

9915 Wire Jumper. 

9918 Wire Jumper. 

9919 Wire Jumper. 

9920 Wire Jumper. 

9991 Wire Jumper. 

9996 Wire Jumper. 

9998 Wire Jumper. 2.2. e 2 6 9 2 904 
CBA SP/LS Module (Vertical) (ITV). 
CBA Main Chassis Assembly. 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 
5 АСО1 АС Сока. MW Lids ше” teh 2 8.6 
АСОЗ Anode Lead Spacer (3 Used) 
ACO5 Cabinet Back : : 
S ACO9 CRT, A63QDB891X01. 
AC10 Customer Control Buttons 
S AC12 Degaussing Coil. RU 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
AC20 Cabinet Front Assembly 
AC20A Cabinet Front. "e 
AC20B Chassis Guide (2 Used) 
AC20C Light Guide. 
AC20D Nameplate. 
AC20E Power Button Ae oA. Som. vi 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 
AC22 Cinch Cover. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31939 
3139 


3135 
3135 
3139 
9322 
3139 
2422 
3135 
3121 
3139 
3139 
3139 
3135 
3139 
2422 
3139 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
127 
187 


010 
014 
124 
151 
124 
549 
013 
237 
177 
124 
124 
015 
124 
264 
124 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
27372 
26771 


07161 
04471 
45291 
39682 
27351 
44489 
01641 
53351 
62031 
31381 
26461 
03571 
26444 
00401 
25551 


5 = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


25LT421L/17 - Manual no. 


7638 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0219 
0220 
0221 
0222 
0223 
0225 
0240 
0243 
0244 
0245 
0246 
0251 
5 0254 
0259 
0262 
0267 
5 1000 
1002 
1200 
5 1500 
S 1515 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2123 
2125 
21:31] 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2330 


2331 
2340 
2341 


5 = 


Main Chassis Parts 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

A/V Jack 

SVHS Jack. 

7 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

9 Pin CRT Socket 

5 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

Tuner, V+U, PLL 

SAW Filter, 45.75MHz 

Filter, Ceramic, 4MHz5 

Fuse, 4A, 250V, IEC. 

Relay, 5 Amp, 12V. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. . . . 

Crystal,  12MHz000 "a yen пина 
Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 
C49/U A. TEMPE № 

Cap, 47n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. А 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 212, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Сар, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 202, +80/=20%, 10v, Ceramic 
Сар; 242, +80/—20%, 10v, Ceramic 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Сар; 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. A 
Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. Я 
Сар; 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic, 
Сар, 470n, 10$, 50v, Polyester 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 

Cap, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. TTE: 
Cap, 100n, 5$, 63v, Metalized Polyester 
Cap, 220n, +80/—20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. Р 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 

Сар, 2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. ъз 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . .. 
Cap, 100n, 10$, 250v, Metalized Polyest 
EPI па ЧЕ ла Chee. fòn e, Sea man uo Фе ЛЕ Ee 
Cap, 10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 
Cap, 10u, 20$, 250v, Electrolytic. 
Cap, 3n3, 10$, 500v, Ceramic 


Safety Part Be 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
2020 
2020 
31:98 


sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
025 
020 
500 
025 
025 
020 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 


543 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
021 
021 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
017 
014 
017 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 


368 
558 
012 
019 


part. 


2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2465 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2616 
2618 
2619 
2691 
2802 
2810 
2813 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


560p, 5%, 
2n2, 10%, 
100n, 
10n, 


50v, 


+BO/=20$; 
220u, 205, 
330p, 5%, 50v, 
іл, 20%, 50v, 
47n, +80/-20%, 
Tu; 20%, 50v, 
47u, 20$, 
47u, 20$, 
470n, 5$, 


25v, 


2u2, 
680p, 
100p, 
330n, 
470p, 
13n, 
100n, 
150n, 
100n, 
2n2, 
2n2, 
417, 
475, 
470p, 
68n, 
4u7, 


10%, 
5%, 
10%, 
10%, 
5%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
20$, 
10%, 
10%, 
20$, 
470u, 20$, 
47u, 20$, 50v, 
1000u, 20$, 
470u, 20$, 
1n, 10$, 500v, 
470n, 205, 


50v, 


50v, 
50v, 
50v, 
25v, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
10.5, 
101, 
22м, 
100п, 
1n5, 
470p, 
2n2, 
ln, 
10n, 
10n, 


10$, 
20$, 
10$, 
10$, 
10$, 
20$, 
10$, 
20$, 
10$, 
10$, 
10$, 
10$, 
10$, 
10$, 
10$, 
680p, 10$, 
100u, 20$, 
1n, 10$, 50v, 
100n, 10$, 
2u2, 20$, 
47u, 20$, 
lu, 20$, 
47u, 20$, 
22u, 20$, 
330n, 
220n, 
100p, 5$, 50v, 
Іп, 5$, 25v, 
33p, 5$, 50v, 
lu, +80/-20%, 
33p, 5$, 50v, 
Tu, +80/-20%, 
68p, 5$, 50v, 
68p, 5$, 50v, 
1n, 10$, 50v, 
470n, 
lu, 480/-20%, 
lu, +80/-20%, 
220u, 20%, 
220n, 
2u2, 
2u2, 
lp, 
Тр, 
47p, 
470p, 
220p, 
1n5, 
4u7, 
100n, 
10u, 
100n, 
10u, 
10u, 
100n, 


50v, 
50v, 
50v, 


50v, 
50v, 

50v, 

50v, 


25v, 
25v, 
50v, 
16%, 
50v, 


+80/-—-20%, 
+80/=20$; 
295, 50v, 
25%, 50v, 
5%, 50v, 
5%, 50v, 
5%, 50v, 
10%, 50v, 
20%, 50v, 
20%, 50v, 
20$, 
205, 


50v, 
50v, 


2000v, 
+80/-205 


25v, 


160v, 


250v, 


250v, 
2000v, 
1600v, 
50v, 
63v, 
63v, 


500v, 
250v, 
250v, 

l6v, 


l6v, 
16у, 


275v, 
10%, 1000v, 
1000v, 
200v, 
1000v, 


50v, 
1000v, 


l6v, 
2000v, 
50v, 


1000v, 
160v, 


50v, 


+80/-205 
+80/-205 


+80/-205 


25v, 
+80/-20% 


+80/-20% 


+80/-20% 


+80/-20% 


Ceramic. 
Ceramic. 
, 25v, Ceramic. 
1000v, Ceramic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Electrolytic. 
50v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Metalized Polyprop 


20%, 100v, Electrolytic. 
500v, 


Ceramic. 
Ceramic. 
MPP. 

Ceramic 
Polypropylene 
Polyester . . . . 
Metalized Polyest 
Metalized Polyeste 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Polyester 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. eoe VÈ 
Metalized Polypro 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 
Polyester 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic . 
, 25v, Ceramic. 
, 25v, Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic A 
, 10v, Ceramic. 
10v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
Electrolytic. 
, 16v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
, 25v, Ceramic. 
Electrolytic 
, 25v, Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
, 25v, Ceramic. 


3198 
2020 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 


2022 
2020 
3198 
3198 
2022 
2020 
2020 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


016 
558 
023 
558 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
025 


333 
021 
019 
016 
333 
558 
301 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 


05610 
90559 
21040 
90445 
32210 
03310 
51080 
24730 
51080 
91139 
34790 


00086 
91331 
46810 
01010 
00084 
90483 
90254 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
44740 
41050 
21050 
32210 
42240 
22250 
22250 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 


25LT421L/17 (continued) 


2846 
2849 
2850 
2852 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3112 
3114 
3116 
за 
3123 
3124 
3125 
3126 
3131 
3132 
3133 
3134 
3135 
3136 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3212 
32139 
3217 
3218 
3219 
3220 
2221. 
3222 
3226 
3233 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3251 
3236 
3257 
3258 
3259 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
2326 
3340 
3341 
3342 
3343 


5 = 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


100u, 
ln, 5952 
ілі; 5%, 2 
1n, 5%, 2 
Iln; Би 
ЗЗр, 5%, 
47p, 5$, 
150p, 5$, 
180p, iu 
220p, 5$, 
560p, 5$, 
390p, 
10n, 10% 
1000u, 20% 
11, 20%, 
470n, +80 
in, 10% 
470n, +80 
1n, 10$, 
10u, 205, 
3n3, 10$, 
3n3, 10$, 
330p, 5$, 
100 onm, 
100 onm, 
Zero ohm, 
1K5, 5$, 
8K2, 5$, 
100 onm, 
68 ohm, 
1K, 5$, 1 
150 ohm, 
220K, 5$, 
150 ohm, 
220K, 5$, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 onm, 
75 ohm, 5 
Jumper. . 
75 ohm, 5 
Jumper. . 
75 ohm, 5 
150 ohm, 
47K, 5$, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
75 ohm, 
100 ohm, 
390 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
22K, 5%, 
1K, 5%, 1 
33K, 5%, 
1K, 5%, 1 
220 ohm, 


yo 


оо 


68 ohm, 5%, 


470 ohm, 
560 ohm, 
330K, 5$, 
82K, 5$, 
2K2, 5$, 
100 ohm, 
560 ohm, 
100 onm, 
560 ohm, 
100 ohm, 
22K, 5$, 
27K, 55, 
820 ohm, 
39K, 1%, 
10K, 5%, 
680K, 5%, 
33K, 5%, 
820 ohm, 
100 ohm, 
IK; 5%, 1 
10M, 5$, 
100K, 5$, 
470K, 5$, 
100 onm, 
1K, 20$, 
100 onm, 
1K, 20$, 
100 ohm, 
1K, 20%, 


10 ohm, 5%, 
1 ohm, 5%, 


1 ohm, 5% 
1K5, 20%, 


20%, 


25v, Electrolytic. 
5v, Ceramic. 
5v, Ceramic. 
5v, Ceramic. 
5v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

25v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

16v, Bisctrolytic 

50v, Electrolytic. 
/-20$, 16v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
/-20%, 16v, 
50v, Ceramic А 
50v, Electrolytic 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
5%, 1/6W, Carbon 
5%, 1/6W, Carbon 
"Chip" Jumper 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 
/16W, Metalized Glass. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
, 1/6W, Carbon Film 


Ceramic. 


Film. 
Film. 


Glass 


oe 


$, 1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/6W, Carbon Film 

5$, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

Br 1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
/6W, Carbon Film 

$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/16W, Metalized Glas 

%, 1/6W, Carbon Film. 

1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

Br 1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 

$, 1/16W, Metalized Glas 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 

1/16W, Metalized Glass. 

1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

1/2W, Metal Film. 
1/3W, Metal Film 
, 1/3W, Metal Film 

1/2W, Carbon Film 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 


Be sure to use exact replacement 


025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
036 
021 
036 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
704 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 


31010 
31020 
31020 
31020 
31020 
33390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
33320 
33320 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
01010 
01010 
01010 
07590 
90010 
37590 
90010 
37590 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
36840 
33330 
08210 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 


part. 


3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 
3565 
3566 
3569 
3580 
3594 
2595 
3596 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 


Кез, 


33 ohm, 


Varactor, 
33 ohm, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


100 
Zero 
1M, 
15K, 
5K6, 
180 


1MA 


ohm, 
ohm, 
55 
9. 
5, 
5%, 
ohm, 


820 ohm, 
68 ohm, 
33 ohm, 
10 ohm, 


5K6, 
1K, 

2K2, 
6R8, 
1K, 

15К, 
3K9, 


1%, 
5%, 
1%, 
5%, 
55, 
5$, 


о 
5, 


33 ohm, 


27K, 
220 
3K3, 


330K, 


3R3, 
3R3, 
3R3, 
2K2, 
2K2, 


$, 
ohm, 
5%, 
5%, 
9. 
ҚЫ; 
%, 
9. 
5, 
9. 
ou 


$, 


150 ohm, 
150 ohm, 


2K7, 
URS; 
8K2, 
22K, 
3K9, 
4R7, 
8K2, 
1K, 

6R8, 
4R7, 
22K, 
100K 
100K 


PTC, 
1M5, 


220 
NTC, 


5g 

or 
9. 
hk 
$, 
9. 
pt 
$, 


9. 
5, 


5%, 
5%, 

5%, 
9. 
5 


, 
о 
5, 
о 
, 5 
о 
, © 
о 
5, 
9. 
5, 
9. 
5, 
9. 
© 


, 


3 ohm, 


9. 
5, 


ohm, 


4R7, 


270 ohm, 


1К2, 
4R7, 


330K, 


100 
56K, 
1K, 
ORI, 


0835; 


Zero 
47K, 
10K, 
AKT, 
2K2, 
470 

1K5, 
82K, 
AKT, 


1K, 


5%, 
$, 
5 
ohm, 
$, 
5%, 
$, 


6 


ohm, 


9. 
5, 

9. 
A 
$, 

9. 
$, 
ohm, 
$, 
1$, 
1$, 


o 


9 
6, 


5$, 


100 ohm, 


12K, 
5K6, 


55, 
5$, 


330 onm, 


2K2, 
5K6, 
47K, 
330 


220K, 
220K, 


5$, 
2 
op 
5$, 
ohm, 
о 


6 


100 ohm, 


100 

АКТ, 
2K2, 
2K2, 


ohm, 

5%, 
2 

op 


5%, 


470 ohm, 


$, 1/6W, Carbon Film 
/50V, Max 115V. 
5%, 1/6W, Carbon Film 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
"Chip" Jumper A 
1/16W, Metalized ЕТСЕ 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film 
5%, 1/6W, Carbon Film 
5%, 1/3W, Metal Film. 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 
1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 
1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 4 
1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 
1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 
144V. 
1/2W, Metal ive. Glass: 
20$, 1/2W, Carbon Film 
20%, 3W1. 
5, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 


$, 1/10W, Metalized Glass. 


5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 


$, 3/5W, Metal Film. 


"Chip" Jumper 3 
1/10W, Metalized tee 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 


du 1/8W, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
$, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Metalized Glas 


%, 1/10W, Metalized Glass. 
%, 1/10W, Metalized Glass. 


%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 


3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2122 
2312 
2312 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2122 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


011 
593 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
215 
915 
315 
215 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
011 
011 


03390 
13507 
03390 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
15602 
01020 
12202 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
18202 
12203 
03920 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
32230 
31040 
31040 
31230 
51030 
13335 
13335 
00019 
131539 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
51230 
55620 
13310 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 


25LT421L/17 (continued) 


3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3636 
3638 
3639 
3640 
3681 
3682 
3683 
3684 
3685 
3686 
3691 
3693 
3801 
3802 
3810 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
3822 
3831 
3832 
3833 
3837 
3939 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4101 
4102 
4104 
4128 
4209 
4216 
4341 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4604 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4812 
4814 
4826 
4830 
4831 
4835 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 


5 = 


Вез, 
Вез, 
Вез, 
Вез, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gla 
6K8, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gla 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Zero ohm, "Chip" Jumper "s 
1К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 
3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 
560 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 
560 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 
1K5, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
330 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

Be 


Safety Part 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


sure to use exact replacement 


011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
51020 
37590 
90030 
08220 
53910 
53320 
53910 
55610 
55610 
51520 
33310 
32210 
32210 
31020 
37590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 


part. 


4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5342 
5445 
5452 
5457 
5461 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5833 
5839 
6001 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6333 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 


Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
27u, 10 
Coil, 820n, 1 
Coil, 6u8, 5$ 
Wire Jumper. 
Fixed, Induct 
Fixed, Induct 
Fixed, Induct 
Wire Jumper. 
Coil, 10u, 5$ 
Coil, 12u, 10 
Transformer, 
Fixed, Induct 
Coil, Linear 
Transformer, 
Coil, 3u3, 20 
Coil, 3u3, 10 
Coil, 27u, 10 
Mains Filter 
Transformer, 
Fixed, Induct 
Fixed, Induct 
Coil, 27u, 5$ 
Fixed, Induct 
Fixed, Induct 
Coil, 5u6, 
Coil, 5u6, 
Coil, 5u6, 
Coil, 6u8, 
Coil, 6u8, 
Coil, 6u8, 
Coil, 12u, 10 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Rect, 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Bridge 
Diode, Rect, 
Diode, Signal 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
LED, LTL-1023 
IR Receiver. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 


ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip " 
Ш Ch ip " 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip " 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 
Ш Ch ip Ш 


Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 


05. 

80 
80 
80 


100MHz, 
100MHz, 
100MHz, 


ог, 
ог, 
ог, 


LOT 2 22 
or, 100MHz, 
Correction. 
Signal Driver, 


о 
5 


80 


9 
5 


о 
5 


5539009-04. 
or, 100МН2, 
or, 100МНг, 


50 
50 
ог, 
ог, 


50 
50 


100MHz, 
100MHz, 


D$ 
5%. 
5%. 
595 
5%. 
5%. 


33 volt 

, BAS316. 

, BAS316. 

6.8 volt. 

, BAV21 

, BAS316. 

, BAV21 

, BAV21 

10 volt 

, 1№4148. 

6.2 volt. 

, BAV99 
DG3-7005L 
RGP30J-L7004. 
8.2 volt. 

, BAV21 

, BAV21 

, BAS316. 

, BAS316. 
BYV95C. 

, BAV99 

15 volt 

5.6 volt. 

9.1 volt. 

33 volt 
BYV95C. 
EGP20DL-5100. 
BYV95A. 
EGP20DL-5100. 
Rect, GBUOJL-7 
BYV95A. 

, 1№4148. 
1N5062. 
1N5062. 

22 volt 

6.2 volt. 

10 volt 
BYV29X-500. 
EGP20DL-5100. 
, BAS316. 

, ВАУ70 

, 1№4148. 

, BAS316. 

6.8 volt. 

, BAS316. 

, BAT85 
4WHCR 


ohm. 
ohm. 
ohm. 


ohm. 


5С10015-00 


R. 
R. 


R. 
R. 


002. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3128 
2422 
3198 
31:98 
3198 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9336 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9335 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9333 
9322 
9335 
9322 
9322 
9335 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9322 
9322 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
531 
018 
138 
531 
018 
018 
018 
549 
531 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
668 
010 
436 
617 
010 
010 
010 
010 
010 
001 
010 
010 
010 
177 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
555 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
2477 
185 
127 


90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
21290 
02519 
90020 
56801 
02465 
73380 
23380 
22790 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
51090 
10010 
30133 
10620 
10682 
60682 
28280 
10070 
10070 
10630 
10630 
80133 
10620 
21990 
25680 
80133 
23390 
80133 
42682 
90133 
42682 
08667 
90133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
69682 
54667 


25LT421L/17 (continued) 


6831 
6901 
6904 
7101 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7802 
7831 
7901 
9001 
9104 
9123 
9171 
91273 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9311 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9451 
9453 
9460 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
95.1 
9512 
9513 
9514 
35315 
3516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9528 
3530 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9618 
9619 
9622 


Сұ, = 


Safety Part 


Diode, Signal, 1N4148. 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
IC, TDA9588H/N1/31 . . . . . 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
IC, TDA6107JF/N3 КИЕ ЭШ eu 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC557B (COL) 
Transistor, NPN, BU4508DX. 


Transistor, NPN, BC337-25(COL) 


Transistor, NPN, PDTC143Z2T 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


IC, TDA8359J/N2. a 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FOPFON50. i 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC547B (COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, LE33CZ 2X. de^ age un SERI gd 0% 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
IC, M24C16-WBN6. 

IC, HEF4053BT. 


IC MSP3425G-PO-B8-V3  (MIAS) L 


IC, AN7522N PH 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. . 
Coil, 27u, 10$ 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 


3198 
3198 
3198 
3198 
4835 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9333 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
021 
021 
010 
310 
010 
010 
010 
TLS 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
106 
547 
010 
147 
729 
187 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10010 
90020 
90020 
42030 
57626 
42030 
42150 
42150 
37112 
42150 
40110 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
11676 
00215 
42150 
25682 
60653 
89682 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9623 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9637 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9647 
9648 
9650 
9652 
9654 
9655 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 
9822 
9825 
9828 
9829 
9831 
9832 
9837 
9838 
9839 
9846 
9847 
9849 
9851 
9856 
9858 
9859 
9860 
9862 
9864 
9865 
9867 
9868 
9869 
9873 
9874 
9875 
9877 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9913 
9914 
99T5 
9991 
9996 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


25LT421L/17 (continued) 


9998 
СВА 
СВА 


Wire Jumper. "CL 
SP/LS Module (Vertical) (ITV). 
Main Chassis Assembly. 


Channel One Card Parts 


Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 


DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


ITV Front Jack Panel Parts 


3198 036 90010 
3139 127 27372 
3139 187 26781 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Сага Assemb 


ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 


ly) 


Side Jack Panel Parts 


0232 
0250 
0251 
0254 
0255 
2171 
2172 
2173 
2174 
2176 
2177 
2178 
2179 
3150 
3151 
3152 
3153 
3156 
3157 
4817 
4819 
4821 
4822 
6161 
9151 
9152 
9153 
9170 
CBA 


Side Jack Panel Parts 


Headphone Jack 2422 
A/V Jack 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
4 Pin Connector. . . . . . . 2422 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon . 3198 
Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon . 3198 


Res, 120 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
Res, 120 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zener Diode, 6.8 volt. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. . . . . .. 
Side Jack Panel Assembly 


Subwoofer Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 


Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 


S АС01 
ACO3 
ACO5 

S ACO9 
AC10 

S AC12 
AC15 
AC19 
AC20 
AC20A 
AC20B 
AC20C 
AC20D 
AC20E 
AC20H 


Cabinet & Accessory Parts 

AC Cord. zd e VÈSE ee) 
Anode Lead Spacer (3 Used) 
Cabinet Back А 

CRT, A63QDB891X01. 

Customer Control Buttons 
Degaussing Coil. Loi а-ы № dx 
Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
Side Jack Panel Bracket. 

Cabinet Front Assembly 

Cabinet Front. 

Chassis Guide. 

Light Guide. 

Nameplate. 

Power Button AC E di Ax 
Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 


5 = Safety Part Be sure to use exact 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:39 


3135 
3135 
3121 
9322 
21:37 
2422 
31:35 
3139 
За 
3139 
3139 
3139 
3141 
3139 
2422 


replacement 


026 
026 
025 
025 
025 
017 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
025 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
010 
036 
036 
036 
036 
187 


010 
014 
237 
151 
177 
549 
013 
124 
237 
177 
124 
124 
050 
177 
264 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
33310 
33310 
33310 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
31210 
90030 
90030 
90020 
90020 
26880 
90010 
90010 
90010 
90010 
15141 


07161 
04471 
52933 
39682 
60721 
44489 
01641 
37061 
53431 
60741 
37561 
36551 
00161 
60731 
00411 


part. 


25PT533S37C 


Main Chassis Parts 


Main Chassis Parts 

0211 2 Pin Connector. 
0212 2 Pin Connector. 
0219 6 Pin Connector. 
0220 5 Pin Connector. 
0221 2 Pin Connector. 
0222 2 Pin Connector. 
0223 A/V Jack 
0225 SVHS Jack. 
0229 3 Pin Connector. 
0243 6 Pin Connector. 
0244 5 Pin Connector. 
0245 6 Pin Connector. 
0246 5 Pin Connector. 

S 0254 9 Pin CRT Socket 
0267 3 Pin Connector. 
0269 Jack ot 

S 1000 Tuner, V+U PLL a 
1002 SAW Filter, 45.75MHz 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 

S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. 

S 1515 Relay, 5 Amp, 12V. 
1600 Tact Switch. 
1601 Tact Switch. 
1602 Tact Switch. 
1603 Tact Switch. 
1606 Tact Switch. . . . 
1660 Crystal,  12MHz000 
1811 3 Pin Connector. Vos xw Ue ad ee plèn. doe 
1861 Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 
2004 Cap, 47n, 10$, 50v, Ceramic. 
2005 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2006 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
2007 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2008 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
2009 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. у 
2101 Сар, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2102 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2103 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2104 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2105 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2106 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2111 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2112 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2113 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2121 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2122 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2123 Сар, 222; +80/-20%, 10v, Ceramic 
2124 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2125 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2131 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2132 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2133 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2134 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2135 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2136 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2141 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2143 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2150 Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2184 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2187 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2201 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2202 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2203 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2204 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2208 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2209 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
2210 Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2211 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2213 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2214 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2215 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. А 
2216 Сар, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
2217 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. қ 
2219 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2220 Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester 
2221 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2226 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 
2227 Сар, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 
2228 Cap, 820p, 5$, 25v, Ceramic. 
2229 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2241 Cap, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 
2242 Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2243 Cap, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. Bh 2. ee 
2244 Cap, 100n, 5%, 63v, Metalized Polyester 
2245 Сар; 220n, %80/-20%, 16v, Ceramic. 
2247 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
2248 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2249 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2250 Сар, 242, 20$, 50v, Electrolytic 


5 = Safety Part 


— Manual no. 7638 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2238 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
2222 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
020 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
017 
014 
017 
016 
017 
016 
025 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 


16269 
16375 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
00725 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
05182 
90098 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
00725 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
32290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31010 
34720 
38210 
51090 
31520 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
52280 


part. 


2252 
2253 
2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2465 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2802 
2905 
2810 
2813 
2816 
2862 
2864 
2865 
2866 


Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


%, 25v, Ceramic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
100n, 10$, 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


10u, 20%, 
3n3, 10%, 


250v, Electrolytic. 
500v, Ceramic 

560p, 5$, 50v, Ceramic. 

2n2, 10$, 2000v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
330p, 10$, 50v, Ceramic 

lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470n, 5%, 250v, 
100v, Electrolytic. 
500v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 

330n, 10$, 250v, MPP. 

470p, 10$, 2000v, Ceramic 
13n, 5$, 1600v, Polypropylene 
100n, 10$, 50v, Polyester 
150n, 10$, 63v, 
100n, 10$, 63v, 
2n2, 10$, 50v, 
2n2, 10$, 50v, 
4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
68n, 10$, 250v, Polyester 
4u7, 20$, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
10005; 20%, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 

470n, 20$, 


2u2, 20%, 
680p, 10%, 
100p, 5$, 


Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10$, 1000v, 
10$, 1000v, 
20$, 200v, 
10$, 1000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 1000v, Ceramic 
20$, 50v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic. 
20$, 50v, Electrolytic 
10$, 16v, Ceramic 
10$, 2000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20$, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16у, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic . 
330n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. A 
470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5$, 50v, Ceramic 
68p, 5$, 50v, Ceramic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-205$, 16v, Ceramic. 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 
470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
Ins; 
10n, 
22u, 
100n, 
1п5, 


250v, Metalized Poly 


Metalized Polyprop 


Metalized Polyest 
Metalized Polyeste 


275v, Metalized Polypro 


3198 
3198 
3198 


2222 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 


2022 
2020 
3198 
3198 
2022 
2020 
2020 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


016 
016 
021 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
025 
017 
025 
017 
025 
021 
025 


333 
021 
019 
016 
333 
558 
301 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
017 


31020 
31020 
90020 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
32210 
03310 
51080 
24730 
51080 
91139 
34790 


00086 
91331 
46810 
01010 
00084 
90483 
90254 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
44740 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
32210 
42240 
42240 
22250 
22250 
44740 
22250 
52280 
52280 
22250 


25PT533S37C (continued) 

2867 Cap, 1n8, 10$, 50v, Ceramic. 2238 
2868 Cap, 150p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2869 Cap, 68n, 10$, 50v, Polyester. 3198 
2870 Cap, 68n, 10$, 50v, Polyester. 3198 
2871 Cap, 150p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2872 Cap, 1n8, 10$, 50v, Ceramic. 2238 
2873 Сар, 2u2; +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2874 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
2875 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
2876 Сар, 447, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2877 Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2878 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 3198 
2879 Cap, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
2880 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. ; 3198 
2883 Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 3198 
2884 Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2885 Cap, 220n, 10%, 50v, Polyester 3198 
2886 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2892 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2893 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2902 Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
2903 Cap, 1u, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
2904 Cap, 27n, 10%, 50v, Ceramic. 2238 
2905 Cap, 1n2, 10%, 50v, Ceramic. 2238 
2906 Cap, 27n, 10%, 50v, Ceramic. 2238 
2907 Cap, 1n2, 10%, 50v, Ceramic. 2238 
2908 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2910 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2911 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2950 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. ы, 6; 3198 
3000 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3001 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper ME 3198 
3003 Res, 1К5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3004 Res, 8K2, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3005 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3101 Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3102 Res, 1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3103 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3104 Res, 220K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3105 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3106 Res, 220K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3111 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3112 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3113 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3114 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3115 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3116 Res, 100 onm, Ы; 1/64, Carbon Film. 3198 
3123 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3124 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3125 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3126 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3134. Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3132 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3133 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3134 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3135 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3136 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3141 Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 
3149 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3150 Res, 150K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3154 Res, 5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3156 Res, 10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3157 Res, 1K5, ML 1/16W, Metalized Glass 3198 
3158 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3159 Res, 1K2, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
3200 Res, 390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3201 Res, 100 onm, 5, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3202 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3203 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3204 Res, 22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3205 Res, 1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3206 Res, 33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3207 Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3208 Res, 220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3209 Res, 68 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3212 Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3213 Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3217 Res, 330K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3218 Res, 82K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3219 Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3220 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3221 Res, 560 ohm, 5, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3222 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3226 Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3232 Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3235 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3241 Res, 22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3242 Res, 27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3244 Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3245 Res, 39K, 1$, 1/16W, Metalized Glass 2322 
3246 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
5 = Safety Part Be sure to use exact replacement 


586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
011 
704 
021 


15626 
31510 
06830 
06830 
31510 
15626 
22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
31030 
31030 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
32220 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 


part. 


3247 
3248 
3249 
3251 
3256 
3251 
3258 
3259 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 


Res, 680K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 10M, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 470K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 1К, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 1К, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 1К, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

Res, 10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 
Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

Res, 1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 

Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Varactor, 1MA/50V, Max 115V. 

Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper A 
Res, 1M, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, 10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
Res, 5K6, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 

Res, 2K2, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 

Res, 15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, 27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. У 
Res, 330K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 3R3, 3/5W, Metal Film 

Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 3R3, К 3/5W, Metal Film 

Res, 2K2, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 2K2, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Pim. 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 2K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 1R5, 5$, 1/4W, Carbon Film. 

Res, 8K2, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 22K, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 1К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 6R8, 5$, 1/3W, Metal Film 

Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

Res, 22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 12K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 
Res, 3M3 $, 1/2W, Metalized Glass. 
Res, PTC, 3 ohm, 144У. 

Res, 1M5, 5$, 1/2W, Metai med. Glass. 
Surge Protector. EUM c 
Res, 220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 
Res, МТС, 4R7, 20$, ЗИМИ. 

Res, 270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 1К2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. ы 
Res, 330K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
Res, 56K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 1К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, OR1, 5$, 3/5W, Metal Film 

Res, 0R33, 5$, 3/5W, Metal Film. 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 4К7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 2K2, 5$, 1/3W, Metal Film 

Res, 470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized ias 
Res, 1K5, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 82K, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 4K7, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 
Res, 270K, 5$, 1/8W, Metalized Glass 
Res, 15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2122 
2312 
2312 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2122 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
9T5 
012 
011 
012 
011 
011 
21,5 
011 
011 
021 
91:35 
215 
215 
215 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
92:53 
011 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
94:53 
734 
730 
021 


36840 
33330 
08210 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
15602 
01020 
12202 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
18202 
12203 
03920 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
32230 
31040 
31040 
31230 
51030 
13335 
13335 
00019 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 


25PT533S37C (continued) 


3552 Res, 10K, 5$, 
3557 Res, 1K, 5%, 1 
3561 Res, 100 ohm, 
3562 Res, 12K, 5$, 
3563 Res, 5K6, 5$, 
3565 Res, 330 ohm, 
3566 Res, 2K2, 5$, 
3569 Res, 5K6, 5$, 
3580 Res, 47K, 5$, 
3594 Res, 330 ohm, 
3595 Res, 220K, 5$, 
3596 Res, 220K, 5$, 
3601 Res, 8K2, 5$, 
3603 Res, 100 ohm, 
3604 Res, 100 ohm, 
3605 Res, 4K7, 5$, 
3606 Res, 2K2, 5$, 
3607 Res, 2K2, 5$, 
3608 Res, 470 ohm, 
3609 Res, 1K, 5$, 1 
3610 Res, 8K2, 5$, 
3611 Res, 100 ohm, 
3618 Res, 6K8, 5$, 
3622 Res, Zero ohm, 
3623 Res, 4K7, 5$, 
3624 Res, 100 ohm, 
3625 Res, 100 ohm, 
3626 Res, 4K7, 5%, 
3627 Res, 4K7, 5%, 
3628 Res, 10K, 5%, 
3630 Res, 470 ohm, 
3632 Res, Zero ohm, 
3634 Res, 100 ohm, 
3635 Res, 100 ohm, 
3636 Res, 1K, 5%, 1 
3638 Res, 75 ohm, 
3639 Res, Zero ohm, 
3640 Res, 8K2, 5%, 
3681 Res, 180 ohm, 
3682 Res, 270 ohm, 
3683 Res, 390 ohm, 
3684 Res, 390 ohm, 
3686 Res, Zero ohm, 
3687 Res, 75 ohm, 1% 
3688 Res, 68 ohm, 1$, 
3689 Res, 2K7, 1%, 
3691 Res, 330 ohm, 
3693 Res, 220 ohm, 
3694 Res, 4K7, 5%, 
3801 Res, 220 ohm, 
3802 Res, 1K, 5%, 1 
3810 Res, 75 ohm, 
3814 Res, 100K, 5%, 
3815 Res, 100K, a 
3816 Res, 100K, 5%, 
3817 Res, 100K, “ 
3818 Вез, 100К, 5%, 
3819 Вез, 100К, 5%, 
3820 Вез, 100К, x 
3821 Res, 100K, 5$, 
3822 Res, 75 ohm, 
3861 Res, 100K, 5$, 
3862 Res, 15K, 5$, 
3863 Res, 1K2, 5$, 
3864 Res, 100 ohm, 
3865 Res, 100 ohm, 
3866 Res, 100 ohm, 
3867 Res, 3K3, 5$, 
3891 Res, 100 ohm, 
3893 Res, 330 ohm, 
3894 Res, 100 ohm, 
3896 Res, 330 ohm, 
3901 Res, 1K, 5$, 1 
3902 Res, 3K3, 5$, 
3903 Res, 3K3, 5$, 
3904 Res, 10K, ai 
3905 Res, 3K3, 5$, 
3906 Res, 10K, 5$, 
3907 Res, 8K2, 5$, 
4001 Res, Zero ohm, 
4002 Res, Zero ohm, 
4122 Res, Zero ohm, 
4123 Res, Zero ohm, 
4127 Res, Zero ohm, 
4214 Res, Zero ohm, 
4216 Res, Zero ohm, 
4341 Res, Zero ohm, 
4388 Res, Zero ohm, 
4401 Res, Zero ohm, 
4402 Res, Zero ohm, 
4430 Res, Zero ohm, 
4431 Res, Zero ohm, 
5 = Safety Part Be 


1/10W, Metalized Glass 
/10W, Metalized Glass. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

$, 1/10W, Metalized Glas 

1/10W, Metalized Glass. 

1/10W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/16W, Metalized Giss 
1/6W, Carbon Film. 

"Chip" Jumper 
1/16W, Metalized 

$, 1/6W, Carbon 
5$, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/16W, Metalized Glas 

"Chip" Jumper A 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
/10W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/8W, Metalized стае 

%, 1/81, Metalized Glass 

5, 1/81, Metalized Glass 

5, 1/81, Metalized Glass 

"Chip" Jumper Я 
5, 1/8W, Metalized cias 
1/8W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 


Glass 
Film. 
Film. 
Glass 


$, 1/16W, Metalized Glas 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/16W, Metalized Glas 
/16W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass 

1/16W, Metalized Glass. 

1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/16W, Metalized Glas 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/16W, Metalized Glas 

$, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 

%, 1/16W, Metalized Glas 


/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2322 
2322 
3198 
2322 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


sure to use exact replacement 


021 
021 
011 
021 
021 
012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
734 
734 
734 
734 
021 
734 
734 
734 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


51030 
51020 
01010 
51230 
55620 
13310 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
90030 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
34710 
90030 
01010 
01010 
51020 
37590 
90030 
08220 
61801 
62701 
63901 
63901 
90030 
67509 
66809 
62702 
33310 
32210 
34720 
32210 
31020 
37590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
31040 
31530 
31220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31010 
33310 
31010 
33310 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
30220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 


part. 


4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
48776 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5342 
5445 
5452 
5457 
5461 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 270, 10%... 

Coil, 820n, 10$. 

Coil, 6u8, 5%. 

Wire Jumper. лы; Soh e 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 12u. A 

Transformer, LOT $4 i 4 26 a а 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, Linear Correction. ET к 1% 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
Coil, 3u3, 20$ 

Coil, 3u3, 10$ 

Coil, 27u, 10$ 

Mains Filter b Y. (v. x. 
Transformer, SS39009-04. қ 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u, 5%. "E 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 5u6, 5$. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

CoOUL 02; ОИ as x 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Rect, DG3-7005L 

Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 8.2 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Rect, BYD33J. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
2422 
2422 
3198 
3128 
2422 
3198 
31:98 
3198 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9336 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
531 
018 
138 
531 
018 
018 
018 
549 
531 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
668 
010 
436 
617 
010 
010 
010 
010 
010 
234 


90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97329 
02519 
90020 
56801 
02465 
73380 
23380 
22790 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
51090 
10010 
30133 
10620 
10682 
60682 
28280 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 


25PT533S37C (continued) 


6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6691 
6692 
6901 
6904 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7802 
7861 
7891 
7892 
7901 
9001 
9101 
9102 
9103 
9104 
9123 
9171 
9173 
9175 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9184 
9192 
9193 
9311 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 


5 = 


Safety Part 


Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, ВУРЗЗЈ. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYD33D. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


Diode, Rect, BYD33D. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, ВАУ70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 

LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. -— 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
IC, TDA9577H/N1/AI/1130. 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
IC, TDA6107JF/N3 e 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC557B (COL) 
Transistor, NPN, BU4508DX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC143Z2T 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


IC, TDA8359J/N2. "E^ 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, ТСЕТ1103 (С) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQPF9N50. Е 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC547B (COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. X 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
ІС, M24C08-WBN6. 

IC, HEF4053BT. 

IC, TDA9853H/V1. . . xen 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9333 
9352 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
138 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
559 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
185 
L27 
021 
021 
010 
010 
010 
731 
010 
010 
010 
413 
010 
020 
550 
020 
547] 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547] 
010 
154 
129 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10620 
21990 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
08667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
69682 
54667 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
51557 
42030 
42150 
42150 
37112 
42150 
40110 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
60653 
19557 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9451 
9453 
9460 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9511 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
9637 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9651 
9652 
9654 
96235 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9681 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


25PT533S37C (continued) 


9694 Wire Jumper. 3198 
9695 Wire Jumper. 3198 
9697 Wire Jumper. 3198 
9698 Wire Jumper. 3198 
9699 Wire Jumper. 3198 
9821 Wire Jumper. 3198 
9822 Wire Jumper. 3198 
9825 Wire Jumper. 3198 
9828 Wire Jumper. 3198 
9829 Wire Jumper. 3198 
9831 Wire Jumper. 3198 
9832 Wire Jumper. 3198 
9837 Wire Jumper. 3198 
9838 Wire Jumper. 3198 
9839 Wire Jumper. 3198 
9846 Wire Jumper. 2199 
9847 Wire Jumper. 3198 
9849 Wire Jumper. 3198 
9850 Wire Jumper. 3198 
9851 Wire Jumper. 3198 
9852 Wire Jumper. 3198 
9853 Wire Jumper. 3198 
9856 Wire Jumper. 3198 
9860 Wire Jumper. 3198 
9861 Wire Jumper. 3198 
9862 Wire Jumper. 3198 
9864 Wire Jumper. 3198 
9865 Wire Jumper. 3198 
9868 Wire Jumper. 3198 
9873 Wire Jumper. 3198 
9874 Wire Jumper. 3198 
9875 Wire Jumper. 3198 
9877 Wire Jumper. 3198 
9891 Wire Jumper. 3198 
9892 Wire Jumper. 3198 
9901 Wire Jumper. 3198 
9902 Wire Jumper. 3198 
9903 Wire Jumper. 3198 
9904 Wire Jumper. 3198 
9905 Wire Jumper. 3198 
9911 Wire Jumper. 3198 
9913 Wire Jumper. 3198 
9914 Wire Jumper. 3198 
9915 Wire Jumper. 3198 
9918 Wire Jumper. 3198 
9991 Wire Jumper. 3198 
9996 Wire Jumper. 3198 
9998 Wire Jumper. 3198 
CBA Main Chassis neon. 3139 
Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 
DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 
Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 
0232 Headphone Jack 2422 
0250 A/V Jack 2422 
0251 6 Pin Connector. 2422 
0254 5 Pin Connector. 2422 
0255 4 Pin Connector. 2422 
1810 3 Pin Connector. 2412 
1811 3: Pin Connector. ше wc 2412 
2171 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
2172 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
2173 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
2174 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
5 = Safety Part Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
187 


026 
026 
025 
025 
025 
020 
020 
017 
017 
017 
017 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
14431 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
00725 
00725 
33310 
33310 
33310 
33310 


part. 


2176 
2177 
2178 
2179 
2180 
2181 
2802 
3150 
3151 
3152 
3155 
3156 
3157 
3814 
38-15 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
4820 
6161 
7802 
9150 
9151 
9152 
9153 
9154 
9170 
СВА 


Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 

Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 

Сар; 2u2, +80/—20%, 10v, Ceramic 

Сар, 212, T90/—20$. 10v, Ceramic . 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 

Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 

Res, 120 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5; 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zener Diode, 6.8 volt. 

IC, HEF4053BT. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Side Jack Panel “As Sesil 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 


Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


5 ACO1 
ACO3 
ACO4 
ACO5 

S ACO9 
AC10 

5 AC12 
AC15 
AC17 
AC19 
AC20 
AC20A 
AC20B 
АС20С 
AC20D 
AC20E 
AC20H 
REMOTE 


AC Cord. 


Anode Lead Spacer. 
Batteries for Remote Control Tranen а 


Cabinet B 


ack 


CRT, A63QDB891X01. 
Customer Control Buttons 
Degaussing Coil. 


Holder, 


Degaussing Coil 
Owner's Manual 


(3 Used) 


Side Jack Panel Bracket. 
Cabinet Front Assembly 


Cabinet F 
Chassis G 
Light Gui 


ront. 
uide. 


de. 


Nameplate. 


Power But 
Speaker, 


01. 


ton 


16 ohm, 
Remote Control Transmitter, 


5W 


(2 Used) 


(4 Used) 


RC19335004/ 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9333 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
21529 


22,52 
31:25 
92929 
21:24. 
9322 
3139 
2422 
3139 
S121. 
3139 
2121 
S139 
3139 
21-29 
3141 
3139 
2422 


S150 


016 
025 
016 
025 
017 
017 
017 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
010 
729 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


010 
014 
000 
237 
151 
177 
549 
013 
235 
124 
237 
177 
124 
124 
050 
177 
264 


228 


34710 
51090 
34710 
51090 
22290 
22250 
42240 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
31210 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
26880 
60653 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
26231 


03831 
04471 
65263 
53311 
39682 
60721 
44489 
01651 
20631 
37061 
53061 
60741 
37561 
36551 
00161 
60731 
00411 


86463 


25PT633R85C 


Main Chassis Parts 


— Manual no. 7638 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2238 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
2222 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 


Main Chassis Parts 

0211 2 Pin Connector. 
0212 2 Pin Connector. 
0219 6 Pin Connector. 
0220 5 Pin Connector. 
0221 2 Pin Connector. 
0222 2 Pin Connector. 
0223 A/V Jack 
0225 SVHS Jack. 
0229 3 Pin Connector. 
0243 6 Pin Connector. 
0244 5 Pin Connector. 
0245 6 Pin Connector. 
0246 5 Pin Connector. 

S 0254 9 Pin CRT Socket 
0267 3 Pin Connector. 
0269 Jack ot 

S 1000 Tuner, V+U PLL a 
1002 SAW Filter, 45.75MHz 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 

S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. 

S 1515 Relay, 5 Amp, 12V. 
1600 Tact Switch. 
1601 Tact Switch. 
1602 Tact Switch. 
1603 Tact Switch. 
1606 Tact Switch. . . . 
1660 Crystal,  12MHz000 
1811 3 Pin Connector. Vos xw Ue ad ee plèn. doe 
1861 Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 
2004 Cap, 47n, 10$, 50v, Ceramic. 
2005 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2006 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
2007 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2008 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
2009 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. у 
2101 Сар, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2102 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2103 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2104 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2105 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2106 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2111 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2112 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2113 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2121 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2122 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2123 Сар, 222; +80/-20%, 10v, Ceramic 
2124 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2125 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2131 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2132 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2133 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2134 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2135 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2136 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2141 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2143 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2150 Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2184 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2187 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2201 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2202 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2203 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2204 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2208 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2209 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
2210 Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2211 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2213 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2214 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2215 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. А 
2216 Сар, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
2217 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. қ 
2219 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2220 Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester 
2221 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2226 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 
2227 Сар, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 
2228 Cap, 820p, 5$, 25v, Ceramic. 
2229 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2241 Cap, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 
2242 Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2243 Cap, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. Bh 2. ee 
2244 Cap, 100n, 5%, 63v, Metalized Polyester 
2245 Сар; 220n, %80/-20%, 16v, Ceramic. 
2247 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
2248 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2249 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2250 Сар, 242, 20$, 50v, Electrolytic 
5 = Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
020 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
017 
014 
017 
016 
017 
016 
025 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 


16269 
16375 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
00725 
04854 
04853 
04854 
15848 
80076 
00725 
05182 
90098 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
00725 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
32290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31010 
34720 
38210 
51090 
31520 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
52280 


part. 


2252 
2253 
2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2441 
2443 
2444 
2448 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 


2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 


Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ln, 


Zero ohm, 
100n, 


10n, 


10u, 
33; 


560p, 


2n2, 


100n, 


10n, 
2u2, 


470p, 


47а, 


2204, 


lu, 
471, 
1џ, 


100p, 


47а, 
151, 
47а, 


390n; 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
5445 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2u2, 


680p, 
100p, 


T5, 


(JFO501-21835) 
220p, 


2u2, 
150; 
Lon; 
1:81; 


100п, 
150п, 
100п, 


2n2, 
2n2, 
417, 
475, 


470p, 


68n, 
4u7, 


470u, 


47а, 


10004, 
47010, 


1п, 


470п, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2n2, 
2n2, 


470u, 


2n2, 


470p, 
470p, 


1n5, 
10n, 
22u, 


100n, 


1п5, 


470р, 


2n2, 
in, 

10n, 
10n, 


680p, 
100u, 


In; 


100n, 


2u2, 
47u, 
lu, 

47u, 
22u, 


330n, 
220n, 
100p, 5$, 


іп; 
33p, 
lu, 
33p, 
lu, 
68p, 
68p, 
in, 
lu; 
lu, 


220u, 


%, 25v, Ceramic. 
$, 25v, Ceramic. aie de 
"Chip" Jumper . . ... 
10%, 250v, Metalized Polyest 
+80/-20% 1000v, Ceramic. 
20%, 250v, Electrolytic. 

10%, 500v, Ceramic 

5%, 50v, Ceramic. 

10%, 2000v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 1000v, Ceramic 
20%, 50v, Electrolytic 

10%, 500v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 

20%, 25v, Electrolytic. 
20%, 50v, Electrolytic. 
+80/-20%, 50v, Ceramic 
20$, 50v, Electrolytic. 

10$, 1000v, Ceramic 
20$, 160v, Electrolytic. 

10$, 50v, Polyester. 
20$, 25v, Electrolytic 

55, 250v, Metalized Polyprop 
100v, Electrolytic. 
500v, Ceramic. 

50v, Ceramic. aS ts 
2000v, Ceramic Only with 
Layer Wound. 

10%, 2000v, Ceramic . . . . 
5$, 160v, Metalized Polyprop 


205, 
105, 
5%, 


10%, 


5%, 1600у, 
10%, 400у, 
10%, 400у, 
10$, 50v, 
10$, 63v, 
10$, 63v, 
10$, 50v, 
10$, 50v, 
10$, 50v, Ceramic. 
20$, 25v, Electrolytic 
10$, 500v, Ceramic. 
10$, 250v, Polyester 
20$, 250v, Electrolytic. 
20$, 16v, Electrolytic. 
20$, 50v, Electrolytic 
20$, 16v, Electrolytic 
20$, 16v, Electrolytic. 
10$, 500v, Ceramic. 5, 42715 
20%, 275v, Metalized Polypro 


Polypropylene 
Polyester . . 
Polyester . 
Polyester . . . . 
Metalized Polyeste 
Metalized Polyeste 

Ceramic. 

Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10$, 1000v, 
10$, 1000v, 
20$, 200v, 
10$, 1000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 1000v, Ceramic 
20$, 50v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic. 
20$, 50v, Electrolytic 
10$, 16у, Ceramic 
10$, 2000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 50v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 50v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic. 
10$, 1000v, Ceramic 
20$, 160v, Electrolytic 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 50v, Polyester 
20$, 25v, Electrolytic 
20$, 25v, Electrolytic 
20$, 50v, Electrolytic. 
20$, 16у, Electrolytic 
20$, 50v, Electrolytic . 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
5$, 25v, Ceramic. 
5$, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic. 
5%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic. 
5%, 50v, Ceramic 
5%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic. 
+80/-20%, 16v, Ceramic. 
20$, 25v, Electrolytic. 


3198 
3198 
3198 


2222 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 


2022 
2020 
3198 
3198 


2020 
2020 


2222 
2020 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 


016 
016 
021 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
021 
019 
025 
025 
025 
017 
025 
019 
021 
014 
025 


333 
021 
019 
016 


558 
558 


479 
301 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 


31020 
31020 
90020 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
90552 
44710 
54790 
32210 
51080 
24730 
51080 
51010 
91139 
01530 
34790 


00085 
91331 
46810 
01010 


90489 
90478 


90042 
90255 
90219 
90222 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
32210 


25PT633R85C (continued) 


2802 
2803 
2810 
2813 
2816 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2812 
2873 
2874 
2873 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
ЗЛ 
3112 
STIS 
3114 
3115 
31:16 
3123 
3124 
31235 
3126 
3T31 
3132 
3133 
3134 
3135 
31,36 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3212 
3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 


5 = 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


220n, 
220n, 
2u2, 
2u2, 


+80/-205, 
+80/-205, 
+80/-20%, 
+80/-20% 
470n, -80/-20$, 
2u2, +80/-20%, 
2u2, 20$, 50%, 
2u2, 20$, 50%, 
242, +80/-20%, 
1n8, 10$, 50v, 
150p, 5%, 50v, 
68n, 10%, 50v, 
68n, 10%, 50v, 
150p, 5%, 50v, 
1n8, 10$, 50v, 
242, +80/-20%, 
100u, 20$, 25v, 
100u, 20$, 25v, 
4u7, 20$, 50v, 
10u, 20$, 50v, 
lu, 20$, 50v, 
4n'7, 10$, 50v, 
22n, 10$, 25v, 
470u, 20$, 16v, 
2u2, 20$, 50v, 
220n, 10$, 50v, 
220n, +80/-20% 
100n, -80/-20$, 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
1000u;, 20$, 16v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
27n, 10$, 50v, Ceramic. 

1n2, 10$, 50v, Ceramic. 

27n, 10$, 50v, Ceramic. 

1n2, 10$, 50v, Ceramic. 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

330p, 5$, 50v, Ceramic. 52% 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper car S 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 
150 ohm, 5%, 
220K, 5%, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 


l6v, 

16%, 
10%, 
10%, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 

10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. A 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 


100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 


75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 

100K, 5%, 
150K, 5%, 
5K6, 5, 
10К, %, 
ТК; 5, 
10K, Sa 
1K2, %, 


1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 

1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 
390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, $i 1/6W, Carbon Film. 


100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
68 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 


470 ohm, 5$, 


560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


330K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
82K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


100 ohm, %, 
560 ohm, 5%, 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glas 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
2238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


017 
017 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 


42240 
42240 
22250 
22250 
44740 
22250 
52280 
52280 
22250 
15626 
31510 
06830 
06830 
31510 
15626 
22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
31030 
31030 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 


part. 


3222 
3226 
3232 
3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3340 
S 3341 
S 3342 
3343 
3344 
S 3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 


3452 
3453 
3454 
3454 


S 3455 
3458 
S 3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
S 3486 
3488 
3490 
3491 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3500 
3501 
S 3504 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


h 5445 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
5445 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


100 ohm, 5$, 
560 ohm, 5$, 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1$, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
680K, 5$, 1/16W, Metalized Blancs. 
33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100K, 5%, 
470K, %, 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5$, 1/6W, Carbon Film 
82K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

10 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5$, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5$, 
Zero ohm, "Chip" Jumper x 
1M, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 9%; 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
2R7, 5$, 1/3W, Metal Film 

5K6, 1$, 
(JF0501-21835) 
AK7, 1$, 
1K, 5%, 
1K8, $, 
2K, 1$, 
(JF0501-21835) 
6R8, 55, 
1K, 5%, 


1/6W, Carbon Film. 


Layer Wound. 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 


Layer Wound. 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 

15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
470K, $, 
3R3, 1$, 
ЗЕЗ, 1%, 
ЗЕЗ, 1%, 
2К2, %, 3/5W, 
2K2, $, 3/5W, 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
2K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
1R5, 5$, 1/4W, Carbon Film. 
15K, 1$, 3/5W, Metal Film 

10K, 1$, 3/5W, Metal Film 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5$, 1/3W, Metal Film 

4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
12K, $, 


Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 


3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


1/16W, Metalized Glass 
3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 
3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 
PTC, 3 ohm, 144У. 


1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


3/5W, Metal Film Only W 


3/5W, Metal Film Only «ith 


1/10W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


2312 
2312 
3198 
2312 


2312 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2122 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2122 


011 
021 
021 
011 
021 
021 
011 
704 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 


915 
915 
011 
215 


215 
012 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
215 
915 
9T3 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
315 
215 
011 
012 
207 
011 
021 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
663 


01010 
35610 
32220 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
36840 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
135017 
03390 
03310 
02240 
08230 
01020 
01090 
01090 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03278 


15602 
14702 
01020 
11802 


12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
54740 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52120 
02083 
11503 
11003 
03920 
23390 
03478 
08220 
31030 
91020 
03688 
03478 
32230 
31040 
31040 
31230 
13335 
13335 
00019 


25PT633R85C (continued) 


3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3929 
3530 
3531 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 
3565 
3566 
3569 
3580 
3594 
3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 
3638 
3639 
3640 
3681 
3682 
3683 
3684 
3685 
3686 
3691 
3693 
3694 
3801 
3802 
3810 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
3822 
3861 
3862 
3863 
3864 
3865 
3866 
3867 
3891 
3993 


5 = 


Res, 1M5, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 
Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


220 
МТС, 
270 
1К2, 
487, 


330K, 


100 
56K, 


ohm, 
4R7, 
ohm, 
9. 
or 
2 
o, 
9. 
or 
ohm, 


о 
5, 


20%, 1/2W, Carbon Film 
20%, 3W1. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. : 
1/10W, Metalized Glass. 

5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 


1K, 5$, 

OR1, 5$, 
OR33, 5% 
Zero ohm, 
47K, 5%, 
10K, ud 
AK7, 55, 
2K2, 5$, 
470 ohm, 
1K5, 5$, 
82K, 1$, 
AK7, 1$, 
270K, 5$ 
15K, 5$, 
10K, 5$, 
1K, 5$, 

100 ohm, 
12K, 5%, 
5K6, 5%, 
330 ohm, 
2K2, 5%, 
5K6, 5%, 
ATK, 5%, 
330 ohm, 
220K, 5% 
220K, 5% 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
AK7, 5%, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K, 5%, 

8K2, 5%, 
100 ohm, 
6K8, 5%, 
470 ohm, 
4K7, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
AK7, 5%, 
AK7, 5%, 
10K, 77 
2K2, 5$, 
Zero 
100 onm, 
100 onm, 
1K, 5$, 

75 ohm, 

Zero ohm, 
8K2, 5%, 
390 ohm, 
3K3, 5$, 
390 ohm, 
560 ohm, 
560 ohm, 
1K5, 5$, 
330 ohm, 
220 ohm, 
4K7, 5$, 
220 ohm, 
1K, 5$, 

75 ohm, 

100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
75 ohm, 

100K, 5$ 
15K, 5$, 
1K2, 5$, 
100 ohm, 
100 onm, 
100 onm, 
3K3, 5$, 
100 ohm, 
330 ohm, 


ohm, 


1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 

, 3/5W, Metal Film. 

"Chip" Jumper . 
1/10W, Metalized cidss 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 
5$, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 

, 1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

$, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Metalized Glas 

, 1/10W, Metalized Glass. 

, 1/10W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 

5, 1/64, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/16W, Metalized Chòt 

1/6w, Carbon Film. 

5$, 1/16W, Metalized Glas 

1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper з. 
5%, 1/61, Carbon Film. 
5%, 1/61, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass. 

$, 1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 

$, 1/10W, Metalized Glas 
5%, 1/10W, Metalized Glas 

$, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/16W, Metalized Glas 

$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/16W, Metalized Glas 

1/16W, Metalized Glass. 

$, 1/16W, Metalized Glass 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 
‚ 1/16W, Metalized Glass. 
‚ 1/16W, Metalized Glass. 
‚ 1/16W, Metalized Glass. 

$, 1/16W, Metalized Glass 

, 1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/16W, Metalized Glas 

5, 1/64, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/16W, Metalized Glas 

$, 1/16W, Metalized Glas 


2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 


13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
51230 
55620 
13310 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
51020 
37590 
90030 
08220 
53910 
53320 
53910 
55610 
55610 
51520 
33310 
32210 
34720 
32210 
31020 
37590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
31040 
31530 
31220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31010 
33310 


part. 


3894 
3896 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4122 
4123 
4127 
4214 
4216 
4388 
4401 
4402 
4431 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5401 
5445 


5445 
5451 
5452 
5453 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 


Res, 100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
Res, 330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 3K3, kd 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 10K, 5, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Coil, 27u, 10$ . 3198 
Coil, 820n, 10$. 3198 
Coil, 6u8, 5%. 3198 
Wire Jumper. ki Ves den de» NS, MEA 22. 2% 3198 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 3198 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 3198 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 3198 
Wire Jumper. 3198 
Coil, 10а, 5%. 3198 
Coil, 22u. 2422 
Coil, 15u. 2422 
Coil, Лин, 10% Du ы ee, "еее, тр кы З 89.0 
Transformer, LOT (JF0501-21835) Layer W 

ound "C 2422 
Transformer, LOT AT2078. 3128 
Coil, 33u, 10$ -— 25 rèn Ri dè 3198 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 3198 
Diode, Rect, BYD33J. 9337 
Coil, 33u. ы ы se W nan uel E ae A22 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 2422 
Coil, Choke. 3128 
Coil, 3u3, 20$ 3198 
Coil, 3u3, 10$ 3198 
Coil, 47u, 10$ 2422 
Mains Filter D 2422 
Transformer, SS39009-04. A 2422 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 3198 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 3198 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
535 
018 


531 
138 
018 
018 
234 
535 
531 
138 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 


31010 
33310 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 
97331 
71020 


02611 
21401 
73390 
90020 
20133 
91021 
02465 
37021 
73380 
23380 
97337 
43432 
02459 
90010 
90010 


25PT633R85C (continued) 


5561 GOL. о ee e Ш ы tapi wc» "2%®22 с о 999068 7892 Transistor, NPN, BESA IB (COL) . . чь. . . 3198 010 42030 
5562 Fixed, Inductor, 100MHz, SOR. . . . . 3198 018 90010 7901 ICI ANTS22N РЕ ы 4 әск Е о ла с fè. 9322 101 41682 
5564 Fixed, Inductor, 100MHz, БОҚ: . . . . 3198 018 90010 9001 Wire Jumper. ............ fan 3198 036 90010 
5602 СОТ BUG ee. a з; уе uec e an syè kn ак 3199015156090 9101 Wire Jumper. . а s s e sèl “an a yin м ма 3198 036 90010 
5603 Col. “Әыб, Sge ho woe пе ics wan TOS Ole 5990 9102 Wire Jumper. . s Dow. Ya. don TE ik” 3198 036 90010 
5604 Gold. СБ бу, 5 ы а-ы Таль ce uix; ESRB Oe 5660 9103 Wire Jumper. ............ > 3198 036 90010 
5861 Coid xDD 85 аза ae ere: д ox euh Ss ОШ 11090 9104 Wire Jumper. e ah s s ыы EX dde e 3198 036 90010 
6001 Zener Diode, 33 volt 2 2. 57€ . . 3198 010 23390 9123 Wire Jumper. ............ we 31986 036 90010 
6150 Diode,UG TO OT SL Wire: JUMPS: 5-4. & th 4) We. we HOR ob” 48098. OS6--S0010 
6335 Duede;. signal,: BAV 21 ie wt Gee a ae te et a BES OL 10070 91:82 Wire JUMPS ra. "ay ele ce. te? wis we ve are .2b98 08690010 
6400 Res, LK; 1%, 3/5W, Metal Falm, «..0 94. 2312-915-11002 9183 Wire JUMPEE s. 40a ah ck ae BM Ge le a ee - @- BTR. OSE 90010 
6401 Zener Dvode, 47 volt 2.4 «4% # wow «oe, 3198) 010 24790 9192 WIPE JUNBSR sah of ood. & DS dee ae, we BUS: O36 90010 
6445 Zener. Dredeg LO) OE 2. wy len ine Soe tek LEC 020 SLO90 9193 Ware JUMPS =: ac 1d: ao > Se ee ee, Ge ae ms we o,. “BLE O86 9OOL0 
6447 Diode, Signal, INS14Ss. 2257s. £ os 4 kan 18098).010 1O0TO Osi 1 Wire: JUMPS: 5-4. 4 th sy WY we HO a 4 4829S. OS6--90010 
6448 Ener Diode, Gee VOLES x: S- alae tw <a at a “SSS 668 30133 os a Wire: .JUMper.. say alte a. te! sis we ve ar es .2b98 08690010 
6449 Daode, Stonal, BAVOO « «. . 4 dn, a 84% BlO67 01010620 9406 Wire JUMNPEE Ss. 4's ah ck ae A ee le a ee - @- BTS. 08690070 
6460 Digde; (Rect, “BY220/724 4. see ae ei Oa; 9340 SSO SOLL2 9407 WILE OUNPSR se: ahs of ood. & DS de eae, we BUS: O36 90010 
6461 Diode, Rect) R6PSOU-L/004.. sa < a-.% 4a “9338 617) 60682 9408 Wire JUMPS =. 6 1d: ao > Sa ee ee, Se er ws we o, “BLE O86 9OOL0 
6462 Zener Diode, 10 wolt 1. «..°%. 4s 4 2% “329801021090 9409 Wire: JUMPS: 5-4. & th sy 2 a. we HOR ob 48098. 08690010 
6465 buede;, Signal, BAV2Z1 2% 2 \al-te ie at a BLOG O10 (D0070 9410 Wire: .JUMpe ra. "dy alte ce. ete? wis we ve ar ce .2b98 08690010 
6466 Diode, Signal, BAV2ZL 4% = < 4 dn, e 84, BIS O10-10070 9411 Wie JUMPEE s. 40's) ah ck ae BM Ge le a ee - @- BEES. OSE“ S00T0 
6467 Diode; Signal, .BASSiGs os 00a wt: se See BLOS 010 10630 9412 WIPE OUNPSPe: a6 Boe. & DS dee ae, we BUS: O36 90010 
6468 Diede;. Srgqnal, “BASSIGs a ki-sus.< 22: 4 BLOC O10. 106380 9413 Wire GUmpEr x: 2c 2: a: 2s hs ee ee, Ee ae ws ee, “BLS O Se 90010 
6470 Diode; Signal, RAVI: 2) «37s. £ os 4 kan 1309e°.010. 10620 9414 Wire: JUMPS: 3. 4..4 ts Sy Y daw Ho oS a 4 48098. 0OS6-S0010 
6476 zener Diode, LO WOle. <.- a, Sea a ce at a 6 BLOB O10 21590 9415 Wire JUMPS r,s" ay el te ce. BE a! sie ae Se aes «=. P9S-0S6> 90010 
6481 Zener (Diode; 5.6 wolt.: « 2 2 20a 2%. SLOS OLO 25680 9416 Wire JUMPEE s. 4's oh cee Gn BY Be a ae - - BTVO. 036 "90010 
6482 Zener \Drode, 9s1- VOlCs co aka aa ede, SSSL LIT: 801338 9417 Wire UNS se: a6 oles, we DE dee. 2 oe, we BIS: 036 “90010 
6483 Zener: Drede, 33: FOE 2° ay eta See tec OTIC OO 23390 9418 Wire DUMPS sc +d: a: 2s hs ee ee, Ee ke me ee o, “BLE O86 JO0L0 
6485 Diode; REct,: BYDS3Us, & «—- 3%. £ i 4 Wan “ISS 2sd -2OnSs 9419 Wire: JUMPS: 3. 4..4 te SY daw ft oe a 4 43098. 08690010 
6486 Diode; Reet, BGPZODL=—“S100 asa we se nt a ~“9BA2 Oe A2682 9421 Wire JUMPS Pr... say ele ce. BE sie Oe Me oes ~.BP98-0S6> 90010 
6487 Diede;, (RECESS BYDS3D.6 os aS 4) of ey ch BG. “9837 234 00133 9422 Wire JUMPEE s. eve ok cee Gn BY Ge a ae - BTR. 036 "90010 
6488 Diode, ‘Rect; EGPZODE-5100.. 1 2.9% «os, 9322 164 42682 9423 Wire JUNBEP se: als si, we DS. dee. 2 oe, we BIS: 036 “90010 
6500 Diode, Bridge Rect, GBUGJL-7O002. .. < « 9322 138 08667 9424 Wire QuUmper sc +e: a: 2s ee ek, Ee ee me ee , “BLS OSe GO0LO 
6520 Diode; REECE; “BYDS3D3-& @ s. 4. 2s by Won 9387. 254 OO LSs 9425 Ware: JUMPS: 5. 4..4 te Sy 8 ow fo oe a 4 48098. 0OS6-S0010 
Shs pone) Duede;. sional, (LNALA Gs se Glou ie at a SLOG OL O0TS 9426 Wire JUMPS Pr... say ele a. BE a! sie Oe we aes P98 -0S6> 90010 
6524 Daode,; "Rect; IN5062.:-s. « © 4 tae, ar ee, BIOS OLO 1LO0T20 9427 Wire JUMPER: 4a oh cee Ge BY ae a ae - B- BTVG. 086 "90010 
6525 Diode; Rect. INS0G2 6.4 so ats avast: Se, BLOS 010° 1LOT20 9453 Wire JUNPeP se: a6 sii, we DE dee. 2 oe, we Bde: O36 “90010 
6526 Zener. DVedes, 22° MOLE 2° ay Ae time Soe Soc ~OE9C2 02052290 9460 Ware DuUmpEr sic +c: ja: 2s ee ek, Ee ee ws ee , “BLE OSS GO0L0 
6540 Aener DiOde,. 6.2 VOLES. « -69%. 4 i 4. 2 2e ~9381>668 ‘50133 9463 Ware: JUMPS: 3. 4..4 th Sy Y ow fo oe a 4 48098. 08690010 
6541 Zener Diode, LO Wolt. “so Ss deus we <a at ey «6 B98 020751090 9500 Wire JUMPS Pr... say ele ae. BE ie Oe we oes P98 - 08690010 
6560 Daode, ‘Récey BYVZ9X-S00%. 4) cs. di nn, ce eG. 93400595 SOLZF 9501 Wire JUMPEE s. e's ok ce Ge BY AO a ae BTS. USE "90010 
6562 Diode; Rect, EGP2Z0DL-5S100%. 4. wu. woe, 9322 104. 42682 9503 Wire UNPSP se: ahs see, wD dee. 2 oe, we BAe: O36 90010 
6563 Diede,.Srognal, “BASSLG<.- csc san.e docks de SLVS. 010. LO630 9506 Wire QuUmper se: c +d: a: 2s hs ee ee, Eee me ee, “BLE Ose GO0L0 
6565 Diode; Signal; PAV (0. «374. £ i 4 woe 7-938 64o 1021S 950:7 Wire: JUMPER: 3. 4..4 te 4) Y daw fo oS a 4 48098. 08690010 
6566 Diode; signal, LNALA Se «8G te ae te et ey 6 LOS: OLR 10010 2910 Wire JUMPS. say ce ie ce. BE a! sie Oe ee ores «=. P98-0S6> 90010 
6569 Diode, Signal, BAS3S1G6.. « © 4 dna 8 4%, BIS O10: 10630 ee ig Wire JUMPEE s. Je: \ce oh cee Ge AY Be a ae BTR. OSE "90010 
6570 Zener Diode, 6.8 VOLE. 20a www we oe, B198- 020° 56880 9912 Wire JUMPED se: ahs oie, we DE. dee. 2 oe, ne Be: O36 90010 
6580 Diode,-'Stonal, (BASSO. a Mi-can.< 20:40 SL96- OLD. 10630 913 Ware DUMPS sc +d: a: 2s ee oe, Ee ke mw ee , “SLR OSe GOOL0 
6681 Diode, “Signal, PATCD 4) «37s £ os 4 LHe ~IBSG- 24a 6013s 9514 Ware: JUMPS: 3. 4..4 te 4 Y daw Ho oS a 4 48098. 08690010 
6691 LED Aer = LO2SEWHCR. > Se Se te ve et ey B22 BS eA G SZ eyo) Wire JUMPS Pr... say ele ae. BE! sie ae we oes P98 - 08690010 
6692 TR (REGGIVEEs- & an sc es Br io 4) Gal od nin, ce BG. “9SA2: D7. bAG Gy 95.16 Wire JUMPEE s. 4 \ue oh cel Ge BY Ge a Ae BTR. OSE "90010 
6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper .... . 3198 021 90020 9518 Wire JUMPER s: a6 si, we DE. dee 4 oe, we Bde: O36 90010 
6904 Res, Zero. ohm, “Chip” Jumper «< <-.s < « -3198: 021 90020 9520 Ware DUMpET =: ’c +e: a: 2s hs ee ek, Ee ae me ee , “BLS Ose GO0L0 
7101 Transistor; NPN; BCS47B.(COU)- 4 os sa +3298 010° 42030 95.24. Ware: JUMPS: 2... ts Sy WY daw of EO a 4 43098. 03690010 
7102 Transistor; (PNP, BCSS7B(COL) sn%i5 uo at oe BLOB: O10 422150 222 Wire JUMPS Pr... say ele ae. BE a! sie Oe we oes WB P98- 08690010 
7103 Transastor, (NPN; BCS47B (COL). .. 24. BSl98° 01042030 9524 Wire JUMPEE s. y-\cs oh cee Gn BY Ae a ae - - BTVO. 0S6~900T0 
7200 LG TDAGSBCH/NI/S27/1.05 3.4.6 2s ee ts ee be, “ISS2"729 20557 9528 WIPE WUNBEPRs: a6 sii, wD. dee. 2 oe, we Bie: O36 90010 
7201 Transastor,.-NPN;. BCS4 7B (COL). 2. <-. 4% 8619801042030 9530 Wire JUMpErs 2 eo oe: 2s hae ek) Ge ee ws ee, “BLES O86. 9O0L0 
7204 Transistor, ENP; BESS PB (COU) 4 ii 4a a 13098010. 47150 9611 Corde 25F Uy. Oa &. Ao Dk My WR. des ca GR OE. ca ke” SAO Oe 2 eG 
7205 Transistor; PNP, BCSS 1 B(COLY sai «a = OLS; O10 42150 26 12 Wale” JUMPS Pr.) fet ay el te ce, Ee? sie we es ar et .2b98 03690010 
7330 te TDAGLOTIE NS: 2° 4) Grow 8 ok ae ch RG: “9852-713 3712 9613 Wire JUMPEE Ss. ars) ah ck ae BM Ge le a ee - @- BTS. OSE 90010 
7400 Power -FPET,; SEPSNCGOPP:. <2 2s: - a(S “Se, “9322 LaT- 37687 9614 WIPE CUNBSP ie: a6 oe. & DS dee ae, we BUS: O36 90010 
7441 Transastox,: PNP, BCBS (B{(COL).. ¢.4-:44.-e 3198. 010) 42150 96.15 Wire JUMPS =: ac 1d: ao > Se ee ee, Se ae mw a. “BLE O86 JOOL0 
7443 transistor, ENP; BESS re (COU) 4 vi 4 a as 13098 O20 4OLLO 9644 Wire: JMMpers: 5-4. & th 4) 2 a. we HE OR ao b” 4B098. 0OS6-S0010 
7460 Transistor, NPN, BU4508DXs- aw ot « 9340 SSO: 92127 9618 Wire JUMpe r,s" ay alte ce. ete? sis we ve ar es ~BP9S 086> 90010 
7461 Transistor, wNPN; Besa 7-25 (COL). ... 2 2.4. B98) 020) 43530 961'9 Wire JUMPEE s. 40's) ak ck ae A ee le a ee - @- BTS. 0S6 "90010 
7462 Trensistor;. NPN; -PDICI432T «3 2S “se, “9340 347 00215 9620 WIPE OUNPSP i: a6 of coe. w DS de eae, we BUS: 036 “90010 
7463 Transastor,."PNP,. BCS2 7-25 (CO) <- .4.4.-e S198. 02043430 262 1 Wie JUMPS =: ae te: ao E> Sa ee ee, Se ae ms  o. “BLE O86 JO0L0 
T471 EGY. TDRSS O9I N26. wee Sy eter. A ok by Se “OBZ FOR 64112 9622 Wire: JUMPS: 5-4. 4 ti 4) Be. we HOR ob 48098. OS6-S0010 
7480 Transastor,. (NPN; BDL35> = gasses «at & = BESS: 020-4010 9623 Wire: JUMpe ra. "ay alte ce. te? was we ve are .2b98 086> 90010 
7482 tvansastor, NPN; BOLSS.. <4: ca dine oh 4%, SLOS O20) 4L0 10 9624 Wire JUMNPEE s. 40's ah ck ae BM Ge le a ee - @- BTR. 036 "900710 
7515 Optical Coupler, “TCETII03(G) « 1.9% «os. 9322 140 14667 9626 WIPE JUNPSP se ahs of ood. & DS de eae, we BUS: O36 90010 
7520 DG, TRATSOIP IN: ce ame a a ee me ee ge BSA “OTS SELLA 9627 Ware JUMPS =. ne 1d: ao > Se ee ee, Se ar ms  o. “BLE O86 VOCLO 
T9241. Power FET, wPOPEONSO.. 4. a) -w. A om thy 2 B22 Tey Leese 7s 9628 Wire: JUMPS: 5-4. & ti sy BY a. we HO oe 48098. 0S6-S0010 
igs or Transistor; NPN; BCS47B (COL) 2% «a ~ 3198) 0010-42030 9629 Wire: JUMPS ra. "ay alte ce. te? wis we ve ar ce .2b98 086> 90010 
7540 Transistor; \NPN;-BeS4/7B(COL) .. «.s 2 4! S198 020'°40030 9631 Wire JUMPEE s. 4's ah ck ae Ba et a ee os @- BEES. 086 "90010 
7541 Trensistory..NPN,; PDICII4ET 2 a ..-S se, “9340 S10 10275 9632 WIPE OUNBSE se: ahs of ood. & DS de eae, we BUS: 036 90010 
7542 Transastor,. PNP, BCBS 7B (COL). ¢.4-:4 4-4 S198 010 42150 3635 Wire JUMPS =. 6 1: ao &- Se ee ee, Se er ws  o,. “BLE O86" VOOLO 
7560 IC, L7/8L33ACZ. gee OM ee oaks ab tas Wy Re ~ OSL hoe BOG 96371 Wire: JUMpers: 5-4. 4 ti sy 2 a. we HO ob 48098. 08690010 
7561. Transistor; ‘NPN; PDTCLASAT a aie a at ee BAO SAT O02Z15 9638 Wire: JUMPS r.. say ol te ce. te? wis we ee ar ce .2b98 086>90010 
7580 Transistor, sENPy BeSSIE (COL). <2 2.4 SLO O10 42150 9639 Wire? JUMPEE s. 40's) ah ck ae BM Ge le a ee - @- BEES. USE "90010 
7602 EG yp MZACOS=WENG. os eh as hue, - S Se Se BO, “OBS LOS 38682 9640 WILE OUNBPSE ey a6 ood. & De dee ae, we BUS: O36 “90010 
7606 Transistor, NPN; PDTCI43AT we 62: dee “GRAD S47 00215 9641 Wire JUMPS =: ae 1d: oo E> Ss ee ee, Ee ae ms a. “BLE O86 JO0L0 
7802 EC; SHEP AODS BES. &. wr ve ee died. A el By Se SS. TA2O-E 0G aS 9642 Wire: JUMpers: 5-4. & th sy Be. we HE OR a b ” 48098. 0OS6-90010 
7861 TE); TDAGSS SAS Vliwe Sees ee, Oa ee a et BSA OTL LISS) 9643 Wire: JUMPS a. (se ay en eS ce, Ee? sae we <a et «69S 08690010 
T8911. Transistor, \NPN,;BeS47B(COL) 2 «2 Sia BLISS 01042030 9648 Ware JUMPEE s. Yass) ai cine Se BGO IS ae et 3 ee B98, 086 SO0TO 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


25PT633R85C (continued) 


9650 
96S 1. 
9652 
9654 
9695 
9656 
9657 
9658 
2609 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
96:10 
9671 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9681 
9659 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
2O.97 
9698 
9699 
9621 
9822 
9825 
9828 
98 29 
98.31. 
9832 
9637 
9838 
9839 
9846 
9847 
9849 
9850 
9851 
9852 
968.99 
9856 
9860 
9861 
98.62 
9864 
9865 
9868 
98:73 
9874 
98-15 
9877 
26,9. 
9892 
990.1. 
9902 
9903 
9904 
9905 
9914. 
9913 
9914 
9915 
9918 
ooo. 
9993 
9996 
999-7 
9996 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


7 


7 


Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
JUMPSK i. ae gh a ee ewe ve ot ay 6B LOS 
Bey. 2b ae es es ei a. Sb Ga ah sin ah a Se. EOS 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. Sean Bh ow HOPS, 2 ch 4 wan, LOS 
BON ge: OS, oy? ie ve, ele, Re te a et a BLOG 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. we ths ee ey Ye at ey 2B AOS 
Chassis Reseno Ly. do Mb iat ob sin eh a. BAL 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


SS 


Safety Part 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
Diol 


part. 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 
0232 Headphone Jack 
0250 A/V Jack ae 
0251 6 Pin Connector. 
0254 5 Pin Connector. 
0255 4 Pin Connector. 
1810 3 Pin Connector. 
1811 3 Pin Connector. ...... 
2171 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2172 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2173 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2174 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2176 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 
2177 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
2178 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 
2179 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
2180 Cap; .2u2, +#80/-—20%, L0v,;, Ceramic 
2181 Cap; 2u2, +80/—20%, 10v, Ceramic: ~ 
2802 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
3150 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3151 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
3152 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3153 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
3156 Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized elas 
3157 Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3814 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
3815 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
3816 Res, 100K, oe 1/10W, Metalized Glass. 
3817 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
3818 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
3819 Res, 100K, eo 1/16W, Metalized Glass. 
3820 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
3821 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
4820 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4823 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4824 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
6161 zener Diode, 6.8 volt. 
7802 IC, HEF4053BT. 
9150 Wire Jumper. 
9151 Wire Jumper. 
9152 Wire Jumper. 
9L53 Wire Jumper. 
9154 Wire Jumper. 
9155 Wire Jumper. 
9170 Wire Jumper. 
CBA Side Jack Baliei Ag Seribiy 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 
S ACO1 AC Cord. ~ 
ACO3 Anode Lead Spacer, (3 ised) 
ACO4 Batteries for Remote Control Tansmitte 
ACO5 Cabinet Back 5 he 
S ACO9 CRT, AS59QDF891X001 (L es 
AC10 Customer Control Buttons 
S AC12 Degaussing Coil. ae ge Aas” LA Se 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
AC17 Owner's Manual . ve : 
AC19 Side Jack Panel Bacon. 
AC20 Cabinet Front Assembly 
AC2Z0A Cabinet Front. F 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2412 
S198 
BLS 
3198 
S198 
8198. 
S198 
BLS 
3198 
S198 
8.198. 
S198 
BLS 
3198 
3198 
8 b98. 
S198 
BLS 
3198 
3198 
8198. 
S198 
BLS 
S198 
3198 
8198. 
S198 
B18 
3198 
3198 
9333 
S198 
BLS 
3198 
3198 
8198. 
S198 
S198 
3139 


3139 
3135 
9299 
3139 
9322 
CH a) 
2422 
2139 
STZ i 
S132 
Si2A. 
S159 


026 
026 
025 
O25 
O25 
020 
020 
O17 
017 
O.e7 
017 
016 
O25 
016 
025 
017 
OL 
017 
O21 
O11 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
010 
129 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
187 


128 
014 
000 
124 
163 
138 
549 
013 
255 
124 
231 
177 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
00725 
00725 
3.3310 
33310 
S35 310 
Beco ae) 
34710 
51090 
34710 
51090 
22250 
weA2o0 
42240 
34730 
O1540 
34730 
01510 
21210 
31210 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
90030 
20030 
26880 
60653 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
26 121 


19281 
04471 
65263 
Sole 
87682 
Look. 
44489 
01641 
2095. 
SOT. 
98 161. 
60691 


25PT633R85C (continued) 


AC20B Chassis Guide... « © ee eo ee eo ee oe «63 E39 
AC20C Light Guide. 3139 
AC20D Nameplate. 3141 
AC20E Power Button Pook Jy Meow << aoc 4 <3 TS9 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) .... . 2422 
REMOTE Remote Control Transmitter, RC19335004/ 

Ol. 3139 


S = Safety Part 


124 
124 
050 
138 
264 


228 


29893 
41241 
00161 
LSe ii. 
00411 


86463 


Be sure to use exact replacement part. 


25ST220L/17 -—- Manual no. 7638 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0213 
0217 
0218 
0220 
0221 
0222 
0223 
C225 
0227 
0229 
0240 
0242 
0243 
0244 
0245 
S 0254 
0259 
0262 
0267 
0280 
S 1000 
LOO2 
1200 
S 1500 
S: Lo r5 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
21:03 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
21143 
2ieS 
2125 
2127 
2128 
Zed 
2132 
2133 
2134 
2139 
2136 
2181 
2182 
2183 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
22455 
2214 
2215 
221.6 
2214 
2219 
2220 
2221 
2226 
2227 
2228 
2220 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 


Ss = 


Safety Part 


Main Chassis Parts 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

A/V Jack 

5 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

A/V Jack 

SVHS Jack. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin CRT Socket 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Tuner, V+uU, PLL 

SAW Filter, 45.75MHz 

Filter, Ceramic, 4MHz5 

Fuse, 4A, 250V, IEC. 

Relay, 5 Amp, 12V. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. ... 

Crystal, 12MHz000 aS Sl, fuses: tel, fares 
Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. < 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper ..... 
Res, 75 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 75 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap;.-2U2;,. +80/-20%, LOv, Céramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 2uz, +80/=20%, 10v,; Ceramic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap; 2u2;. -80/-204,- 10v5 Ceramic 
Cap; -2uz, +80/-20%,. 10¥v;,. Ceramic 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap; -100n;.-+80/-20%; 25v,. Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, .220n;, +80/-20%,. Lévy, Céramic, 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 
Cap, .220n; +80/-20%,. Lev; ‘Céramrc., 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, 820p, 5%, 25v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. Bite fe 
Cap, 100n, 5%, 63v, Metallized Polyester 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 


BWW O10 oO U1 Oo YN YW OO 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
ZALZ 
2422 
2422 
2412 
2422 
ZALZ 
2422 
2422 
2422 
2422 
ZALZ 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
Si38 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
31:98 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
S38 
SLs 
31:98 
31:98 
3198 
S38 
SEOs 
31:99 
319.8 
3198 
S38 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
S38 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
Si 
SLs 
3198 
3198 
2222 
S198 


Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
G25 
026 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
020 
025 
025 
025 
025 
025 
500 
025 
025 
020 
025 
542 
549 
549 
086 
Loe 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
Git 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
O21 
O21 
O21 
O21 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
Git 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
OL 
G17 
017 
017 
017 
026 
Git 
017 
014 
017 
016 
Git 
016 
025 
017 
OL) 
017 
S70 
017 


16269 
ERS Mes) 
16374 
12482 
04742 
04853 
£5503 
10646 
G52.36. 
04926 
15849 
00725 
11244 
17042 
04854 
04853 
04854 
80076 
15848 
16937 
OOT2S 
12479 
90108 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
3101.0 
32230 
24740 
32290 
33310 
333.10 
5 LOO 
51090 
32290 
32290 
$2290 
90020 
90020 
oieaye)§) 
515.90 
339 40 
22200 
33310 
22250 
$2290 
52290 
32290 
33310 
33310 
2200 
ZeaoU 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
52230 
32230 
32230 
Z1L020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31010 
34720 
S620 
SLOOO 
a1520 
41050 
32220 
76104 
42240 


part. 


2247 
2248 
2249 
2490 
2252 
2253 
2254 
2330 


253-1. 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2465 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


29031 
2002 
2503 
2005 
2907 
2508 
Pde tle) 
2520 
202k 
ZOL2 
20235 
ZO20 
Zoe t 
2528 
2540 
2541 
2560 
2961 
2202 
2563 
2564 
ZOO 
2568 
2580 
2581 
29590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
261.5 
2616 
2618 
2061/9 
2691 
2802 
2803 
2810 
2003 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er: 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


1000u, 20%, 1l6v, Electrolytic 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 

22n, 10%, 25v, Ceramic. 

2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
In, 5%, 25v, Ceramic. 

In, 5%, 25v, Ceramic. ay Me 
Zero ohm, "Chip" Jumper .. . 
100n, 10%, 250v, Metalized Po 


10u, 20%, 250v, Electrolytic. 
3n3, 10%, 500v, Ceramic 

560p, 5%, 50v, Ceramic. 

2n2, 10%, 2000v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
330p, 5%, 50v, Ceramic. F 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 160v, Electrolytic. 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 


2u2, 20%, 100v, Electrolytic. 
680p, 10%, 500v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 

330n, 10%, 250v, MPP. 

470p, 10%, 2000v, Ceramic 
13n, 5%, 1600v, Polypropylene 
100n, 10%, 50v, Polyester 


lyest 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


470n, 5%, 250v, Metallized Polyprop 
ylene. a 


150n, 10%, 63v, Metalized Polyest 
100n, 10%, 63v, Metalized Polyeste 


2n2, 10%, 50v, Ceramic. 

2n2, 10%, 50v, Ceramic. 

An7, 10%, 50v, Ceramic. 

47u, 20%, 25v, Electrolytic 
470p, 10%, 500v, Ceramic. 
68n, 10%, 250v, Polyester 
4u7, 20%, 250v, Electrolytic. 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
47u, 20%, 50v, Electrolytic 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
ln, 10%, 500v, Ceramic. 


2n2, 10%, 1000v, Ceramic. 
2n2, 10%, 1000v, Ceramic. 
470u, 20%, 200v, Electrolytic 
2n2, 10%, 1000v, Ceramic. 
470p, 10%, 50v, Ceramic 

470p, 10%, 1000v, Ceramic 
1n5, 20%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

22u, 20%, 50v, Electrolytic 
100n, 10%, 16v, Ceramic 

1n5, 10%, 2000v, Ceramic. 
470p, 10%, 50v, Ceramic 

2n2, 10%, 50v, Ceramic. 

in, 10%, 50v, Ceramic 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

680p, 10%, 1000v, Ceramic 
100u, 20%, 160v, Electrolytic 
in, 10%, 50v, Ceramic 

100n, 10%, 50v, Polyester 
2u2, 20%, 25v, Electrolytic 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 16v, Electrolytic 
22u, 20%, 50v, Electrolytic . 
330n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 

ln, 5%, 25v, Ceramic. 

33p, 5%, 5O0v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic ‘ 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5%, 50v, Ceramic 

68p, 5%, 50v, Ceramic 

ln, 10%, 50v, Ceramic ue 4 
470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 


470n, 20%, 275v, Metallized Polypro 
pylene ot to S S, fs 


S298. 
S198 
8198 
5198 
3198 
S198 
S198. 


WAPI 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
3198 
S198 
5198 
S198 
SL98 
2020 
B198 


2022 
2020 
3198 
a198 
2022 
2020 
2020 
S198 
2222 
2222 
3198 
3198 
S198 
2020 
S198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
S198 
S198 
2020 
3198 
S198 
S198 
2020 
S98 
S198 
3198 
2020 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
2020 
2020 
3198 
8198 
2020 
3198 
S198. 
S198 
B198 
CAO 
3198 
Sh98. 
S198 
S198 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
8198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
3198 
3198 


026 
O17 
017 
O25 
016 
016 
O21 


368 
558 
012 
019 
016 
Doo 
023 
Sots) 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
O25 


333 
O21 
019 
016 
Soo 
558 
301 
014 
365 
S63 
017 
OLY 
017 
O21 
019 
347 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
OLY 
025 
017 
DDS 
017 
OL 
017 
017 
Odes 
558 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
B30 
023 
016 
016 
016 
O:led 
016 
OLY 
016 
016 
017 
017 
OL7 
017 
025 
O:le7 
017 
OL? 
017 


21020 
ea) 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


SO a 
90445 
93495 
43320 
05610 
20552 
21040 
90445 
32210 
03310 
51080 
24730 
51080 
g113 9 
34790 


00086 
91331. 
46810 
01010 
00084 
90483 
90254 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
9ST 
90854 
91049 
2 eo a, 
41020 


00018 
52220 
32220 
90647 
52220 
04710 
64710 
SOLIZ 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
21353 
34790 
51080 
24790 
92290 
19856 
22240 
31010 
31020 
33390 
41050 
B2390 
41050 
36890 
36890 
31020 
44740 
41050 
21050 
32210 
42240 
42240 
Za2o0 
Z2eL50 


25ST220L/17 (continued) 


2816 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2069 
2870 
2871 
2012 
2873 
2874 
2875 
2876 
Zo74 
2878 
28-19 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2901 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001. 
3002 
3003 
3004 
3005 
cal eal 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3L12 
3114 
3116 
Se. 
i As 
3123 
S15 
BA Sa. 
S132 
B33 
3134 
S155 
3136 
3182 
3184 
3185 
Sole a6) 
3187 
3200 
S204, 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 
3209 
Seay, 
3213 
BAF 
3218 
S219 
3220 
S22. 
Ble 
3223 
3226 
S252 
3239 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


470n, +80/-20%, 
2u2, +80/-20% 
2u2, 20%, 50v, 
2u2, 20%, 50v, 
2u2, +80/-20%, 
1n8, 10%, 50v, 
L50p;. 5S; -50v, 
68n, 10%, 50v, 
68n, 10%, 50v, 
1500, 5S, SOV, 
1n8, 10%, 50v, 
2u2, +80/-20% 
100u, 20%, 25v, 
100u, 20%, 25v, 
4u7, 20%, 50v, 
10u, 20%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
An7, 10%, 50v, 
22n, 10%, 25v, 
470u, 20%, l6v, 
2u2, 20%, 50v, 
220n, 10%, 50v, 
220n, +80/-20%, 
100n, +80/-20% 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
LOO0u,: 20%, lov, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
27n, 10%, 50v, Ceramic. 

In2, 10%, 50v, Ceramic. 

27n, 10%, 50v, Ceramic. 

1n2, 10%, 50v, Ceramic. 

10u, 20%, 50v, Electrolytic 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

330p, 5%, 50v, Ceramic. ye 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper pies 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 


10v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 

10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. ‘ 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 


150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, a Metalized Glass. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
680 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
680 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
680 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 


75 ohm, 5%, 
100 ohm, S, 


Jumper. ge Nar ates taeda EE Ge AgT tes wie 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
390 ohm, Br 1/6W, Carbon Film. 


100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, Sy 
68 ohm, 5%, 
470 ohm, S, 
560 ohm, 5%, 
330K; 5%, 
82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
zero ohm, "Chip" Jumper 

560 ohm, 5%, 


1/6W, Carbon Film. 


2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
680K, 5%, 1/16W, Metalized gies 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized eras 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Marsiiicea Glas 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
L238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
Zeee 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
J25 
025 
025 
025 
017 
OA, 
025 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
017 
017 
016 
COLL 
O11 
O21 
O21. 
O21 
COLL 
ep 
O21 
O21 
O21 
CLL 
O21 
O11 
O11 
O11 
O11 
Ga. 
O11 
OAT 
O11 
O21 
OT 
O21 
OT 
O11 
036 
O21 
O11 
O21. 
O11 
COLL 
Gad. 
O11 
LL 
O11 
O21 
OT 
O21 
O21. 
021 
COLL 
O21 
O21 
O21. 
O11 
COLL 
O11 
O21 
O21. 
021 
CLL 
O21 
O21 
CLL 
704 
021 
O21 


part. 


3248 
3249 
3251 
3256 
3251 
S258 
32.59 
3331 
3332 
33:33 
3334 
3335 
3536 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
S501 
3504 
3506 
So0% 
3508 
So10 
B09 
3520 
2o2L 
3022 
2925 
3524 
3920 
3526 
3027 
3528 
3929 
3530 
Biceae 
Eo 1 Ys 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3992 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
LOOK 7. “SS, 
A70K, 5%, 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 
Zero ohm, "Chip" Jumper : 
1M, 5%, 1/16W, Metalized aiaed, 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 8, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
5K6, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

2K2, 1%, 3/5W, Metal Film 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5%, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1%, 3/5W, Metal Film 

220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%; 
BRSy “hey 
3R3, oy 
SR Sy: cay 
2K2, ee 3/5W, 
2K2, 1%, 3/5W, 
150 ohm, ie 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
2K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1R5, 5%, 1/4W, Carbon Film. 
8K2, 1%, 3/5W, Metal Film 

22K, 1%, 3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 


3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 
PTC, 3 ohm, 144V. 

1M5, 5%, 1/2W, Metal ived: aided, 
220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 4R7, 20%, 3Wl1. 

270 ohm, 5% 1/6u, Carbon Film. 
1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%; 
100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 

OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
2K2, 5%, 1/3W, Metal Film 

470 ohm, Sy 
1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 

4K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 
270K, 5%, 1/8W, Metalized Glass 
15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


1/10W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


S198. 
S198 
8198 
5198 
S198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
B198 
2306 
2306 
2306 
3198 
B18 
Zone 
S198 
3198 
S198 
S198 
5198 
3198 
Sh 98. 
S198 
S108 
S198 
2306 
2312 
S196 
2312 
S198 
3198 
S198 
S198 
BIOS 
Zal2 
S198 
S198. 
S198 
Zolg 
Zolk2 
2312 
2312 
2a12 
3198 
S198 
S198 
2122 
2312 
2312 
S198 
2306 
3198 
S198. 
2306 
2306 
S198 
S198. 
S198 
S108 
3198 
ZOZ2 
2322 
2122 
2o22 
2422 
S198 
2122 
S198 
S198 
31.98 
S198 
2306 
3198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S108 
Sio8 
2306 
3198. 
S198 
Zo12 
Zone 
ZBZ2 
S98. 
S198 


O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
013 
20.7 
204 
204 
013 
O11 
593 
CLL 
O21. 
O21 
O21 
Or 
Ot1 
O11 
O11 
O11 
O1t 
204 
915 
O11 
915 
O12 
O11 
012 
O11 
O11 
eS 
Ott 
O11 
O21 
915 
alles) 
215 
2 wes) 
915 
O11 
O11 
O21 
101 
915 
915 
outa 
207 
O11 
O21 
204 
20:1 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
GZ 
O11 
O21 
O11 
O21 
204 
O21 
O21 
012 
012 
O21 
O21 
O21 
O21 
204 
O21 
O21 
915 
734 
730 
O21 
O21 


33330 
08210 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
L071 
03330 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
15602 
01020 
12202 
26880 
01020 
ALS30 
03920 
03390 
12703 
O22 10 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
LZ20:2 
01510 
O13 10 
32720 
02083 
18202 
12203 
039.20 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
322,30 
31040 
31040 
31230 
5.030 
L333 SO 
P3355 
00019 
TLS 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
T3310 
90020 
54730 
51030 
54720 
O3222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
52030 


25ST220L/17 (continued) 


3558 Res, 330 ohm, 5%, 1W, Metal Film 3198 
3561 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3562 Res, 12K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3563 Res, 5K6, ea 1/10W, Metalized Glass 3198 
3566 Res, 2K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3569 Res, 5K6, ee 1/10W, Metalized Glass 3198 
3580 Res, 47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3594 Res, 330 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3595 Res, 220K, 5%, 1/10W, Metallized Glass. 3198 
3596 Res, 220K, 5%, 1/10W, Metallized Glass. 3198 
3603 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3604 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3605 Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3606 Res, 2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3607 Res, 2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3608 Res, 470 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3609 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3610 Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3611 Res, 100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gias 3198 
3618 Res, 6K8, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3622 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gias 3198 
3623 Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3624 Res, 100 ohm, 2 1/6W, Carbon Film. 3198 
3625 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3626 Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3627 Res, 4K7, er 1/16W, Metalized Glass 3198 
3628 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3630 Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3632 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper ‘ 3198 
3636 Res, 1K, 5%, 1/10W, Metalized ease. 3198 
3638 Res, 75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3639 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
3640 Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3681 Res, 390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3682 Res, 3K3, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3683 Res, 390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3684 Res, 560 ohm, 5%, 1/10W, Metallized Glas 3198 
3685 Res, 560 ohm, 5%, 1/10W, Metallized Glas 3198 
3686 Res, 1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3691 Res, 330 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3693 Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3801 Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3802 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3810 Res, 75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3814 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3815 Res, 100K, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3816 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3817 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3818 Res, 100K, ey 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3819 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3820 Res, 100K, oy 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3821 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3822 Res, 75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3861 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3862 Res, 15K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3863 Res, 1K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3864 Res, 100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3865 Res, 100 ohm, S, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3866 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3867 Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3891 Res, 100 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3893 Res, 330 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3894 Res, 100 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3896 Res, 330 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3901 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3902 Res, 3K3, ee 1/16W, Metalized Glass 3198 
3903 Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3904 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3905 Res, 3K3, et 1/16W, Metalized Glass 3198 
3906 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3907 Res, 8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4001 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4101 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4102 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4104 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4126 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4128 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4181 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4214 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4216 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4341 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4388 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4401 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4402 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4430 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4431 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4604 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4608 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4609 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4613 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4614 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


O12 
Odd 
O21 
O21: 
O21 
021 
O21 
O21 
O21, 
O21 
OLL 
Ot 
O21 
OT 
O11 
COLL 
epmar 
O11 
O21: 
O11 
021 
021 
O11 
O11 
021 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
021 
O11 
O21: 
O21 
021 
O21 
O21 
O21; 
021 
O21 
O21 
O21 
O21: 
021 
021 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
021 
O11 
OTT 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 


13310 
01010 
51230 
pI620 
p2220 
32.620 
54730 
533.10 
52240 
52240 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
S101) 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
S2220 
20030 
51020 
31900 
90030 
08220 
53910 
22520) 
ILO 
55610 
55610 
51520 
53510 
32210 
32210 
S102) 
S1o 90 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
81990 
31040 
31530 
31220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31010 
33310 
31010 
33510 
31020 
33320 
33320 
81030 
33320 
31030 
36220 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
9003 0 
90030 
90030 
90030 
90030 


part. 


4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
SLOLOKE 
50:02 
5201 
2202 
5204 
S205 
5206 
5241 
5242 
5342 
5445 
5452 
5457 
5461 
5471 
5472 
5480 
SOL 
5520 
S021 
5560 
po6L 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6181 
620i 
6202 
6206 
6331 
6332 
6335 
6335 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Cold WAI LOS x. «4 

Coil; 820n, 10%. 

Com. “6d ys 

Wire Jumper. df coe Ger tee stone Ie 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 12u, 10% 

Transformer, LOT ...... 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 
Coil, Linear Correction. 
Transformer, Signal Driver, 
Coil, 2u3; 20% 

Coil,  SuS5. 0s 

Coil, 27u, 10% 

Mains Filter APs Se ie 
Transformer, SS39009-04. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50 
Cow; 277 | 523% fae le 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50 
Coil, 5u6; “S%. 

Cond bu 6s: Seis 

Cowl; ~ 511 6;. 53% 

Comps TO na yg ees Sa! ee 

Zener Diode, 33 volt 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 
Diode, Signal, BAV99 

Diode, Rect, DG3-7005L 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 8.2 volt. 
Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, BYV95C. 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Zener Diode, 33 volt 


ohm. 
ohm. 
ohm. 


ohm. 


SC10015-00 


R. 
R. 
R. 
R. 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
a 198. 
S198 
3198 
AaL2 
3198 
3128 
2422 
B1L98 
S198 
S198 
2422 
2422 
S198 
S198 
2422 
8198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198. 
9331 
S198 
9336 
9338 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198. 
9339 
S198 
S198 
S198 
93.31 
S198 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
SS 
018 
138 
eye al 
018 
018 
018 
549 
oye al 
018 
018 
935 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
020 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
668 
010 
436 
Gl 
010 
010 
010 
010 
010 
O01 
010 
010 
010 
ae a 
010 


90030 
90030 
90020 
20030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22190 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
21290 
02519 
90020 
56801 
02465 
13380 
23380 
22190 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
56880 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
51090 
10010 
30133 
10620 
10682 
60682 
28280 
10070 
10070 
10630 
10630 
80133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 


25ST220L/17 (continued) 


6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
oo2U 
6523 
6524 
6925 
6526 
6540 
6541 
6560 
6561 
6563 
6965 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
apoyo ne 
6692 
6901 
6904 
7101 
7200 
1202. 
7204 
7205 
1330 
T441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
yee ES 
7520 
T3921 
71922 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7802 
7861 
Teo 
T892Z 
7901 
9002. 
9104 
9171 
il a 
GATS 
9181 
9182 
9183 
O192 
91:93 
931.4. 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9451 
9453 
9460 
9500 
950. 
9503 


S = 


Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, 


Diode, Rect, BYV95A. 


Diode, Signal, 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 


1N4148. 


1N5062. 
1N5062. 
22 volt 
6.2 volt. 
10 volt 


GBU6JL-7002. 


Safety Part 


Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, SB340L-—7010 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAT85 

LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. Se a, Sa. SP ae Me 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDAQ9588H/N1/3T 4 . « « . 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 a Mis cee Se 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 
Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
IC, TDA8359J/N2. — 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQPF9NSO. 7 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, LE33CZ oe Se~- acres! Ko xe 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24C16-WBN6. 

IC, HEF4053BT. 

TC, TDASSSSH7 Vilas seg a Bs a 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


2339) 
pees 
9335 
G3a2 
2322 
9335 
3198 
3198 
3138 
3198 
933 i 
3198 
9340 
As 
3198 
953 1. 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
GS22 
9322 
S198 
3198 
3198 
4835 
3198 
3198 
3198 
I3.o2 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
Sis 
3198 
9322 
P32 
9322 
re alee Be 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
D322 
93.35 
9352 
ie alee Be, 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
SOO 
128 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
185 
127 
O21, 
021 
010 
310 
010 
010 
010 
VL3 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
L837 
010 
020 
SLO 
010 
106 
547 
010 
147 
729 
671 
010 
010 
Loe 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


S0133 
42682 
20133 
42682 
08667 
901-33 
LOOT0 
10120 
LOAD 
52290 
30133 
51090 
S927 
18682 
10630 
LO2Z15 
10010 
10630 
56880 
10630 
6033 
69682 
54667 
90020 
90020 
42030 
51622 
42030 
42150 
42150 
S712 
42150 
40110 
92 Nad 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
poL1Z 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
11676 
00215 
42150 
209002 
60653 
19557 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9506 
9507 
9510 
91 
9.2 
213 
9514 
9515 
2S 6 
9518 
9520 
9521 
I522 
9524 
9528 
9530 
9611. 
9612 
26.13 
9614 
9615 
9616 
9617 
96.18 
9619 
9622 
9623 
9626 
2627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9634 
9637 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9647 
9648 
9650 
9652 
9654 
9655 
9657 
9658 
Sopa) 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
967 1 
9672 
9674 
2655 
9676 
9678 
9679 
9680 
9681 
9685 
9686 
9687 
9688 
26.6: 
9690 
2:6 9:1. 
9694 
9695 
96.97 
9698 
9699 
9521 
9822 
982.5 
9828 
9829 
9831 
9832 
I834 
9838 
9839 
9846 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22190 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


25ST220L/17 (continued) 


9847 Wire Jumper. 
9849 Wire Jumper. 
9850 Wire Jumper. 
93 5:1 Wire Jumper. 
98:52 Wire Jumper. 
9853 Wire Jumper. 
9856 Wire Jumper. 
9860 Wire Jumper. 
9861 Wire Jumper. 
9862 Wire Jumper. 
9864 Wire Jumper. 
9865 Wire Jumper. 
9868 Wire Jumper. 
9873 Wire Jumper. 
9874 Wire Jumper. 
9875 Wire Jumper. 
9877 Wire Jumper. 
9891 Wire Jumper. 
9392 Wire Jumper. 
9901 Wire Jumper. 
9902 Wire Jumper. 
9903 Wire Jumper. 
9904 Wire Jumper. 
9905 Wire Jumper. 
9911 Wire Jumper. 
oS ples Wire Jumper. 
9914 Wire Jumper. 
he Ales) Wire Jumper. 
9918 Wire Jumper. 
9919 Wire Jumper. 
9920 Wire Jumper. 
SAC RoNN Wire Jumper. 
9996 Wire Jumper. 
9998 Wire Jumper. ......... 
CBA SP/LS Module (Vertical) (ITV). 


CBA EPS Module (ITV) 
CBA Main Chassis Assembly. 
CBA Interface Panel (ITV). 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 
S ACOL1 AC Cord. Ob Lids Geo Heh wae Hy = te 
ACO3 Anode Lead Spacer (3 Used) 
ACO5 Cabinet Back : : 
S ACO9 CRT, A63QDB891X01. 
AC10 Customer Control Buttons 
S AC12 Degaussing Coil. pw en ee 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
AC20 Cabinet Front Assembly 
AC2Z0A Cabinet Front. ay Ye 
AC20B Chassis Guide (2 Used) 
AC20C Light Guide. 
AC20D Nameplate. 
AC20E Power Button 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
iG gas 2) 
3139 
339 
3139 


3135 
3135 
3139 
D322 
3139 
2422 
S135 
Si 21. 
3139 
3139 
3139 
3135 
3139 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
127 
An 
187 
188 


010 
014 
124 
ean 
124 
549 
013 
251 
177 
124 
124 
015 
124 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
ZI te 
22961 
26791 
04541 


OF TL6L 
04471 
45281 
39682 
Pa Be al 
44489 
01641 
93391 
62031 
S136 1 
26461 
O35 71 
26444 


part. 


AC20H 
AC22 
AC26 
AC27 
AC28 


Speaker, 16 ohm, 5W 
Cinch Cover. 

EPS Bracket. 

ITV Card Bracket 
ITV Card Slot Cover. 


(2 Used) 


2422 
3139 
3119 
S139 
SLO 


264 
124 
107 
124 
124 


00401 
Z2IdOD. 
17241 
31933 
30571 


Z27DV693R37A —- Manual no. 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0214 
0217 
C259 
0220 
0221 
0222 
0223 
C225 
OZ29 
0239 
0240 
0243 
0244 
0245 
0246 
0251 
S 0254 
O267 
0269 
S 1000 
LOO2 
1200 
Ss: 1500 
S.1515 
1660 
1810 
Le Sl 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2121 
2122 
2123 
2124 
PAs) 
21,31. 
ZL 32 
2133 
2134 
Zio 
21:36 
2141 
2143 
2150 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2209 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2219 
2216 
2217 
2219 
PPAEAL 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2LI2 
22103 
2254 


S = 


Main Chassis Parts 


76 


38 


2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
3 Pin Connector. 2412 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
A/V Jack 2422 
SVHS Jack. 2422 
7 Pin Connector. 2422 
3 Pin Connector. 2422 
4 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
4 Pin Connector. 2422 
9 Pin CRT Socket 2422 
3 Pin Connector. 2412 
Jack ‘ bs fs 2422 
Tuner, V+U, PLL 2422 
SAW Filter, 45.75MHz 2422 
Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
Crystal, 12MHz000 2422 
6 Pin Connector. en tty A ce ahi den | Hee 32422 
Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 
C49/U A. bo So Js Bo ee ee 2422 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 3198 
Cap; 100n; +80/=20%,. 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; ‘2u27480/-205;, L0v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 225. +80/-20%, LOv, Céramnie 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/=20%, 10v,Ceranic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2uz, +80/-20%, 10v,. Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 150n.« 480/=205,. Lev, Ceramic, 2238 
Capy. -2u2,.°+80/-20%, 1LOv, Ceramic 3198 
Cap; 2uz, +80/-20%, Ov; Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap; L0On;, +80/=20%; 25, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap; 220n;,-+80/-20%; L6v,. Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Capp day $80/=20%; -L0v- Ceramic, 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. . . . 3198 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic . . 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. . . . 3198 
Cap; 220n;, -+80/=20%;, Lov; Ceramic. «6. GEIS 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. i « & 31:98 
Cap, 100n, 5%, 63v, Metallized Polyester 2222 
Cap; 220n; +80/-20%, Lov, Ceramic. « .. 3198 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic . . 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
020 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
029 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
543 
025 


543 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
G17 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
Gi} 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
017 
014 
Gd 
017 
017 
017 
310 
Gilt 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
O21, 


part. 


2330 


2531 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 


2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
200.2 
29503 
2505 
2007 
2508 
ae aio) 
2520 
Zo2 1 
Zee 
2925 
2029) 
2021 
2028 
2540 
2541 
2560 
2561 
29.62 
Zo:03 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2604 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
261.9 
2618 
2619 
2002 
2810 
2013 


Cap, 100n, 10%, 250v, 
er. 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
2u2, 
470p, 
Alu, 


20%; 
10%, 


250v, 
500v, 
5%, 5Ov, 
10%, 2000v, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
20%, 50v, 
10%, 500v, 
20%, 50v, 
220u, 20%, 25v, 
330p, 5%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
4‘in, +80/-20%, 
lu, 20%, 50v, 
47u, 20%, 160v, 
22n, 10%, 50v, 
180p, 5%, 50v, 
Cap, 47u, 20%, 25v, 
Cap, 360n, 5%, 250v, 
ylene. 
Cap, 2u2, 
Cap, 680p, 
Cap, 100p, 
Cap, i1n5, 
Cap, 2u2, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


100v, 
500v, 

50v, 

2000v, 


20%, 
10%, 
5%, 

10%, 

5%, 

15n, 5%, 1600v, 

15n, 10%, 400v, 
27n, 10%, 400v, 
100n, 10%, 50v, 
150n, 10%, 63v, 
100n, 10%, 63v, 
2n2, 10%, 50v, 
2n2, 10%, 50v, 

An7, 10%, 50v, 

4A7u, 20%, 25v, 

Cap, 470p, 10%, 500v, 

Cap, 120n, 5%, 250v, 

ylene. oo et BE od! se 

Cap, 4u7, 20%, 250v, 

Cap, 470u, 20%, 16v, 

Cap, 47u, 20%, 50v, 

Cap, 1000u, 20%, 1l16v, 

Cap, 470u, 20%, 16v, 

Cap, in, 10%, 500v, 

Cap, 470n, 20%, 275v, 

pylene 

Cap, 2n2, 

Cap, 2n2, 

Cap, 470u, 

Cap, 2n2, 

Cap, 470p, 

Cap, 470p, 

Cap, i1n5, 

Cap, 10n, 

Cap, 22u, 

Cap, 100n, 

Cap, i1n5, 

Cap, 470p, 

Cap, 2n2, 

Cap, ln, 

Cap, 10n, 

Cap, 10n, 

Cap, 680p, 10%, 

Cap, 100u, 20%, 160v, 

Cap, in, 10%, 50v, 

Cap, 100n, 10%, 50v, 

Cap, 2u2, 20%, 25v, 

Cap, 47u, 20%, 25v, 

Cap, lu, 20%, 50v, 

Cap, 47u, 20%, l6v, 

Cap, 22u, 20%, 50v, 

Cap, 330n,; +80/=205; 

Cap, 220n, +80/-20%, 

Cap, 100p, 5%, 50v, 

Cap, 10u, 20%, 50v, 

Cap, in, 5%, 25v, 

Cap, 33p, 5%, 50v, 

Cap, lu, -+8.0/-20%, 

Cap, 33p, 5%, 50v, 

Cap, du; -+807=20%,; 

Cap, 68p, 5%, 50v, 

Cap, 68p, 5%, 50v, 

Cap, in, 10%, 50v, 

Cap, tu; -+380/-20%, 

Cap, ay: #807 S205, 

Cap, 220n, +807-—20%, 

Cap, 22,7 +e0s=—205, 

Cap, 2u2;,. +807-20%,; 


10%, 1000v, 
10%, 1000v, 
20%, 200v, 
Los, LOOOv, 
10%, 50v, 
10%, 
20%, 
10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 


50v, 
50v, 
50v, 
1l6v, 
2000v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


1000v, 
Electrolytic 


1000v, 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10v, 
10v, 


Metalized Polyest 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


Electrolytic. 
Ceramic 


Ceramic. 


Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Ceramic 


Ceramic. 


Electrolytic 


Electrolytic. 


Ceramic. 
Electrolytic. 

50v, 
Electrolytic. 


Ceramic 


Electrolytic. 


Polyester. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Metalized Polyprop 
Electrolytic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. ... 


160v, Metalized Polypropy 


Polypropylene 
Polyester 3 
Polyester . 
Polyester .... 
Metallized Polyeste 
Metalized Polyeste 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. 5 
Metallized Polyprop 
Electrolytic. 
Electrolytic. 


Electrolytic 


Electrolytic 
Electrolytic. 


Ceramic. 


Metalized Polypro 
Ceramic. 

Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 


Ceramic 
Ceramic 


Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 


Ceramic. 
Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 
1000v, 


Ceramic 
Electrolytic 


Ceramic 


Polyester 


Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 


Ceramic. 
Ceramic. 


25v, 
25v, 


Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 

10v, 
Ceramic 
10v, 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, 
1l6v, 


Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
1l6v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 


a2ee 
2020 
2020 
S198 
3 L98 
2020 
a198 
2020 
2020 
ShOs 
S198 
S198 
5198 
S198 
S198 
S198 
2020 
S198 
S198 
3.193. 


2022 
2020 
S198 
SLs 
2020 


OORT: 
2020 
2222 
2222 
2198 
2222 
2222 
S198 
S198 
3198 
2020 
SLs 


2222 
2.020 
2020 
2020 
2020 
2020 
S198 


2022 
S198 
S198 
2020 
S198 
S198 
S198 
2020 
S108 
S198 
S198 
2020 
3198 
S198 
S198 
S198 
SL98 
2020 
2020 
S198 
S198 
2020 
3198 
S198 
S198 
S198 
2222 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198. 
3198 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
DoS 
021 
019 
025 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 


333 
021 
019 
016 
598 


479 
301 
347 
347 
014 
365 
S60 
OL? 
017 
017 
O21 
019 


479 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
019 


330 
019 
019 
024 
O19 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
O17 
017 
017 
017 
CLF 
558 
O21 
019 
014 
O21. 
025 
O25 
028 
025 
910 
023 
O16 
O25 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
OLt 
017 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
90552 
44710 
54790 
32210 
O33 1:0 
51080 
24730 
51080 
91139 
02250 
01810 
34790 


00163 
91331 
46810 
01010 
90489 


90042 
20239 
90219 
90232 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 


90051 
90856 
OLS) 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
92220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
522.90 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91374 
34790 
51080 
24790 
32290 
19856 
22240 
31010 
51090 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
42240 
wa2oO 
2e250 


Z7DV693R37A (continued) 


28 31. 
20:32 
2833 
2834 
2839 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2692 
2854 
2899 
2856 
2091 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
BLOT. 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
S111 
SL deZ 
SLES 
3114 
So 
S116 
a2 3 
3124 
SLAs 
3126 
S131. 
SL Se 
3133 
3134 
BL So 
3136 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
SLOT 
3158 
Sole fe) 
3200 
3201 
B22 
3203 
3204 
BZ05 
3206 
3207 
3208 
3209 
S212 
3213 
BA 9 
3218 
S219 
3220 
S22. 
BL ne 
3226 
3259 
3241 
3242 
3244 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


4u7, 20%, 
100n, 
10u, 
100n, 
10u, 
10u, 
100n, 
100u, 
ln, 5%, 
ln, 5%, 
ln, 5%, 
ln, 5%, 
33D; (9S; 
47p, 5%, 
150p, 5%, 
180p, 5%, 
220p, 5%, 
560p, 5%, 
390p, 5%, 
10n, 10%, 
1000u, 
lu, 20%, 
470n, 
ln, 10%, 
470n, 
In, 10%, 
10u, 20%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
Zero ohm, 
1K5, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
68 ohm, 
1K, 5%, 
150 ohm, 
220K, 5%, 
150 ohm, 
220K, 5%, 
75 ohm, 
100 ohm, 
75 ohm, 
100 ohm, 
75 ohm, 
100 ohm, 
150 ohm, 
ATK, 5%, 
150 ohm, 
ATK, 5%, 
150 ohm, 
ATK, 5%, 
150 ohm, 
ATK, 5%, 
75 ohm, 
100 ohm, 
1K, 5%, 
100K, 5%, 
150K, 5%, 
5K6, 5%, 
10K, 5%, 
1K5, 5%, 
10K, 5%, 
1K2, 1%, 
390 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
22K, 5%, 
1K, 5%, 
33K, 5%, 
1K, 5%, 
220 ohm, 
68 ohm, 
470 ohm, 
560 ohm, 
330K, 5%, 
82K, 5%, 
2K2, 5%, 
100 ohm, 
560 ohm, 
100 ohm, 
560 ohm, 
100 ohm, 
22K, 5%, 
27K, 5%, 
820 ohm, 


20%, 


20%, 
20%, 


+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
20% 
25v, 
25v, 


25v, 
25v, 


205% 
+80/=20%, 


+80/-20%, 


5%, 
DOF 


5%, 


5%, 


DS; 


50v, 

50v, 

50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
, 25v, Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. ... 
25v, Electrolytic 
50v, Electrolytic. 
1l6v, Ceramic. 
Ceramic 
1l6v, 
50v, Ceramic : 
50v, Electrolytic 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
"Chip" Jumper 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/6W, Carbon Film 


50v, 


50v, 
50v, 


50v, 

50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
25v, 


50v, ‘ 
Ceramic. 


Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 

1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 


5%, 


Dey 


ey 


1/6W, Carbon Film 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film... . 


%, 1/16W, Metalized Gla 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2220 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


016 
016 
016 
016 
016 
Oi) 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
OdL 
O11 
O21 
O21 
O21 
OT 
O11 
O21 
Oi 
O21 
OTL 
O21 
OL 
ena 
O11 
OLT 
O11 
O11 
epi 
O21 
OTL 
O21 
OLL 
O21 
O11 
O21. 
O11 
COLL 
opie 
O21 
O24, 
O11 
OLE 
021 
O21 
734 
O11 
COLL 
epar 
O11 
O11 
021 
O21 
OT 
O21 
O21. 
021 
COLL 
O21 
O21 
O21. 
O11 
CLL 
opie 
O21 
Ord 
O21 
021 
G1 


31080 
31080 
34790 
34710 
322,10 
J1L520) 
54780 
41040 
BLOOD 
41040 
21.090 
51090 
41040 
S101) 
31020 
31.020 
31020 
81020 
S3390 
34790 
31510 
31810 
S2210) 
S061) 
53914) 
31030 
31020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
01010 
01010 
90030 
81520 
36220 
01010 
06890 
31.020 
01510 
32240 
0154.0 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
O15 10 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
S020 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
30230 
32220 
01010 
05610 
01010 
85610 
01010 
32230 
32.130) 
08210 


part. 


3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
Seo 
32.06 
S207 
3298 
S250 
3331 
3352 
3335 
3334 
23:35 
3336 
3340 
S 3341 
S 3342 
3343 
3344 
S 3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
S 3451 
3452 
3453 
3454 
S 3455 
3458 
S 3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
S 3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
S 3504 
3506 
3507 
3508 
S 3910 
So 29 
3020 
3521 
S022 
3523 
3524 
3020 
83.26 
S 3527 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
470K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

82K, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

4R7, 5%, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5%, 
Zero ohm, "Chip" Jumper... . 
1M, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
5K1, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1%, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

5%, 1/6W, Carbon Film 

3, 1 1/3W, Metal Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1%, 3/5W, Metal Film 

220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
470K, S, 
ART, S, 
ART, S, 
2R2, Sy 
2K2, 1%, 3/5W, Metal Film . 
2K2, 1%, 3/5W, Metal Film... 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

22 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


bh 

) 
x 

_ 
Orb 


Film 
Film 
Film 


3/5W; 
3/5W, 
3/5W, 


Metal 
Metal 
Metal 


%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
3 ohm, 144V. 


PTC, ai ime tes. Se 
5%, 1/2W, Metalized Glass. 


IMS, 


20%, 1/2W, Carbon Film 

20S, BW 95. ho Se +8 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 


220 ohm, 
NIC, 4R7, 
270 ohm, 
1K2, 5%, 
4R7, 5%, 
330K, 5%, 
100 ohm, 
56K, 5%, 
1K, 5%, 
OR1, 5%, 
OR33, 5%, 


5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film. 


1/10W, Metalized Gla 


1/16W, Metalized Glass. 


3, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


2322 
S198 
8198 
5198 
3198 
S98 
S198 
S198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198. 
2306 
2306 
2306 
81.98. 
S198 
2922 
S198 
S198 
S198. 
2312 
3198 
S198 
S198 
8198 
S198. 
2306 
S198 
SS 
S193. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
2306 
ZolZ 
3198 
2312 
S198 
S198 
S198 
S198 
31998. 
2512 
3198 
S198 
S198 
2312 
2312 
2312 
Zol2 
2312 
Sh 98 
S198 
BOS 
2120 
2312 
23.12 
S198 
8198 
2306 
3198 
S198. 
2306 
2300 
S198 
3198 
S98. 
S198 
B18 
ZV AZ 
ZO LL 
2422 
S198 
2122 
S198 
S198 
S198. 
S198. 
2306 
S198 
S198 
3198 
S198 


704 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
013 
207 
204 
204 
013 
O11 
593 
O11 
OL2 
O11 
g 15 
O11 
O11 
OLL 
O11 
O41 
204 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
OLD 
O11 
O11 
204 
elles) 
O11 
os 
O12 
O11 
012 
O11 
O11 
g15 
O11 
Gc 
O21 
215 
915 
915 
lees) 
> lls) 
O11 
O11 
O21 
101 
219 
915 
O11 
012 
207 
O11 
O21 
204 
ZO} 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
663 
242 
549 
013 
612 
O11 
O21 
O11 
O21 
204 
O21 
O21 
012 
O12 


63903 
31.030 
34740 
33550 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
03310 
03330 
L8Z03 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
S010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
LS LO? 
01020 
12002 
26880 
01020 
21.530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
34740 
14708 
14708 
12208 
LA2Z02 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
LiZ0S 
11003 
03920 
32290 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
322.30 
31040 
31040 
31230) 
51030 
00019 
ARG sls to) 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101, 
55630 
51020 
11070 
L33 70 


Z7DV693R37A (continued) 


So28 
Boa? 
3530 
So5,1 
Boose 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
BoOOe 
395.7 
So61 
3962 
3563 
3565 
3566 
30:69 
3580 
Stone al 
3594 
3595 
S096 
8601. 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
S641 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 
3638 
3639 
3640 
3694 
3e 0d. 
3802 
3810 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
Deak 
3822 
3851 
Boo2 
3833 
383°) 
33.39 
3843 
B01. 
3903 
2905 
3909 
391-0 
Bode 
4001 
4002 
4209 
4216 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Zero 
47K, 
10K, 
AKT, 
2K2, 
470 

1K5, 
82K, 
AKT, 
270K 
15K, 
AKT, 
1K, 

100 

12K, 
5K6, 
330 

2K2, 
5K6, 
47K, 
10 o 
330 

220K 
220K 
8K2, 
100 

100 

AKT, 
2K2, 
2K2, 
470 

1K, 

8K2, 
100 

6K8, 
470 

AKT, 
100 

100 

4AK7, 
AKT, 
10K, 
2K2, 
Zero 
100 

100 

1K, 

75 0 
Zero 
8K2, 
AKT, 
220 

1K, 

75 0 
100K 
100K 
100K 
100K 
100K 
100K 
100K 
100K 
75 0 
47K, 
100 

100 

100 

100 

2K2, 
6K8, 
47K, 
47K, 
27K, 
27K, 
820 

Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


Safety Part 


ohm, 
2g 
Oo; 
2 
or 
2 
Oo”; 
2g 
or 
ohm, 
2g 
or 
1%, 
1%, 
Sy 
5%, 
5%, 
5%, 1 
ohm, 
5%, 
5%, 
ohm, 
5%, 
5%, 
2g 
Oo; 
hm, 5 
ohm, 


7 


fe} 
ie 
v or 


oQ 
7 Or 
po 
or 
ohm, 
ohm, 
5%, 
5%, 
po 
Oo; 
ohm, 
5%, 1 
5%, 
ohm, 
po 
or 
ohm, 
po 
or 
ohm, 
ohm, 


$e 
Oo; 

Q 
or 

& 

Oo; 
5%, 
ohm, 

ohm, 

ohm, 
S, 1 

hm, 
ohm, 
$e 

or 

Q 

or 
ohm, 
Dep 1 
hm, 

Qo 
v or 
oQ 
v or 
oo 
or 


vy 
fe) 


r Or 
Qo 
lA Or 
QoQ 
7 Or 
a2 
i Or 
Q 
7 Or 
hm, 
5%, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
2 
Or 
po 
Oo;7 
Qa 
O;7 
pox 
Oo; 
a2 
oT 
Qo 
oO; 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


ohm, 


Be 


"Chip™ Jumper ao wo + 3199 
1/10W, Metalized Glass 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
1/10W, Metalized Glass . 3198 
1/3W, Metal Film... . 2306 
5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
3/5W, Metal Film 2312 
1/8W, Metalized Glass. 2322 

1/8W, Metalized Glass 2322 
1/10W, Metalized Glass 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
/10W, Metalized Glass. 3198 

%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 

S$, 1W, Metal Film 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
%, 1/3W, Metal Film. « 2306 

%, 1/10W, Metalized Glas 3198 

1/10W, Metalized Glass. 3198 

1/10W, Metalized Glass. 3198 
1/6W, Carbon Film. 3198 

%, 1/6W, Carbon Film. 3198 

%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/6W, Carbon Film. 3198 
1/6W, Carbon Film. 3198 

%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
/6W, Carbon Film . 3198 
1/6W, Carbon Film. ... 3198 
5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1/6W, Carbon Film. ... 3198 
5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 

%, 1/6W, Carbon Film. 3198 

%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 

"Chip" Jumper Behr xe 3198 
5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
/10W, Metalized Glass. 3198 


%, 1/16W, Metalized Glass 3198 


"Chip" Jumper 3198 
1/6W, Carbon Film. 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 


%, 1/16W, Metalized Glas 3198 


/16W, Metalized Glass. 3198 
%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 


%, 1/16W, Metalized Glass 3198 


1/16W, Metalized Glass 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 

1/16W, Metalized Glass 3198 

1/16W, Metalized Glass 3198 

1/16W, Metalized Glass 3198 

1/16W, Metalized Glass 3198 

1/16W, Metalized Glass 3198 

1/16W, Metalized Glass 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 


sure to use exact replacement 


O21 
021 
O21 
O21 
204 
O21 
O21 
215 
734 
730 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
021 
012 
021 
O21: 
O21 
204 
O21 
O21 
O21, 
O11 
COLL 
Ot 
O21 
Oat 
O11 
COLL 
GAT 
O11 
O21, 
O11 
021 
O21 
O11 
OTT 
021 
O21 
021 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21: 
021 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
02a. 
O11 
COLL 
opm 
O11 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O24. 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 


90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
vie 
54720 
51020 
01010 
5 L230 
99.620 
13310 
52220 
55620 
54730 
03109 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
S101) 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
s2220 
90030 
01010 
01010 
51020 
1090 
90030 
08220 
34720 
32210 
S102) 
S15 90 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
Sto 70 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
36820 
34730 
34730 
o2 1b 30 
32730 
08210 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90020 
90030 


part. 


4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4826 
4830 
4831 
4835 
4837 
4838 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
32071 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
301 
5520 
spovenl 
5560 
SOL 
JoOb2 
5564 
5602 
5603 
5604 
3834 
3832 
Sia re ns: 
5835 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
oo30 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil; 24a, TOs . 

Coil, 820n, 10%. 

Coil, ous; 5%. 

Wire Jumper. Go ohn Se whe ec ain Ys 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. 

Coil, S09, 10% 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, LOT 

Corl, A2Zu;. 10s Be his Bs lig VED Be A 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Col. 25s tay Be Ae ig 
Transformer, Signal Driver, 
Coil, Choke. 

Coil, .6us,;. 20% 

Cold, 203, L0s 

Coil, 47u, 10% 


Mains Filter es ae! fe, Sie 
Transformer, SS42202-00 B. 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 
Coil, 27u, 5%. 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 
Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 6u8, 5%. 
Coil, 6u8, 5%. 
Coil, 6u8, 5%. 
Coil, 12u, 10% — 
Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 .... 
Res, 1K, 1%, 3/5W, Metal Fil 
Zener Diode, 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 
Diode, Signal, BAV99 

Diode, Rect, BY228/24. 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 


SC10015-00 


100MHz, 50R. 
1O00MHz, 50R. 
LOOMHzZ,. SOR. 
100MHz, 50R. 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
2422 
2422 
S198 
2422 
S198 
S198 
2422 
2422 
3128 
S198 
S198 
2422 
2422 
2422 
S198 
S198 
2422 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
Pare awe 
S198. 
S198 
S198 
9331 
SL9S 
9340 
2233.0 
9331 
S198 
S198 
3198 
S198 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
935 
Doo 
018 
531 
018 
018 
SIRS 
ore al 
ee 
018 
018 
D359 
549 
bee yal 
018 
018 
S25 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
ols 
010 
020 
010 
668 
010 
Doe 
oles 
177 
010 
010 
010 
010 


90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
22190 
L270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
o7 339 
91325 
71020 
02574 
72290 
90020 
91028 
02465 
31021 
76880 
23380 
eA eo Bo 
43432 
02562 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
25390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
51090 
10010 
S013 5 
10620 
50112 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 


Z7DV693R37A (continued) 


6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6490 
6500 
6520 
6923 
6524 
Go20 
6526 
6540 
6541 
6560 
e263s 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6962 
6831 
6901 
6904 
7101 
TLO2 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7400 
T441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
yecnes 
7520 
ial. 
7322 
7540 
7541 
7542 
7560 
TS61 
7580 
7602 
7606 
7802 
7803 
7831 
7901 
7903 
9001 
9104. 
9102 
9103 
9104 
oe 
2 la ae 
91T3 
9175 
9176 
9178 
a7 9 
ee SAE 
9182 
9183 
9192 
21:93 
9311 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 


Ss = 


Safety Part 


Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95C. 


Diode, Bridge Rect, GBU4JL-7002. 


Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. . 
Diode, Signal, BAS316. . 
Diode, Rect, STPS10L60D. 
Diode, Signal, 1N4148. 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9569H/N1/41/1313. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 

Power FET, IR. Spite Cy Jet te 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC1432ZT 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


IC,- TDAS3597/N2. oe a 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQPF9ONS5O. : 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. ee eee 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. .... . 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
IC, HEF4053BT. 

IC, HEF4053BT. he es 3 
IC MSP3425G—PO-B8-V3 (MIAS) 
IC, AN7580 en ie Ma we a * 8 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


9335 
3198 
3198 
3198 
9331. 
3198 
9335 
9322 
9330 
2322 
2339 
G322 
9335 
SiO8 
3198 
3198 
3198 
9331 
S198 
9340 
3198 
933A. 
3198 
3198 
3198 
3198 
Bon 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
O352. 
3198 
3198 
3198 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
93.52 
3198 
3198 
3 a2. 
2352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
D322 
9340 
3198 
ea 
9340 
9333 
9333. 
9322 
9322 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


001 
010 
010 
010 
LT 
010 
001 
164 
000 
164 
001 
hows 
000 
010 
OL0 
010 
020 
668 
020 
Seer) 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
is) 
010 
021 
021 
010 
010 
010 
143 
010 
010 
010 
tis 
093 
010 
020 
ete) 
020 
547 
020 
LOL 
020 
020 
140 
673 
ed, 
010 
020 
S10 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
129 
T29 
187 
166 
010 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


SO0133 
10620 
21590 
25680 
SOLS3 
25390 
80133 
42682 
20133 
42682 
80133 
Do667 
201.33 
10010 
LOLA 
LOLA 
pZ2290 
S01'33 
SLOGO 
Sac eA | 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
70667 
10010 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
94557 
42030 
42150 
42150 
Si LiZ 
35687 
42150 
40110 
922 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
LOZ 1S 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
60653 
89682 
29682 
42030 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9203 
2906 
9507 
yon iee 
oe ale 
9513 
9514 
95-55 
2316 
9518 
9520 
ey al 
9522 
9524 
9528 
2250 
96.1 7b 
962 
9613 
9614 
9615 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
262 3 
9624 
9626 
9627 
9628 
2629 
9631 
9632 
9633 
963-7 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9648 
9650 
9652 
9654 
9690 
9656 
9657 
9658 
Sopa) 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
967 1 
9672 
9674 
2655 
9676 
9678 
9679 
9680 
9681 
9685 
9686 
9687 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22430 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


Z7DV693R37A (continued) 


9688 Wire Jumper. 3198 
9689 Wire Jumper. 3198 
9690 Wire Jumper. 3198 
9691 Wire Jumper. 3198 
9694 Wire Jumper. 3198 
9695 Wire Jumper. 3198 
9697 Wire Jumper. 3198 
9698 Wire Jumper. 3198 
9699 Wire Jumper. 3198 
9821 Wire Jumper. 3198 
9822 Wire Jumper. 3198 
9825 Wire Jumper. S198 
9828 Wire Jumper. 3193 
9929 Wire Jumper. 3198 
9831 Wire Jumper. 3198 
9832 Wire Jumper. 3198 
9837 Wire Jumper. 3198 
9838 Wire Jumper. 3198 
9839 Wire Jumper. 3198 
9846 Wire Jumper. 3198 
9847 Wire Jumper. 3198 
9849 Wire Jumper. S198 
9851 Wire Jumper. 3198 
9856 Wire Jumper. 3198 
9858 Wire Jumper. 3198 
9859 Wire Jumper. 3198 
9860 Wire Jumper. 3198 
9862 Wire Jumper. 3198 
9864 Wire Jumper. 3198 
9865 Wire Jumper. 3198 
9867 Wire Jumper. 3198 
9868 Wire Jumper. 3198 
9869 Wire Jumper. 3198 
9873 Wire Jumper. 3198 
9874 Wire Jumper. 3198 
9875 Wire Jumper. 3198 
9876 Wire Jumper. 3198 
9877 Wire Jumper. 3198 
9901 Wire Jumper. 3198 
9902 Wire Jumper. 3198 
9903 Wire Jumper. 3198 
9904 Wire Jumper. 3198 
9911 Wire Jumper. 3198 
9913 Wire Jumper. 3198 
9914 Wire Jumper. 3198 
991.5 Wire Jumper. 3L99 
9923 Wire Jumper. S193 
9991 Wire Jumper. 3198 
9996 Wire Jumper. 3198 
9998 Wire Jumper. ..... 3198 
CBA Main Chassis Assembly. 3139 
CBA DVD Loader SD5.12. ee 3139 
CBA DVD MPEG Assembly SD5.12 ..... . . £3139 
CBA DVD Module SD5.12 (contains Loader and 
MPEG Assembly) 4835 
Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 
DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 
0267 3 Pin Board Connector. 2422 
0361 Eject Button 3139 
1110 Tact Switch. i908 wen 3 2422 
CBA DVD Eject Panel Assembly 3139 
DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 
0226 Connector, 6 Pin 2422 
0228 Connector, 3 Pin 2412 
0251 Connector, 4 Pin 2422 
0253 Connector, 7 Pin 2422 
0254 Connector, 3 Pin 2422 
0266 Connector, 6 Pin 2422 
0269 Connector, 5 Pin. . 2422 
1100 Socket, Cinch, 1 Pin 2422 
1101 Connector, 8 Pin 2422 
S: £330 Pause; 2A,“ 250V 2422 
Ss. 1331 Fuse, 2A, 250V 2422 
S 1332 Puseé,: 2A; 250V ae 2422 
2101 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic : 3198 
2102 Cap, 10u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
2103 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic ‘ 3198 
2104 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2110 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2111 Cap, .2u2;  +80/-20%, 10v,. “Céeramic 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
LS 
188 
188 


310 


025 
177 
128 
LS. t 


025 
020 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
025 
086 
086 
086 
016 
028 
016 
023 
G23 
017 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
239 64 
55471 
55481 


D1999 


O39 1L91 
63451 
02742 
233-11 


12482 
00725 
15847 
11244 
16382 
15849 
15848 
04425 
12483 
10422 
10422 
10421 
34790 
ZO 90 
34790 
41040 
41040 
222090 


part. 


ZLLZ 
ZA A383 
2114 
2184 
21-89 
2260 
Z22L02 
2300 
2301 
2302 
23.10 
Zo 
2313 
23515 
2516 
23:19 
2330 
2531 
2332 
2535 
233 4 
2338 
Za39 
2341 
2342 
2350 
2350, 
2523 
SLOd 
SLO2 
SE, 
ale tae 
S112 
SLL3 
3114 
S115 
3116 
Sit 
S18 
SSO 
LEZ 
3262 
3263 
3264 
32695 
Sate: 
3272 
3300 
3301 
3308 
3309 
3310 
3311 
S312 
2553 
3314 
3315 
S37 
ao Le 
S319 
S320 
33:39 
3340 
3342 
3344 
3360 
33.61. 
4105 
4106 
4185 
4226 
4261 
4265 
4316 
4342 
4343 
4361 
4363 
4364 
SLO 
S110 
5300 
3004 
Sais) 
epee ak 
53:33 
eps ew 
9339 
6100 
6101 
6300 
6311 


2u2, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
100n, 
Aul, 


+80/-20%, 1 
FB07—205;:-1 
Pe0/=203, Al 
£BO/— 20375 1 
+807-20%, 1 
+80/-20%, 
+80/—-205;..1 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ov, Ceramic . 
25v, Ceramic. 
OV, Ceramic 


Ov, 
Ov, 
Ov, 
Ov, 


Cap, 
Cap, 


10u, 
22n, 


20%; 
LOS, 


10%, 


250v, 
400v, 
1KV, 


Electrolytic. 
Metallized Polyeste 
Ceramic 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


100p, 
100n, 
470n, 
470p, 
220p, 
33n, 

220n, 
2u2, 

470u, 
2u2, 

470u, 
1000u, 
470u, 

470u, 

220n, 

Alu, 
ins 

in; 

ln, 

100 ohm, 
68 ohm, 5%, 
47K, 5%, 
ATK, 5%, 
47K, 5%, 
47K, 5%, 
47K, 5%, 
47K, 5%, 
471K, 5%, 
ATK, 5%, 
10K, 5%, 
100 ohm, 5%, 
100 ohm, 
10K, 5%, 
82K, 
10K, 
27K, 5%, 
10K, 5%, 
1K, 
1 ohm, 
Power Resistor, 
10K, 5%, 
10K, 5%, 
10K, 
180 ohm, 5%, 
10 ohm, 5%, 


10%, 
10%, 


Dy 


l6v, 
25v, 
50v, C 
10%, 1KV, 
10%, 16v, C 
+80/-20%, 
20%, 25v, E 
20%, 10v, 
20%, 25v, E 
20%, 10v, 
20%, 25v, 
20%, 16v, 
20%, l16v, 
+80/-20%, 
20%, 1l6v, E 
10%, 50v, Ce 
10%, 50v, Ce 
10%, 50v, Ce 


5S; 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


Dey 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


5%, 


DS, 


5%, 
1/3W, 
68K, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


5%, 


DS; 


Ceramic 
Ceramic 
eramic. 
Ceramic 
eramic. : 
25v, Ceramic. 
lectrolytic 
Electrolytic. 
lectrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
16v, Ceramic. 
lectrolytic 
ramic 

ramic 

ramic 


Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 


Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


Metal Film 

5%, 2W. .... 
Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Gla 
1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


10K, 


fe) 
Or 


1 ohm, 
1 ohm, 


26; 
D6; 


1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


10K, 
4K7, 
10K, 
100K, 
1K, 


5%, 


fe) 
Or, 
fe) 
Or, 
fe) 
5 Sy 


fe) 
Or 


100 ohm, 


4K7, 
4K7, 
4R7, 


fe) 
7 


ay 


fe) 
Or, 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


1K, 

Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


1/6W, Ca 
“Chip 
wha? 
"Chap? 
‘Chip 
“Chap 
Chap? 
~Chap? 
"Chap? 
‘Chap! 
Wha? 
ohm, “Chip” 
ohm, -Chip* 


5%, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


Inductor, Variable, 1 
Coil, 220n 

Coil, 27u. 

Fixed, 
Transformer, SS25113- 
Coil, 10u, 5%. 
Coil, 10u, 5%. 
Coil, 10u, 10% 
Coil, 10u, 10% 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Rect, 
Diode, Signal, 


BYD33J7 


Inductor, 100MHz, 


rbon Film 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper . 
OOuH, 10% 


SOR: 
G0. 


BAS316. 
BAS316. 


BAS316. 


S198 
S198 
S198 
5198 
3198 
Shs 
2020 
2020 
COE 
S198 
S198 
2020 
B1LO8 
3198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
5198 
S198 
Sh 98. 
S198 
S198 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
B18 
3198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S108 
Sio8 
S198 
8b98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
2306 
S198 
S198 
S198. 
S198 
BOS 
3198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
2322 
S198 
B18 
2a22 
2B22 
3198 
S198 
S198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S108 
S198 
2422 
3198 
S198 
3198 
AaLe 
2422 
2422 
2422 
2422 
S198 
S198 
9337 
S196. 


017 
017 
017 
017 
017 
023 
S22 
012 
S63 
019 
017 
eer 
016 
O19 
017 
023 
026 
025 
026 
O25 
026 
025 
O25 
017 
028 
Oat 
017 
017 
O21 
O21 
O22. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
204 
O12 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
704 
O21 
O21 
704 
704 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
549 
018 
018 
018 
bog lk 
935 
535 
535 
Loe Fe) 
010 
010 
234 
010 


ZA200 
PET G8) 
22200 
222.50 
22250 
41040 
96305 
93495 
522235 
51010 
31040 
96465 
34710 
622.00 
33330 
22240 
PAD 
14710 
32220 
14710 
31020 
24710 
24710 
42240 
24790 
31020 
31020 
31020 
31010 
36890 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
3.1030 
31010 
31010 
31030 
38230 
31030 
52.130 
31030 
31020 
03108 
266830 
31030 
31030 
31,030 
31810 
31090 
31030 
01080 
01080 
31030 
34720 
31030 
61004 
31020 
31010 
64702 
64702 
34780 
01020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
20030 
41663 
12270 
22190 
90010 
02596 
99363 
JIS05 
97328 
97328 
10630 
10630 
20133 
10630 


Z7DV693R37A (continued) 


6312 Zener Diode, 22 volt : 3198 
6330 Diode, Rect, EGP20DL—-5100 9322 
6332 Diode, Rect, SB340L-7024. 9322 
6336 Diode, Rect, BYV27-200. 9335 
7110 IC, HEF4053BT. x4 oe 9333 
7260 Transistor, NPN, BC847B. 3198 
7261 Transistor, NPN, BC847B. 3198 
7262 Transistor, NPN, PDTC124ET 9340 
7310 Transistor, NPN, PDTC114ET 3198 
7311 Transistor, PNP, PDTA114ET 3198 
7312 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7313 Transistor, NPN, BC847B. 3198 
7315 TC, “TEALS2Z3P/N2Z. wow a Sw 9352 
S 7340 Optical Coupler, TCET1103(G) 9322 
7341 IC, TL431CLP 9337 
9110 Wire Jumper. 3198 
9111 Wire Jumper. 3198 
9133 Wire Jumper. 3193 
9266 Wire Jumper. 3198 
9315 Wire Jumper. 3198 
9350 Wire Jumper. 3198 
9351 Wire Jumper. S198 
9352 Wire Jumper. 3193 
9355 Wire Jumper. 3198 
9357 Wire Jumper. 3198 
CBA DVD Interface Panel React igy 3139 
Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 
S 0211 2 Pin Connector. 2422 
S 0212 2 Pin Connector. 2422 
0214 5 Pin Connector. 2422 
1606 Tact Switch. ene yee gs Jigs Be Me ee A 2422 
2691 Cap, 220u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
2692 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2693 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2694 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2695 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2698 Cap, 100n, 10%, 50v, Polyester 3198 
S 3500 Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
S 3501 Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
3685 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3691 Res, 330 ohm, of 1/6W, Carbon Film. 3198 
3693 Res, 220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
6691 LED, LTL-10234WHCR : 9322 
6692 IR Receiver, TSOP1836UH3V. 9322 
9001 Wire Jumper. 3198 
9002 Wire Jumper. . 3198 
CBA Front Interface panel ReGen ty 3139 
ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 
Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 
0232 Headphone Jack 2422 
0250 A/V Jack 2422 
0251 6 Pin Connector. 2422 
0254 5 Pin Connector. 2422 
0255 4 Pin Connector. . Se ses 2422 
2171 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2172 Cap, 470p, Si 50v, Ceramic. 3198 
2173 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2174 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2176 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2177 Cap, 10u, 20%, 50v, Mlectrolyiie 3198 
2178 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2179 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
3150 Res, 47k, 5%, 1/6W, Carbon 3198 
371-51 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 3198 
3152 Res, 47k, 5%, 1/6W, Carbon 3198 
31:53 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon... 3198 
3156 Res, 120 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3157 Res, 120 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
6161 Zener Diode, 6.8 volt. 3198 
9153 Wire Jumper. 3198 
9170 Wire Jumper. 3198 
9171 Wire Jumper. 3198 
CBA Side Jack Panel Acsenoiy 3139 
Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


020 
164 
Lol 
pd 6 
G29 
010 
010 
310 
010 
010 
010 
010 
699 
140 
vib 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
187 


025 
029 
025 
128 
025 
023 
023 
023 
023 
014 
242 
242 
OLd 
O11 
O11 
185 
127 
036 
036 
abe ae 


026 
026 
025 
025 
025 
019 
O19 
019 
019 
O19 
025 
O19 
025 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
010 
036 
036 
036 
188 


o2290 
42682 
76682 
S0133 
60653 
42030 
42030 
20215 
44110 
44010 
42150 
42030 
68112 
14667 
00676 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
2076 1. 


16268 
1365 D9 
V6353 
02742 
32210 
04730 
04730 
04730 
04730 
01040 
Hee HS rs 3) 
E3339 
0561) 
03310 
02210 
69682 
54667 
90010 
90010 
Z6214 


04747 
04815 
15849 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
51090 
04730 
ObS 10 
04730 
OTS 10 
01210 
01210 
26880 
90010 
90010 
90010 
03541 


part. 


ee Metalized Glass. 

%, 1/16W, Metalized Glas 

%, Metalized Glass. 

%, 1/16W, Metallized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


0215 3 Pin Connector. 
1091 Tact Switch. 

1092 Tact Switch. 

1093 Tact Switch. 

1094 Tact Switch. 

3091 Res, 560 ohm, 

3092 Res, 390 ohm, 

3093 Res, 560 ohm, 

3094 Res, 390 ohm, 

3095 Res, 3K3, 5%, 

3096 Res, 1K5, 5%, 

4085 Res, Zero ohm, 

4089 Res, Zero ohm, 

4090 Res, Zero ohm, 

6091 Diode, Signal. F 
CBA Top Control Panel Resenisty 


Cabinet & Accessory Parts 


S ACO1 AC. Cords ee 
ACO3 Anode Lead Soceae (3 Used) 
AC04 Batteries for Remote Control neaneuiee 
ACO5 Cabinet Back ae Aer Mee aes ge 
AC06 Cabinet Back Screw Ostee (2 Used). 
ACO8 Chassis Tray a. 
S ACO9 CRT, A68QCU754X73 (N) 
S AC12 Degaussing Coil. Gs WS hy 1 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
AC17 Owner's Manual 
AC18 Quick Use Guide. 
AC20 Cabinet Front Aesenbly 
AC20A Cabinet Front. 7 Sh ia <8 
AC20H Speaker, 8 ohm, 10W (2 Used) 
AC20J Top Control eee 
AC23 DVD Door ‘ 
AC24 DVD Interface bane! ‘Budcket: je ses 
REMOTE Remote Control Transmitter, RC19042007/ 


Cabinet & Accessory Parts 


Gi. 


2422 
2422 
2422 
AALZ 
2422 
3198 
S198 
S108 
3198 
S198 
Sh98. 
S198 
S198 
3198 
9340 
31539 


S13 
51535 
9299 
Boo 
S130 
3139 
9304 
A422 
3139 
S121 
SiZi 
S121 
S139 
3139 
S132 
3139 
S132 


B128 


025 
128 
128 
Ae 
128 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
453 
187 


010 
014 
000 
124 
124 
124 
9A5 
549 
124 
239 
233 
254 
Le 
128 
LTT 
177 
124 


147 


16601 
02742 
02742 
02742 
02742 
35610 
93910 
33-610 
SS 910 
2.35320 
31520 
90020 
90030 
90030 
POLLS 
15841 


03831 
04471 
65.263 
44931 
59301 
BA 32 
60527 
43967 
SL 122 
ZA LZ 
44461 
53902 
10391 
76521. 
56361 
63441 
43291 


14521 


27LT220L/17 -— Manual no. 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0218 
0220 
C221 
0222 
0223 
0225 
0240 
0243 
0244 
0245 
0251 
S 0254 
0259 
0262 
0267 
0280 
S 1000 
1002 
1200 
S 1500 
S15 15 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
21S 
2123 
Pees) 
2131 
2132 
2133 
2134 
PMS re) 
2136 
2181 
2182 
2183 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
ae ral 
22143 
2214 
2219 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2220 
2227 
2028 
2229 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2290 
2202 
Za03 


S = 


Main Chassis Parts 


7638 


2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
A/V Jack 2422 
5 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
A/V Jack 2422 
SVHS Jack. 2422 
7 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
3 Pin Connector. 2412 
9 Pin CRT Socket 2422 
5 Pin Connector. 2422 
3 Pin Connector. 2422 
3 Pin Connector. 2412 
4 Pin Connector. 2422 
Tuner, V+U, PLL 2422 
SAW Filter, 45.75MHz 2422 
Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. ... 2422 
Crystal, 12MHz000 ee hike Shee 8 “AAD 
Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 2422 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 3198 
Cap; 100n; +80/=20%,. 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2uz, +80/-20%, 10¥v;..Céeramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; 2u2, +80/—20%; 1L0v;. Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 1Ov,. Ceramic 3198 
Cap, 2u2;.. +80/-204;,. 10v;, Ceramic 3198 
Cap, L00n. +80/=20%,. ‘25v, Ceramre, 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap; -100n;,--+80/-20%;. 25v,. Ceramic. 3198 
Cap, -100n;,- +80/—20%,.~25¥v,. Ceramic. 3198 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap; 100n,;. +80/-—20%,. 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap; 470n, +80/—20%,. L0v, Ceramic, 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. , 3198 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. A 3198 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 820p, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. ~ . . 3198 
Cap, 100n, 5%, 63v, Metalized Polyester 2222 
Cap, -220n, +80/-20%,. 16v, "Ceramic, 3198 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
026 
G29 
025 
025 
026 
026 
G29 
025 
025 
025 
020 
500 
025 
025 
020 
025 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
Ae 
128 
543 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
G17 
025 
025 
016 
016 
016 
O21 
O21 
epee, 
Oi 
O17 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
OL 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
OL 
G1 
017 
O17 
026 
Oly 
Git 
014 
017 
016 
OL 
016 
025 
O17 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 


16269 
L63.PS 
04742 
04853 
LoS 
10646 
05236 
04926 
11244 
04854 
04853 
04854 
00725 
80076 
15848 
16937 
00725 
12479 
90108 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
98344 
44730 
31090 
24710 
41040 
S101) 
32230 
24740 
82290 
539.10 
339541) 
51090 
31090 
32290 
52290 
32290 
90020 
90020 
33310 
222090 
33510 
22220 
32290 
322090 
52290 
33510 
33310 
22290 
22400 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
52230 
32230 
21020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31010 
34720 
38210 
51090 
31520 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
9228:0 
31020 
31020 


part. 


2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2462 
2463 


2463 
2465 
2465 


2471 
2472 
2473 
2474 
2415 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2901 
2902 
2503 
2505 
2507 
2508 
25-19 
2520 
292-1 
2282 
2523 
Zoe 
Za 
2528 
2540 
2541 
2560 
2 OO. 
2562 
2303 
2564 
2967 
25:68 
2580 
2068.4. 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2012 
2613 
2615 
2616 
2618 
2619 
269. 
2802 
2803 
2810 
Pe Res) 
2816 
2502 


Res, 
Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Zero ohm, 
100n, 


10n, 


10u, 
303; 


560p, 


2n2, 


100n, 


10n, 


220u, 
330p, 


LAG 
Ayn, 
bu; 
Alu, 
Loney. 
Alu, 


470n, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
5445 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
with 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2u2, 


680p, 
100p, 
330n, 


LEnvké, 


(JF0501-21835) 
680p, 


Lin, 


Alu, 


1000u, 2 
470u, 20 


ln, 


470n, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2n2, 
2n2, 


470u, 


2n2, 


470p, 
470p, 


in5, 
10n, 
22u, 


100n, 


ANS» 


470p, 


2n2, 
ln, 

10n, 
10n, 


680p, 
100u, 


ln, 


100n, 


2u2, 
Alu, 
buy 

Alu, 
22u, 


220n, 
100p, 


in; 
33p, 
lu, 
33p, 
bua; 
68p, 
68p, 
ln, 


470n, 


he Ie 
lu, 


220u, 
220n, 
220n, 


2u2, 
2u2, 


470n, 


2u2, 


"Chip" Jumper ..... 
10%, 250v, Metallized Polyest 
+80/-20% 1000v, Ceramic. 
20%, 250v, Electrolytic. 

10%, 500v, Ceramic 

5%, 50v, Ceramic. 

10%, 2000v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 1000v, Ceramic 

20%, 25v, Electrolytic. 

5%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic. 
+80/-20%, 50v, Ceramic 
20%, 50v, Electrolytic. 
20%, 160v, Electrolytic. 

10%, 50v, Polyester. 
20%, 25v, Electrolytic 

5%, 250v, Metalized Polyprop 
100v, Electrolytic. 
500v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

250v, MPP. ko OS 
2000v, Ceramic Only with 
Layer Wound. 
10%, 2000v, Ceramic 
%, 1600v, Polypropylene 
1600v, Polypropylene Only 
0501-21835) Layer Wound 
%, 50v, Polyester... . 
%, 63v, Metallized Polyest 
63v, Metalized Polyeste 
, 3O0v, Ceramic. 

, 3O0v, Ceramic. 

, 3O0v, Ceramic. 

, 25v, Electrolytic 
0%, 500v, Ceramic. 
, 250v, Polyester 
%, 250v, Electrolytic. 

16v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic 
1l6v, Electrolytic 
%, 16v, Electrolytic. 
10%, 500v, Ceramic. eX 
20%, 275v, Metallized Polypro 


20%, 
10%, 
Sy 
10%, 

10%, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10%, 1000v, 
10%, 1000v, 
20%, 200v, 
10%, 1000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 1000v, Ceramic 
20%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, 16v, Ceramic 
10%, 2000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 1000v, Ceramic 
20%, 160v, Electrolytic 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Polyester 
20%, 25v, Electrolytic 
20%, 25v, Electrolytic 
20%, 50v, Electrolytic. 
20%, l6v, Electrolytic 
20%, 50v, Electrolytic . 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
5%, 50v, Ceramic. 
5%, 25v, Ceramic. 
5%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic. 
5%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic. 
5%, 50v, Ceramic 
5%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic a 
+80/-20%, 10v, Ceramic. 
+80/-20%, 10v, Ceramic. 
+80/-20%, 16v, Ceramic. 
20%, 25v, Electrolytic. 
+80/-20%, 16v, Ceramic. 
+80/-20%, 16v, Ceramic. 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic. 
+80/-20%, 10v, Ceramic 


3198 


2222 
2020 
2020 
Shoe 
S198 
2.020 
S198 
2020 
ShOs. 
S198 
8198 
3198 
S198 
2020 
S198 
S198 


2022 
2020 
3198 
a1 98 
2022 


2020 
2020 
2020 


2222 
S198. 
2222 
2222 
S198 
S198 
S198. 
2020 
2198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
S198 
2020 
Sh OS 
S198 
3198 
2020 
3198 
S198 
S198 
2020 
S198 
3198 
S198 
S198 
8198 
2020 
2020 
Shoe 
S198 
2.020 
S198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S98. 
S198 
S198 
5198 
3198 
3198 
3198 


O21 


368 
DOS 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
O25 


333 
O21 
019 
016 
S23 


558 
558 
301 


Sho 
014 
365 
30a 
017 
017 
Ole 
O21 
019 
347 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
019 


330 
019 
O19 
024 
Urs 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
OL7 
Dos 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
016 
016 
O17 
016 
017 
016 
016 
O17 
017 
017 
017 
025 
O17 
017 
017 
017 
017 
017 


90020 


90174 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
32210 
03310 
51080 
24730 
51080 
9113.9 
01530 
34790 


00086 
91331. 
46810 
01010 
00084 


90487 
90485 
90251 


90156 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
SAS 
90854 
91049 
OLOta 
41020 


00018 
02220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
92290 
22240 
3.010 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
44740 
41050 
21050 
32210 
42240 
42240 
22250 
22250 
44740 
ZELI0 


27LT220L/17 (continued) 


2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2815 
2876 
20T 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
Z903 
2904 
2905 
2906 
290:1 
2908 
Paes Wile 8) 
2911. 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
BLO. 
3102 
S103 
3104 
3105 
3106 
S112 
3114 
SPL6 
Sal 
Si25 
3124 
B25 
3126 
Soles i 
BL SZ 
3133 
3134 
S135 
S136 
BLSZ 
3184 
ale fo 
3186 
3187 
3200 
3201 
B22 
3203 
3204 
BZ05 
3206 
3207 
3208 
3209 
Seay, 
3213 
BAF 
3218 
S219 
3220 
S22. 
BL 
3226 
S232 
S259 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


2u2, 20%, 50v, Electrolytic 

2u2, 20%, 50v, Electrolytic 

2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 

1n8, 10%, 50v, Ceramic. 

150p, 5%, 50v, Ceramic. 

68n, 10%, 50v, Polyester. 

68n, 10%, 50v, Polyester. 

150p, 5%, 50v, Ceramic. 

1n8, 10%, 50v, Ceramic. 

2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 

100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
4u7, 20%, 50v, Electrolytic 

10u, 20%, 50v, Electrolytic 

lu, 20%, 50v, Electrolytic. 

4n7, 10%, 50v, Ceramic. 

22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
2u2, 20%, 50v, Electrolytic 

220n, 10%, 50v, Polyester 

220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 

lu, 20%, 50v, Electrolytic. 

27n, 10%, 50v, Ceramic. 

1n2, 10%, 50v, Ceramic. 

27n, 10%, 50v, Ceramic. 

1In2, 10%, 50v, Ceramic. 

10u, 20%, 50v, Electrolytic 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

330p, 5%, 50v, Ceramic. a 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper me & 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 

1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
Jumper. Se ceap et ete ge she its “wah eke 2A, os 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Jumper. we he Mer she Sen Ver ahi slats ah ta, te 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Jumper. Be erg rey da cahe Wes as Get as Fe 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, er 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized eras 
68 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, Br 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
680K, 5%, 1/16W, Metalized gigas. 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2238 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
2238 
22438 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
2320 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
025 
025 
O25 
025 
OL 
017 
025 
025 
014 
C1 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
Q25 
OL 
017 
016 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
Ow1 
O11 
O21 
OT 
O21 
OL 
021 
COLL 
Gat 
O11 
O11 
036 
O21 
036 
O21 
OLL 
O21 
COLL 
O21 
O11 
O11 
036 
O21 
Ort 
O21 
Oat 
O11 
COLL 
ep 
O11 
O11 
O21 
O21 
OT 
O21 
O21. 
021 
COLL 
O21 
O21 
O21. 
O11 
CLL 
epi 
O21 
02a. 
O11 
O21 
O21 
O11 
704 
O21 
O21 
O21 


92280 
52280 
22250 
L562 6 
31510 
06830 
06830 
31510 
L562 6 
22200 
31010 
31010 
54780 
S LODO 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
91090 
3:1.030 
31030 
333-10 
01010 
01010 
90030 
81520 
36220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
01010 
01010 
01010 
C7590 
90010 
S10) 
90010 
37590 
O15 1.0 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
34730 
01510 
34730 
01510 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
30230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
32220 
01010 
32230 
32.730 
08210 
63903 
31030 
36840 
33330 


part. 


3249 
S21 
32.506 
o20 7 
3298 
3259 
3331 
3352 
3335 
3334 
23:35 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 


3452 
3453 
3454 


3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
S001 
3504 
3506 
3507 
3508 
S00 
SoL9 
3020 
3921 
222 
3025 
3524 
3920 
3326 
S027 
3026 
S22 
3530 
Rio cae 
3932 
3541 
3542 
3543 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


h 5445 


Res, 
Res, 
Res, 
5445 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100K, 5%, 
470K, S, 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 
zero ohm, "Chip" Jumper ae 
1M, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
33° ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
5K6, 1%, 
(JF0501-21835) Layer Wound. 
10K, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1%, 
(JF0501-21835) Layer Wound. 

3K9, 1%, 3/5W, Metal Film 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5%, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1%, 3/5W, Metal Film 

220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%; 
3R3, 1%, 
SRS,” 1s; 
BRS y *ch7ey 
2K2, S, 
2K2, S, 


Film 
Film 
Film 


Metal 
Metal 
Metal 
Metal Film 
Metal Film 

150 ohm, 53%, 1/6u, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 
PTC, 3 ohm, 144V. 

1M5, 5%, 1/2W, MeEsiined: aes 
220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 4R7, 20%, 3Wl1. 

270 ohm, 5% 1/6u, Carbon ere 
1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%; 
100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 

OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

47K, S 1/10W, Metalized evase 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
2K2, 5%, 1/3W, Metal Film 

470 ohm, S, 
1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


3/5W, Metal Film Only wit 


3/5W, Metal Film Only with 


1/10W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
3198. 
S198. 
2306 
2306 
2306 
81.98. 
S198 
2922 
S198 
S198 
oh98 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98 
S198 
S198 
2306 


252 
23.12 
S198 


ae AW 
23k2 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198. 
2312 
3198 
S198 
S198 
ae als 
2312 
vate ils 
Zoe 
rae aI 
S98. 
S198 
B18 
Zee 
rae a 
2312 
S198 
8198 
2300 
S198 
S198. 
2306 
2306 
S198 
S198 
S198. 
S198 
BIOS 
2322 
Zoe 
2122 
2322 
2422 
S198 
2122 
S198. 
S198 
S198 
S198 
2306 
8 h98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
8198 
2300 
3198 
3 b98. 
2312 


O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
013 
207 
204 
204 
013 
O11 
593 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 


915 
915 
011 


219 
915 
O12 
O11 
012 
O11 
O11 
g15 
O11 
GCE 
O21 
915 
915 
915 
elles) 
Pilea) 
O11 
O11 
O21 
101 
219 
215 
O11 
012 
207 
O11 
O21 
204 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
242 
242 
663 
242 
549 
O13 
ble 
O11 
O21 
O11 
O21 
204 
O21. 
O21 
012 
012 
O21 
O21. 
O21 
O21 
204 
O21 
O21 
215 


08210 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
SL01T0 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 


L602 
L1L003 
01020 


12002 
T3902 
26880 
01020 
21.530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
92720 
02083 
LLZ0S 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
322.30 
31040 
31040 
S123) 
91030 
13359 
T3335 
00019 
L355 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
32030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 


27LT220L/17 (continued) 


3544 Res, 4K7, 1%, 
3545 Res, 270K, 5%, 
3548 Res, 15K, 5%, 
3552 Res, 10K, 5%, 
3Oo)7 Res, 1K, 5%, 1 
3561 Res, 100 ohm, 
3562 Res, 12K, 5 
3563 Res, 5K6, 5%, 
3565 Res, 330 ohm, 
3566 Res, 2K2, 5%, 
3569 Res, 5K6, 5%, 
3580 Res, 47K, 5%, 
3594 Res, 330 ohm, 
3595 Res, 220K, 5%, 
3596 Res, 220K, 5%, 
3603 Res, 100 ohm, 
3604 Res, 100 ohm, 
3605 Res, 4K7, 5%, 
3606 Res, 2K2, 5%, 
3607 Res, 2K2, 5%, 
3608 Res, 470 ohm, 
3609 Res, 1K, 5%, 1 
3610 Res, 8K2, 5%, 
3611 Res, 100 ohm, 
3618 Res, 6K8, 5%, 
3622 Res, 470 ohm, 
3623 Res, 4K7, 5%, 
3624 Res, 100 ohm, 
3625 Res, 100 ohm, 
3626 Res, 4K7, 5%, 
3627 Res, 4K7, ls 
3628 Res, 10K, 5%, 
3630 Res, 2K2, 5%, 
3632 Res, Zero ohm, 
3636 Res, 1K, 5%, 1 
3638 Res, 75 ohm, 
3639 Res, Zero ohm, 
3640 Res, 8K2, 5%, 
3681 Res, 390 ohm, 
3682 Res, 3K3, 5%, 
3683 Res, 390 ohm, 
3684 Res, 560 ohm, 
3685 Res, 560 ohm, 
3686 Res, 1K5, 5%, 
3691 Res, 330 ohm, 
3693 Res, 220 ohm, 
3801 Res, 220 ohm, 
3802 Res, 1K, 5%, 1 
3810 Res, 75 ohm, 
3814 Res, 100K, 5%, 
3815 Res, 100K, ei 
3816 Res, 100K, 5%, 
3817 Res, 100K, 5%, 
3818 Res, 100K, me 
3819 Res, 100K, 5%, 
3820 Res, 100K, Si 
3821 Res, 100K, 5%, 
3822 Res, 75 ohm, 
3861 Res, 100K, 5%, 
3862 Res, 15K, 5%, 
3863 Res, 1K2, 5%, 
3864 Res, 100 ohm, 
3865 Res, 100 ohm, 
3866 Res, 100 ohm, 
3867 Res, 3K3, 5%, 
3891 Res, 100 ohm, 
3893 Res, 330 ohm, 
3894 Res, 100 ohm, 
3896 Res, 330 ohm, 
3901 Res, 1K, 5%, 1 
3902 Res, 3K3, > 
3903 Res, 3K3, 5%, 
3904 Res, 10K, 5%, 
3905 Res, 3K3, et 
3906 Res, 10K, 5%, 
3907 Res, 8K2, 5%, 
4001 Res, Zero ohm, 
4002 Res, Zero ohm, 
4101 Res, Zero ohm, 
4102 Res, Zero ohm, 
4104 Res, Zero ohm, 
4128 Res, Zero ohm, 
4214 Res, Zero ohm, 
4216 Res, Zero ohm, 
4341 Res, Zero ohm, 
4388 Res, Zero ohm, 
4401 Res, Zero ohm, 
4402 Res, Zero ohm, 
4430 Res, Zero ohm, 
4431 Res, Zero ohm, 
4604 Res, Zero ohm, 
4608 Res, Zero ohm, 
S = Safety Part Be 


1/8W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 

/10W, Metalized Glass. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Gigs 

1/10W, Metalized Glass. 

1/10W, Metalized Glass. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/16W, Metalized Glad 

1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/16W, Metalized Gias 

1/16W, Metalized Glass 

ei 1/6W, Carbon Film. 

3, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper . 
/10W, Metalized ees 
%, 1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/10W, Metalized Gias 

1/10W, Metalized Glass 

5%, 1/10W, Metalized Glas 
%, 1/10W, Metalized Glas 

5%, 1/10W, Metalized Glas 

1/10W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 

%, 1/16W, Metalized Glas 
/16W, Metalized Glass. 

%, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 

%, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 

1/16W, Metalized Glass 

1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glas 

%, 1/6W, Carbon Film. 

3, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glas 

%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 


5%, 1/16W, Metalized Glas 
/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


2322 
Zee 
3198 
i Bic Be 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S193 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S138 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


sure to use exact replacement 


734 
730 
O21 
O21: 
021 
OLL 
O21 
O21 
012 
G21 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
COLL 
Ot 
O21 
OT 
O11 
COLL 
epman 
O11 
O21: 
O11 
021 
O21 
O11 
OLT 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
021 
O11 
O21: 
O21 
021 
O21 
021 
O21; 
021 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
021 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O11 
OTT 
O21 
O21 
021 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 


64702 
61274 
51530 
BLO3S0 
51020 
01010 
51230 
55620 
L331) 
D2220 
32620 
54730 
533.10 
52240 
52240 
01010 
01010 
34720 
O2220 
02220 
04710 
01020 
08220 
S101) 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
S2220 
20030 
51020 
51500 
90030 
08220 
53910 
D2o20) 
ILO 
55610 
55610 
SL520 
53510) 
322,10 
32210 
S102) 
a 1o 90 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
81590 
31040 
31530 
31220 
31010 
01010 
01010 
333.20 
31010 
33310 
81010 
33510 
31020 
33320 
33320 
81030 
33520 
31030 
36220 
90030 
90:03 0 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 


part. 


4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
p2 01 
a202 
5204 
D205 
5206 
5241 
5242 
5342 
5445 


5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5471 
5472 
5480 
3201 
5520 
spore 
5560 
SOGL 
IO62 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6181 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coulky'27up -LOe is 

Coil, 820n;° 10%. 

Coal, 6s). Ses 

Wire Jumper. Seb em He) dha cox 45; oe 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coa. 221. Rs Bh Gee el gas a Aa SK a) % 
Transformer, LOT (JF0501-21835) Layer W 
ound a ee a eee 
Transformer, LOT (1342.0043B). 
Coil, 33uy “10% oak de. GY tet, ce as, de 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 42u. dct, Gon es Veh ie 2 SR ed 
Transformer, Signal Driver, SC10027-00 
Cord, Bus). 205 

Cord; - sus, -L0s 

Coal, 39a. 10% 

Mains Filter ae ee wer ahs 
Transformer, SS39009-04. 3 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Corl. 2 ay Ss Bes a Re ak mae 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coal, bu6y. Ses 

Coil, SW6,. Ss 

Cowl; “Swe; "Ss 

Cop -LOUy Oe car ne: cle 

Zener Diode, 33 volt 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Rect, BY228/24. 

Diode, Rect, RGP30J- L7004. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
2422 


2422 
2422 
3198 
3 b98. 
2422 
2422 
S138 
S198 
2422 
2422 
2422 
S198 
S198 
2422 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
8198 
5198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
9331 
SL9S 
9340 
2233.0 
9331 
S198 
S198 
3198 
S198 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
530 


531 
551 
018 
018 
535 
531 
018 
018 
D359 
549 
bee jal 
018 
018 
DoS 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
020 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
668 
010 
Doe 
617 
177 
010 
010 
010 
010 


90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
ZLTI0 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
eee ee ge: 


O2Z611 
02506 
733.90 
90020 
94865 
02478 
73380 
23360 
91336 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23.390 
56880 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
51090 
10010 
S013 3 
10620 
oO pill 4 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 


27LT220L/17 (continued) 


6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
Go25 
6526 
6540 
6541 
6560 
6062 
e265 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 
6901 
6904 
TLL. 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
T441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
T8159 
7520 
LoZl 
Tone 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7802 
7861 
7891 
7892 
7901 
9001 
9104 
g123 
9171 
9173 
clea 
9182 
9183 
9192 
21:93 
9311 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 


S = 


Safety Part 


Diode, Rect, BYV95C. 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Rect, BYV95C. 

Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 
Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAT85 

LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. ne eS lem Be 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDAQ588H/N1/3I ..... 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 a 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 
Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
IC, TDA8359J/N2. os 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQPF9N50. . 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, LE33CZ eee yee a te ye 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24C16-WBN6. 

IC, HEF4053BT. 

DG, ‘TDAISS3H/V1. g. 4% dod: Jee x 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


9335 
3198 
3198 
3198 
9331. 
3198 
9335 
9322 
9335 
2322 
9322 
9335 
3198 
3198 
3198 
3198 
93.31 
3198 
9340 
2322 
3198 
9334 
3198 
3198 
3198 
3198 
933-6 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
4835 
3198 
3198 
3198 
g392 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
O35 2. 
3198 
3198 
Y322 
9352 
a 
3198 
3198 
9340 
3198 
a 
9340 
3198 
Oo27 
9333 
O32 32. 
3198 
3198 
D327 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


001 
010 
010 
010 
LT 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
Sens) 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
185 
Lad 
021 
021 
010 
310 
010 
010 
010 
413 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
106 
547 
010 
147 
729 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


SO0133 
10620 
21590 
25680 
SOLS3 
25390 
80133 
42682 
20133 
42682 
08667 
90133 
10010 
LOL2A) 
LOLA 
22290) 
30133 
51090 
ae Ag 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
62682 
54667 
90020 
90020 
42030 
57622 
42030 
42150 
42150 
SiiiZ 
42150 
40110 
92 ay 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
11676 
00215 
42150 
29002 
60693 
Loa 7 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9453 
9460 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
ee el 
95.2 
21.3 
9514 
9515 
DOG 
9518 
9520 
9521 
2522. 
9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
26.13 
9614 
9615 
9617 
9618 
3619 
9622 
9623 
9626 
9627 
9628 
9629 
9:63 1. 
9632 
963°) 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9647 
9648 
9650 
9632 
9654 
SL SEO ES) 
9657 
9658 
96:59 
9660 
2661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
26 BL 
9642 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9681 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9:6 Oa. 
9694 
2095 
9697 
9698 
2629 
9821 
2622 
968.29 
9828 
3829 
93831 
2532 
9537 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
221390 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


27LT220L/17 (continued) 


9838 Wire Jumper. 
9839 Wire Jumper. 
9846 Wire Jumper. 
9847 Wire Jumper. 
9849 Wire Jumper. 
9850 Wire Jumper. 
9851 Wire Jumper. 
9852 Wire Jumper. 
9853 Wire Jumper. 
9856 Wire Jumper. 
9860 Wire Jumper. 
9861 Wire Jumper. 
9862 Wire Jumper. 
9864 Wire Jumper. 
9865 Wire Jumper. 
9868 Wire Jumper. 
95713 Wire Jumper. 
9874 Wire Jumper. 
oes) Wire Jumper. 
9877 Wire Jumper. 
9891 Wire Jumper. 
9892 Wire Jumper. 
9901 Wire Jumper. 
9902 Wire Jumper. 
9903 Wire Jumper. 
9904 Wire Jumper. 
9905 Wire Jumper. 
9911 Wire Jumper. 
9913 Wire Jumper. 
9914 Wire Jumper. 
9915 Wire Jumper. 
9918 Wire Jumper. 
9919 Wire Jumper. 
9920 Wire Jumper. 
9991 Wire Jumper. 
9996 Wire Jumper. 
9998 Wire: Jumpers... as wp <4? 4s dp ee ta 
CBA SP/LS Module (Vertical) (ITV). 
CBA Main Chassis Assembly. 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 
S ACOL1 AC Cord. eee te CREP Oe 
ACO3 Anode Lead Spacer (3 Used) 
ACO5 Cabinet Back 
S ACO9 CRT, A68AJB82X11 : 
AC10 Customer Control Buttons 
S AC12 Degaussing Coil. Oe See AS 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
AC20 Cabinet Front Assembly 
AC2Z0A Cabinet Front. fo 
AC20B Chassis Guide (2 Used) 
AC20B Chassis Guide. 
AC20C Light Guide. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 
3139 


3135 
3135 
i Be | 
9304 
3139 
2422 
3135 
SLA 
3135 
3139 
3139 
3139 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
127 
187 


010 
014 
124 
Spe NE 
124 
549 
O13 
25.) 
127 
124 
124 
124 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
241342 
26841 


07161 
04471 
45271 
20631. 
30901 
43967 
01641 
DZ392 
S004 1 
31381 
41711 
26461 


part. 


AC20D 
AC20E 
AC20H 
AC22 


Nameplate. 

Power Button le pa? fe Ate 
Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 
Cinch Cover. 


S130: O15 
3139). 124 
2422 264 
3139° 124 


Oe ese Me 
26444 
00401 
vaasore gil 


27LT621L/17 -— Manual no. 


7638 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0214 
0219 
0220 
0221 
0222 
UZ23 
0225 
O239 
0240 
0243 
0244 
0245 
0246 
0251 
S 0254 
0259 
0262 
0267 
S 1000 
1002 
1200 
S-.1500 
S LoS 
1660 
1831 


2004 
2005 
2006 
PAOLO 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
aa a 
Z2ih23 
PAs) 
21,31. 
ZL 32 
2133 
2134 
Zio 
2136 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
Pap ral 
22143 
2214 
2249 
2216 
2217 
221.9 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2202 
2203 
2254 
2330 


23531 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 


S = 


Main 

Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 


NN OW ON N 


Chassis Parts 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 


A/V Jack 


SVHS 

Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Tuner 
SAW F 
Filte 
Fuse, 
Relay 
Cryst 
Cryst 
C49/U 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


WW O1O W U1 0) U1 OY 4 W 


Safety Part 


Jack. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 

CRT Socket 
Connector. 
Connector. 
Connector. 

, Vt+U, PLL 

ilter, 45.75MHz 

r, Ceramic, 4MHz5 
4A, 250V, IEC. 

, oO Amp, 12V. 

a..g 12MHz000 

al, Resonator, 
Ae 

Ayn, 

10u, 

470u, 
100n, 
100u, 
22n, 
470n, 
22p, 
330p, 
330p, 
10u, 
10u, 


Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic. 
25v, Ceramic. 
Electrolytic. 


10%, 50v, 
20%, 50v, 
20%, l6v, 
+80/-20%, 
20%, 25v, 
10%, 25v, Ceramic. ; 
+80/-20%, 16v, Ceramic. 
5%, 50v, Ceramic 

10%, 50v, Ceramic 

10%, 50v, Ceramic 
20%, 50v, Electrolytic 
20%, 50v, Electrolytic 
22p, 5%, 50v, Ceramic 
22p, 5%, 50v, Ceramic 
22p, 5%, 50v, Ceramic 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, 'Chip' Jumper 

330p, 10%, 50v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
330p, 10%, 50v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
22p, 5%, 50v, Ceramic 
22p, 5%, 50v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 
22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 
1000u, 20%, 1l6v, Electrolytic 
22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
470n, 10%, 50v, Polyester 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 

1n5, 10%, 50v, Ceramic. 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2n2, 10%, 50v, Ceramic. 

100n, 5%, 63v, 
220n, +80/-20%, 
1000u, 20%, l6v, 
22n, 10%, 25v, 
22n, 10%, 25v, 
2u2, 20%, 50v, 
In, 5%, 25v, Ceramic. 

In, 5%, 25v, Ceramic. a de ae 
Zero ohm, "Chip" Jumper ... . 
100n, 10%, 


16v, Ceramic. 

Electrolytic 
Ceramic. : 
Ceramic. 
Electrolytic 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 


20%, 
LO, 


250v, Electrolytic. 
500v, Ceramic 

5%, 50v, Ceramic. 

10%, 2000v, Ceramic. 


+80/-20%, 25v, Ceramic. 


18MHzZ432, 12: Pain, oH 


Metalized Polyester 


250v, Metalized Polyest 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
S198 
SOs 
31:98 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SOS 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SOS 
3198 
3198 
2222 
398 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SOS 
3198 


2222 
2020 
2020 
3298 
3198 
2020 
S198 


Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
B29 
025 
020 
500 
025 
025 
020 
542 
549 
549 
086 
oe 
543 


543 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
Oly 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
O21 
O21. 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
OL 
G1 
017 
Oat 
026 
Ory 
Git 
014 
017 
017 
017 
Gat 
370 
017 
026 
Ory 
017 
025 
016 
016 
O21 


368 
226 
012 
09 
016 
Ses) 
023 


part. 


2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 


2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2901 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2519 
2520 
2952-1 
2282 
2523 
Zoe 
Zoat 
2528 
2540 
2541 
2560 
pasisek 
2562 
2003 
2564 
2967 
2568 
2580 
2068.4. 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2012 
2613 
26155 
2616 
2618 
2619 
2802 
200 
2813 
2831 
Pas eys 
2033 
2834 
2035 
2836 
2837 
2840 
2841 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


10n, 
2u2, 


470p, 


Alu, 


220u, 
S30py 
20%, 


lu, 
A7”n, 
buy 
Alu, 
22n, 


180p, 


Alu, 


360n, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2u2, 


680p, 
100p, 


Tn 57 
2u2, 
15n, 
15n; 
27n, 


100n, 
150n, 
100n, 


2n2, 
2n2, 
Ani, 
Alu, 


470p, 
120n, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Aull, 


470u, 


Alu, 


1000u, 
470u, 

10%, 
470n, 


ln, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2n2, 
2n2, 


470u, 


2n2, 


470p, 
470p, 


in5, 
10n, 
22u, 


100n, 


ANS» 


470p, 


2n2, 
ln, 

10n, 
10n, 


680p, 
100u, 
10%, 
100n, 


Lin; 


2u2, 
Alu, 
buy 

Alu, 
22u, 


22 0n; 
100p, 
5%, 


in; 
33p, 
lu, 
33p, 
bu; 
68p, 
68p, 
ln, 


lu, 
Lu; 


2u2, 
2u2, 
lp, 
lp, 
47p, 


470p, 
220p, 


in5, 
Aul, 


100n, 


10u, 


20%, 


10%, 


20%, 


+80/-20%, 


+80/-20%, 


10%, 
470n, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
220n, 


29%; 
25%, 


+80/-20%, 
20%, SOV; 
10%, 
20%, 
20%, 


a oy 


50v, 
25v, 
50v, 
50v, 
+80/-20%, 
50v, 
160v, 
50v, 
50v, 
25v, 
250v, 


20%, 
10%, 
5%, 
20%, 
Dey 
20%, 100v, 
10%, 
Dey 
LOS; 
5%, 


50v, 


Day OOO , 
10%, 400v, 
10%, 400v, 
10%, 50v, 
10%, 63v, 
LO%, 63V, 
10%, SOv, 
LOS SOW, 
10%, 5O0v, 
20%, ZV, 
10%, 
5%, 250v, 
20 ).- 290; 
20%, lov, 
20%; S0V; 
20%, 
Z20%,- LOM, 
500v, 
20%, 


10%, 1000v, 
1000v, 
200v, 
1000v, 


10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, 
10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%; 


50v, 


50v, 

50v, 

50v, 
1l6v, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


10%, 
10%, 
10%, 
20%, 
50v, 
10%, 50v, 
20%, 25v, 
20%, 25v, 
50v, 
20%, l6v, 
20%, 5O0v, 
+80/-20%, 
5%, 50v, 
25v, 
50v, 


Sey 


Soy OV; 


5%, 
Ie; 


50v, 
50v, 
50v, 
+80/-20%, 


+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
10%, 50v, 
20%, 5O0v, 
+80/-20%, 
20%, 50v, 


De, 
5%, 
Oey 


500v, 


500v, 


2000Vv, J 
160v, Metalized Polypropy 


500v, 


1l6v, 
275v, 
1000v, 


2000Vv, 


1000v, 
160v, 
Ceramic 


10v, 
1l6v, 


1000v, Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 


Electrolytic. 


50v, Ceramic 


Electrolytic. 


Electrolytic. 
Polyester. 
Ceramic. a 
Electrolytic ... 
Metalized Polyprop 
Electrolytic. 
Ceramic. 


Ceramic. p 
Ceramic. ... 


Polypropylene 
Polyester .. 
Polyester . 
Polyester ... . 
Metalized Polyeste 
Metallized Polyeste 

Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic. 

Electrolytic 
Ceramic. oan 

Metallized Polyprop 

Electrolytic. 

Electrolytic. 

Electrolytic 
Electrolytic 

Electrolytic. 

Ceramic. te Xk 
Metalized Polypro 
Ceramic. 

Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 

Ceramic 

Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 

Electrolytic 

Ceramic 
Ceramic. 

Ceramic 

Ceramic. 


Ceramic 


Ceramic. 

Ceramic. 
Ceramic 

Electrolytic 


Polyester 
Electrolytic 
Electrolytic 


Electrolytic. 


Electrolytic 

Electrolytic . 
25v, Ceramic. 

Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic 
10v, 
Ceramic 
10v, 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic. 


Ceramic. 


10v, Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
1l6v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 


2020 
2020 
S198 
3198 
3198 
Sh9O8 
S198 
S108 
S198 
2020 
ShOs 
S198 
S198 


2022 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2020 
2222 
VAECAE 
S198 
2222 
2222 
3198 
S198 
3198 
2020 
3198 


VERE: 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
SLs. 


2022 
3198 
S198 
2020 
S98 
S198 
3198 
2020 
S198 
3198 
S198 
2020 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
2020 
2020 
SOs. 
S198 
2020 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


558 
021 
019 
025 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 


333 
O21 
019 
016 
5o8 


479 
20d. 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
Olet 
017 
O21. 
019 


479 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
019 


330 
019 
019 
024 
ULS 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
OLY 
017 
OL-7 
DoS 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
O17 
017 
017 
017 
OL? 
017 
017 
016 
016 
016 
016 
016 
OL7 
025 
023 
025 


90445 
90552 
44710 
54790 
B2210 
03310 
51080 
24730 
51080 
91139 
02230 
01810 
34790 


00163 
A338 1 
46810 
01010 
90489 


90042 
90255 
90219 
90232 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 


90051 
90856 
eee ie 
90854 
91049 
OLS ha 
41020 


00018 
02220 
S2220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
92290 
22240 
3.010 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
44740 
41050 
21050 
42240 
22290 
Ze20U 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
5 LOZ) 
54780 
41040 
51090 


27LT621L/17 (continued) 


2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2002 
2854 
2599 
2856 
2857 
2860 
2894 
2695 
26.9 I 
2898 
2902 
2903 
2904 
2909 
2906 
2907 
2908 
2910 
Pee yl b 
2950 
3000 
3001 
30.02 
3003 
3004 
3005 
310d 
BLO 
3103 
3104 
3105 
3106 
lah, 
3114 
3116 
al 
3124 
3126 
S131 
Boe 
3133 
3134 
BL So 
3136 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
S205 
3206 
320.7 
3208 
3209 
BLZ 
3213 
Sole} 
B28 
S219 
3220 
322.1. 
3242 
3226 
3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251. 
3206 
325 1 
S200 
3259 
3331. 
2352 
3333 
3334 
eo Pos) 
3336 
3340 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


100n, +80/-20%, 
10u, 20%, 50v, 
10u, 20%, 50v, 
100n, +80/-20% 
100u, 20%, 25v, 
In, 5%, 25v, 
In, 5%, 25v, 
In, 5%, 25v, 
In, 5%, 25v, 
230; Sep SON; 
47p, 5%, 50v, 
1500, 5S; 50v; 
1380p, 5 sy (bOxv; 
220p, e) 50v, 
560p,:.. 53; (257 
390p, 5%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 
1000u, 20%, 16v, mleceréiyt ic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
in, 10%, 50v, Ceramic 
470n, +80/-20%, 16v, 
in, 10%, 50v, Ceramic . 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 
330p, 5%, 50v, Ceramic. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
zero ohm, "Chip" Jumper 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 
150 ohm, 5%, 
220K, 5%, 
100 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, x 1/6W, Carbon Film. 
390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, ia 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, 5%, 
68 ohm, 5%, 
470 ohm, 5%, 
560 ohm, 5%, 
330K, 5%, 
82K, 5%, 


25v, Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


Film. 
Film. 


Glass 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass 


2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


100 ohm, ei 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
22K, %, 1/16W, Metalized 
27K, 5%, 1/16W, Metalized 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
39K, 1%, 1/16W, Metalized 
10K, 5%, 1/16W, Metalized 
A7T0K, 5%, 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100K, 5%, 
A70K, 5%, 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 


Film. 
Glass 
Glass 
Film. 
Glass 
Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Gias 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S193 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S138 
3198 
3198 
3198 
3198 
S135 
Dee2 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2206 


Be sure to use exact replacement 


023 
025 
O25 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
Oly 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
Ges 
Oly 
016 
O11 
O11 
O21 
O21 
021 
O11 
O11 
O21 
CLL 
O21 
O11 
O21. 
O11 
COLL 
Gat 
O11 
O21, 
O21 
OLL 
O21 
OL 
O21. 
O11 
O11 
Gat: 
O11 
O01 
O11 
COLL 
O21 
O21 
CLL 
021 
O21 
021 
O11 
O21. 
021 
O21 
OT 
O11 
OLT 
O21 
COLL 
O21 
O21 
CLL 
704 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
OLE 
O21 
O21 
O21, 
O21 
OLL 
013 
O11 
013 
O11 
O13 
ZO} 


41040 
SLOS0 
51090 
41040 
S10.10 
31020 
31020 
81020 
31020 
533.9) 
34790 
31510 
S161) 
322.10 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
LOO 
33320 
33320 
33310 
01010 
01010 
90030 
Caley Al) 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
01010 
01010 
01010 
07590 
31590 
37590 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
833.30 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
S2220 
01010 
05610 
01010 
35610 
01010 
32230 
321.30 
08210 
63903 
31030 
34740 
83330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 


part. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


1 ohm, 5 
1 ohm, 5 
1K5, 20% 
33 ohm, 
1MA 
33 ohm, 
330 ohm, 
33K, 5%, 
82K, 1%, 
1K, 5%, 
ART, 5%, 
ART, 5%, 
100 ohm, 
10K, 5%, 
ART, 5%, 
100 ohm, 
Zero ohm, 
1M, 5% 
15K, 5%, 
5K6, 5%, 
180 ohm, 
820 ohm, 
68 ohm, 
33 ohm, 
10 ohm, 
5K1, 1%, 
1K; 5%; 
2K, ee 
6R8, 5%, 
5%, 


fe) 
Or, 


Oo ol 


220 ohm, 
5%, 
470K, 5% 
AR7, o 


3K9, NY 
22 ohm, 
ART, 5%, 
8K2, 5%, 
1K, 5%, 
6R8, 5%, 


LAK. oy 
LOK 42% 

PTC, 
IMD 


3 diay. 


%, 1/3W, Metal Film 

%, 1/3W, Metal Film 

1/2W, Carbon Film 

5%, 1/6W, Carbon Film 

/50V, Max 115V. 

5%, 1/6W, Carbon Film 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/3W, Metal Film 
5%, 1/10W, Metalized Glas 

"Chip" Jumper A 

1/16W, Metalized Gined. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film 
3, 1/6W, Carbon Film 
%, 1/3W, Metal Film. 
3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film 

3/5W, Metal Film. 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
3, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. - 

, 1/16W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 

ie 1/6W, Carbon Film. 

3, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 2 1/2W, Metal Film. 
1/2W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

1/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 
1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 

, 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

144V. 

1/2W, MeEsised: Giges. 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


220 ohm, 
NIC, 
270 ohm, 
1K2, 5%, 
4R7, 5%, 
330K, 5% 
100 ohm, 
56K, 5%, 
1K, 5%, 
OR1, 5%, 
OR33, 5% 
Zero ohm, 
471K, er 
10K, 5%, 
AK7, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K5, 5%, 
82K, 1%, 
4AK7, 1%, 
270K, 5% 
15K, 5%, 
10K, 5%, 
1K, 5% 
100 ohm, 
12K, 5%, 
5K6, 5%, 
330 ohm, 
2K2, 5%, 


4R7, 


20%, 1/2W, Carbon Film 
20%, 3W1. 

53, 1/6U, Carbon ere 

1/10W, Metalized Glass 

1/6W, Carbon Film. ‘ 

, 1/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 

, 3/5W, Metal Film. 

"Chip" Jumper 
1/10W, Metalized elas 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 

%, 1/10W, Metalized Gias 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 

, 1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 


2306 
2306 
S198 
3198 
Zo Le 
3198. 
S198 
Bi 98 
Zo l2 
S198 
So h98. 
S198 
S108 
S198 
2306 
B98. 
S198 
S198 
5198 
S198 
Sh 98. 
S198 
S108 
S198 
2306 
2312 
S198 
Zeal 
S198 
3198 
S198. 
S198 
Bi OS 
Wes 
3198 
S198. 
S198 
Zole 
Zolk2 
2312 
2312 
vas ales 
3198 
S198 
S198 
2120 
2512 
2312 
S198 
S198 
2306 
3198 
8198 
2306 
2306 
8 b98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
2122 
2322 
2422 
S198 
2122 
S198. 
S198 
S198 
S198 
2306 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
B1 98 
2300 
S98 
3198. 
Zale 
2o22 
Zo2e 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198. 


204 
204 
013 
O11 
393 
O11 
O12 
O11 
915 
O11 
O11 
O11 
O11 
O1t 
204 
O21. 
O21 
O21 
Or 
O11 
O11 
O11 
O11 
Or 
204 
915 
O11 
915 
O12 
O11 
012 
O11 
O11 
> lees) 
Ott 
O11 
O21 
915 
lees) 
215 
Wes) 
915 
O11 
O11 
O21 
101 
915 
915 
Os 
012 
207 
O11 
O21 
204 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
663 
242 
549 
O13 
ble 
O11 
O21 
O11 
O21 
204 
O21. 
O21 
012 
012 
O21 
O21. 
O21 
O21 
204 
O21 
O21 
915 
734 
730 
O21 
O21. 
O21 
O11 
O21 
O21 
012 
O21 


03108 
03108 
01520 
03390 
L3o07 
03390 
03310 
03330 
18203 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
15102 
01020 
12002 
26880 
01020 
ALS30 
03920 
03390 
12703 
O22 10 
03320 
34740 
14708 
14708 
T2208 
12202 
2202 
01510 
OLS 10 
32720 
74158 
L203 
11003 
03920 
32290 
03478 
08220 
ot020 
03688 
03478 
32230 
31040 
31040 
312.30 
51030 
00019 
LSS 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
OS 10 LE 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
32030 
54720 
03222 
54710 
SLSZ0 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
51230 
52020 
13310 
52220 


27LT621L/17 (continued) 


3569 
3580 
3594 
bs Ross) 
3596 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
pols 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
S62 h 
3628 
36.30 
3632 
3636 
3638 
2639 
3640 
3801 
3802 
3810 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
381'9 
3820 
BOA L 
Boaz 
3831 
poe 
35.33 
SOS 
3839 
3843 
390d. 
3902 
3903 
3904 
S905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4101 
4102 
4104 
4128 
4209 
4216 
4388 
4401 
4402 
4430 
4604 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4812 
4814 
4826 
4830 
4831 
4835 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


5K6, 
47K, 
330 


Qo 
Oo; 
5%, 
ohm, 


220K; D3, 
220K): D8, 


100 
100 
AKT, 
2K2, 
2K2, 
470 
1K, 
8K2, 
100 
6K8, 
470 
AKT, 
100 
100 
AKT, 
AKT, 
10K, 
2K2, 
Zero 
1K, 
75 0 
Zero 
8K2, 
220 
1K, 
75 0 


ohm, 
ohm, 
Qo 
Oo; 
5%, 
po 
Oo; 
ohm, 
5%, 1 
5%, 
ohm, 
po 
or 
ohm, 
po 
or 
ohm, 
ohm, 


2g 

Oo; 

2 

or 

2g 

or 

2 

Oo; 
ohm, 
S, 1 

hm, 
ohm, 

5%, 

ohm, 
S, 1 


hm, 


100K; S%, 
100K, 5%, 
LOOK pe Sy 
100K, 5%, 
LOOK Say 
LOOK; 5%, 
100K, 5%, 
LOOK Say 


75 0 
ATK, 
100 

100 

100 

100 

2K2, 
1K, 

3K3, 
3K3, 
10K, 
3K3, 
10K, 
8K2, 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


Safety Part 


hm, 
5%, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
5%, 
S, 1 


fe) 
Or 


Sy 
Sy 
Sy 
Sy 
5%, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


Be 


1/10W, Metalized Glass 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
%, 1/10W, Metalized Glas 3198 


1/10W, Metalized Glass. 3198 
1/10W, Metalized Glass. 3198 
5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/6W, Carbon Film. 3198 
1/6W, Carbon Film. 3198 
5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
/6W, Carbon Film . 3198 
1/6W, Carbon Film. ... 3198 
5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1/6W, Carbon Film. ... 3198 
5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
"Chip* Jumper a «. a" « 3198 
/10W, Metalized Glass. 3198 


%, 1/16W, Metalized Glass 3198 


"Chip" Jumper we ae OL98 
1/6W, Carbon Film. . .. 3198 
%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
/16W, Metalized Glass. 3198 


%, 1/16W, Metalized Glass 3198 


1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 


%, 1/16W, Metalized Glass 3198 


1/16W, Metalized Glass 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 

1/16W, Metalized Glass 3198 

/16W, Metalized Glass. 3198 

1/16W, Metalized Glass 3198 

1/16W, Metalized Glass 3198 

1/16W, Metalized Glass 3198 

1/16W, Metalized Glass 3198 

1/16W, Metalized Glass 3198 

1/16W, Metalized Glass 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 


sure to use exact replacement 


O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
COLL 
Ot 
O21 
OLT 
O11 
O11 
epmar 
O11 
O21: 
O11 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21, 
021 
O21 
021 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
Ott. 
O11 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
021 
O21 
O21, 
O21 
O21 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 


20620 
54730 
533.10 
52240 
52240 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
S101) 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
20030 
51020 
1590 
90030 
08220 
322.10 
31020 
31590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
371590 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
31020 
83320 
33320 
31030 
33320 
31030 
36220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90:03 0 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90030 
90020 
9003 0 
20030 
90020 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90030 
90030 


part. 


4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
SLOLORE 
5002 
5201 
2202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
SoU. 
5520 
Doe t 
5560 
spououl 
55:02 
5564 
5602 
5603 
5604 
eto ak 
3832 
DOs. 
38335 
6001 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6464 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6923 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 


Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
2Z7u, 10% . 
Coil, 820n, 10%. 
Coil, 6u8, 5%. 
Wire Jumper. 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 
Wire Jumper. 
Coil, 10u, 5%. 
Coil, 22u. 

Coil, 3u9, 10% 
Coil, 1mH, 10% 
Transformer, LOT 
Coil, 22u, 10% 
Fixed, Inductor, 
Coil, 25u. 
Transformer, 
Coil, Choke. 
Coil, 6u8, 20% 

Coil, 3u3, 10% 

Coil, 47u, 10% 

Mains Filter ane ae 
Transformer, SS39009-04. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 
Fixed, Inductor, 100MHz, 
Coil, 27u, 5%. 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 
Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 6u8, 5%. 
Coil, 6u8, 5%. 
Coil, 6u8, 5%. 
Coil, 12u, 10% Sus 
Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 . 
Diode, Signal, BAV21 .... 
Res, 1K, 1%, 3/5W, Metal Fil 
Zener Diode, 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Rect, BY228/24. 

Diode, Rect, RGP30J-L7004. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Rect, BYV95C. 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Rect, BYV95C. 

Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Rect, EGP20DL-5100. : 
Diode, Bridge Rect, GBU6JL—-7002. 
Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Signal, 1N4148. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 

Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV70 


"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


100MHz, 80 ohm. 
100MHz, 80 ohm. 
100MHz, 80 ohm. 


100MHz, 80 ohm. 


Signal Driver, 


SUR. 
SOR: 
5OR. 
SOR: 


100MHz, 
100MHz, 


SC10015-00 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
a h98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
2422 
2422 
S198 
2422 
S198 
8198 
ZaLZ 
2422 
3128 
S198 
3198 
Z4A22 
2422 
2422 
S198 
3198 
A4a22 
S198 
S98 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
Sh98 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198. 
2512 
3198 
S198 
S198 
93.31 
S198 
9340 
9338 
2351. 
3198 
S198 
8198 
S198 
3198 
935) 
S198 
S108 
S198 
O35 
3198 
220°0 
9322 
9335 
D322 
9322 
2339 
S198 
5198 
3198 
3198. 
9331 
8198 
9340 
9322 
3193. 
933 1. 


O21 
021 
021 
021 
021 
O21 
021 
021 
021 
021 
O21 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
Doo 
018 
oS. 
018 
018 
ESTs) 
931. 
138 
018 
018 
Doo 
549 
5S. 
018 
018 
Doe 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
915 
010 
020 
010 
668 
010 
Dog 
617 
aay av 
010 
010 
010 
010 
010 
001 
010 
010 
010 
ae 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
Sr ers) 
164 
010 
849 


90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22490 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97233 
97323 
71020 
02574 
12290 
90020 
910.28 
02465 
S102) 
76880 
23380 
O17 337 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
S12 90 
23390 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
5.090 
10010 
30133 
10620 
oO 2 
60682 
80133 
10630 
10070 
10070 
10630 
10630 
SO133 
10620 
21590 
25680 
80133 
PRES oo 18) 
80133 
42682 
90133 
42682 
08667 
90133 
10010 
10120 
10120 
52290 
aL 33 
51090 
ee Beas | 
42682 
10630 
LOZ 


27LT621L/17 (continued) 


6566 
6569 
6570 
6580 
6831 
6901 
6904 
7101 
7200 
7201 
7204 
1205 
7330 
7400 
T441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
yecnes 
7520 
ioe. 
7322 
7540 
7541 
7542 
7560 
TS61 
7580 
7602 
7606 
7802 
T8314. 
7901 
9001 
9104 
gie3 
9124 
epilees: 
ol gil 
O13 
9181 
S182 
9183 
91:92 
g193 
OS A 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
99501 
25:02 
9506 
Gove 
9510 
9511 
952 
9913 
9514 
9915 
9516 
gO LB 
9920 
Ore. 
9922 


Ss. = 


Diode, Signal, 
Diode, Signal, 


Zener Diode, 


Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Res, Zero ohm, 
Res, Zero ohm, 


Transistor, 


1N4148. 
BAS316. 


6.8 “VOLE. 


NPN, 


BAS316. 

ENG TAB oe Bess 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


BC847B (COL) 


ie, . TOAISSSH/ NL Sas ow a Se +2 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


IC, TDA6107JF/N3 


NPN, 
PNP, 
PNP, 


Power FET, IR. 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


IC, TDA8359J/N2. 


Transistor, 
Transistor, 


PNP, 
PNP, 
NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 


NPN, 
NPN, 


Optical Coupler, 


IC, TEA1507P/N1. 


BC847B (COL) 
BC857B (COL) 
BC857B (COL) 


BC857B (COL) 
BC557B (COL) 
BU4508DxX. 


BC33 1-25 (COL) 


PDTC1432T 


BGSZ7=25 (COL) 


BD135 
BD135 
TCETILO3 (G) 


Power FET, FOQPF9N5O. 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
IC, LE33CZ 
Transistor, 
Transistor, 


IC, M24C16-WBN6. 


Transistor, 


NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 


NPN, 


PNP, 


NPN, 


IC, HEF4053BT. 


IC MSP3425G—-PO-B8-V3 


IC, AN7522N 


Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 


Safety Part 


PH 


BC847B (COL) 
BC547B (COL) 
PDTC114ET 
BC857B (COL) 
PDTC1432T 
BC857B (COL) 


PDTC1432T 


(MIAS) L 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
4835 
3198 
31:98 
3198 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
93 ae. 
2252 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
D322 
9340 
3198 
ee a 
9340 
9333 
P3227 
9322 
S138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
010 
020 
010 
010 
021 
021 
010 
310 
010 
010 
010 
Tis 
023 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
204 
020 
020 
140 
673 
Led 
010 
020 
S10 
010 
106 
547 
010 
147 
547 
129 
187 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10010 
10630 
56880 
10630 
10010 
90020 
90020 
42030 
57626 
42030 
42150 
42150 
Si LIZ 
35687 
42150 
40110 
O 227 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
LOO8.7 
42030 
40030 
10215 
42150 
11676 
00215 
42150 
25682 
00215 
60653 
89682 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9524 
9528 
2350 
2611 
9612 
9613 
9614 
9615 
36.18 
9619 
9622 
9623 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
2634 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9647 
9648 
9650 
2652 
9654 
9600 
9656 
9657 
9658 
Spee) 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
967 1 
9672 
9674 
2675 
9676 
9678 
9679 
9680 
JOG os 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
969.1. 
9694 
9695 
96971 
9698 
9699 
9821 
96.22 
9825 
9828 
9829 
2931 
9832 
9837 
9838 
9339 
9846 
9847 
9849 
9851 
9856 
9858 
9859 
9860 
9862 
9864 
9865 
9867 
9868 
9869 
9873 
9874 
98:75 


Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 


036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
22430 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


27LT621L/17 (continued) 


9877 Wire Jumper. 3198 
9901 Wire Jumper. S198 
9902 Wire Jumper. 3193 
9903 Wire Jumper. 3198 
9904 Wire Jumper. 3198 
9905 Wire Jumper. 3198 
9911 Wire Jumper. 3198 
9913 Wire Jumper. 3193 
9914 Wire Jumper. 3198 
9915 Wire Jumper. 3198 
9991 Wire Jumper. 3L99 
9996 Wire Jumper. 3198 
9998 Wire Jumper. ......... 3198 
CBA SP/LS Module (Vertical) (ITV). 3139 
CBA Main Chassis Assembly. 3139 
Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 
DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 
S 0211 2 Pin Connector. 2422 
S 0212 2 Pin Connector. 2422 
0214 5 Pin Connector. 2422 
1606 Tact Switch. gS Abang! en bn Al A wie 2422 
2691 Cap, 220u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
2692 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2693 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2694 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2695 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2698 Cap, 100n, 10%, 50v, Polyester 3198 
S 3500 Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
S 3501 Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
3685 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3691 Res, 330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3693 Res, 220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
6691 LED, LTL-10234WHCR : 9322 
6692 IR Receiver, TSOP1836UH3V. 9322 
9001 Wire Jumper. 3198 
9002 Wire Jumper. ae Mb aa yb ates as 3198 
CBA Front Interface Panel Assembly 3139 
ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 
Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 
0232 Headphone Jack 2422 
0250 A/V Jack 2422 
0251 6 Pin Connector. 2422 
0254 5 Pin Connector. 2422 
0255 4 Pin Connector. ...... 2422 
2171 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2172 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2173 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2174 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2176 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2177 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2178 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2179 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
3150 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3151 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 3198 
3152 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3153 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon... . 3198 
3156 Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3157 Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
4817 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4819 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4821 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4822 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
6161 Zener Diode, 6.8 volt. er 3198 
9151 Wire Jumper. 3198 


S = Safety Part Be 


sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
Lad 
188 


025 
025 
025 
128 
025 
023 
023 
023 
0238 
014 
242 
242 
O11 
O11 
Ont 
185 
127 
036 
036 
da pa 


026 
026 
025 
025 
025 
017 
017 
Caley, 
017 
016 
025 
016 
025 
O21 
O11 
O21 
O11 
021 
Q21 
G24: 
O21 
O21 
021 
010 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
27374 
04101 


16268 
LOS 59 
06353 
02742 
32210 
04730 
04730 
04730 
04730 
01040 
13355 
T3359 
05610 
03310 
02210 
69682 
54667 
90010 
90010 
2621.1 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
33310 
33510 
33310 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
31210 
90030 
90030 
90020 
90020 
26880 
90010 


part. 


os 
9153 
9170 
CBA 


Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. ...... 
Side Jack Panel Assembly 


Subwoofer Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 


0215 
tA Oi. 
1092 
ES 
1094 
3088 
3089 
S091 
SUZ 
3093 
3094 
30935 
3096 
4092 
6092 
CBA 


Top Control Panel Parts 

3 Pin Connector. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. Bimigg We Od ahs 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, 560 ohm, 5%, 
Res, 390 ohm, 5%, 
Res, 560 ohm, 5%, 
Res, 390 ohm, 5%, 
Res, 3K3, 5%, 

Res, 1K5, 5%, 

Res, Zero ohm, 
Diode, Signal. 
Top Control Panel. 


"Chip" Jumper 


Cabinet & Accessory Parts 


S ACOL1 
ACO03 
ACO5 
ACO08 

S ACO9 

S AC12 
AC13 
AC15 
AC19 
AC20 
AC20A 
AC20C 
AC20D 
AC20F 
AC20G 
AC20H 


Cabinet & Accessory Parts 

AC Cord. onl Wl ae? Feige ue 
Anode Lead Spacer (3 Used) 
Cabinet Back 

Chassis Tray An 

CRT, A68QCU754X73 (N) 
Deqaussi ng Coll se a oF oa a 8 
Front Interface Panel Bracket. 
Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
Side Jack Panel Bracket. 
Cabinet Front Assembly 
Cabinet Front. ‘ 

Light Guide. 

Nameplate. 

Power Button Cover 

Power Button Shaft af 
Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 


AC20J1 Top Control Bracket. 
AC20J3 Top Control Cover. 
AC20J4 Top Control Rubber 


Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glas 
Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


S198 
3198 
a1 98 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
S198 
3198 
S198 
5198 
3198 
2198 
S198 
S198 
Sie. 
9340 
3139 


3135 
ss a) 
3130 
i oles 2c 
9301 
2422 
21539 
31.39 
S130 
SZ. 
S139 
31:39 
SLL 
S139 
3139 
S139 
2139 
S130 
S139 


036 
036 
036 
187 


025 
IAS 
128 
L28 
Ls 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
453 
eo 


010 
014 
124 
124 
925 
549 
124 
124 
124 
23:1 
177 
124 
250 
124 
124 
Las 
124 
124 
124 


90010 
90010 
90010 
15141 


O91 97. 
02742 
02742 
02742 
02742 
90030 
90030 
30/010 
33910 
S20 LO 
33910 
33320 
31920 
90030 
O15 
TO2 51. 


07161 
04471 
41812 
P1320 
60527 
43967 
32891. 
S122 
37061 
A922 
62041 
33811 
00571 
bac youn 
SA12 1. 
76071 
33941 
S113 1 
B0391 


27MS3404/17 -— Manual no. 


Main Chassis Parts 
Main Chassis Parts 


7638 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2A 2A 
2422 
2422 
2422 
2422 
by Bll 
2422 
2422 
ZALZ 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
ZA Z 
2422 
Si38 
SLs 
31:98 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
3138 
SOS 
3198 
2238 
3198 
S198 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
31:98 
3198 
3198 
S138 
SOS 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
3138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
2222 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 


0211 2 Pin Connector. 
0212 2 Pin Connector. 
0219 6 Pin Connector. 
0220 5 Pin Connector. 
0221 2 Pin Connector. 
0222 2 Pin Connector. 
0223 A/V Jack 
0225 SVHS Jack. 
0229 3 Pin Connector. 
0243 6 Pin Connector. 
0244 5 Pin Connector. 
0245 6 Pin Connector. 
0246 5 Pin Connector. 

S 0254 9 Pin CRT Socket 
0267 3 Pin Connector. 
0269 Jack ge te tg 

S 1000 Tuner, V+U PLL 
1002 SAW Filter, 45.75MHz 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 

S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. 

S.1515 Relay, 5 Amp, 12V. 
16007 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2008 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
2009 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. у 
2101 Сар, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2102 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2103 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2104 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2105 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2106 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2111 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2112 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2113 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2121 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2122 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2123 Сар, 222; +80/-20%, 10v, Ceramic 
2124 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2125 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2131 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2132 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2133 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2134 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2135 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2136 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2141 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2143 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2150 Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2184 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2187 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2201 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2202 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2203 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2204 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2208 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2209 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
2210 Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2211 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2213 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2214 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2215 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. А 
2216 Сар, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
2217 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. қ 
2219 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2220 Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester 
2221 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2226 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 
2227 Сар, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 
2228 Cap, 820p, 5$, 25v, Ceramic. 
2229 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2241 Cap, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 
2242 Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2243 Cap, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. Bh 2. ee 
2244 Cap, 100n, 5%, 63v, Metalized Polyester 
2245 Сар; 220n, %80/-20%, 16v, Ceramic. 
2247 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
2248 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2249 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2250 Сар, 242, 20$, 50v, Electrolytic 
5 = Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
020 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
017 
014 
017 
016 
017 
016 
025 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 


16269 
16375 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
00725 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
05182 
90141 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
00725 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
32290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31010 
34720 
38210 
51090 
31520 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
52280 


part. 


2252 
2253 
2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2462 
2463 


2463 
2465 
2465 


2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2915 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2802 
2903 
2810 
2813 


Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
5445 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
with 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


%, 25v, Ceramic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
100n, 10$, 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 


205, 
105, 


250v, Electrolytic. 
500v, Ceramic 

5$, 50v, Ceramic. 

10$, 2000v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 1000v, Ceramic 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
330p, 5$, 50v, Ceramic. A 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
15n, 10$, 50v, Polyester. 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470n, 5%, 250v, 
100v, Electrolytic. 
500v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
330n, 10$, 250v, MPP. 

Inf, 10$, 2000v, 
(JFO501-21835) Layer Wound. 
680p, 10$, 2000v, Ceramic 
$, 1600v, Polypropylene 
1600v, 
0501-21835) 
$, 50v, Polyester 
$, 63v, 
63v, 


205, 
105, 
55, 


2u2, 
680p, 
100p, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 

Electrolytic 

500v, Ceramic. 

, 250v, Polyester 

, 250v, Electrolytic. 
16“, Electrolytic. 

50v, Electrolytic 

16у, Electrolytic 

$, l6v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 

470n, 20$, 275v, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10$, 1000v, 
10$, 1000v, 
20$, 200v, 
10$, 1000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 

10$, 1000v, Ceramic 
20$, 50v, Ceramic. 

10$, 50v, Ceramic. 
20$, 50v, Electrolytic 
10$, 16у, Ceramic 

10$, 2000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 

10$, 50v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 

10$, 50v, Ceramic. 

10$, 50v, Ceramic. 

680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20$, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 

100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic . 
330n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. А 
470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5$, 50v, Ceramic 

68p, 5$, 50v, Ceramic 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-205$, 16v, Ceramic. 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
Ins; 
10n, 
22u, 
100n, 
1n5, 
470p, 
2n2, 
in, 
10n, 
10n, 


250v, Metalized Poly 


est 


Metalized Polyprop 


Ceramic Only with 


Polypropylene Only 
Layer Wound 


Metalized Polyest 
Metalized Polyeste 


Metalized Polypro 


3198 
3198 
3198 


2222 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 


2022 
2020 
3198 
3198 
2022 


2020 
2020 
2020 


2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 


016 
016 
021 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
025 


333 
021 
019 
016 
333 


558 
558 
301 


375 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
017 
017 


31020 
31020 
90020 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
32210 
03310 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
34790 


00086 
91331 
46810 
01010 
00084 


90487 
90485 
90251 


90156 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
44740 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
32210 
42240 
42240 
22250 
22250 


27MS3404/17 (continued) 


2816 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
SIIS 
3114 
3115 
3116 
3123 
3124 
S125 
3126 
3131 
3132 
3133 
3134 
3135 
3136 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
S158 
3159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3212 
3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 
3232 
3239 


5 = 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


470n, -80/-20$, 
2u2, +80/-20% 
2u2, 20$, 50%, 
2u2, 20$, 50%, 
242, +80/-20%, 
1n8, 10$, 50v, 
150p, 5%, 50v, 
68n, 10%, 50v, 
68n, 10%, 50v, 
150p, 5%, 50v, 
1n8, 10$, 50v, 
2u2, +80/-20% 
100u, 20$, 25v, 
100u, 20$, 25v, 
4u7, 20%, 50%, 
10u, 20%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
4n'7, 10$, 50v, 
22n, 10$, 25v, 
470u, 20$, 16v, 
2u2, 20$, 50%, 
220n, 10$, 50v, 
220n, +80/-20%, 
100n, +80/-20% 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
1000u, 209, 16v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
27n, 10$, 50v, Ceramic. 

1n2, 10$, 50v, Ceramic. 

27n, 10$, 50v, Ceramic. 

1n2, 10$, 50v, Ceramic. 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

330p, 5$, 50v, Ceramic. V. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper ONE 
1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5$, 
150 ohm, 5$, 
220K, 5$, 
75 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
75 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
75 ohm, 5$, 


10v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 

10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. ; 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

100 ohm, У 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


1К, 5$, 1/6W, Carbon Film i 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
150K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1K5, KL 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
1K2, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 


390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, У 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, $, 
68 ohm, 5$, 
470 ohm, $, 
560 ohm, 5$, 
330K, 5$, 
82K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, % 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 


100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 


100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
2238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 


44740 
22250 
52280 
52280 
22250 
15626 
31510 
06830 
06830 
31510 
15626 
22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
31030 
31030 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
32220 
01010 


part. 


3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3251 
3256 
3251 
3258 
3259 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 


3452 
3453 
3454 


3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 


Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


h 5445 


Res, 
Res, 
Res, 
5445 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1$, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
680K, 55, 
33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100K, 5%, 
470K, %, 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 
Zero ohm, "Chip" Jumper ai 
1M, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 58, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film. 
5K6, 1%, 
(JF0501-21835) Layer Wound. 
10K, 1$, 3/5W, Metal Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1$, 
(JF0501-21835) 
3K9, 1%, 
6R8, 5%, 
1K, 5%, 


Layer Wound. 
3/5W, Metal Film 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 

15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 55, 
3R3; 1%, 
ЗЕЗ, 1%, 
ЗЕЗ, 1%, 
2К2, $, 3/5W, 
2K2, %, 3/5W, 
150 ohm, il 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
2K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
1R5, 5$, 1/4W, Carbon Film. 
12K, 1$, 3/5W, Metal Film 

12K, 1$, 3/5W, Metal Film 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5$, 1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 


3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
3M3, 4 1/2W, Metalized Glass. 
PTC, 3 ohm, 144V. 

1M5, 5%, 1/2W, Metai med. Glass. 
220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 4R7, 20%, 3W1. 

270 ohm, 5% 1/6W, Carbon Film. 
1K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%, 
100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 

0R33, 5%, 3/5W, Metal Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


3/5W, Metal Film Only wit 


3/5W, Metal Film Only with 


1/10W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2306 


2312 
2312 
3198 


2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
31:98 
3198 
2122 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2122 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
011 
704 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 


915 
9T3 
011 


915 
915 
012 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
21:5 
21.5 
915 
215 
011 
011 
021 
101 
215 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 


32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
36840 
33330 
08210 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 


15602 
11003 
01020 


12002 
13902 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11203 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
32230 
31040 
31040 
31230 
51030 
13335 
13335 
00019 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 


27MS3404/17 (continued) 


3529 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
35310 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3531 Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3532 Res, 2K2, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
3541 Res, 470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3542 Res, 1K5, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3543 Res, 82K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
3544 Res, 4K7, ir 1/8W, Metalized Glass. 2322 
3545 Res, 270K, 5$, 1/8W, Metalized Glass 2322 
3548 Res, 15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3552 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3557 Res, 1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3561 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3562 Res, 12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3563 Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3565 Res, 330 ohm, 5$, 1W, Metal Film 3198 
3566 Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3569 Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3580 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3594 Res, 330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3595 Res, 220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3596 Res, 220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3601 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3603 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3604 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3605 Res, 4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3606 Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3607 Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3608 Res, 470 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3609 Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3610 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3611 Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3618 Res, 6K8, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3622 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper я 3198 
3623 Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3624 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3625 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3626 Res, 4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3627 Res, 4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3628 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3630 Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3632 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper A 3198 
3634 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3635 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3636 Res, 1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3638 Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3639 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
3640 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3681 Res, 180 ohm, 1$, 1/8W, Metalized 61558 2322 
3682 Res, 270 ohm, 1$, 1/8W, Metalized Glass 2322 
3683 Res, 390 ohm, 1$, 1/8W, Metalized Glass 2322 
3684 Res, 390 ohm, 1$, 1/8W, Metalized Glass 2322 
3686 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper A 3198 
3687 Res, 75 ohm, 1$, 1/8W, Metalized Glass 2322 
3688 Res, 68 ohm, 1$, 1/8W, Metalized Glass 2322 
3689 Res, 2K7, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
3691 Res, 330 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3693 Res, 220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3694 Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3801 Res, 220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3802 Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3810 Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3814 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3815 Res, 100K, i 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3816 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3817 Res, 100K, au 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3818 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3819 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3820 Res, 100K, i 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3821 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3822 Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3861 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3862 Res, 15K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3863 Res, 1К2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3864 Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3865 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3866 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3867 Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3891 Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3893 Res, 330 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3894 Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3896 Res, 330 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3901 Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3902 Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3903 Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3904 Res, 10K, и 1/16W, Metalized Glass 3198 
3905 Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3906 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3907 Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4001 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4122 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
5 = Safety Part Be sure to use exact replacement 


021 
021 
021 
204 
021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
734 
734 
734 
734 
021 
734 
734 
734 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
51230 
55620 
13310 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
90030 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
34710 
90030 
01010 
01010 
51020 
37590 
90030 
08220 
61801 
62701 
63901 
63901 
90030 
67509 
66809 
62702 
33310 
32210 
34720 
32210 
31020 
37590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
31040 
31530 
31220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31010 
33310 
31010 
33310 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 


part. 


4123 
4127 
4214 
4216 
4341 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5342 
5445 


5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
О Tu LOS = „. 

Coil, 820n, 10%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Wire Jumper. A а Soh den e e 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5$. 

Coil, 22u. МИ ИД Е RET 
Transformer, LOT (JF0501-21835) Layer W 
ound T" 
Transformer, LOT (1342.0043B). 
Coil, 33u, 10% г де ӨР Usi. e d 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 42u. еллеж e VM Жы» UV g 
Transformer, Signal Driver, SC10027-00 
Coil, 903, 20% 

Coil, 3u3, 10% 

Coil, 39u, 10% 

Mains Filter ЕС 
Transformer, 5539009-04. A 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u, 5%. о. TOL Sa 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil; Sub, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, Lou; Sbs се а 4 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
2422 


2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 


531 
531 
018 
018 
535 
531 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 


90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 


02611 
02506 
73390 
90020 
94865 
02478 
73380 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 


27MS3404/17 (continued) 


6335 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6691 
6692 
6901 
6904 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7802 
7861 
7891 
7892 
7901 
9001 
9101 
9102 
9103 
9104 
9123 
9171 
9173 
2175 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9184 
9192 


Сұ, = 


Safety Part 


Diode, Signal, BAV21 

Zener Diode, 10 volt 
Diode, Signal, 1N4148. 
Zener Diode, 6.2 volt. 
Diode, Signal, BAV99 
Diode, Rect, BY228/24. 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, ВАУ70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 

LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. gr mt NO ве 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9577H/N1/AI/1130. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 Eo en djo S 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC143Z2T 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


IC, TDA8359J/N2. Lo 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, ТСЕТ1103 (С) 
IC, TEA1507P/N1. i te a 
Power FET, FQPF9N50. . ... 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC547B (COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
ІС, L78L33ACZ. Sc оқ Лер 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
IC, М24С08-МВМ6. 

IC, HEF4053BT. 

IC, TDASS5SH/VIA а xo w ou 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9335 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
2335 
9322 
2339 
9322 
9322 
9335 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9333 
9352 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
020 
010 
668 
010 
559 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
001 
010 
010 
010 
177 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
555 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
185 
127 
021 
021 
010 
010 
010 
731 
010 
010 
010 
713 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
729 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10070 
51090 
10010 
30138 
10620 
50112 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
80133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
80133 
42682 
90133 
42682 
08667 
90133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
69682 
54667 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
51557 
42030 
42150 
42150 
37112 
42150 
40110 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
96112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
60653 
19557 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9193 
9311 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9511 
9512 
9513 
9514 
95153 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
9637 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9651 
9652 
9654 
9655 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671 
9672 
9674 
9675 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31524 
9528 
9530 
9614. 
9612 
9613 
9614 
9615 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
2629 
9631 
9632 
9633 
963-7 
2638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9651 
9652 
9654 
SEES) 
9657 
9658 
96:99 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
oe 
9642 
9674 
9675 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
221090 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 


27MS3404/17 (continued) 


9676 Wire Jumper. 3L96 036 
9678 Coat, 22u;, 10% S196" 013 
9679 Wire Jumper. 3198036 
9680 Wire Jumper. S198: 036 
9681 Wire Jumper. 3198 036 
9685 Wire Jumper. 3196036 
9686 Wire Jumper. 3198 036 
9687 Wire Jumper. 3198036 
9688 Wire Jumper. S198: 036 
9689 Wire Jumper. 3198 036 
9690 Wire Jumper. 3L98 036 
9691 Wire Jumper. 3198 036 
9694 Wire Jumper. 31980236 
9695 Wire Jumper. S198. 036 
9697 Wire Jumper. 3198 036 
9698 Wire Jumper. 3L96 036 
9699 Wire Jumper. 3198 036 
9821 Wire Jumper. 3198 036 
9822 Wire Jumper. 3198 036 
9825 Wire Jumper. 3198 036 
9828 Wire Jumper. 3196036 
9829 Wire Jumper. 3198 036 
9834 Wire Jumper. 31980236 
YoS2 Wire Jumper. S198: 036 
9837 Wire Jumper. 3198 036 
9838 Wire Jumper. 3196036 
9839 Wire Jumper. 3198 036 
9846 Wire Jumper. 3198036 
9847 Wire Jumper. 3198 036 
9849 Wire Jumper. 3198 036 
9850 Wire Jumper. 31986: :036 
9851 Wire Jumper. 3198 036 
98.02 Wire Jumper. 31980236 
9853 Wire Jumper. S198. 036 
9856 Wire Jumper. 3198 036 
9860 Wire Jumper. 3196036 
9861 Wire Jumper. 3198 036 
9862 Wire Jumper. 31980236 
9864 Wire Jumper. S198. 036 
9865 Wire Jumper. 3198 036 
9868 Wire Jumper. 3196036 
9571S Wire Jumper. 3198 036 
9874 Wire Jumper. 3198 036 
oe Es) Wire Jumper. S198: 036 
9877 Wire Jumper. 3198 036 
9891 Wire Jumper. 3196036 
9892 Wire Jumper. 3198 036 
9901 Wire Jumper. 3198036 
9902 Wire Jumper. S198: 036 
9903 Wire Jumper. 3198 036 
9904 Wire Jumper. 3198: :036 
9905 Wire Jumper. 3198 036 
9911 Wire Jumper. 3198 036 
9913 Wire Jumper. S198. 036 
9914 Wire Jumper. 3198 036 
GO1.5 Wire Jumper. 3196036 
9918 Wire Jumper. 3198 036 
999 Wire Jumper. 3198036 
9996 Wire Jumper. S198. 036 
9998 Wire Jumper. 3198 036 
CBA Main Chassis Cees 3139: 187 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 
Side Jack Panel Parts 
S = 


90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
L508. 


saretgersack Papel feet Bo use exact replacement part. 


0232 
0250 
0251 
0254 
0255 
1810 
16 Lek 
ZL71 
21.72 
Pa 
2174 
2176 
2177 
21-78 
2179 
2180 
2181. 
2802 
S150 
SL 
SLo2 
as Ne) 
SLo6 
epbe ry) 
3814 
361.5 
3816 
381) 
3818 
3619 
3820 
S624. 
4820 
4823 
4824 
6161 
1802 
9150 
elbow 
91.52 
9453 
9154 
9155 
94. FO 
CBA 


Headphone Jack 
A/V Jack 

Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 


6 Pin 
5 Pin 
4 Pin 
3 Pin 
3 Pin 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Zener 


Connector. 


10%, 
10%, 


330p, 
330p, 
330p, 10%, 
330p, 10%, 
470p, 5%, 
10u, 20%, 
470p, 5%, 
10u, 20%, 
2u2, +80/ 
2u2, +80/ 
220n, +80/ 
471K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 


120 ohm, 3:3; 
120° Hit See5 


100K, 5%, 
100K, ay 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, e? 
100K, 5%, 
100K, ay 
100K, 5%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Diode, 6. 


IC, HEF4053BT. 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Side 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jack Panel 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


=203; 
-20% 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 
1l6v, Cerami 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


-20%, 
%, 1/6W, Carbon 


%, 1/6W, Carbon 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Jumper 

Jumper 

Jumper 


1/16W, 
1/16W, 
1/10W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
WwW Ch ip Ww 
WwW Ch ip Ww 
Ww Ch ip Ww 
8 volt. 


"heb anb iy 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


S ACO1 
AC03 
AcO04 
ACO5 
ACO08 

S ACO9 
AC10 

S AC12 
AC15 
AC17 
AC19 
AC20 
AC20A 
AC20C 
AC20D 
AC20H 


AC Co 


Anode Lead Spacer 
Batteries for Remote Control Teademi tte 


Cabin 
Chass 


rd. 


et Back 
is Tray 


(3 Used) 


CRT, A68AJB82X11 
Customer Control Buttons 


Degau 
Holde 
Owner' 


ssing. Coil. 
r, Degauss 
s Manual 


ing Coil” (4 Used) 


Side Jack Panel Bracket. 
Cabinet Front Assembly 


Cabin 
Laight 
Namep 
Speak 


et Front. 
Guide. 
late. 

er, 


16 ohm, 
REMOTE Remote Control Transmitter, 


5W (2 Used) 


Cc. 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized elas 
1/16W, Metalized Glas 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 


2422 
2422 
2422 
AALe 
2422 
2412 
2412 
2198 
3198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S98. 
S198 
S198 
5198 
S198 
S198. 
S198 
B18 
3198 
SL98 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
9333 
B18 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3141 


iS Gs) 
B13 
o299 
S132 
S130 
930.1: 
S139 
2422 
Sao 
S27. 
S10 
Bie 1 
S130 
S139 
Cae Me 
2422 


RC1112813/1 3139 


026 
026 
025 
025 
025 
020 
020 
017 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
025 
017 
017 
017 
O21 
Ott 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O22. 
O21 
O21 
O21 
O21 
010 
729 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


010 
014 
000 
124 
124 
891 
124 
549 
013 
235 
124 
Zo 4 
138 
124 
050 
264 
238 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
00725 
00725 
33310 
B33 10 
Doo 1L0 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
Za2o0 
222090 
42240 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
S210 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
90030 
90030 
26880 
60653 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
81981 


03831 
04471 
65263 
40513 
21325 
90631 
32701 
45709 
01641 
21741 
40481 
54861 
12621 
B26) 1 
00401 
00371 
05761 


27MS4504/17 -—- Manual no. 7638 


Main Chassis Parts 2330 Cap, 100n, 10%, 250v, Metalized Polyest 
Main Chassis Parts CL: ie of deo Gd ae wo Se BA Re Ee te SS US 2222 (S68 90177 
0211 2 Pin Connector. . ... . -. «© © © «© - 2422 025 16374 2331 Cap, 10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. . . 2020 558 90445 
0212 2 Pin Connector. ........ 6... 2422 025 16375 2340 Cap, 10u,. 20%; 250v, Electrolytic. « . 2020 012 93495 
0214 5 -Pain “Conmecuors. «. <q) Ge ao ee oh ee Sa: SARE 2S 1a? 2341 Cap, -3n3y, 103, 500v,. Ceramic ’...cn «4°» 6196. 019° 43320 
0219 6 Pim “C6Onnector; « a aos. eR 4A we Soe ee “24227025: 12482 2342 Cap, BoUpy 53; -90V,, “CSLAMTGs. a) we a oa .<SEIG- 01605610 
0220 S Pim: Connector.) Se een ke Oe ee 0 SS 2343 Cap; 2n2Z, 10%, 2000v, Ceramic... ... « 2020 55690559 
0221 Po Pam CONMEGEEOPS. Gy v4) i te BY ek ae “APA -025* 15503 2o44 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 21040 
0222 2 Pin Connector. .......... . 2422 025 10646 2345 Cap, 10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic . . 2020 558 90445 
0223 PM Jae. ad Soke eo et ee cd Aa eh nee SAB 6 205236 2401 Cap; 202,203). 50v, Elect rolytie  4°-s.- 2020-021 90552 
0225 SVHS Jack. . ... . eee eee ee) 2422 026 04926 2402 Cap, 4270p, 10%, S00v, ‘Céeranre. sa. « s B3b9S-0L9 44710 
0229 3 Pin Connector. ......... . . 2412 020 00725 2404 Cap, 4/u, 20%, 50v, Electrolytic . « « 3198-025. 54790 
0239 3 Pan “CONNECGHOr.. & <6 -48 ke A XY aoe Aw: “2A22 025. V6382 2405 Capy. 220u,,, 20S,. 25v, Electrolytic. s. 1. 3198 025 32210 
0243 Gu. Pit CONNGCEORr.: @ -ya.5% 2-22 038 04854 2415 Cap, 330p,:' Ss, S0vy, Ceramic «oa. a % 4. 3SL98-016°03310 
0244 5 Pin Connector. ......... . . 2422 025 04853 2441 Cap, lu, .203;,.-50v;, -BISCerolyerGe Se 0-4” 48496. 025° 51080 
0245 6 Pin ‘Connector, » «4-6 & 6 4 « «+ & 2422 025. 04854 ZnS Cap, 47n, +80/-20%, 50v, Ceramic . . . 3198 017 24730 
0246 5 Pin Connector. ......... . . 2422 025 12481 2444 Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. . . . 3198 025 51080 
S 0254 9 Pin CRT Socket . ... 2. 2 1 we e «© )=©6©2422 500 80076 2450 Cap, 47u, 20%, 160v, Electrolytic. + « 2020: 021. 91139 
0267 3 Pin Connector. ......... . . 2412 020 00725 2451 Cap, 22n, 10%, 50v, Polyester. . .. . 3198 014 02230 
0269 Jack ck SS He MLE ee oe oh se, SR SA OP 6 05 82 2402 - Cap, 180p, oe; SOV, Ceramic. «2. £4 4s 21938 01601810 
S 1000 Tuner, V+tU PLL ......... . . . 2422 542 90098 2455 Cap, 47u, 20S, 25; Blectrolytic ~<a 3198-025. 34790 
1002 SAW Wa loern, 45.6 TOMEZ ws wan ot de 2 ee a OA A AA 2457 Cap, 360n, 5%, 250v, Metalized Polyprop 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 ...... . . 2422 549 40807 ylene. bo a we 4 ee ee ke eae a 2022-333) 00163 
S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. ........ . 2422 086 10914 2458 Cap; -2u2, 20%; 100v, Electrolytic: « . 2020 021, 91331 
S 1515 Relay; S Amy: devin. ) edo 4 iat eh oy eae: 12422-1352 07444 2459 Cap, -680p;,. 10%, 500v, “Ceramic: in «< «9» 8196 019 46810 
1660 Crystal, ~ L2MAZ000' waaw eee. Bowe toe ee C4422 5435-01203 2460 Cap, LOUp, “Ss; 20V,, “CORAM: coe es oa SEIS O16-01010 
1811 3 Pin Connector. ......... . . 2412 020 00725 2462 Cap, 330n, 103; 250v,-°MPP. © ow aww x. &- 2022 33300084 
1861 Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 2422 540 98344 S 2463 Cap, ins, 10%, 2000v;. Ceramics. 002.5. 11 2020 5558-90489 
2004 Cap, 47n, 10%, 5O0v, Ceramic. . ... . 3198 024 44730 2464 Cap, 2u2, 5%, 160v, Metalized Polypropy 
2005 Cap, LOmp -20%;--50v,, ELectrolytiet.. a2.. Sige ves 51090 TETAS? | air win a ew A cts ge ce BI tne Vat She Men de Mr Se AO Oa 
2006 Cap, 470u;. 20%; lov, Electrolytic. . < 3198 025:24710 S 2465 Cap, 15n, 5%, 1600v, Polypropylene . . 2020 301 90255 
2007 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 41040 2466 Cap, 15n, 10%, 400v, Polyester . . . . 2222 347 90219 
2008 Cap; ~Lovuy,20s, -2ov,) Blectrolyric. «a2. S298 0255-31010 2468 Cap, 27n, 10%, 400v, Polyester . . . . 2222 347 90232 
2009 Cap; 22H, 10%, 25 - ‘Ceramic. “ocs <s..t a -22Se OL 32230 2471 Cap, 100n, 10%, 50v, Polyester ... . 3198 014 01040 
2101 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 24740 2472 Cap, 150n, 10%, 63v, Metallized Polyeste 2222 365 75154 
2102 Cap, 220; 5%,. 50v,. Ceramic. 2s. se ise 13898. 016, 32290 2473 Cap, 100n, 10%, 63v, Metalized Polyeste 2222 365 75104 
2103 Cap,. 330p,- 10%, S0v, Ceramic < 2 qs 2998°-0L7 33310 2474 Cap, 2nZ; 10s, S0vy Ceramic. «4. % <4 3198-017 02220 
2104 Cap; 3306, LOS, 50v,. Ceramic. & -. ae WiSe-017 33310 2475 Cappy. 2n2;,-109,° S0v, Ceramic. i .4 +s, a 3198. 017 02220 
2105 Cap, Dm, 20%, 50m, Electrolytic -<... 4 3298: 025: 51090 2476 Cap, 4n7, sL0s; S0v,; Ceramic. « « « « 4 3196-017 04720 
2106 Cap, LOU, «203, -5Ov, ELSGCEroOlytiC ws. aa. Sle 025 5090 2480 Cap, 472, 203). -25v, Blectrolyere ~ ans “2020-021 90366 
211A Capp, i 220- Se, SOV; Ceramic: s,s wenn e (3198 016 32290 2481 Cap,-470p, 10%, 500V,-Ceramicer nw: ~«. a a° BL98.019 44710 
2112 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic ..... . 3198 016 32290 2482 Cap, 120n, 5%, 250v, Metalized Polyprop 
2113 Cappy 22p, 5377. 50Vy “Ceramic 2. & a: -4 -a@ Sloe - 016. 32290 VLENS &: <6. 50-6 oe Hee eI Ge, we BS 2 AZZ Te OUST 
2121 Cap 220; 54, SOV, -Ceramie su. ts 2. ae 23298 016-32290 2485 Cap, 4u7,; 20%; 250v; Electrolytic. « « 2020 021. 90856 
2122 Cap, 2350p, 10s,. 50v; Ceramic. «aaa. BSUS O17 33310 2486 Cap, 470u, 20%, 16v; Electrolytic, «-.. 2020 021 91577 
2123 Cap, 22, $60/=208,7 10y;. Caeramic...4 4 igi96 017. 22250 2487 Cap, 47u; 20%, 50v,; Electrolytic «~ «s -2020 021 90854 
2124 Cap,. 2320p, 10%, 50v, Ceramic «<2... "4 2 2998°-0L7 33310 2488 Cap, 1000u, 20%, 1l6v, Electrolytic . . 2020 021 91049 
2125 Cap; 2u2; +607=205;" t0v> Ceramic ..a.6- BE9S-O17 22250 2489 Cap, 470u;y 20%; Lov, Electrolytic... .— 2020 021 91577 
2131 Cap; -330p,, 20S, 50u;. Ceramic. ss ut a PSE OL 23310 2491 Cap, In, 10%, 500v, Ceramic. «4 « « + 3198 019: 41020 
2132 Cap; 2Zues e0/—205, lOve Ceramiers a. Sle 017 22250 S 2500 Cap, 470n, 20%, 275v, Metalized Polypro 
2133 Cap, 3230p, 10%, -50v,- Ceramic «4 a..°2 S98 017 33310 pylene 5 Cae tay RE hs et ie “hse -&. ak Se, 20225-3305 00088 
2134 Cap, -202;,.-+80/=203;, P0v,. Céramic.. ~~ ~ 329s -0L?) 22250 2501 Cap, 2nz; 10s, l00Uv, Ceramics... <4- 319601952220 
2135 Cap, 220, 5%, 50v, Céramic 1 <¢ «4.4 e 3998-016..32290 2502 Cappy 2nz;, 104, 1000V, Ceramics 4. es. 2° 8198) D019 52220 
2136 Cap, 220, ~5S, SOV, Ceramic? fu. ts 4. .t a 829801 6-32290 2503 Cap, 470u, 20%, 200v, Electrolytic . . 2020 024 90647 
2141 Cap; 2306, 10s; 507; Ceramuc s .. tae, BSUS OL] 33310 2505 Cap, 2nZ, 10%,. L000, ‘Ceramic... < 4-4. 3198 01952220 
2143 Cap, L00n, +80/=20%; 25v, Céeramre.. 4 :3196:.023: 41040 2507 Cap, 470p, 10%, 50v, Ceramic .... . 3198 017 04710 
2150 Cap; 150n,. +80/-20%, 16v, Ceramic. « ~ (2238 786 19852 2508 Cap, 470p; 10%, 1000v, Ceramic ... « « 3198. 019 64710 
2184 Cap; 2u2, +$60/—20%,° h0v, Ceramic. «ae Bi9s8-017 22250 So 220 Cap, 2n5, 20%, S0v;, Ceramics 2 .4°2-s, »- 2020554 “90172 
2187 Cap, Zaz; -F80/7=205; 10, Ceramic... ie POS OL 22250 2520 Cap; LOn,. 10s; S0vy; CeramiGeig  « % 4, S198.0L7 01030 
2201 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 41040 2521 Cappy 22u,- 20s) S0v;,  EBlectstolytre +. «°-4” 32196. 025° 52296 
2202 Cap, L0Qne 480/=20%; 25, Ceramic... 4 3196 023: 41040 ZOLe Cap, 200n, 10%, 16v, Ceramic ote. ea 3196. O17 01040 
2203 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 41040 S 2523 Cap, 1n5, 10%, 2000v, Ceramic. . .. . 2020 558 90489 
2204 Cap; L00n;, -+80/-20%;. .25v,.' Ceramic, «6. BF98-023- 41040 2525 Cap, 470p, 10%, 50v, Ceramic .... . 3198 017 04710 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 42240 2527 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . ... . 3198 017 02220 
2208 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 41040 2528 Cap, in, 10%, 50v, Ceramic ..... . 3198 017 01020 
2209 Cap; 4ai,> 20%; -50v, Electrolytic ...°-2 3198 025: 54760 2540 Cap, On, 10%, 30v;; -CSLAMiCir: oe se a EIS OL 01030 
2210 Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. . . . 3198 017 41050 2541 Cap, LOny. 10g, SOV ~ "Ceramic, si «a. & -< &- 3198-012 01030 
2211. Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. . . 3198 017 44740 2560 Cap, 680p, 10%, 1000v, Ceramic . .. . 2020 558 90472 
2213 Cap, 22n,: 10%, 25, ‘Ceramies. fiw a ESE OL 32230 2561 Cap, 100u, 20%, 160v, Electrolytic . . 2020 021 91654 
2214 Cappy 22n;. LOS, 2ovy- Ceramic. 2 a. % aa, BSl9G017 32230 2562 Gap, fn; 10%,:-50V7;,, Ceramic \. «22 « 4° 6198. 019 11020 
2215 Cap, 220 10S; 257, Ceram. oo w-aine @ (S98 UL32230 2263 Cap, 100n, 10%, 50v, Polyester . .. . 3198 014 01040 
2216 Cap, 1000u,- 20%, Lévy, Electrolytic ~ 2. .32998:026..21020 2564 Cap, 2uZ;. 20%, 25v, Electrolytre.. « «2020 02191353 
2217 Cap; 22n, L0S;. 25v-¢ CéFamicwn + «-44. 2 BPOS-Ol7 32230 2567 Cap; 47u, 20%, 25v, Bl@ctrolytre 2+: u1- B198 025..34790 
2219 Cap, 220n, +80/—20%, “Lev, Ceramic. . « 3198: 017-42240 2568 Cap, 2u, 20%, S0v, Electrolytic... «.«. 3198-025 51080 
2220 Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester ... . 3198 014 04740 2580 Cap, 47u, 20%, 1l6v, Electrolytic . .. 3198 028 24790 
2221 Cap, 22n;- 0S; 25y,- Ceramics 4 «a sone BL98 COLT 32230 2581 Cap, -22u, 20%, DOV; Electrolytic. « 3198-025 52290 
2226 Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. .... . 3198 016 31010 2590 Cap, 330n, +80/7-20%. 25v,; Ceéramicy.« «- 2222-910. 193856 
2227 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. .... . 3198 017 34720 2601 Cap, 220n;, #80/—20%; 25v, Ceramics... 3198 023.-22240 
2228 Cap, B20p, 5%). “25v7-. CETEMiGs 1 2. a -B298::016-382710 2602 Cap, 100p,. 5%, S0v,; Ceramic. « 2. « « . 3198 016° 31010 
2229 Cap; LOU, 20%; S50v,/ Eiectrolyties.. as. Sloe 025. 51090 2606 Cap, ny 5%). 25V; Ceramic... «sa Fao 4 43196. 016. 31020 
2241 Cap, ins, LOS; ‘S0v, (Céranre,, oo ca..°e S98 UL? Sl520 2607 Cap, 230, 53; 50v, Ceramic: +s. cals, ~. os .Sb9S-U16: 33390 
2242 Cap, lu, +80/=20%,. L0v, Ceramic. «~ «~ + .31298°017 41050 2608 Cap; lu, -+380/-20%,. 10v, Ceramic... « 4 3198. 017 41050 
2243 Capye 2n2- LOS; SOV; -<C6ramre. 2. «4 u.#, S98: 0132220 2609 Cappy. (23py. Soy SOV, Ceramic. 4.5. 47 iaos, 2 S198, 016 335390 
2244 Cap, 100n, 5%, 63v, Metallized Polyester 2222 370 76104 2611 Cap, tu; -#807=20%, L0v;, Ceramic.» & «. 3Sl9e OL 4i05s0 
2245 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 42240 2612 Cap, "Oop, Sey SOV; Ceramic 4.2 2 (6 4° 4 *3196. 016" 36890 
2247 Cap, 1000u;,. 20%, .16v7, Ebectrolytic:. 2 32198 026 21020 2613 Cap, “680,53; 50vp. ‘CEramLe-i. Gow -s. oe es Sb9S- U6. -36890 
2248 Cap, 22n, 10%, -25v; Ceramic. « <--. . « 3998-017 ,32230 2615 Cap; ny 10s; S0vy> Ceramic « .s: «6 -<« 4- 3196. 017 321020 
2249 Cap; 22n, LOS, e5v, Ceramic. © 4 + ae SF98-017 32230 2618 Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. . . . 3198 017 41050 
2250 Cap, 2u2; 203, S0v, Pbectrolytitce .. 4 3298: 025 "52280 2619 Cap, ay: 807-2065... Lov, Ceramic... & «. Ble “OLT 27050 
2252 Cap, In, 5%, 25, Ceramic. so a Gee B98 016 31020 2802 Cap, 220n, +80/-20%, l6v, Ceramic. . . 3198 017 42240 
2253 Cap, In, 535: 25¥;,. CeramiGn< «4 « wo.“ -S98 016: 317020 2803 Cap, 220n, +80/-20%, l6v, Ceramic. . . 3198 017 42240 
2254 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper... . . 3198 021 90020 2810 Cap; i2u2;.--807-—-20%;;. 10v,-“Ceramic..s.\4- 3196-017 22250 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


27MS4504/17 (continued) 


2813 
2816 
2862 
2864 
26865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2612 
2873 
2874 
2819 
2876 
2671 
2878 
ZO 09 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2692 
2095 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
291-0 
Zo i. 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
2 LOS 
3104 
S.L'OS 
3106 
lea a 
Sle 
2113 
3114 
SL15 
SG 
eae aS, 
3124 
B25 
3126 
oles i 
Bi SZ 
S133 
3134 
S135 
S136 
3141 
3149 
SLO 
3154 
3156 
BLOT 
S158 
2 LOO 
3200 
3201 
B202 
3203 
3204 
3205 
3206 
B20 ') 
3208 
3209 
3212 
32.1.3 
Sy Ay, 
3218 
BLL9 
3220 
Spay al 
S222 
S226 
BL 2 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


2u2, +80/-20%, 
470n, +80/-20% 
2u2, +80/-20%, 
2u2, 20%, 50v, 
2u2, 20%, 50v, 
2u2, +80/-20%, 
1n8, 10%, 50v, 
150p, 535 S0v; 
68n, 10%, 50v, 
68n, 10%, 50v, 
L50p,. ‘5S; S0v, 
1n8, 10%, 50v, 
2u2, +80/-20%, 
100u, 20%, 25v, 
100u, 20%, 25v, 
4u7, 20%, 50v, 
10u, 20%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
An7, 10%, 50v, 
22n, 10%, 25v, 
470u, 20%, l6v, 
2u2, 20%, 50v, 
220n, 10%, 50v, 
220n, +80/-20% 
100n, +80/-20%, 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
27n, 10%, 50v, Ceramic. 

1in2, 10%, 50v, Ceramic. 

27n, 10%, 50v, Ceramic. 

1n2, 10%, 50v, Ceramic. 

10u, 20%, 50v, Electrolytic 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

330p, 5%, 50v, Ceramic. is 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
zero ohm, "Chip" Jumper Re 2a SG 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 
150 ohm, 5%, 
220K, 5%, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 


10v, Ceramic 
10v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. : 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


1K, 5%, 1/6W, Carbon Film . 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

10K, fa 1/6W, Carbon Film. 

1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, > 1/16W, Metalized Glass 
1K2, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 


390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, os 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, Sy 
68 ohm, 5%, 
470 ohm, Sy 
560 ohm, 5%, 
330K, 5%; 
82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, ei 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5%, 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glas 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
31:98 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
L238 
2238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
Zee 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


OLy 
017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
Oct 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
017 
017 
016 
Ge. 
O11 
O21: 
021 
O21 
OL 
O11 
O21, 
O11 
021 
OT: 
O21 
OL 
O11 
O11 
epman 
O11 
OLT 
O11 
O21 
Ot 
O21 
OTL 
021 
OLL 
O21 
O11 
OLL 
O11 
O21 
021 
O11 
OLT 
O21 
O21 
734 
O11 
O11 
O11 
COLL 
opin 
O21 
O21. 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O21 
021 


22200 
44740 
Dee 0 
52280 
52280 
22200 
15626 
Si1510 
06830 
06830 
S1510 
15626 
22290 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
S L030 
31030 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
36220 
01010 
06890 
SLGZ0 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
O15 10 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
51030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
8102 0 
33330 
01020 
322.10 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
32220 


part. 


S239 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
S247 
3248 
3249 
3250 
S251 
325.6 
3251 
3208 
3259 
5331 
3332 
3333 
3334 
353.35 
33:36 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
S472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3504 
3506 
So0"! 
3508 
So10 
So Lo 
3520 
Soe L 
2Oee 
S925 
3524 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
470K, 5%, 1/16W, Metalized Sides. 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100K, 5%, 
A70K, 5%, 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5% 
Zero ohm, 
1M, 5% 


"Chip" Jumper 7 
1/16W, Metalized ise: 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
5K1, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1%, 3/5W, Metal Film. 

6R8, aor 1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 

5%, 1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, "53, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 
470K, S, 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 

150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon mia: 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 

22 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
PTC, 3 ohm, 144V. 

1M5, 5%, 1/2W, Metalived: anise. 
220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 4R7, 20%, 3Wl1. 

270 ohm, 5% 1/6u, Carbon Film. 
1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%; 
100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


iG wae Be 
S198 
S198 
3198 
ZO Le 
8198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
S98 
S198 
S198 
S198 
3198 
3.198. 
2306 
2306 
2306 
S198 
Sb98. 
2222 
a1 98 
S198 
S198 
2312 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198. 
2306 
o19.8 
3198 
S198 
S98 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
2306 
23512 
S198 
Zoe 
Sh Os. 
S198 
S198 
S198 
S198 
2342 
S198 
Bi OS 
Zoli 
2312 
2312 
2312 
2312 
S198 
S198 
SbO8. 
2120 
2512 
Zau2 
S198 
3.193. 
2306 
Bi 98 
S198 
2306 
2306 
S198 
S198 
S198 
S198 
So bOs. 
2AZe 
222 
Z4a22 
S198 
2122 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
3198 


O11 
O21 
O21 
Oier 
704 
O21 
O21 
O21 
Or 
OLL 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
O13 
207 
204 
204 
013 
O11 
9.93 
O11 
O11 
OLT 
ILS 
O11 
O11 
O11 
OLD 
O11 
204 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O11 
Olt 
O11 
204 
915 
O11 
> ales) 
012 
O11 
012 
O11 
OtT 
215 
O11 
O21 
elles) 
215 
215 
915 
915 
O11 
O11 
O21 
101 
915 
lees) 
O11 
012 
207 
O11 
O21 
204 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
663 
242 
549 
013 
GZ 
O11 
O21 
O11 
O21 
204 
O21 


01010 
Be230 
32730 
08210 
63903 
31030 
34740 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03-109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
03310 
03330 
18203 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
S1L0S0 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
0:3 09 
15102 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
03320 
34740 
14708 
14708 
12208 
L2202 
T2202 
01510 
01510 
52720 
74158 
LI203 
11003 
03.920 
32290 
03478 
08220 
S020 
03688 
03478 
e230) 
31040 
31040 
31230 
51030 
00019 
LoS 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
2 03:0 


27MS4504/17 (continued) 


S20 
3526 
3327) 
3528 
3oO20 
3930 
bisye al 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
Biorer 
Boo t 
BS Gz. 
393.62 
3063 
3565 
3566 
3569 
3580 
3594 
Boon 
30906 
3.60.1. 
3603 
3604 
8605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3633 
3636 
36338 
3639 
3640 
3694 
3801 
3802 
3810 
3814 
3815 
3816 
Belo 
3818 
381'9 
3820 
3621 
Bop ay 
3861 
38.62 
3863 
3864 
Boon 
3866 
3867 
3891. 
3893 
3894 
3896 
39 Oe. 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4122 
4123 
4127 
4214 
4216 
4388 
4401 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 3198 
OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper : 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metalized eiage 3198 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
470 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gias 3198 
1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
4K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
270K, 5%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
12K, 5 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1W, Metal Film 3198 
2K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1/10W, Metalized gies 3198 
220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, et 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
470 ohm, %, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
6K8, 5%, 1/6, Carbon Film. 3198 
470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gias 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, ee 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper ee 3199 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, ee 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, ee 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
15K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
1K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
330 ohm, Sy 1/16W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, ey 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, er 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3199 
Zero ohm, "Chip" Jumper S198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3193 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 

Be sure to use exact replacement 


O21 
012 
O12 
O21, 
O21 
O21 
O21 
204 
O21 
021 
2 eS) 
734 
130 
O21: 
O21 
O21 
OTL 
O21 
O21 
012 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
021 
OTA. 
O11 
OLT 
O21 
OLL 
Gat: 
O11 
OAL 
O11 
O21 
open 
O21 
O21. 
O11 
OLE 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
OL 
O11 
O21: 
O21 
O21 
open 
O21 
O21. 
021 
O21 
021 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
021 
O21 
O21 
O21, 
O11 
COLL 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O21: 
021 
021 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O21 
021 


O02 0 
11070 
T3370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
JLOU20 
01010 
51230 
55620 
L330 
22220 
55620 
54730 
B55 10 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31.010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
5 LO2Z0 
37590 
90030 
08220 
34720 
3221) 
31020 
31590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
31040 
31530 
S122) 
31010 
01010 
01010 
33320 
81010 
33510 
31010 
33310 
31020 
33320 
333520 
31030 
33320 
31030 
30220 
90030 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90020 
90030 


part. 


4402 
4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
2 Ot 
5202 
5204 
2205 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
S501 
so20 
po2L 
5560 
3o6 1. 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Come "27a - LO is 

Coil, 820n;° 10%. 

Coal, 6s). Sex 

Wire Jumper. Seb em, 4) dha ex 455. oe 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. 

Coil, 22u. 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, LOT 

Cowl, 2207 “10% bis Hs A eh cae A 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Could. 25s ee ee ee 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
Coil, Choke. 

Cord; “606% “20% 

Coal, “3u3,. 10% 

Coil, 27u, 10% 

Mains Filter Susi aah. ts 
Transformer, SS39009-04. ‘ 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coul, Ziuy O5% Boe Gar Sh as 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil. 846). “Ss% 

Coal; -Suo;; Ss 

Coil, Susp Ss. 

Coil, LOU, * Sees 2 ss 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Res, 1K, 1%, 3/5W, Metal Film. 
zener pucdes 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
2422 
2422 
3198 
A422 
S198 
3 b98. 
2422 
2422 
S128 
3198 
S98. 
S198 
2422 
ZAZ2 
S198 
SbO8. 
2422 
S198 
5198 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
51.98 
3198 
Sb98. 
S198 
2al2 
S198 
S198 
3 LOS. 
O33 i. 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
535 
018 
oes al 
018 
018 
535 
53. 
138 
018 
018 
018 
549 
53.1 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
915 
010 
020 
010 
668 


90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
20030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22090 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
oo doe: 
97333 
71020 
02574 
72290 
90020 
91028 
02465 
2102 1. 
76880 
23380 
ZLA30 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
25390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 


27MS4504/17 (continued) 


6449 
6460 
6461 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6923 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6901 
6904 
7101 
TLO2 
7103 
7200 
T2021. 
7204 
7205 
1330 
7400 
T441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
TATA. 
7480 
7482 
yecnes 
1920 
yea 
1322 
7540 
7541 
7542 
7560 
1361 
7580 
7602 
7606 
7802 
7861 
1391. 
7892 
7901 
9001 
9104. 
9102 
9103 
9104 
Bea 
2 la ae 
9LT3 
9175 
9176 
9178 
gL 79 
21S 
9182 
9183 
9192 
21:93 
9311 
9312 
9406 
9407 
9408 


Ss = 


Safety Part 


Diode, Signal, BAV99 
Diode, Rect, BY228/24. 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, BYD33J. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYD33J. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYD33D. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


Diode, Rect, BYD33D. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. ... 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9588H/N1/31/1053. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 

Power FET, IR. Spite Cay Jet tz 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC1432ZT 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


IC, TDA8359J/N2. — 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQPF9NSO. A 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. ee ee 
Transistor, NPN, PDTC143ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. .... . 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
IC, HEF4053BT. 

PC, TDAQVSS2ZH/VI4. a; 4a?! & 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
9340 
9338 
SiS 
3198 
3198 
3198 
9337 
S138 
3198 
3198 
933. 
3198 
233-4 
2322 
2337 
D322 
9322 
933°) 
3198 
3198 
3198 
3198 
933.1 
3198 
9340 
oe Pe 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
O352 
3198 
3198 
3198 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
93.92 
3198 
3198 
G3 22. 
2302 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
D322 
9340 
3198 
Se a 
9340 
9333 
B32 
3198 
S138 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
232 
617 
010 
OL0 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
de A 
010 
234 
164 
234 
164 
138 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
Se) S) 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
021 
021 
010 
010 
010 
128 
010 
010 
010 
TL 
093 
010 
020 
stele) 
020 
547 
020 
LOL 
020 
020 
140 
673 
Led, 
010 
020 
S10 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
129 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10620 
SO0TA2 
60682 
LOO70 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
08667 
00133 
10010 
LOLA D 
LO1L2.0 
52290 
30133 
5LO90 
Dolch 
42682 
10630 
EL 8 al Ee) 
10010 
10630 
56880 
10630 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
40557 
42030 
42150 
42150 
Si LIZ 
35687 
42150 
40110 
92a 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
Loos] 
42030 
40030 
LOZ 1S 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
dlc Lone a 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9A 22 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
2505 
9506 
9507 
9510 
9511. 
oe 
95.53 
9514 
ee les) 
I516 
Dole 
9520 
9521 
9922 
9524 
2928 
9530 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
26 Lh 
9618 
9619 
9620 
9621 
2622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
263-4 
9638 
9039 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9651 
euoker 
9654 
9659 
9656 
9657 
9658 
96:99 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
oe 
9642 
9674 
9675 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 


27MS4504/17 (continued) 


9676 
96:18 
9679 
9680 
9681. 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
cope ne 
9694 
JOIS 
hone wy 
9698 
9699 
9821 
9822 
9629 
9828 
9829 
98.32. 
9832 
9637 
9838 
9839 
9846 
9847 
9849 
9850 
985 1. 
98.52 
9853 
9856 
9860 
98 62. 
9862 
9864 
9865 
9868 
98°73 
9874 
9875 
9607 
96:91. 
9892 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
99 LL 
9913 
9914 
991.5 
9918 
9991. 
g293 
9994 
9996 
999] 
99:98 
CBA 


Wire 
Coil, 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


Jumper. 
22u, 10% 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Chassis 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 
2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 


S 0211 
S 0212 
0214 
1606 
2091 
2692 
2693 
2694 
2695 
2698 


S = 


Tact 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Safety Part 


Switch. 


4Ajyn, 
47n, 
Ayn, 
Ayn, 
100n, 


10%, 
10%, 
10%, 
LOS; 
10%, 


25v, 
25v, 
25v, 
25v, 
50v, 


220u, 20%, 25v, Electrolytic. 

Ceramic. ‘ 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


Polyester 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3141 


2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


025 
025 
025 
128. 
025 
023 
023 
023 
023 
014 


90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
58471 


16268 
165.59 
06353 
02742 
32210 
04730 
04730 
04730 
04730 
01040 


part. 


S 3500 
S.. 3901. 
3685 
S691 
3693 
6691 
6692 
9001 
9002 
CBA 


Res, 3M3, 5%, 

Res, 3M3, 5%, 

Res, 560 ohm, 5%, 
Res, 330 ohm, 5%, 
Res, 220 ohm, 5%, 
LED, LTL-10234WHCR 


IR Receiver, 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. .... 

Front Interface Panel 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


TSOP1836UH3V. 


Assembly 


1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


Net 1 Panel 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


Scan 4 Card 
ly) 


Side Jack Panel Parts 


O2Z32 
0250 
0251 
0254 
0255 
1810 
1811 
A171 
Ze 
2LA3 
2174 
2176 
AL 
2118 
2112 
2180 
ALG. 
2802 
S150 
SLO 
SLDZ 
BS) 
815.6 
SLS7 
3814 
S815 
3816 
oso a 
3818 
3819 
3820 
Se21 
4820 
6161 
7802 
9150 
9151 
oa 
91/53 
9154 
ele go) 
CBA 


Side Jack Panel 
Headphone Jack 
A/V Jack 

6 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 
4 Pin Connector. 
3 Pin Connector. 
3 Pin Connector. 
Cap, 330p, 10%, 
Cap, 330p, 10%, 
Cap, 330p, 10%, 
Cap, 330p, 10%, 
Cap, 470p, 5%, 
Cap, 10u, 20%, 
Cap, 470p, 5%, 50v, 
Cap, 10u, 20%, 50v, 
Cap, 2uz; +80/=20%; 
Cap, 2u2, +80/-20%; 
Caps -220n,--760/=202,; 
Res, 47K, 5%, 
Res, 150 ohm, 5%, 
Res, 47K, 5%, 
Res, 150 ohm, 5%, 
Res, 120 ohm, 5%, 
Res, 120 ohm, 5%, 
Res, 100K, 5%, 1/16W, 
Res, 100K, 5%, 1/16W, 
Res, 100K, 5%, 1/10W, 
Res, 100K, 5%, 1/16W, 
Res, 100K, 5%, 1/16W, 
Res, 100K, 5%, 1/16W, 
Res, 100K, 5%, 1/16W, 
Res, 100K, 5%, 1/16W, 
Res, Zero ohm, "Chip" 
Zener Diode, 6. 
IC, HEF4053BT. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. . 
Side 


Parts 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


Subwoofer Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


O25 
1091 
LODZ 
1093 
1094 
3088 
3089 
S004. 
S092 
3093 
3094 
3095 
3096 
4092 
6092 
CBA 


3 Pin Connector. 


Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. Sethe 
Res, Zero ohm, "Chip" 
Res, Zero ohm, "Chip" 
Res, 560 ohm, 5%, 
Res, 390 ohm, 5%, 
Res, 560 ohm, 5%, 
Res, 390 ohm, 5%, 
Res, 3K3, 5%, 

Res, 1K5, 5%, 

Res, Zero ohm, "Chip" 
Diode, Signal. 


Top Control Panel. 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


S ACO1 


AC Cord. 


10v, 
10v, 
l6v, 


8 volt. 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic . 
Ceramic. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized Gla 
1/16W, Metalized Glas 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Jumper 


Jack Panel Assembly 


Jumper 


Jumper 


Jumper 


(part of Scan 4 Card Assemb 


(part of Scan 4 Card Assemb 


Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 


Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glas 
Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


2322 
Z2n22 
a1 98 
S198 
3198 
9322 
9322 
B108 
S198 
S139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2412 
3198. 
S198. 
3198 
3198 
SL OS 
B98. 
3198 
3198 
3198 
SLs 
3198. 
3198 
3198 
3198 
S198 
SL98. 
31.98. 
3198 
3198 
SLOS 
Oh 9O8. 
3198 
3198 
3198 
SL9S 
S198. 
3198 
9339 
3198 
SL9S 
SL O8. 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
S198. 
3198 
3198 
BLS 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
S139 


B.135 


242 
242 
O11 
en bal 
OLL 
185 
127 
036 
036 
177 


026 
026 
025 
025 
025 
020 
020 
017 
O17 
017 
017 
016 
025 
016 
O25 
O17 
017 
017 
O21 
O11 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O02. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
010 
eae 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
Ley 


O25 
128 
128 
L28 
128 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
453 
187 


010 


T3339 
13335 
05610 
03310 
0221.0 
69682 
54667 
90010 
90010 
26.2 11, 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
00725 
00725 
33510 
33-310 
33310 
333.10 
34710 
51090 
34710 
2090 
22250 
227250 
42240 
34730 
01510 
34730 
01510 
S121) 
3121-0 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
26880 
60653 
90010 
90010 
9001-0 
90010 
90010 
90010 
26231 


09191 
02742 
02742 
02742 
02742 
90030 
90030 
S200 
23910 
35610 
33910 
33.320 
31520 
90030 
9011S 
LOZ S1 


03831 


27MS4504/17 (continued) 


ACO3 Anode Lead Spacer (3 Used) .... 3135 014 04471 
ACO4 Batteries for Remote Control ThanenitHe 9299 000 65263 
ACO5 Cabinet Back ............ . #3139 124 36763 
AC08 Chassis Tray . . haste’ dy ME Yee he ce tee ~ SES 2431325 
ACO9 CRT, A680CU754X73 (N Joe wb, Bt 4. we. - 9801 925 260527 
AC12 Degaussing Coil, « «.-. ee ew ee) 2422 549 45709 
AC13 Front Interface Panel Bracket ~ 2 - . 3139 124 32891 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) .. . 3135 013 01641 
AC17 Owner's Manual... . Wie gy eve Sec OLA 235. 20751 
AC19 Side Jack Panel Bracke: bo, 2 4 aa. IBESO 124 37064 
AC20 Cabinet Front Assembly ....... . 3121 237 54871 
AC2Z0A Cabinet Front. ........... . #3139 177 60011 
ACZO0C@: -Light.Guide sw «. nw 4 4 Goats av wes a oes BLS9: 224-338 21 
AC20D Nameplate. ........... .. =. #3141 050 00391 
AC20F Power Button Cover ......... . 3139 124 32921 
AC20G Power Button Shaft ......... . 3139 124 32791 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) .... . 2422 264 00371 
AC20J1 Top Control Bracket. . ...... . . 3139 124 30381 
ACZ0U3. Top Control COVersn % ao a hosed fete 4c “SSO 124° 31131 
AC20J4 Top Control Rubber... 3139 124 30391 


REMOTE Remote Control Reaneni hee "RC1112813/1 3139 238 05781 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


27PT541S37A -—- Manual no. 


Main Chassis Parts 
Main Chassis Parts 


7638 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2A 2A 
2422 
2422 
2422 
2422 
by Bll 
2422 
2422 
ZALZ 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
ZA Z 
2422 
Si38 
SLs 
31:98 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
3138 
SOS 
3198 
2238 
3198 
S198 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
31:98 
3198 
3198 
S138 
SOS 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
3138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
2222 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 


0211 2 Pin Connector. 
0212 2 Pin Connector. 
0219 6 Pin Connector. 
0220 5 Pin Connector. 
0221 2 Pin Connector. 
0222 2 Pin Connector. 
0223 A/V Jack 
0225 SVHS Jack. 
0229 3 Pin Connector. 
0243 6 Pin Connector. 
0244 5 Pin Connector. 
0245 6 Pin Connector. 
0246 5 Pin Connector. 

S 0254 9 Pin CRT Socket 
0267 3 Pin Connector. 
0269 Jack ge te tg 

S 1000 Tuner, V+U PLL 
1002 SAW Filter, 45.75MHz 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 

S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. 

S.1515 Relay, 5 Amp, 12V. 
1600 Tact Switch. 
1601 Tact Switch. 
1602 Tact Switch. 
1603 Tact Switch. 
1606 Tact Switch. ... 
1660 Crystal, 12MHz000 
1811 3 Pin Connector. oh wee AS 3a. eh eh doe 
1861 Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 
2004 Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 
2005 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
2006 Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
2007 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2008 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
2009 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. < 
2101 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2102 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2103 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2104 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2105 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
2106 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
2111 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2112 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2113 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2121 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2122 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2123 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v,- Ceramic 
2124 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2125 Cap, 2uz, +80/-20%,° 1O0¥v;..Ceramic 
2131 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2132 Cap; 2u2,; +80/7—20%,; 10v;. Ceramic 
2133 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2134 Cap; 2Zu2>.- +80/-204,. 1L0v; Ceramic 
2135 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2136 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2141 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2143 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2150 Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2184 Cap, 2uz, +80/-20%, 10v, ‘Ceramic 
2187 Cap,. -2u2,. +80/=20%,- l0w, Céranic 
2201 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2202 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2203 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2204 Cap; 1L00n; +80/=20%,. 25v, ‘Ceramic. 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2208 Cap; 100n;,- +80/-20%;. 25v, Ceramic, 
2209 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
2210 Cap; Lu;.+80/-20%,. 10v;. Céramic. 
2211 Cap; 470n, +80/-20%,. 10v, Céramic. 
2213 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2214 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2215 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 
2216 Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
2217 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. . 
2219 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2220 Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 
2221 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2226 Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 
2227 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 
2228 Cap, 820p, 5%, 25v, Ceramic. 
2229 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
2241 Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 
2242 Cap; .1u, +80/-20%, 1O0v,; Ceramic. 
2243 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. Bh ey ee 
2244 Cap, 100n, 5%, 63v, Metalized Polyester 
2245 Cap; 220n;,. +80/=-20%, L6v,;. Ceramic. 
2247 Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
2248 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2249 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2250 Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
029 
025 
025 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
Lae 
128 
128 
128 
128 
543 
020 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
Git 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
Gilet 
Ory 
017 
017 
CLs 
Git 
016 
016 
017 
023 
786 
Git 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
Git 
017 
017 
017 
O17 
026 
Gils 
OL 
014 
OL 
016 
017 
016 
025 
Oly 
Gig 
017 
See 
017 
026 
017 
017 
O25 


16269 
L63-h5 
12482 
04853 
L503 
10646 
05236 
04926 
OOF25 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
05182 
90141 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
00725 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
3101.0 
32230 
24740 
32290 
33310 
333.10 
BLOOD 
51090 
32290 
S2290 
52290 
32290 
33510 
22200 
53310 
222090 
33351) 
22220 
33310 
22200 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
ZeaoU 
22200 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
S223) 
42240 
04740 
32230 
31010 
34720 
36210 
51090 
S1520 
41050 
S222 
76104 
42240 
Z21L020 
32230 
32230 
52280 


part. 


2202 
2255 
2254 
2330 


233 1. 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2465 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
200.2 
29503 
2905 
2507 
2508 
yine aio) 
2520 
Zo2 1 
Zee 
2525 
2029 
2024 
2028 
2540 
2541 
2560 
2561 
29.62 
2363 
2564 
2567 
2568 
2980 
200 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
26 1a. 
2612 
2613 
261-5 
2618 
2619 
2691 
2802 
2803 
2810 
2013 
2816 
2862 
2864 
2865 
2866 


Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er: 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


%, 25v, Ceramic. 
ln, 5%, 25v, Ceramic. 
zero ohm, "Chip" Jumper 
100n, 10%, 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 


20%, 
10%, 


250v, Electrolytic. 
500v, Ceramic 

5%, 50v, Ceramic. 

10%, 2000v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 1000v, Ceramic 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
330p, 5%, 50v, Ceramic. 7 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 160v, Electrolytic. 
15n, 10%, 50v, Polyester. 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
470n, 5%, 250v, 
100v, Electrolytic. 
500v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 

10%, 250v, MPP. 

10%, 2000v, Ceramic 

5%, 1600v, Polypropylene 
10%, 50v, Polyester 
10%, 63v, 
10%, 63v, 
10%, 50v, 
10%, 50v, 
10%, 50v, Ceramic. 
20%, 25v, Electrolytic 
10%, 500v, Ceramic. 
10%, 250v, Polyester 
20%, 250v, Electrolytic. 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
47u, 20%, 50v, Electrolytic 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
ln, 10%, 500v, Ceramic. 
470n, 20%, 275v, 


20%, 
10%, 
5%, 


2u2, 
680p, 
100p, 
330n, 
680p, 
LAN, 
100n, 
150n, 
100n, 
2n2, 
2n2, 
Ani, 
Alu, 
470p, 
68n, 
Aul, 


Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10%, 1000v, 
10%, 1000v, 
20%, 200v, 
10%, 1000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 1000v, Ceramic 
20%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, l16v, Ceramic 
10%, 2000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic. 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 
680p, 10%, 1000v, Ceramic 
100u, 20%, 160v, Electrolytic 
ln, 10%, 50v, Ceramic . 
100n, 10%, 50v, Polyester 
2u2, 20%, 25v, Electrolytic 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 16v, Electrolytic 
22u, 20%, 50v, Electrolytic . 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. é 
470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5%, 50v, Ceramic 
68p, 5%, 50v, Ceramic 
ln, 10%, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
1n5, 
10n, 
22u, 
100n, 
In ; 
470p, 
2n2, 
ln, 
10n, 


250v, Metalized Poly 


est 


Metalized Polyprop 


Metalized Polyest 
Metallized Polyeste 


Metalized Polypro 


Sh 98 
S198 
S198 


2222 
2020 
2020 
S198 
S198 
2020 
S98. 
2020 
B18 
3198 
S198 
S198 
S198 
2020 
S198 
SL 


2022 
2020 
S198 
3198 
2022 
2020 
2020 
S198 
2222 
2222 
S198 
S198 
S198 
2020 
S198. 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
S198 


2022 
S198 
S198 
2020 
S198 
3198 
S98 
2020 
S198 
S198 
S198 
2020 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
2020 
2020 
S198 
S198 
2020 
3198 
8198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
3198 
S198 


016 
016 
021 


368 
Spols) 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
O25 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
025 


323 
O21 
019 
016 
225 
558 
301 
014 
260 
Sioa 
017 
017 
017 
O21 
019 
347 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
019 


330 
019 
019 
024 
O19 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
O17 
017 
017 
017 
OL? 
558 
O21 
019 
014 
O21 
025 
O25 
028 
025 
025 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
OL7 
017 
025 
Oiled 
017 
Olt 
017 
017 
017 
025 
025 
017 


31020 
31020 
90020 


SOL 7 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
32210 
O33 1:0 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
34790 


00086 
eae 
46810 
01010 
00084 
90485 
90251. 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
OLS kT 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
92220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
g1355 
34790 
51080 
24790 
392290 
22240 
31010 
44740 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
210350 
32210 
42240 
42240 
ad o0 
22250 
44740 
22250 
52280 
52280 
2e250 


Z27PT541S37A (continued) 

2867 Cap, 1n8, 10%, 50v, Ceramic. 2238 
2868 Cap, 150p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2869 Cap, 68n, 10%, 50v, Polyester. 3198 
2870 Cap, 68n, 10%, 50v, Polyester. 3198 
2871 Cap, 150p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2872 Cap, 1n8, 10%, 50v, Ceramic. 2238 
2873 Cap; 2uz;..- 4807-204, L0v; Ceramic 3198 
2874 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
2875 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
2876 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2877 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2878 Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
2879 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2880 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 3198 
2883 Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 3198 
2884 Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2885 Cap, 220n, 10%, 50v, Polyester 3198 
2886 Cap, 220n;.+80/-20%, l6v, Ceramic. 3198 
2892 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2893 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2902 Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
2903 Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
2904 Cap, 27n, 10%, 50v, Ceramic. 2238 
2905 Cap, 1n2, 10%, 50v, Ceramic. 2238 
2906 Cap, 27n, 10%, 50v, Ceramic. 2238 
2907 Cap, 1n2, 10%, 50v, Ceramic. 2238 
2908 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2910 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2911 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2950 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. — 3198 
3000 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3001 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper pres Se 3198 
3003 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3004 Res, 8K2, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3005 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3101 Res, 68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3102 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3103 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3104 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3105 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3106 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3111 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3112 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3113 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3114 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3115 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3116 Res, 100 ohm, ot 1/6W, Carbon Film. 3198 
3123 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3124 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3125 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3126 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
S134 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3132 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3133 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3134 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3135 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3136 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3141 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film . 3198 
3149 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3150 Res, 150K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3154 Res, 5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3156 Res, 10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3157 Res, 1K5, ey 1/16W, Metalized Glass 3198 
3158 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3159 Res, 1K2, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
3200 Res, 390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3201 Res, 100 ohm, Se 1/6W, Carbon Film. 3198 
3202 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3203 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3204 Res, 22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3205 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3206 Res, 33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3207 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3208 Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gias 3198 
3209 Res, 68 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3212 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3213 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3217 Res, 330K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3218 Res, 82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3219 Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3220 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3221 Res, 560 ohm, 3s 1/6W, Carbon Film. 3198 
3222 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3226 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3232 Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3235 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3241 Res, 22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3242 Res, 27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3244 Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3245 Res, 39K, 1%, 1/16W, Metalized Glass 2322 
3246 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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O11 
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LSo26 
31510 
06830 
06830 
31510 
L626 
22250 
81010 
31010 
54780 
210.90 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
ZLO20 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
31030 
31030 
33310) 
01010 
01010 
90030 
31520 
Se220 
01010 
06890 
S1020 
01510 
32240 
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01010 
O1510 
34730 
01510 
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34730 
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31030 
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01010 
02230 
31020 
$3330 
01020 
322,10 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
S22.20 
01010 
05610 
01010 
35610 
322.20 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
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3901. 
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2329 
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Ore ey 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
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Surge Protector. 
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33 0 
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Zero 
1M, 
15K, 
5K6, 
180 
820 
68 0 
33 0 
10 o 
10K, 
1K, 
3K9, 
6R8, 
1K, 
15K, 
3K9, 
33 0 
27K, 
220 
3K3, 


330K; 


3R3, 
3R3, 
3R3, 
2K2, 
2K2, 
150 

150 

2K7, 
1R5, 
12K, 
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3K9, 
33 0 
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6R8, 


PTC, 
1M5, 


220 
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ste 
ART, 


330K, 


100 
S6K; 
1K, 
OR1, 


OR33, 


Zero 
47K, 
10K, 
AK7, 
2K2, 
470 

1K5, 
82K, 
AK7, 


Z1OK, 


3, 1/16W, Metalized Glass. 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
53, 1/16W, Metalized Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 

3, 1/16W, Metalized Glass. 
3, 1/16W, Metalized Glass. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 
hm, 5%, 1/2W, Metal Film. 
%, 1/3W, Metal Film 
%, 1/3W, Metal Film 

20%, 1/2W, Carbon Film 
hm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 
hm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
ohm, 5%, 1/10W, Metalized elas 
ohm, "Chip" Jumper : 

5%, 1/16W, Metalized eiges. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
hm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
hm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
hm, 5%, 1/3W, Metal Film. 

3, 3/5W, Metal Film 

5%, 1/6W, Carbon Film 

1%, 3/5W, Metal Film 

53, 1 1/3W, Metal Film 
5%, 1/6W, Carbon Film 

53, 1 1/3W, Metal Film 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
hm, 5%, 1/6W, Carbon Film 

3, 3/5W, Metal Film 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/6W, Carbon Film. : 

3, 1/10W, Metalized Glass. 
3, 3/5W, Metal Film 

3, 3/5W, Metal Film 

3, 3/5W, Metal Film 

3, 3/5W, Metal Film 

3, 3/5W, Metal Film 

ohm, 5%, 1/6W, Carbon mia: 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Sy 1/10W, Metalized Glass 

3, 1/4W, Carbon Film. 

3, 3/5W, Metal Film 

oy 3/5W, Metal Film 

3, 1/6W, Carbon Film. 
hm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 

3, 1/2W, Metal Film 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/10W, Metalized Glass. 

%, 1/3W, Metal Film 

3, 1/2W, Metal Film 

%, 1/16W, Metalized Glass 
, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 

%, 1/16W, Metalized Glass 

%, 1/10W, Metalized Glass 

%, 1/2W, Metalized Glass. 

%, 1/2W, Metalized Glass. 

3 ohm, 144V. 
5%, 1/2W, MeLalaced: Bisse: 
ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
4AR7, 20%, 3W1. 

ohm, 53% 1/6u, Carbon Ei 

%, 1/10W, Metalized Glass 

5%, 1/6W, Carbon Film. ; 

%, 1/10W, Metalized Glass. 
ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

%, 1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Glass. 
53, 3/5W, Metal Film 

3, 3/5W, Metal Film. 
ohm, "Chip" Jumper 

%, 1/10W, Metalized Glass 

%, 1/10W, Metalized Glass 

iz 1/10W, Metalized Glass 

%, 1/3W, Metal Film 
ohm, 5%, 1/10W, Metalized etas 
5%, 1/10W, Metalized Glass 

3, 3/5W, Metal Film 
1%, 1/8W, Metalized Glass. 
%, 1/8W, Metalized Glass 
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36840 
225.50 
08210 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
L307 
03390 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
11003 
01020 
13902 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
T2103 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
L220:2 
T2202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11203 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
S020 
03688 
03478 
e230) 
31040 
31040 
31230 
51030 
13335 
13335 
00019 
L315) 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03201 
55630 
51020 
11070 
133-0 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
S520 
E8203 
64702 
61274 


Z27PT541S37A (continued) 


3548 Res, 15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3552 Res, 10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3557 Res, 1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3561 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3562 Res, 12K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3563 Res, 5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3565 Res, 330 ohm, 5%, 1W, Metal Film 3198 
3566 Res, 2K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3569 Res, 5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3580 Res, 47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3594 Res, 330 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3595 Res, 220K, 5%, 1/10W, Metallized Glass. 3198 
3596 Res, 220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3601 Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3603 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3604 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3605 Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3606 Res, 2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3607 Res, 2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3608 Res, 470 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3609 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3610 Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3611 Res, 100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized eras 3198 
3618 Res, 6K8, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3622 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper , 3198 
3623 Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3624 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3625 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3626 Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3627 Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3628 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3630 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3632 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper ‘ 3198 
3634 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3635 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3636 Res, 1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3638 Res, 75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3639 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
3640 Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
3681 Res, 180 ohm, 1%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
3682 Res, 270 ohm, 1%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
3683 Res, 390 ohm, 1%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
3684 Res, 390 ohm, 1%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
3686 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
3687 Res, 75 ohm, 1%, 1/8W, Metalized Class 2322 
3688 Res, 68 ohm, 2. 1/8W, Metallized Glass 2322 
3689 Res, 2K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
3691 Res, 330 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3693 Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3694 Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3801 Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3802 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3810 Res, 75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3814 Res, 100K, ey 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3815 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3816 Res, 100K, os 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3817 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3818 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3819 Res, 100K, eo 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3820 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3821 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3822 Res, 75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3861 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3862 Res, 15K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3863 Res, 1K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3864 Res, 100 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3865 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3866 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3867 Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3891 Res, 100 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3893 Res, 330 ohm, er 1/16W, Metalized Glas 3198 
3894 Res, 100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3896 Res, 330 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3901 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3902 Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3903 Res, 3K3, ee 1/16W, Metalized Glass 3198 
3904 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3905 Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3906 Res, 10K, et 1/16W, Metalized Glass 3198 
3907 Res, 8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4001 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
A122 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4123 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4127 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4214 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4216 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4341 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4388 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4401 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4402 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4430 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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51020 
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5 L230 
99.620 
13310 
52220 
55620 
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93310 
52240 
52240 
08220 
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01020 
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34720 
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4431 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
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5202 
5204 
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5445 
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Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Cold, 27a; Loe « 

Cou, S20ny LOSa 

Corl, ous, Ss. 

Wire Jumper. St oac' “es. ose ONS, ae SOE os 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. Be Se ae ey ee Wa 
Transformer, LOT (1342.0043B). 
Coil, S3u, 10% be te We da ee ay sl 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 42u. Bue, we ee DS 
Transformer, Signal Driver, 
Coil; Sus, 20% 

Coal, 303, 10% 

Coul,- 39uy . 10% 

Mains Filter Susi eh Ge 
Transformer, SS39009-04. ‘ 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Conly Ziuy Oo% Boe Gar Sh as 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Goi L;, 846). “Ss% 

Coal; “Sue; “Ss 

Coil, Susp Ss. 

Coil, LOU, * So 0 2 ss 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Rect, BY228/24. 

Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 9.1 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 


SC10027-00 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
Sh98 
S198 
3198 
Z4aL2 
2422 
8193. 
3198 
2422 
2422 
S198 
GHEE be 
2422 
2422 
2422 
3198 
S98. 
2422 
S198 
5198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
Sh 98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
9331. 
S198. 
9340 
9338 
93341 
Bars) 
3198 
S198 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
Dea 
531 
018 
018 
535 
S51 
018 
018 
535 
549 
53.1 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
668 
010 
5.99 
617 
LT 
010 
010 
010 


90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22190 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
27383 
02506 
73390 
90020 
94865 
02478 
73380 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
25390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
51090 
10010 
SOE33 
10620 
SOL a2 
60682 
SO0133 
10070 
10070 
10630 


Z27PT541S37A (continued) 


6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6923 
6524 
Go20 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6691 
6692 
6901 
6904 
epeenl 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
1205 
7330 
T441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
yecnes 
7520 
ial. 
7322 
7540 
7541 
7542 
7560 
TS61 
7580 
7602 
7802 
7861 
T8921. 
1892 
7901 
9001 
9101 
9102 
9103 
9104 
g123 
9171 
9173 
91S 
9.76 
9178 
GATS 
9181 
9182 
9183 
9184 
9192 
B93 
9311 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 


Ss = 


Safety Part 


Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 

LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. ne Re lem Be 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9577H/N1/AI/1130. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 i a oer 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC1432ZT 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


IC,- TDAS3597/N2. oe a 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQPF9ONS5O. : 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. $e tee ec set He 
Transistor, NPN, PDTC143ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8—-WBN6. 

IC, HEF4053BT. 

GE): TDASSS3A/ Vadis. G-%. So Ge sete 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
9335 
3198 
3198 
3198 
933 1. 
3198 
9335 
Se ar 
9335 
9322 
oe ed 
9335 
SiO8 
3198 
3198 
3198 
9331 
S198 
9340 
I322 
3198 
9331 
S138 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3i98 
D392 
3198 
3198 
3198 
B352 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
93.52 
3198 
3198 
3 a2. 
2352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
D322 
9340 
3198 
se AP 
933-3 
9392 
3198 
3198 
9322 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
001 
010 
010 
010 
177 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
OL0 
010 
020 
668 
020 
5.0 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
185 
Lad 
021 
021 
010 
010 
010 
aon 
010 
010 
010 
pelle) 
010 
020 
ete) 
020 
547 
020 
LOL 
020 
020 
140 
673 
ed, 
010 
020 
S10 
010 
134 
547 
010 
154 
a9 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10630 
SU1LS3 
10620 
Z15 9:0 
2000 
80133 
23390) 
S133 
42682 
9OLSS 
42682 
08667 
20133 
10010 
LOLA 
LOLA 
pZ2290 
S01'33 
SLOOO 
age Nea | 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
69682 
54667 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
DLO 
42030 
42150 
42150 
S712 
42150 
40110 
922 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
LOZ 1S 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
60653 
LOS Ou 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
oe el 
9.2 
2013 
9514 
9515 
DS 6 
9518 
9520 
9521 
I522 
9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
96.13 
9614 
9615 
9617 
9618 
3619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
262 th 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
96:37 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9651 
2052 
9654 
9699 
Sve 
9658 
20O8 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
2619 
9680 
9681 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22190 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


Z27PT541S37A (continued) 


9691 Wire Jumper. 3198 
9694 Wire Jumper. 3198 
9695 Wire Jumper. 3198 
9697 Wire Jumper. 3198 
9698 Wire Jumper. 3198 
9699 Wire Jumper. 3198 
9821 Wire Jumper. 3198 
9822 Wire Jumper. 3198 
9825 Wire Jumper. 3198 
9828 Wire Jumper. 3198 
9829 Wire Jumper. 3L99 
9831 Wire Jumper. 3198 
9832 Wire Jumper. 3198 
9837 Wire Jumper. 3198 
9838 Wire Jumper. 3198 
9839 Wire Jumper. 3198 
9846 Wire Jumper. S198 
9847 Wire Jumper. 3198 
9849 Wire Jumper. 3198 
9850 Wire Jumper. 3198 
9851 Wire Jumper. 3198 
9852 Wire Jumper. 3198 
9853 Wire Jumper. 3198 
9856 Wire Jumper. 3198 
9860 Wire Jumper. 3198 
9861 Wire Jumper. 3198 
9862 Wire Jumper. 3198 
9864 Wire Jumper. 3198 
9865 Wire Jumper. 3198 
9868 Wire Jumper. 3198 
9873 Wire Jumper. 3198 
9874 Wire Jumper. 3198 
9875 Wire Jumper. 3198 
9877 Wire Jumper. 3198 
9891 Wire Jumper. 3198 
9892 Wire Jumper. 3198 
9901 Wire Jumper. 3198 
9902 Wire Jumper. 3198 
9903 Wire Jumper. 3198 
9904 Wire Jumper. 3198 
9905 Wire Jumper. 3198 
9911 Wire Jumper. 3198 
9913 Wire Jumper. 3193 
9914 Wire Jumper. 3198 
9915 Wire Jumper. 3198 
9o8 Wire Jumper. 3L99 
9991 Wire Jumper. 3198 
9996 Wire Jumper. 3198 
9998 Wire Jumper. 3198 
CBA Main Chassis Resenb lye 3139 
Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 
DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 
Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 
0232 Headphone Jack 2422 
0250 A/V Jack 2422 
0251 6 Pin Connector. 2422 
0254 5 Pin Connector. 2422 
0255 4 Pin Connector. 2422 
1810 3 Pin Connector. 2412 
1811 3 Pin Connector. ...... 2412 
2171 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2172 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2173 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
187 


026 
026 
025 
025 
025 
020 
020 
Oly 
017 
017 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
LSOSd: 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
0OT25S 
00725 
333.10 
3.39.10 
33510) 


part. 


2174 
2176 
2177 
21-78 
2179 
2180 
218.1. 
2802 
S150 
SL 
SLO2 
als Ne) 
SLo6 
epbe ry) 
3814 
361.5 
3816 
381) 
3818 
30.9 
3820 
3624. 
4820 
6161 
7802 
9150 
O15. 
2132 
BSS 
9154 
9170 
CBA 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, Zero 
Zener Dio 
Ic, HEF40 
Wire Jump 
Wire Jump 
Wire Jump 
Wire Jump 
Wire Jump 
Wire Jump 
Side 


330p 
470p 
10u, 
470p 
10u, 
2u2, 
2u2, 
220n 
471K, 
150 

471K, 
150 

120 

120 


100K, 
100K, 
100K, 
100K, 
100K, 
100K, 
100K, 
100K, 


, 10%, 
20%, 
, 9%, 5SOQOv, 
20%, 5Ov, 
+80/-20%, 
+80/-20% 
, +80/-20%, 
5%, 
ohm, 5%, 
5%, 
ohm, 5%, 
ohm, 5%, 
ohm, 5%, 


50v, 
50v, 
50v, 


Tf 
Ly, 


ohm, 
de, 6. 
53BT. 
er. 
er. 
er. 
er. 
er. 
er. 


"Chip 
8 vol 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


S ACOL1 
ACO03 
ACO04 
ACO5 
ACO08 

S ACO09 
AC10 

S AC12 
AC15 
AC17 
AC19 
AC20 
AC20A 
AC20C 
AC20D 
AC20H 
REMOTE 


AC Cord. 
Anode Lea 


Batteries for Remote Control Tansee 


Cabinet B 
Chassis T 
CRT, A68A 


d Spacer (3 


ack 
ray 
JB82X11 


%, 1/16W, 
ay 1/16W, 
%, 1/10W, 
%, 1/16W, 
o? 1/16W, 
%, 1/16W, 
ay 1/16W, 
%, 1/16W, 


Ceramic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 

l6v, Cerami 


6W, Carbon 


6W, Carbon 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
"Jumper 

ty 


Jack panel Rasen ly 


Used) 


Customer Control Buttons 


Degaussin 
Holder, 
Owner's M 


g Coil. 


Degaussing Coil 


anual 


(4 Used) 


Side Jack Panel BEdcket. 
Cabinet Front Assembly 


Cabinet F 
Light Gui 


Nameplate. 


Speaker, 


Remote Control Transmitter, 


O01. 


ront. 
de. 


16 ohm, 5W 


(2 Used) 


Cc. 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized elas 
1/16W, Metalized Glas 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 


RC19335004/ 


S298 
S198 
S198 
51.98 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
5198 
S198 
S198. 
S198 
B18 
3198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
9333 
3198 
S198 
8198 
S198 
3198 
81.93. 
3139 


S150 
SPS Rs) 
9082 
iS Be) 
3139 
230.4 
3139 
2422 
S135 
Biel 
51350 
siZd. 
S132 
S139 
3.139 
2422 


S150 


OL 
016 
025 
016 
025 
OL 
017 
017 
O21 
Ott 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
010 
729 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
de oe 


010 
014 
100 
124 
124 
891 
124 
549 
O13 
Zoo 
124 
231 
be 
124 
120 
264 


228 


33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
ZA250 
22250 
42240 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
S210 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
26880 
60653 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
26231 


03831 
04471 
90002 
35862 
31325 
90631 
a2. OL 
43967 
01641 
PAR oe ab 
37061 
53601 
70561 
32671 
GLO 
00371 


86464 


27PT543F35A —- Manual no. 


Main Chassis Parts 
Main Chassis Parts 


7638 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2A 2A 
2422 
2422 
2422 
2422 
by Bll 
2422 
2422 
ZALZ 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
ZA Z 
2422 
Si38 
SLs 
31:98 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
3138 
SOS 
3198 
2238 
3198 
S198 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
31:98 
3198 
3198 
S138 
SOS 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
3138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
2222 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 


0211 2 Pin Connector. 
0212 2 Pin Connector. 
0219 6 Pin Connector. 
0220 5 Pin Connector. 
0221 2 Pin Connector. 
0222 2 Pin Connector. 
0223 A/V Jack 
0225 SVHS Jack. 
0229 3 Pin Connector. 
0243 6 Pin Connector. 
0244 5 Pin Connector. 
0245 6 Pin Connector. 
0246 5 Pin Connector. 

S 0254 9 Pin CRT Socket 
0267 3 Pin Connector. 
0269 Jack ‘ bs fs 

S 1000 Tuner, V+U, PLL 
1002 SAW Filter, 45.75MHz 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 

S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. 

S.1515 Relay, 5 Amp, 12V. 
1600 Tact Switch. 
1601 Tact Switch. 
1602 Tact Switch. 
1603 Tact Switch. 
1606 Tact Switch. ... 
1660 Crystal, 12MHz000 
1811 3 Pin Connector. oh wee AS 3a. eh eh doe 
1861 Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 
2004 Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 
2005 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
2006 Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
2007 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2008 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
2009 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. < 
2101 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2102 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2103 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2104 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2105 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
2106 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
2111 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2112 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2113 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2121 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2122 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2123 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v,- Ceramic 
2124 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2125 Cap, 2uz, +80/-20%,° 1O0¥v;..Ceramic 
2131 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2132 Cap; 2u2,; +80/7—20%,; 10v;. Ceramic 
2133 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2134 Cap; 2Zu2>.- +80/-204,. 1L0v; Ceramic 
2135 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2136 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2141 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2143 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2150 Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2184 Cap, 2uz, +80/-20%, 10v, ‘Ceramic 
2187 Cap,. -2u2,. +80/=20%,- l0w, Céranic 
2201 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2202 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2203 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2204 Cap; 1L00n; +80/=20%,. 25v, ‘Ceramic. 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2208 Cap; 100n;,- +80/-20%;. 25v, Ceramic, 
2209 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
2210 Cap; Lu;.+80/-20%,. 10v;. Céramic. 
2211 Cap; 470n, +80/-20%,. 10v, Céramic. 
2213 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2214 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2215 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 
2216 Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
2217 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. . 
2219 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2220 Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 
2221 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2226 Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 
2227 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 
2228 Cap, 820p, 5%, 25v, Ceramic. 
2229 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
2241 Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 
2242 Cap; .1u, +80/-20%, 1O0v,; Ceramic. 
2243 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. Bh ey ee 
2244 Cap, 100n, 5%, 63v, Metalized Polyester 
2245 Cap; 220n;,. +80/=-20%, L6v,;. Ceramic. 
2247 Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
2248 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2249 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2250 Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
029 
025 
025 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
Lae 
128 
128 
128 
128 
543 
020 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
Git 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
Gilet 
Ory 
017 
017 
CLs 
Git 
016 
016 
017 
023 
786 
Git 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
Git 
017 
017 
017 
O17 
026 
Gils 
OL 
014 
OL 
016 
017 
016 
025 
Oly 
Gig 
017 
See 
017 
026 
017 
017 
O25 


16269 
L63-h5 
12482 
04853 
L503 
10646 
05236 
04926 
OOF25 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
051382 
90108 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
00725 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
3101.0 
32230 
24740 
32290 
33310 
333.10 
BLOOD 
51090 
32290 
S2290 
52290 
32290 
33510 
22200 
53310 
222090 
33351) 
22220 
33310 
22200 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
ZeaoU 
22200 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
S223) 
42240 
04740 
32230 
31010 
34720 
36210 
51090 
S1520 
41050 
S222 
76104 
42240 
Z21L020 
32230 
32230 
52280 


part. 


2202 
2255 
2254 
2330 


233 1. 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2462 
2463 


2463 
2465 
2465 


2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


Pasi k 
2902 
2003 
2505 
2507 
2508 
Z2541,5 
2520 
2021 
2022 
2025 
292.9 
Zoe 
2528 
2540 
2541 
2560 
200: 
2962 
2963 
2564 
2067 
2568 
2580 
298.1 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
269A. 
2802 
2803 
201-0 
2613 
2816 


Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er: 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
5445 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
with 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


%, 25v, Ceramic. 
ln, 5%, 25v, Ceramic. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
100n, 10%, 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 


20%, 
10%, 


250v, Electrolytic. 
500v, Ceramic 

5%, 50v, Ceramic. 

10%, 2000v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 1000v, Ceramic 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
330p, 5%, 50v, Ceramic. 7 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 160v, Electrolytic. 
15n, 10%, 50v, Polyester. 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
470n, 5%, 250v, 
100v, Electrolytic. 
500v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
330n, 10%, 250v, MPP. 

Inf, 10%, 2000v, 
(JF0501-21835) Layer Wound. 
680p, 10%, 2000v, Ceramic 
%, 1600v, Polypropylene 
1600v, 
0501-21835) 
%, 50v, Polyester 
%, 63v, 
63v, 


20%, 
10%, 
5%, 


2u2, 
680p, 
100p, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 

Electrolytic 

500v, Ceramic. 

, 250v, Polyester 

, 250v, Electrolytic. 
1l6v, Electrolytic. 

50v, Electrolytic 

l6v, Electrolytic 

%, 1l6v, Electrolytic. 
ln, 10%, 500v, Ceramic. 

470n, 20%, 275v, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10%, 1000v, 
10%, 1000v, 
20%, 200v, 
10%, 1000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 

10%, 1000v, Ceramic 
20%, 50v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, l16v, Ceramic 

10%, 2000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 

10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 

10%, 50v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic. 

680p, 10%, 1000v, Ceramic 
100u,; 20%; 160v, Electrolytic 
in, 10%, 50v, Ceramic 

100n, 10%, 50v, Polyester 
2u2, 20%, 25v, Electrolytic 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 16v, Electrolytic 
22u, 20%, 50v, Electrolytic . 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. , 
470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5%, 50v, Ceramic 

68p, 5%, 50v, Ceramic 

ln, 10%, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
ilgrey 
10n, 
22u, 
100n, 
1n5, 
470p, 
2n2, 
ln, 
10n, 
10n, 


250v, Metalized Poly 


est 


Metallized Polyprop 


Ceramic Only with 


Polypropylene Only 
Layer Wound 


Metallized Polyest 
Metalized Polyeste 


Metalized Polypro 


Sh 98 
S198 
S198 


2222 
2020 
2020 
S198 
S198 
2020 
S98. 
2020 
B18 
3198 
S198 
S198 
S198 
2020 
S198 
SL 


2022 
2020 
S198 
3198 
2022 


2020 
2020 
2020 


2222 
B198 
2222 
2222 
S198 
S198 
3198 
2020 
SLIS 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
S198. 


2022 
3198 
SL9O8 
2020 
S198 
3198 
S198 
2020 
3198 
S198 
3198 
2020 
Sh Os 
S198 
S198 
S198 
S198 
2020 
2020 
S198 
S198 
2020 
Sh Os. 
S198 
S198 
5198 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
8198 
5198 
3198 
S98 
S198 
S198 
5198 
3198 
3198 
3198 


016 
016 
021 


368 
Spols) 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
O25 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
025 


323 
021 
O19 
016 
333 


558 
Doe 
301 


375 
014 
S63 
S69 
OL? 
017 
017 
O21 
019 
347 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
O:e7 
019 
554 
017 
O25 
O27 
558 
Ut 
OL7 
017 
017 
017 
Spots) 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
O17 
016 
017 
016 
OLY 
016 
016 
017 
017 
ULF 
025 
017 
017 
017 
OL? 
017 


31020 
31020 
90020 


SOL 7 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
32210 
O33 1:0 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
34790 


00086 
eae 
46810 
01010 
00084 


90487 
90485 
90251 


9015.6 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
cee af 
90854 
91049 
ae 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
o2220 
04710 
64710 
90172 
01030 
92290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91.353 
34790 
51080 
24790 
5229.0 
22240 
81010 
44740 
33390 
41050 
B2390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
B2210 
42240 
42240 
22290 
medoO 
44740 


27PT543F35A (continued) 


2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2612 
28.13 
2874 
28-15 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2002 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2990 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
a LOZ 
3103 
3104 
BLOS 
3106 
|b 
SLA 
3113 
3114 
S115 
BALLS 
S123 
3124 
Seo 
S26 
BLS 
S182 
S153 
3134 
3135 
3136 
3141 
3149 
BLS0 
3154 
3156 
S57 
3108 
BLO? 
3200 
S204. 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
S212 
3213 
321) 
32.18 
3219 
3220 
B22. 
3222 
3226 
S252 
3235 
3241 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


2u2, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
1n8, 


150p, 


68n, 
68n, 


150p, 


1n8, 
2u2, 


100u, 20% 
100u, 20%, 


Aul, 
10u, 
lu, 

Ani, 
22n, 


470u, 20%, 


2u2, 


220n, 10%, 
220n, 
100n, 
100n, 
1000u, 20%, 


lu, 

27n, 
1n2, 
27n, 
1n2, 
10u, 
10n, 
10n, 


330p, 


100 
100 


Zero ohm, 


1K5, 
8K2, 
100 


68 ohm, 


1K, 
150 


220K, 


150 


220K, 
72 “OAM. op 


100 


73-Ohm;, “SS, 


100 


75 ohm, 5%, 


100 
150 
47K, 
10 
47K, 
150 
47K, 
150 
47K, 


75 ohm, 5%, 


100 
1K, 


100K, 
150K, 


5K6, 
10K, 
1K5, 
10K, 
1K2, 
390 
100 
100 
100 
22K, 
1K, 
33K, 
1K, 
220 


68 ohm, 5%, 


470 
560 


330K, 


82K, 
2K2, 
100 
560 
100 
560 
2K2, 
100 
22K, 


Safety Part 


+80/-20%, 
20%, 5O0v, 
20%, 50v, 
+80/-20%, 
10%, 50v, 
5%, 50v, 
10%, 50v, 
10%, 50v, 
5%, 50v, 
10%, 50v, 
+80/-20%, 
25v, 
25v, 
20%, 50v, 
20%, 5O0v, 
20%, 50v, 
10%, 50v, 
10%, 25v, 
l6v, 
20%, 5O0v, 
50v, 
+80/-20% 
+80/-20%, 


10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. ‘ 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
1l6v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
1l6v, Electrolytic 
20%, 50v, Electrolytic. 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
5%, 50v, Ceramic. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
"Chip" Jumper 
3, 1/16W, Metalized 
%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film 
%, 1/16W, Metalized Glass. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/16W, Metalized Glass. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/16W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film ; 
3, 1/16W, Metalized Glass. 
5%, 1/16W, Metalized Glass. 
ca 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/16W, Metalized Glass 
i 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/8W, Metalized Glass. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, ° 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
53, 1/16W, Metalized Glass. 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film 
ohm, 5%, 1/16W, Metalized ies 
1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/16W, Metalized Glass. 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
3, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/16W, Metalized Glass 


Film. 
Film. 


Glass 


ohm, 5%, 


ohm, 5%, 


3198 
3198 
3198 
S138 
2238 
3198 
3198 
3198 
338 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
2238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3193 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
Zee2 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


Oi 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
O17 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
O25 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
OL7 
017 
016 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21. 
O11 
COLL 
O21 
OL 
O21. 
O11 
O21 
OL 
O11 
O11 
O11 
O11 
GAT 
O11 
O21. 
O11 
O21 
OT 
O21 
OLL 
O21 
OLL 
opm 
O11 
O21. 
021 
OLL 
ep 
O21 
O21. 
734 
OLL 
Get. 
O11 
OAL 
O11 
O21 
O21 
O11 
O21, 
021 
O21 
oplan 
O21 
O21. 
021 
OLL 
oneal 
O11 
O21. 
O21 
O11 
O21 


22200 
52280 
52280 
Z2e200 
1S 62.6 
315 10 
06830 
06830 
31510) 
15626 
Za200 
31010 
S101) 
54780 
21090 
51080 
34720 
82230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
310:90 
31030 
31030 
33510 
01010 
01010 
90030 
31520 
S622 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
0151.0 
34730 
O7590) 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
S221) 
36890 
34710 
05610 
33340 
36230 
32220 
01010 
05610 
01010 
S361) 
32220 
01010 
32230 


part. 


3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3201 
5256 
3257 
S258 
32.59 
3331 
3332 
33:33 
3334 
3335 
3536 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 


3452 
3453 
3454 


3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
S501. 
3504 
3506 
Sa0! 
3508 
So10) 
B99 
3520 
2o2L 
2022 
S925 
3524 
3920 
3526 
3027 
3528 
3929 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


27K, 


820 ohm, 5%, 


39K; 
10K, 
680K, 
33K; 


820 ohm, 5%, 
100 ohm, 
1K; 53; 


10M, 
100K, 
470K, 
100 
1K, 2 
100 
1K, 2 
100 
1K, 2 


10 ohm, 5%, 
1 ohm, 
1 ohm, 5%, 


LK Dy 


33 ohm, 5%, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


h 5445 


Res, 
Res, 
Res, 
5445 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 
220 ohm, 20%, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


33 ohm, 5%, 
100 ohm, 

Zero ohm, 
1M, 5%, 


Lok, 
SK6, 


180 ohm, 
820 ohm, 5%, 
68 ohm, 27 
33 ohm, ee 
10 ohm, 5%, 
%, 3/5W, Metal Film Only aie 
(JF0501-21835) Layer Wound. 


SK 6; 


10K, 
iy 3S 


ZBog- Gs 


(JFO5 
3K, 
6R8, 
i Sea 
Dy 
SK; 


33 ohm, 5%, 


27K, 


220 ohm, 53; 


SK3y 
330K; 
3R3, 
3R3, 
SRS; 
2iKe, 
2K2; 


150 ohm, 
150 ohm, 5%, 


2K7, 
1R5, 
12K, 
12K, 
3K9, 


33 ohm, 5%, 


4R7, 
8K2, 


LR) Soy 


6R8, 
4R7, 
22K, 
100K, 


3M3, 
PTC, 
1M5, 


NTC, 


240 OAM; 9% 


1K2, 
4R7, 
330K, 


56K, 


1K, 5%, 


OR1, 
OR33, 


Zero ohm, 


47K, 


ohm, 
ohm, 5%, 


ohm, 5%, 


%, 1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glass 


3, 1/16W, Metalized Glass. 


%, 1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 


3, 1/16W, Metalized Glass. 
5%, 1/16W, Metalized Glass. 


%, 1/6W, Carbon Film. 
0%, 1/2W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
0%, 1/2W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
0%, 1/2W, Carbon Film. 
1/2W, Metal Film. 
%, 1/3W, Metal Film 
1/3W, Metal Film 
20%, 1/2W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 
1/6W, Carbon Film 
5%, 
"Chip" Jumper i. x 
1/16W, Metalized Glass. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 
1/3W, Metal Film. 


1%, 3/5W, Metal Film 
3, 1/6W, Carbon Film 


01-21835) Layer Wound. 

3, 3/5W, Metal Film 

53, 1 1/3W, Metal Film 

3, 1/6W, Carbon Film 

53, 1 1/3W, Metal Film 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 


Ley 


%, 1/10W, Metalized Glass. 


Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 

3, 3/5W, Metal Film 

3, 3/5W, Metal Film 

3, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/4W, Carbon Film. 

3, 3/5W, Metal Film 

3, 3/5W, Metal Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 

2 1/2W, Metal Film. 
3, 1/2W, Metal Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/3W, Metal Film 

3, 1/2W, Metal Film 

%, 1/16W, Metalized Glass 


$, 3/5W, 
S, S/W, 
Sp 37 BW, 


%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/2W, Metalized Glass. 
%, 1/2W, Metalized Glass. 
3 ohm, 144V. 
5%, 1/2W, Metal ived: aiwed, 
1/2W, Carbon Film 
3W1. 
1/6, Carbon Film. 
%, 1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 


4R7, 20% 


5%, 1/3W, Metal Film 
%, 1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
53, 3/5W, Metal Film 

3, 3/5W, Metal Film. 
"Chip" Jumper 
3, 1/10W, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glas 


3/5W, Metal Film Only wae 


, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 


%, 1/10W, Metalized Glass. 
100 ohm, 


Shoe 
S198 
23522 
S198 
S198 
S98. 
S198 
8198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
B198 
2306 
2306 
2306 
3198 
S108 
Zone 
3198 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
8198. 
S198 
S198 
S198 
2306 


232 
ate lls 
S198 


2S 
2312 
3198 
S198 
S198 
898 
S198 
2317 
S198 
S198 
3 L98. 
2312 
ate als 
Zoe 
ZOLe 
232 
S198 
S198 
S198 
2122 
ae Bs 
2312 
3198 
S198 
2306 
8198. 
S198. 
2306 
236 
S198 
S198. 
S198 
S198 
3198 
LOL 
2322 
2122 
2322 
2422 
S198 
2122 
S198 
S198 
31.98 
S198 
2306 
3198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 


O21 
O42 
704 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
013 
20.7 
204 
204 
013 
O11 
593 
O11 
O21. 
O21 
O21 
Or 
OLL 
O11 
O11 
O11 
O1t 
204 


915 
915 
011 


915 
915 
012 
Ot 
O12 
O11 
O11 
915 
O11 
O11 
O21 
915 
915 
elles) 
219 
215 
O11 
O11 
O21 
101 
915 
915 
O11 
O12 
207 
O11 
O21 
204 
20-1 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
GZ 
Q1it 
O21 
O11 
O21 
204 
O21 
O21 
012 
012 
O21 
O21 


32130 
08210 
63903 
31030 
36840 
33330 
08210 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
LOU] 
03390 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 


15602 
TLO03 
01020 


12002 
3902 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
I2703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
T2202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11203 
L203 
03920 
32590 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
822,30 
31040 
31040 
31230 
51.030 
L333 SO 
P3355 
00019 
TLS 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
99630 
51020 
11070 
T3310 
90020 
54730 


27PT543F35A (continued) 


3050 
Bos. 
3932 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
Biorey 
Book 
Bo -6:L 
33.62 
3063 
3565 
3566 
3569 
3580 
3594 
3595 
3200 
3.601. 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3633 
3636 
3638 
3639 
3640 
3681: 
3682 
3683 
3684 
3686 
368} 
3688 
3689 
3691: 
3693 
3694 
3801 
3802 
38:10 
3814 
3815 
3816 
Belo 
3818 
BB I'9 
3820 
BOA 
Bene 
3861 
38.62 
3863 
3864 
Boon 
3866 
3867 
3391. 
3893 
3894 
3896 
39 Oe. 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4122 
4123 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


10K, 5%, 
4AK7, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K5, 5%, 
82K, 1%, 
4AK7, 1%, 
270K, 5%, 
15K, 5%, 
10K, 5%, 
1K, 5%, 

100 ohm, 
12K, 5%, 
5K6, 5%, 
330 ohm, 
2K2, 5%, 
5K6, 5%, 
ATK, 5%, 
330 ohm, 
220K, 5%, 
220K, 5%, 
8K2, 5%, 

100 ohm, 

100 ohm, 

AKT, 5%, 

2K2, 5%, 

2K2, 5%, 

470 ohm, 

LK. Dei 2 
8K2, 5%, 

100 ohm, 

6K8, 5%, 

Zero ohm, 
AK7, 5%, 

100 ohm, 

100 ohm, 

AK7, 5%, 

AKT, 5%, 

10K, 5%, 

470 ohm, 

Zero ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
1K, 5%, 

75 ohm, 

Zero ohm, 
8K2, 5%, 
180 ohm, 
270 ohm, 
390 ohm, 
390 ohm, 
Zero ohm, 
75 ohm, 1% 
68 ohm, 

2K7, 1%, 
330 ohm, 
220 ohm, 
4AK7, 5%, 
220 ohm, 
1K, 5%, 

75 ohm, 

100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, Sy 
100K, 5%, 
100K, ot 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
75 ohm, 

100K, 5%, 
15K, 5%, 
1K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
3K3, 5%, 
100 ohm, 
330 ohm, 
100 ohm, 
330 ohm, 
1K, 5%, 

3K3, 5%, 
3K3, ei 
10K, 5%, 
3K3, er 
10K, 5%, 
8K2, 5%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


Be 


1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/3W, Metal Film 


5%, 1/10W, Metalized Gias 


1/10W, Metalized 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized G 
1/8W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 


%, 1/6W, Carbon 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 


Glass 
Glass 


Glass 


lass. 
Glass 
Glass 
Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


Film. 
Glass 
Glass 


%, 1W, Metal Film 


1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 


5%, 1/10W, Metalized Gias 
Glass. 
Glass. 


1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 


Glass 
Glass 
Glass 


1/6W, Carbon Film. 


%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 


Film. 
Film. 
Glass 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


%, 1/6W, Carbon 
/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 


Film. 


1/16W, Metalized Glas 


1/6W, Carbon Film. 


"Chip" Jumper 
1/16W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 


%, 1/16W, Metalized elas 


"Chip" Jumper 
5%, 1/6W, Carbon 
58, 1/6W, Carbon 


"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film. 


3, 1/8W, Metalized eines 
%, 1/8W, Metalized Glass 
3, 1/8W, Metalized Glass 
3, 1/8W, Metalized Glass 


"Chip" Jumper 


1/8W, Metalized Glses 
2. 1/8W, Metalized Glass 


1/8W, Metalized G 


5%, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/16W, Metallized Glas 


1/16W, Metalized 


5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 
Glass. 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 


5%, 1/16W, Metalized Glas 


%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 


%, 1/16W, Metalized Glas 
es 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/16W, Metallized Glas 
1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


Glass 
Film. 
Film. 
Glass 
Glass 
Glass 


Film. 
Film. 


1/10W, Metalized Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 


lass. 


Glass 


Glass 
Glass 


Film. 
Film. 
Glass 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


3198 
3198 
2306 
S198 
3198 
2312 
Zee2 
Dood 
ie alee Be) 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
Ne es 
2224 
Me Od 
Zone 
3198 
EG Ae) 
Zoe 
Bee 
3198 
3198 
3198 
S193 
3198 
3198 
3198 
3198 
3193 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 


sure to use exact replacement 


O21 
O21 
204 
O21 
O22. 
g15 
734 
730 
O20: 
O21 
O21 
OTL 
O21 
O21 
012 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
021 
OTA. 
O11 
O11 
O21 
OLL 
Ga: 
O11 
OAL 
O11 
O21 
OT. 
O21 
O24. 
O11 
OLE 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
OL 
O11 
O21: 
O21 
O21 
G11. 
734 
734 
734 
734 
O21 
734 
734 
734 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O11 
COLL 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
021 


51030 
54720 
03222 
54710 
pLo20 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
JLOZ0 
01010 
51230 
55620 
L330 
22220 
55620 
54730 
B55 10 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
90030 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
S1LO30 
34710 
90030 
01010 
01010 
SLOZ0 
37590 
90030 
08220 
61801 
62701 
63901 
63901 
90030 
67509 
66809 
62702 
33310 
32210 
34720 
S221) 
31020 
31590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
31040 
31530 
S122 
31010 
01010 
01010 
33320 
81010 
33510 
31010 
33310 
31020 
33320 
333520 
31030 
33320 
31030 
30220 
90030 
90030 
90030 
90030 


part. 


4127 
4214 
4216 
4341 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
S002 
eyA0nR 
5202 
5204 
5205 
2 06 
5241 
5242 
5342 
5445 


5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5471 
5472 
5480 
S501 
so20 
ao2L 
5560 
3o6 1. 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 27u, 10% . 

Coil, 820n, 10%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Wire Jumper. Neier a, ot Yet net Sa) he 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. ah ado le Mee BS SE el Sd 
Transformer, LOT (JF0501-21835) Layer W 
ound ake BO ee a ee SE ar 
Transformer, LOT (1342.0043B). 
Coil, 33u, 10% Mah fw Ee a ed Me 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 42u. Poe, a Bl Ree He RL el MS 
Transformer, Signal Driver, SC10027-00 
Coil, 3u3, 20% 

Coil, 3u3, 10% 

Coil, 39u, 10% 

Mains Filter a se, wet Ge 
Transformer, SS39009-04. ‘ 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u, 5%. Boe Go th EN gt ot 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Corl, 1Ouy “See: at os 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
2422 


2422 
2422 
3198 
S198 
2422 
2422 
S198 
S198. 
2422 
2422 
A422 
3198 
S98. 
2422 
S198 
5198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
3198 
3198 
S198 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 


oes alk 
oS1 
018 
018 
535 
S51 
018 
018 
535 
549 
53.1 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 


90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22490 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 


OZ 611 
02506 
13390 
90020 
94865 
02478 
73380 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
25390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 


27PT543F35A (continued) 


6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6923 
6524 
G25 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6691 
6692 
6901 
6904 
TL. 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
1205 
7330 
T441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
yecnes 
7520 
oa. 
T3922 
7540 
7541 
7542 
7560 
TS61 
7580 
7602 
7802 
7861 
T8941. 
1892 
7901 
9001 
9101 
9102 
9103 
9104 
9123 
9171 
9173 
91S 
91.76 
9178 
GATS 
9181 
9182 
9183 
9184 
9192 
91:93 


S. = 


Safety Part 


Zener Diode, 10 volt 
Diode, Signal, 1N4148. 
Zener Diode, 6.2 volt. 
Diode, Signal, BAV99 
Diode, Rect, BY228/24. 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 

LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. ae ee 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9577H/N1/AI sen SS 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 rr a oe 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC1432ZT 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


IC, TDA8359J/N2. oe 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQPF9NSO. A 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. ee eee 
Transistor, NPN, PDTC143ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. 

IC, HEF4053BT. 

Tey: TDRSS SEV Will» We .-k, des ee aot 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
3198 
9331 
S198 
9340 
9338 
933 i 
3198 
3198 
3198 
3198 
9335 
3198 
3198 
3198 
933 1. 
3198 
9335 
Se AP 
9335 
9322 
Oo22 
9335 
S98 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
S198 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3i98 
9392 
3199 
3198 
3198 
O352 
3198 
3108 
9340 
3198 
9340 
3198 
93.92 
3198 
3198 
G3 22. 
2302 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
D322 
9340 
3198 
se AP 
933-3 
9352 
3198 
3198 
9320 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


020 
010 
668 
010 
Soo 
617 
Tey 
010 
010 
GLO 
010 
001 
010 
010 
010 
177 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
OL0 
010 
020 
668 
020 
5o.0 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
185 
Lad 
021 
021 
010 
010 
010 
7107 
010 
010 
010 
TLS 
010 
020 
tee) 
020 
547 
020 
LOL 
020 
020 
140 
673 
Led, 
010 
020 
S10 
010 
134 
547 
010 
154 
PAS, 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


310-90 
10010 
30133 
10620 
SOLT2 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
SOLS 3 
10620 
Z15 9:0 
ZD000 
80133 
23.390) 
S033 
42682 
9OLSS 
42682 
08667 
20133 
10010 
LOLA 
LOLA 
p2290 
S01'33 
PLOBO 
ge Neer | 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
69682 
54667 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
L9S97 
42030 
42150 
42150 
37112 
42150 
40110 
922 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
Leos] 
42030 
40030 
LOZ 1S 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
60653 
LOSS 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9311 
O32 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9 ot 
9.2 
251.3 
9514 
9515 
D516 
9518 
9520 
9921 
9522. 
9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
96.13 
9614 
9615 
9617 
9618 
261-9 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
262 th 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
96:37 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9651 
euoker 
9654 
9659 
2654 
9658 
J0O8 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671 
9672 
9674 
9675 
9676 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
221390 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 


27PT543F35A (continued) 


9678 Coil, 22u,- 10% 
9679 Wire Jumper. 
9680 Wire Jumper. 
9681 Wire Jumper. 
9685 Wire Jumper. 
9686 Wire Jumper. 
9687 Wire Jumper. 
9688 Wire Jumper. 
9689 Wire Jumper. 
9690 Wire Jumper. 
9691 Wire Jumper. 
9694 Wire Jumper. 
9695 Wire Jumper. 
9697 Wire Jumper. 
9698 Wire Jumper. 
9699 Wire Jumper. 
9821 Wire Jumper. 
9822 Wire Jumper. 
9825 Wire Jumper. 
9828 Wire Jumper. 
9829 Wire Jumper. 
9831 Wire Jumper. 
9832 Wire Jumper. 
chore wi Wire Jumper. 
9838 Wire Jumper. 
9839 Wire Jumper. 
9846 Wire Jumper. 
9847 Wire Jumper. 
9849 Wire Jumper. 
9850 Wire Jumper. 
9851 Wire Jumper. 
9852 Wire Jumper. 
9853 Wire Jumper. 
9856 Wire Jumper. 
9860 Wire Jumper. 
9861 Wire Jumper. 
9862 Wire Jumper. 
9864 Wire Jumper. 
9865 Wire Jumper. 
9868 Wire Jumper. 
9873 Wire Jumper. 
9874 Wire Jumper. 
9875 Wire Jumper. 
9877 Wire Jumper. 
9891 Wire Jumper. 
9892 Wire Jumper. 
9901 Wire Jumper. 
9902 Wire Jumper. 
9903 Wire Jumper. 
9904 Wire Jumper. 
9905 Wire Jumper. 
9911 Wire Jumper. 
9913 Wire Jumper. 
9914 Wire Jumper. 
9915 Wire Jumper. 
9918 Wire Jumper. 
9991 Wire Jumper. 
9996 Wire Jumper. 
9998 Wire Jumper. 
CBA Main Chassis Resende 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


S = Safety Part 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3141 


018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
ay eae 


Be sure to use exact replacement part. 


0232 
0250 
0251 
0254 
0255 
1810 
16 Lek 
ZL71 
21.72 
Pa 
2174 
2176 
2177 
21-78 
2179 
2180 
2181. 
2802 
S150 
SL 
SLo2 
as Ne) 
SLo6 
epbe ry) 
3814 
361.5 
3816 
381) 
3818 
38.9 
3820 
36241. 
4820 
6161 
7802 
9150 
O15. 
2132 
253 
9154 
9170 
CBA 


Headphone Jack 
A/V Jack 

Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 


6 Pin 
5 Pin 
4 Pin 
3 Pin 
3 Pin 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
zener 


Connector. 


10%, 
10%, 


330p, 
330p, 
330p, 10%, 
330p, 10%, 
470p, 5%, 
10u, 20%, 
470p, 5%, 
10u, 20%, 
2u2, +80/ 
2u2, +80/ 
220n, +80/ 
471K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 


120 ohm, 3:3; 
120° Hit See5 
1/16W, 
1/16W, 
1/10W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


100K, 5%, 
100K, ay 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, ey 
100K, 5%, 
100K, ay 
100K, 5%, 
Zero ohm, 
Diode, 6. 


IC, HEF4053BT. 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Side 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


=203; 
-20% 


-20%, 
sme 


op LS 


"Chip 
8 vol 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


S ACO1 
AC03 
ACO04 
ACcO5 

S ACO9 
AC10 

S AC12 
AC15 
AC17 
AC17 
AC19 
AC20 
AC20A 
AC20B 
AC20C 
AC20D 
AC20E 
AC20H 
REMOTE 


AC Co 


rd. 


Anode Lead Spacer (3 


Batteries for Remote Control Teansnied 


Cabin 


et Back 


CRT, A68AJB82X11 
Customer Control Buttons 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 
1l6v, Cerami 


6W, Carbon 


6W, Carbon 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
" Jumper 

ty 


Jack panel “Rasenbly 


Used) 


Degaussing Coil. . 2 ee Roe! oe 
Holder, Degaussing Coil” (4 Used) 
Owner's Manual, English. 

Owner's Manual, French 

Side Jack Panel Bracket. 

Cabinet Front Assembly 

Cabinet Front. veo 

Chassis Guide (2 Used) 

Light Guide. 

Nameplate. 

Power Button Pe ner se see 
Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 


Remote Control Transmitter, 


OT¢ 


Cc. 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized elas 
1/16W, Metalized Glas 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 


RC19335004/ 


2422 
2422 
2422 
AALe 
2422 
2412 
2412 
2198 
3198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S98. 
S198 
S198 
5198 
S198 
S198. 
S198 
B18 
3198 
SL98 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
9333 
3198 
S198 
8198 
S198 
3198 
81.93. 
3139 


S130 
S135 
9299 
SZ: 
9301 
5139 
2422 
BS Fo) 
SZ: 
Big 
513590 
SL ZA. 
S132 
S139 
3139 
S141 
S139 
2422 


3139 


026 
026 
025 
025 
025 
020 
020 
017 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
025 
017 
017 
017 
O21 
Ott 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
010 
729 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
de 3 


010 
014 
000 
231 
Sol 
Lay] 
549 
013 
259 
Zao 
124 
231 
177 
124 
124 
050 
177 
264 


Lao 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
00725 
00725 
33310 
B33 10 
Doo 1L0 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
Za2o0 
222090 
42240 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
S210 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
26880 
60653 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
26231 


03831 
04471 
65263 
52454 
90631 
SO 7-3. 
43967 
01641 
20641 
pad Ae Bi 
37061 
S307 
eestor ak 
31381 
39111 
00161 
60761 
00411 


86464 


27PT543S37A —- Manual no. 


Main Chassis Parts 
Main Chassis Parts 


7638 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2A 2A 
2422 
2422 
2422 
2422 
by Bll 
2422 
2422 
ZALZ 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
ZA Z 
2422 
Si38 
SLs 
31:98 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
3138 
SOS 
3198 
2238 
3198 
S198 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
31:98 
3198 
3198 
S138 
SOS 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
3138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
2222 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 


0211 2 Pin Connector. 
0212 2 Pin Connector. 
0219 6 Pin Connector. 
0220 5 Pin Connector. 
0221 2 Pin Connector. 
0222 2 Pin Connector. 
0223 A/V Jack 
0225 SVHS Jack. 
0229 3 Pin Connector. 
0243 6 Pin Connector. 
0244 5 Pin Connector. 
0245 6 Pin Connector. 
0246 5 Pin Connector. 

S 0254 9 Pin CRT Socket 
0267 3 Pin Connector. 
0269 Jack ge te tg 

S 1000 Tuner, V+U PLL 
1002 SAW Filter, 45.75MHz 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 

S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. 

S.1515 Relay, 5 Amp, 12V. 
1600 Tact Switch. 
1601 Tact Switch. 
1602 Tact Switch. 
1603 Tact Switch. 
1606 Tact Switch. ... 
1660 Crystal, 12MHz000 
1811 3 Pin Connector. oh wee AS 3a. eh eh doe 
1861 Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 
2004 Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 
2005 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
2006 Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
2007 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2008 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
2009 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. < 
2101 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2102 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2103 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2104 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2105 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
2106 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
2111 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2112 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2113 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2121 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2122 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2123 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v,- Ceramic 
2124 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2125 Cap, 2uz, +80/-20%,° 1O0¥v;..Ceramic 
2131 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2132 Cap; 2u2,; +80/7—20%,; 10v;. Ceramic 
2133 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2134 Cap; 2Zu2>.- +80/-204,. 1L0v; Ceramic 
2135 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2136 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2141 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2143 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2150 Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2184 Cap, 2uz, +80/-20%, 10v, ‘Ceramic 
2187 Cap,. -2u2,. +80/=20%,- l0w, Céranic 
2201 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2202 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2203 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2204 Cap; 1L00n; +80/=20%,. 25v, ‘Ceramic. 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2208 Cap; 100n;,- +80/-20%;. 25v, Ceramic, 
2209 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
2210 Cap; Lu;.+80/-20%,. 10v;. Céramic. 
2211 Cap; 470n, +80/-20%,. 10v, Céramic. 
2213 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2214 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2215 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 
2216 Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
2217 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. . 
2219 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2220 Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 
2221 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2226 Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 
2227 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 
2228 Cap, 820p, 5%, 25v, Ceramic. 
2229 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
2241 Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 
2242 Cap; .1u, +80/-20%, 1O0v,; Ceramic. 
2243 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. Bh ey ee 
2244 Cap, 100n, 5%, 63v, Metalized Polyester 
2245 Cap; 220n;,. +80/=-20%, L6v,;. Ceramic. 
2247 Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
2248 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2249 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2250 Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
029 
025 
025 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
Lae 
128 
128 
128 
128 
543 
020 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
Git 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
Gilet 
Ory 
017 
017 
CLs 
Git 
016 
016 
017 
023 
786 
Git 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
Git 
017 
017 
017 
O17 
026 
Gils 
OL 
014 
OL 
016 
017 
016 
025 
Oly 
Gig 
017 
See 
017 
026 
017 
017 
O25 


16269 
L63-h5 
12482 
04853 
L503 
10646 
05236 
04926 
OOF25 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
05182 
90098 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
00725 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
3101.0 
32230 
24740 
32290 
33310 
333.10 
BLOOD 
51090 
32290 
S2290 
52290 
32290 
33510 
22200 
53310 
222090 
33351) 
22220 
33310 
22200 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
ZeaoU 
22200 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21.020 
s2230) 
42240 
04740 
32230 
31010 
34720 
30210 
51090 
g1520 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
52230 
52280 


part. 


2202 
2255 
2254 
2330 


233 1. 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2462 
2463 


2463 
2465 
2465 


2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


Pasi k 
2902 
2003 
2505 
2507 
2508 
Z2541,5 
2520 
2021 
2022 
2025 
292.9 
Zoe 
2528 
2540 
2541 
2560 
A200: 
2902 
2963 
2564 
2067 
2568 
2580 
298.1 
25090 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
261i. 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2802 
2803 
2810 
2013 


Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er: 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
5445 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
with 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


%, 25v, Ceramic. 
ln, 5%, 25v, Ceramic. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
100n, 10%, 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 


20%, 
10%, 


250v, Electrolytic. 
500v, Ceramic 

5%, 50v, Ceramic. 

10%, 2000v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 1000v, Ceramic 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
330p, 10%, 50v, Ceramic 

lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 160v, Electrolytic. 
15n, 10%, 50v, Polyester. 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
470n, 5%, 250v, 
100v, Electrolytic. 
500v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
330n, 10%, 250v, MPP. 

Inf, 10%, 2000v, 
(JF0501-21835) Layer Wound. 
680p, 10%, 2000v, Ceramic 
%, 1600v, Polypropylene 
1600v, 
0501-21835) 
%, 50v, Polyester 
%, 63v, 
63v, 


20%, 
10%, 
5%, 


2u2, 
680p, 
100p, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 

Electrolytic 

500v, Ceramic. 

, 250v, Polyester 

, 250v, Electrolytic. 
1l6v, Electrolytic. 

50v, Electrolytic 

l6v, Electrolytic 

%, 1l6v, Electrolytic. 
ln, 10%, 500v, Ceramic. 

470n, 20%, 275v, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10%, 1000v, 
10%, 1000v, 
20%, 200v, 
10%, 1000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 

10%, 1000v, Ceramic 
20%, 50v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, l16v, Ceramic 

10%, 2000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 

10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 

10%, 50v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic. 

680p, 10%, 1000v, Ceramic 
100u, 20%, 160v, Electrolytic 
in, 10%, 50v, Ceramic 

100n, 10%, 50v, Polyester 
2u2, 20%, 25v, Electrolytic 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 16v, Electrolytic 
22u, 20%, 50v, Electrolytic . 
330n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. ‘ 
470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5%, 50v, Ceramic 

68p, 5%, 50v, Ceramic 

ln, 10%, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
ilgrey 
10n, 
22u, 
100n, 
1n5, 
470p, 
2n2, 
ln, 
10n, 
10n, 


250v, Metalized Poly 


est 


Metallized Polyprop 


Ceramic Only with 


Polypropylene Only 
Layer Wound 


Metallized Polyest 
Metalized Polyeste 


Metalized Polypro 


Sh 98 
S198 
S198 


2222 
2020 
2020 
S198 
S198 
2020 
S98. 
2020 
B18 
3198 
S198 
S198 
S198 
2020 
S198 
SL 


2022 
2020 
S198 
3198 
2022 


2020 
2020 
2020 


2222 
B198 
2222 
2222 
S198 
S198 
3198 
2020 
SLIS 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
S198. 


2022 
3198 
SL9O8 
2020 
S198 
3198 
S198 
2020 
3198 
S198 
3198 
2020 
Sh Os 
S198 
S198 
S198 
S198 
2020 
2020 
S198 
S198 
2020 
Sh 98. 
S198 
S198 
S198 
2222 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198. 
3198 


016 
016 
021 


368 
Spols) 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
025 
OL7 
025 
017 
025 
021 
014 
025 


323 
021 
O19 
016 
333 


558 
Doe 
301 


375 
014 
S63 
S69 
OL? 
017 
017 
O21 
019 
347 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
O:e7 
019 
554 
017 
O25 
O27 
558 
Ut 
OL7 
017 
017 
017 
558 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
Olt 
O17 
025 
017 
017 
OLt 
017 


31020 
31020 
90020 


SOL 7 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
32210 
03310 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
34790 


00086 
eae 
46810 
01010 
00084 


90487 
90485 
90251 


9015.6 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
cee af 
90854 
91049 
ae 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
o2220 
04710 
64710 
90172 
01030 
92290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91.353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
44740 
333590 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
32210 
42240 
42240 
Za2o0 
Z2eL50 


27PT543S37A (continued) 


2816 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2069 
2870 
2871 
2012 
2873 
2874 
2875 
2876 
Zo74 
2878 
28-19 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2901 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001. 
3002 
3003 
3004 
3005 
cal eal 
3102 
3103 
3104 
3105 
3.106 
a 
3112 
BLS 
3114 
S15 
3LD6 
S123 
3124 
SUZ 
3126 
Sad. 
3132 
BiS3 
3134 
3135 
3136 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
Salbow | 
BLS 
S159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
S205 
3206 
320.7 
3208 
3209 
A 
3213 
Sole} 
B28 
S219 
3220 
322.1. 
32A2 
3226 
3232 
BZ59 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


470n, +80/-20%, 
2u2, +80/-20% 
2u2, 20%, 50v, 
2u2, 20%, 50v, 
2u2, +80/-20%, 
1n8, 10%, 50v, 
L50p;. 5S; -50v, 
68n, 10%, 50v, 
68n, 10%, 50v, 
1500, 5S, SOV, 
1n8, 10%, 50v, 
2u2, +80/-20% 
100u, 20%, 25v, 
100u, 20%, 25v, 
4u7, 20%, 50v, 
10u, 20%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
An7, 10%, 50v, 
22n, 10%, 25v, 
470u, 20%, l6v, 
2u2, 20%, 50v, 
220n, 10%, 50v, 
220n, +80/-20%, 
100n, +80/-20% 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
LOO0u,: 20%, lov, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
27n, 10%, 50v, Ceramic. 

In2, 10%, 50v, Ceramic. 

27n, 10%, 50v, Ceramic. 

1n2, 10%, 50v, Ceramic. 

10u, 20%, 50v, Electrolytic 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

330p, 5%, 50v, Ceramic. ye 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper pies 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 
150 ohm, 5%, 
220K, 5%, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 


10v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 

10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. ‘ 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
1l6v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

100 ohm, ig 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


1K, 5%, 1/6W, Carbon Film ‘ 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K5, ee 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K2, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 


390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, i 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, S, 
68 ohm, 5%, 
470 ohm, S, 
560 ohm, 5%, 
330K, 5%, 
82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, i 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 


100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Gias 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
L238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3193 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
Zo22 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
J25 
025 
025 
025 
017 
OA, 
025 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
017 
017 
016 
COLL 
O11 
O21 
O21. 
O21 
COLL 
ep 
O21 
O21 
O21 
CLL 
021 
O11 
O11 
O11 
O11 
Gad. 
O11 
OTT 
O21 
COLL 
O21 
OL 
O21. 
O11 
O21 
OL 
O11 
OTT 
O21 
O21 
OT: 
O11 
O21, 
021 
734 
Gad. 
O11 
OLT 
O11 
COLL 
O21 
O21 
CLL 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21. 
021 
O21 
OL 
O11 
OTT 
O21 
021 
GA 


44740 
22250 
52280 
52280 
22250 
LSo26 
31510 
06830 
06830 
3151.0 
Lo GZ6 
22250 
31010 
31010 
54780 
21090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
ZLO20 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
31030 
31030 
33510) 
01010 
01010 
90030 
31520 
Se220 
01010 
06890 
Ss 1020 
01510 
32240 
VLS10 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
075.90 
01010 
O1510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
O75. 90 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
833.30 
01020 
322,10 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
S2220 
01010 
05610 
01010 
39610 
32220 
01010 


part. 


3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
Sot 
3256 
S201 
3258 
32.09 
333) 
35.32 
2333 
3334 
3335 
3956 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 


3452 
3453 
3454 


3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
S007 
3508 
3510 
35.19 
2020 
S021 
S22 
3023 
3524 
S325 
3926 
Soe 
3028 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


h 5445 


Res, 
Res, 
Res, 
5445 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
680K, 5%, 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100K, 5%, 
470K, S, 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 
Zero ohm, "Chip" Jumper 2.5 
1M, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
33 .-ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
BRGY. lee, 
(JF0501-21835) Layer Wound. 
10K, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1%, 
(JF0501-21835) 
3KOG “Ly 
6R8, 5%, 
1K, 5%, 


Layer Wound. 
3/5W, Metal Film 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 

15K, 5%, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1%, 3/5W, Metal Film 

220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%; 
BRSy “Ley 
SRS8y. ase 
BR Sy: cay 
2K2, %, 3/5W, 
2K2, %, 3/5W, 
150 ohm, ie 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
2K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1R5, 5%, 1/4W, Carbon Film. 
12K, 1%, 3/5W, Metal Film 

12K, 1%, 3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 


3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
3M3, 1/2W, Metalized Glass. 
PTC, 3 ohm, 144V. 

1M5, 5%, 1/2W, Metalised: aise. 
220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 4R7, 20%, 3W1. 

270 ohm, 5% 1/6W, Carbon Film. 
1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K; SS; 
100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 

OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


3/5W, Metal Film Only wit 


3/5W, Metal Film Only with 


1/10W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


S198. 
S198 
B18 
Zook 
3198 
S198 
S198 
8198 
S198 
S198 
Shs. 
S198 
S198 
5198 
3198 
S98 
S198 
S108 
S18 
2306 
2306 
2306 
5198 
3198 
Zo Le 
8198. 
S198 
S108 
S198 
S198 
8198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
2306 


ane lls 
Zoe 
S198 


2312 
Pate lls 
S198 
3198 
S198 
S198 
Bi OS 
Zoe 
3198 
S193. 
S198 
Zoe 
Zoe 
2312 
ie Ba 
23,12 
3198 
S198 
S198 
2122 
2312 
ake als 
S198 
S198 
2306 
3198 
8198 
2306 
2306 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
2322 
2322 
2122 
REA 
2422 
8.bO8. 
2122 
B198 
S198 
S198 
3198. 
2306 
319.8 
3198 
S198 
S198 
3198. 


O21 
O21 
Ot 
704 
O21 
O21 
O21 
O11 
O1t 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
G13 
207 
204 
204 
013 
O11 
393 
O11 
O21 
O21 
O21 
Ott 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 


915 
les) 
011 


915 
915 
O12 
O11 
012 
O11 
O11 
915 
Od2 
O11 
O21 
915 
elles) 
215 
ows) 
915 
O11 
O11 
O21 
101 
915 
915 
Os 
012 
207 
O11 
O21 
204 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
612 
O11 
O21 
Ott 
O21 
204 
O21 
O21 
012 
012 
O21 


32230 
B13) 
08210 
63903 
31030 
36840 
23530 
08210 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
L307 
03390 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03330 
03109 


15602 
11003 
01020 


12002 
13902 
26880 
01020 
ALS30 
03920 
03390 
12703 
O22 10 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
2202 
01510 
01510 
32120 
02083 
LiZ03 
LIEZO03 
03920 
33390 
03478 
08220 
ot020 
03688 
03478 
32230 
31040 
31040 
312.30 
51030 
T3359 
13335 
00019 
oes lle Fs) 
43073 
02210 
00056 
02710 
SZ 20 
04780 
53340 
03101 
55630 
SL020 
11070 
13370 
90020 


27PT543S37A (continued) 


3529 Res, 47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3530 Res, 10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3531 Res, 4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3532 Res, 2K2, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
3541 Res, 470 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3542 Res, 1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3543 Res, 82K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
3544 Res, 4K7, Ee 1/8W, Metalized Glass. 2322 
3545 Res, 270K, 5%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
3548 Res, 15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3552 Res, 10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3557 Res, 1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3561 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3562 Res, 12K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3563 Res, 5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3565 Res, 330 ohm, 5%, 1W, Metal Film 3198 
3566 Res, 2K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3569 Res, 5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3580 Res, 47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3594 Res, 330 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3595 Res, 220K, 5%, 1/10W, Metallized Glass. 3198 
3596 Res, 220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3601 Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3603 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3604 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3605 Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3606 Res, 2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3607 Res, 2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3608 Res, 470 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3609 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3610 Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3611 Res, 100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized e1as 3198 
3618 Res, 6K8, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3622 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper ‘ 3198 
3623 Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3624 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3625 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3626 Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3627 Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3628 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3630 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3632 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper ‘ 3198 
3634 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3635 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3636 Res, 1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3638 Res, 75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3639 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
3640 Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3681 Res, 180 ohm, 1%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
3682 Res, 270 ohm, 1%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
3683 Res, 390 ohm, 1%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
3684 Res, 390 ohm, 1%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
3686 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper ‘ 3198 
3687 Res, 75 ohm, 1%, 1/8W, Metalized Giass 2322 
3688 Res, 68 ohm, 1%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
3689 Res, 2K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
3691 Res, 330 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3693 Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3694 Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3801 Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3802 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3810 Res, 75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3814 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3815 Res, 100K, Sy 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3816 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3817 Res, 100K, os 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3818 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3819 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3820 Res, 100K, ey 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3821 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3822 Res, 75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3861 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3862 Res, 15K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3863 Res, 1K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3864 Res, 100 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3865 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3866 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3867 Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3891 Res, 100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3893 Res, 330 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3894 Res, 100 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3896 Res, 330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3901 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3902 Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3903 Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3904 Res, 10K, ds 1/16W, Metalized Glass 3198 
3905 Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3906 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3907 Res, 8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4001 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4122 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


021 
O21 
O21 
204 
O21 
021 
915 
734 
730 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21, 
021 
012 
O21 
021 
O21: 
O21 
O21 
O21 
O11 
OLT 
O11 
O21 
OL 
O11 
O11 
O11 
COLL 
O21 
O11 
O21 
O21 
OLL 
epiae 
O21 
O21. 
O21 
O21 
021 
O11 
O11 
O21 
O21 
021 
O11 
734 
734 
734 
734 
O21 
734 
734 
734 
021 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
021 
O21 
O21, 
021 
COLL 
epi 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 


54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
Disa) 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
SL230 
52620 
13310 
92220 
52620 
54730 
ope ao NE 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
90030 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
34710 
90030 
01010 
01010 
51020 
31900 
90030 
08220 
61801 
62701 
63904 
63901 
90030 
67509 
66809 
62702 
33310 
82210 
34720 
32210 
31020 
315.90 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
81590 
31040 
31530 
S1220 
31010 
01010 
01010 
33320 
3101.0 
333140) 
31010 
33310 
81020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
36220 
90030 
90030 
90030 


part. 


4123 
4127 
4214 
4216 
4341 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
SLOLeRe 
5002 
5201 
2202 
5204 
SVAthS) 
5206 
5241 
5242 
5342 
5445 


5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5471 
5472 
5480 
so0d 
5520 
S921 
5560 
5961 
O62 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Cold Ay LOS x. «4 

Coil; 820n, 10%. 

Coal; 68, Sos 

Wire Jumper. af ox Soh tes tere Te tot os 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coal. 22s ee ee ee ee ee en ae a 
Transformer, LOT (JF0501-21835) Layer W 
ound on ee Ts See WH ee 
Transformer, LOT (1342.0043B). 
Col, S3u, -L0% Be sfeee Wart WS lee Se. Se 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 42u. See Be ey dope: ede BR, OS 
Transformer, Signal Driver, SC10027-00 
Coil, 3u3,.20% 

Coil; Susy 210% 

Coil, B9u,y 10% 

Mains Filter ee ae 
Transformer, SS39009-04. 5 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coal. 27a; 2S5. thy? ate Ge oe 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Corl; Sue, 55% 

Coil SuGp (Ss. 

Coil, S5u6;- 5%. 

6a 1h) Oy Sita: ee 4 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
2422 


2422 
2422 
S198 
3198 
A422 
2422 
3198 
3198 
2422 
ZaLe 
2422 
3198 
3198 
2422 
S198 
3198 
Sh98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
Sh 98 
S198 
8198 
5198 
S198 
3198 
S198 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 


5S1 
5S. 
018 
018 
SES ts) 
5S. 
018 
018 
D335 
549 
531. 
018 
018 
B30 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 


90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22190 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 


02611 
02506 
13390 
90020 
94865 
02478 
13360 
23380 
OT 336 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 


27PT543S37A (continued) 


62335 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
G025 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6691 
6692 
6901 
6904 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
HOU 
T441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
TS1L5 
oad 
7521 
7322 
7540 
7541 
7542 
7560 
7961 
7580 
7602 
7802 
7861 
1391. 
7892 
7901 
9001 
9101. 
9102 
9103 
9104 
Be 
2 ala ae 
913 
9175 
9176 
9178 
a7 9 
SAE 
9182 
9183 
9184 
o1:92 


Ss = 


Safety Part 


Diode, Signal, BAV21 

Zener Diode, 10 volt 
Diode, Signal, 1N4148. 
Zener Diode, 6.2 volt. 
Diode, Signal, BAV99 
Diode, Rect, BY228/24. 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, BYD33J. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYD33J. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYD33D. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


Diode, Rect, BYD33D. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 

LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. Greets we bos 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9577H/N1/AI/1130. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 Eo en Aes 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC1432ZT 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


IC, TDA8359J/N2. Bb: Os 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1L507P/N1. i te 
Power FET, FQPF9ON50. .... 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. ey wen ee 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. 

IC, HEF4053BT. 

PC, TDAQSSS2H/Vi14 a; 4)'a « % 4 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
3198 
3198 
933.1 
3198 
9340 
9336 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
S98 
3198 
3198 
933. 
3198 
233-4 
2322 
2337 
W322 
9322 
933°) 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331. 
3198 
9340 
ee 
3198 
933.1 
3198 
3198 
3198 
3198 
se A 
2322 
3198 
3198 
3198 
319 
3198 
93.52 
3198 
3198 
3198 
9392 
3199 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
B3o2 
3198 
S198 
2322 
9352 
eee Pe 
3198 
3198 
9340 
3198 
2322 
9340 
ie alec be) 
2322 
9333 
2392 
3198 
ie wigc Le) 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
020 
010 
668 
010 
Sho he, 
617 
Li7 
010 
GLO 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
de A 
010 
234 
164 
234 
164 
138 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
Sey) 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
185 
Lat 
021 
021 
010 
010 
010 
Jol 
010 
010 
010 
112 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
18.7 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
129 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10070 
51090 
10010 
30133 
10620 
SO 112 
60682 
80133 
LOO70 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
08667 
00133 
10010 
LOZ D 
LO1L2.0 
52290 
30133 
51090 
Dod ech 
42682 
10630 
EL 8 alee) 
10010 
10630 
56880 
10630 
69682 
54667 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
Jiao 
42030 
42150 
42150 
STL? 
42150 
40110 
92427 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
Vola 
hoes} 
42030 
40030 
LOZ 13 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
60653 
dlc Lone a 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


2193 
9314 
23.12 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 
2500 
9501 
2205 
9506 
9507 
9510 
95E 1 
gL 
9513 
9514 
9315 
9516 
2 oks 
9520 
9521. 
9522 
9524 
9528 
9530 
9614. 
9612 
9613 
9614 
9615 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
2629 
9631 
9632 
9633 
963-7 
2638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9651 
9652 
9654 
SEES) 
9657 
9658 
96:99 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
oe 
9642 
9674 
9675 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
221090 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 


Z27PT543S37A (continued) 


9676 Wire Jumper. 3L96 036 
9678 Coat, 22u; 10s S196" 013 
9679 Wire Jumper. 3198036 
9680 Wire Jumper. S198: 036 
9681 Wire Jumper. 3198 036 
9685 Wire Jumper. 3196036 
9686 Wire Jumper. 3198 036 
9687 Wire Jumper. 3198036 
9688 Wire Jumper. S198: 036 
9689 Wire Jumper. 3198 036 
9690 Wire Jumper. 3L98 036 
9691 Wire Jumper. 3198 036 
9694 Wire Jumper. 31980236 
9695 Wire Jumper. S198. 036 
9697 Wire Jumper. 3198 036 
9698 Wire Jumper. 3L96 036 
9699 Wire Jumper. 3198 036 
9821 Wire Jumper. 3198 036 
9822 Wire Jumper. 3198 036 
9825 Wire Jumper. 3198 036 
9828 Wire Jumper. 3196036 
9829 Wire Jumper. 3198 036 
9834 Wire Jumper. 31980236 
YoS2 Wire Jumper. S198: 036 
9837 Wire Jumper. 3198 036 
9838 Wire Jumper. 3196036 
9839 Wire Jumper. 3198 036 
9846 Wire Jumper. 3198036 
9847 Wire Jumper. 3198 036 
9849 Wire Jumper. 3198 036 
9850 Wire Jumper. 31986: :036 
9851 Wire Jumper. 3198 036 
98.02 Wire Jumper. 31980236 
9853 Wire Jumper. S198. 036 
9856 Wire Jumper. 3198 036 
9860 Wire Jumper. 3196036 
9861 Wire Jumper. 3198 036 
9862 Wire Jumper. 31980236 
9864 Wire Jumper. S198. 036 
9865 Wire Jumper. 3198 036 
9868 Wire Jumper. 3196036 
9571S Wire Jumper. 3198 036 
9874 Wire Jumper. 3198 036 
oe Es) Wire Jumper. S198: 036 
9877 Wire Jumper. 3198 036 
9891 Wire Jumper. 3196036 
9892 Wire Jumper. 3198 036 
9901 Wire Jumper. 3198036 
9902 Wire Jumper. S198: 036 
9903 Wire Jumper. 3198 036 
9904 Wire Jumper. 3198: :036 
9905 Wire Jumper. 3198 036 
9911 Wire Jumper. 3198 036 
9913 Wire Jumper. S198. 036 
9914 Wire Jumper. 3198 036 
GO1.5 Wire Jumper. 3196036 
9918 Wire Jumper. 3198 036 
999 Wire Jumper. 3198036 
9996 Wire Jumper. S198. 036 
9998 Wire Jumper. 3198 036 
CBA Main Chassis Cees 3139: 187 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 
Side Jack Panel Parts 
S = 


90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
L508. 


saretgersack Papel feet Bo use exact replacement part. 


0232 Headphone Jack 

0250 A/V Jack 

0251 6 Pin Connector. 

0254 5 Pin Connector. 

0255 4 Pin Connector. 

1810 3 Pin Connector. 

1811 3 Pin Connector. ...... 

2171 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

2172 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

2173 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

2174 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

2176 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 

2177 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 

2178 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 

2179 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 

2180 Cap, 2uz, +80/-20%, LOv,. Ceramic 

2181 Cap; ~2u2;..+807-20%, -L0v,- Ceramic. . 
2802 Cap, 220n, +80/=—20%, 16v, Ceramic. 
3150 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3151 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 

3152 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3153 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 

3156 Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized elas 
3157 Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3814 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
3815 Res, 100K, ay 1/16W, Metalized Glass. 
3816 Res, 100K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
3817 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
3818 Res, 100K, e? 1/16W, Metalized Glass. 
3819 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
3820 Res, 100K, ay 1/16W, Metalized Glass. 
3821 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
4820 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

6161 Zener Diode, 6.8 volt. 

7802 IC, HEF4053BT. 

9150 Wire Jumper. 

91.5.1 Wire Jumper. 

9152 Wire Jumper. 

915s Wire Jumper. 

9154 Wire Jumper. 

9170 Wire Jumper. 

CBA Side Jack panel Aesetib igs 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


S ACOL1 
ACO03 
ACO04 
ACO5 

S ACO9 
AC10 

S AC12 
AC15 
AC17 
AC19 
AC20 
AC20A 
AC20B 
AC20C 
AC20D 
AC20E 
AC20H 
REMOTE 


AC Cord. 


Anode Lead Soacae. (3 


Batteries for Remote Control Transits 


Cabinet Back 

CRT, A68AJB82X11 
Customer Control Buttons 
Degaussing Coil. 


Holder, 


Degaussing Coil” 
Owner's Manual, 


Engl 


Used) 


(4 Used) 


Side Jack Panel Bracket. 
Cabinet Front Assembly 
Cabinet Front. 


Chassis Guide 


(2 Use 


Light Guide. 
Nameplate. 
Power Button 


Speaker, 


Remote Control Transmitter, 


Oi. 


16 ohm, 5W 


ish. 
d) 
(2 Used) 


RC19335004/ 


2422 
2422 
2422 
AALe 
2422 
2412 
2412 
2198 
3198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S98. 
S198 
S198 
5198 
S198 
S198. 
S198 
B18 
3198 
SL98 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
9333 
Sh 98. 
3198 
S198 
S198 
S198 
3193. 
3139 


S130 
S135 
9299 
Si21: 
9301 
S130 
2422 
SM Fo) 
Seek: 
2139 
S121 
3139 
CHR oe 
S130 
3141 
5130 
2422 


3139 


026 
026 
025 
025 
025 
020 
020 
017 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
025 
017 
017 
017 
O21 
Ott 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O22. 
O21 
O21 
010 
7129 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
de Be 


010 
014 
000 
231 
Sol 
177 
549 
013 
Pa i) 
124 
251 
177 
124 
124 
050 
177 
264 


228 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
00725 
00725 
33310 
B33 10 
Doo 1L0 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
Za2o0 
222090 
42240 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
S210 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
26880 
60653 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
26231 


03831 
04471 
65263 
52452 
90631 
SO 7-32. 
43967 
01641 
20641 
37061 
980-74. 
53091 
3436 | 
So Lt 
00161 
60761 
00411 


86463 


27PT563S37A —- Manual no. 


7638 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0219 
0220 
O22) 
0222 
0223 
OZ225 
0243 
0244 
0245 
0246 
S 0254 
0267 
0269 
S 1000 
1002 
1200 
S-.1500 
aeelboples| 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1810 
1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
21:03 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
ZA 
2121 
2122 
PE) 
2124 
22 
213d 
21:32 
Pm NS) 
2134 
2135 
rads Xe) 
2141 
2143 
21,50 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
229 
2216 
2217 
22D 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2290 
Z2LoO2 
ZL IS 
2254 
2330 


S = 


Main Chassis Parts 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
A/V Jack 2422 
SVHS Jack. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
9 Pin CRT Socket 2422 
3 Pin Connector. 2412 
Jack ‘ : 2422 
Tuner, V+tU PLL < 2422 
SAW Filter, 45.75MHz 2422 
Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. ... 2422 
Crystal, 12MHz000 2422 
6 Pin Connector. a eee Le eh -E Gi BYEZ 
Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 
C49/U A. atet Garth We Ne 2422 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. < 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v,- Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2uz, +80/-20%,° 1O0¥v;..Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; 2u2,; +80/7—20%,; 10v;. Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; 2Zu2>.- +80/-204,. 1L0v; Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 2238 
Cap, 2uz, +80/-20%, 10v, ‘Ceramic 3198 
Cap,. -2u2,. +80/=20%,- l0w, Céranic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap; 1L00n; +80/=20%,. 25v, ‘Ceramic. 3198 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap; 100n;,- +80/-20%;. 25v, Ceramic, 3198 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap; Lu;.+80/-20%,. 10v;. Céramic. 3198 
Cap; 470n, +80/-20%,. 10v, Céramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 3198 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. : 3198 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap; tua, $80/=20%;. 1LOv;, Caéramic. 3198 
Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. ~ . . 3198 
Cap, 100n, 5%, 63v, Metallized Polyester 2222 
Cap, 220n;,-:+80/—20%,. Lov, Ceramic. 3198 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. é 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. ase ein fe 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper... .. 3198 
Cap, 100n, 10%, 250v, Metalized Polyest 
er. ; Be don wee, che “eh se0- fo bs ca er eh Se, %, S222 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
029 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
Loe 
128 
128 
128 
128 
128. 
543 
025 


543 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
Git 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
Gilet 
Ory 
017 
017 
CLs 
Git 
016 
016 
017 
023 
786 
Git 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
Git 
017 
017 
017 
O17 
026 
Gils 
OL 
014 
OL 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
Oi 
017 
025 
016 
016 
O21 


368 


16269 
L63-h5 
12482 
04853 
L503 
10646 
05236 
04926 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
05182 
90141 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
012038 
16607 


00842 
44730 
51090 
24710 
41040 
3101.0 
32230 
24740 
32290 
33310 
333.10 
BLOOD 
51090 
32290 
S2290 
52290 
32290 
33510 
22200 
53310 
222090 
33351) 
22220 
33310 
22200 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
ZeaoU 
22200 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
S223) 
42240 
04740 
32230 
$1520 
41050 
32220 
76104 
42240 
Z.1.02,0 
52230 
32230 
52280 
31.020 
31020 
90020 


901 TT 


part. 


223 J. 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2462 
2463 


2463 
2465 
2465 


2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2001. 
2002 
2003 
2505 
2507 
2508 
251.5 
2520 
2021 
2022 
2025 
292.9 
Zoe 
2528 
2540 
2541 
2560 
200: 
29602 
20.63 
2564 
2067 
2568 
2580 
298.1 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
269A. 
2802 
2807 
Z201:0 
2015 
2016 
2031 
2832 
2033 
2834 
2835 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


10n, 
10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
220u, 
330p, 
lu, 
A7n, 
lu, 
Alu, 
151, 
Alu, 
470n, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
5445 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
with 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2u2, 
680p, 
100p, 
330n, 
inf, 


(JF0501-21835) 


in, 
470n, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
iigiey 
10n, 
22u, 
100n, 
tighew 
470p, 
2n2, 
ln, 
10n, 
10n, 
680p, 
100u, 
In, 
100n, 
2u2, 
Alu, 
La; 
Alu, 
22u, 
220n, 
100p, 
ln, 
33p, 
Lu; 
33p, 
lu, 
68p, 
68p, 
ln, 
Lu; 
lu, 
220u, 
220n, 
220n, 
2u2, 
2u2, 
470n, 
lp, 
lp, 
47p, 
470p, 
220p, 


20%, 


20%, 


10%, 


10%, 


10%, 


20%, 


5%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
10%, 


+80/-20%, 
+80/-20%; 


238, 
29%, 


+80/-20% 1000v, Ceramic. 
20%, 250v, Electrolytic. 
10%, 500v, Ceramic 

5%, 50v, Ceramic. 

10%, 2000v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 1000v, Ceramic 

20%, 25v, Electrolytic. 

5%, 50v, Ceramic. 7 
50v, Electrolytic. 
+80/-20%, 50v, Ceramic 
50v, Electrolytic. 

160v, Electrolytic. 
10%, 50v, Polyester. ‘ 
20%, 25v, Electrolytic... 

%, 250v, Metalized Polyprop 


20% 5 


20%, 100v, Electrolytic. 

10%, 500v, Ceramic. 

5%, 50v, Ceramic. 

10%, 250v, MPP. te. oS 
10%, 2000v, Ceramic Only with 
Layer Wound. 

10%, 2000v, Ceramic 

%, 1600v, Polypropylene 
1600v, Polypropylene Only 
0501-21835) Layer Wound 

%, 50v, Polyester .... 
%, 63v, Metallized Polyest 
63v, Metalized Polyeste 
Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic. 
Electrolytic 

500v, Ceramic. 

, 250v, Polyester 

, 250v, Electrolytic. 

1l6v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic 
1l6v, Electrolytic 
%, 1l6v, Electrolytic. 

500v, Ceramic. ea % 
20%, 275v, Metalized Polypro 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10%, 1000v, 
10%, 1000v, 
20%, 200v, 
10%, 1000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 1000v, Ceramic 
20%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, 16v, Ceramic 
10%, 2000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
10%, 1000v, Ceramic 
20%, 160v, Electrolytic 
50v, Ceramic 
10%, 50v, Polyester 
20%, 25v, Electrolytic 
20%, 25v, Electrolytic 
50v, Electrolytic. 
20%, l6v, Electrolytic 
20%, 50v, Electrolytic . 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
%, 50v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
l6v, Ceramic. . 
20%, 25v, Electrolytic. 
+80/-20%, 16v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
5%, 50v, Ceramic 
5%, 50v, Ceramic. 
%, 50v, Ceramic. 


LOS; 
10%, 


5%, 
Sop” DOV, 


5%, 
5%, 


50v, 
50v, 
50v, 


2020 
2020 
S198 
S198 
2020 
8198. 
2020 
B18 
3198 
S198 
8b98. 
S198 
2020 
S198 
3198 


2022 
2020 
S198 
S198 
2022 


2020 
2020 
2020 


2222 
a198 
2222 
2222 
S198. 
S198 
3198 
2020 
SLIS 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
S198. 


2022 
3198 
S198 
2020 
S198 
S198 
S198 
2020 
3198 
S198 
S198 
2020 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
2020 
2020 
S198 
S198 
2020 
ShOs 
S198 
S198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
51.98 
S198 
Sh 98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
S198 
3198 
S198 


Spots) 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
O25 
016 
025 
O17 
025 
021 
014 
025 


323 
021 
O19 
016 
333 


558 
Dos 
301 


375 
014 
363 
S60 
Ot 
017 
017 
O21 
019 
347 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
019 


330 
019 
ULS 
024 
019 
O:e7 
019 
554 
O17 
O25 
O27 
558 
Ud 
017 
017 
017 
OL? 
Sots) 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
O25 
023 
016 
016 
016 
Olas 
016 
OLY 
016 
016 
017 
017 
ULF 
025 
017 
023 
017 
OL? 
017 
016 
016 
016 
016 
016 


90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
32210 
O33 1:0 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
34790 


00086 
ee 
46810 
01010 
00084 


90487 
90485 
90Z51 


9015.6 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
eee er 
90854 
91049 
SAS id 
41020 


00018 
92220 
52220 
90647 
o2220 
04710 
64710 
gOL 72 
01030 
92290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91.353 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
31010 
31020 
33390 
41050 
32590 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
Z2210 
42240 
22240 
22250 
wedod 
44740 
31080 
31080 
34790 
34710 
SrA 


27PT563S37A (continued) 

2836 Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2837 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2840 Cap, 100n; +80/-20%, 25v, Ceramic, 3198 
2841 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2842 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2843 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2844 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2845 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2846 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
2849 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2850 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2852 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2854 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2855 Cap, 33p, Ne 50v, Ceramic 3198 
2856 Cap, 47p, 50v, Ceramic 3198 
2857 Cap, 150p, 8, 50v, Ceramic. 3198 
2860 Cap, 180p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2894 Cap, 220p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2895 Cap, 560p, ey 25v, Ceramic. 3198 
2897 Cap, 390p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2898 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2902 Cap, 1000u, 20%, 1l16v, Biecerolsene 3198 
2903 Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
2904 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2905 Cap, in, 10%, 50v, Ceramic ‘ 3198 
2906 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2907 Cap, in, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2908 Cap, 10u, 20%, 50v, Risetrolytic 3198 
2910 Cap, 3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2911 Cap, 3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2950 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. be 3198 
3000 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3001 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper i tS 3198 
3003 Res, 1K5, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3004 Res, 8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3005 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
SLOL Res, 68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3102 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3103 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3104 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3105 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3106 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3111 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3112 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3113 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3114 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
S115 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3116 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3123 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3124 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3125 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3126 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3131 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3132 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3133 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3134 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
S135 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3136 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3141 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3149 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized idee, 3198 
3150 Res, 150K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3154 Res, 5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3156 Res, 10K, ee 1/6W, Carbon Film. 3198 
3157 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3158 Res, 10K, ey 1/16W, Metalized Glass 3198 
3159 Res, 1K2, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
3200 Res, 390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3201 Res, 100 ohm, ey 1/6W, Carbon Film. 3198 
3202 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3203 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3204 Res, 22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3205 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3206 Res, 33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3207 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3208 Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3209 Res, 68 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3212 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3213 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3217 Res, 330K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3218 Res, 82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3219 Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3220 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3221 Res, 560 ohm, 2 1/6W, Carbon Film. 3198 
3222 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3226 Res, 560 ohm, ar 1/16W, Metalized Glas 3198 
3235 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3241 Res, 22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3242 Res, 27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3244 Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3245 Res, 39K, 1%, 1/16W, Metalized Glass 2322 
3246 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


Oi 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
Ge. 
O11 
O21: 
021 
O21 
OL 
O11 
O21, 
O11 
021 
OT 
O21 
O21 
O11 
COLL 
opal 
O11 
OLT 
O11 
021 
Ot 
021 
OTL 
O21 
OLL 
O21 
O11 
OLL 
O11 
O21 
021 
O11 
O11 
O21 
O21 
734 
O11 
O11 
O11 
COLL 
epi 
O21 
O24, 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
OLT 
O11 
O21 
O11 
O21 
O21, 
O11 
704 
021 


S1520 
54780 
41040 
BLOOO 
41040 
21.090 
51090 
41040 
S101) 
31020 
31.020 
31020 
81020 
33390 
34790 
31510 
31810 
822.20 
S061) 
33914) 
31030 
21020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
33320 
333.20 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
36220 
01010 
06890 
SLGZ0 
01510 
32240 
01510 
32240 
O7S90 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
O15 10 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
51030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
81020 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 


part. 


3247 
3248 
3249 
S2ot 
3256 
S251 
3258 
32.09 
333) 
35.32 
23:33 
3334 
3335 
3956 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 


3452 
3453 
3454 


3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
S07 
3508 
3510 
35.19 
2520 
S021 
S22 
3023 
3524 
2325 
3926 
Soe 
S028 
3329 
2350 
See eek 
BOo2 
3541 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


h 5445 


Res, 
Res, 
Res, 
5445 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


680K, 5%, 
33K, 5%, 
820 ohm, 
100 ohm, 
1K, 5%, 

10M, 5%, 
100K, 5%, 
470K, 5%, 
100 ohm, 

1K, 20%, 

100 
1K, 20%, 
100 
1K, 20%, 


10 ohm, 5%, 


1 ohm, 
1 ohm, 
1K5, 20% 


33 ohm, 5%, 
1MA/50V, Max 115V. 
5%, 
%, 1/10W, Metalized Glas 


33 ohm, 
100 ohm, 
Zero ohm, 
1M, 5%, 
15K, 5%, 
5K6, 5%, 
180 ohm, 
820 ohm, 
68 ohm, 


5% 
33 ohm, 5 
5 


10 ohm, 
5K6, 1%, 


OK. chey 
Rap Sey. 
2K, 1%, 


3K9, 1%, 
6R8, 5%, 
1K, 5%, 
15K, 5%, 
3K9, 5%, 
33 ohm, 
27K, 1%, 
220 ohm, 
3K3, 5%, 
330K, 5%, 
3R3, 1%, 
3R3, ey 
3R3, 1%, 
2K2, ee 
2K2, 1%, 
150 ohm, 
150 ohm, 
21, Ds% 
1R5, er 
12K, 1%, 
12K, 1%, 
3K9, 5%, 
33 ohm, 
ART, 5%, 
8K2, 5%, 
1K, 5%, 
6R8, 5%, 


3M3, s, 
PTC, 
IMS; 3%, 


1/10W, 


3 ohm, 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 
1/2W, Metal Film. 
1/3W, Metal Film 
1/3W, Metal Film 
"1/2u, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film 


"Chip" Jumper 


1/16W, Metalized Glass. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
2. 1/6W, Carbon Film 
%, 1/3W, Metal Film. 


3/5W, Metal Film Only wit 
(JF0501-21835) 


Layer Wound. 
3/5W, Metal Film 


1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film Only wih 
(JF0501-21835) 


Layer Wound. 
3/5W, Metal Film 
1 1/3W, Metal Film 


1/6W, Carbon Film 


1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

3, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/10W, Metalized Glass. 


3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


Film 
Film 
Film 


Metal 
Metal 
Metal 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
ie 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
%, 2 1/2W, Metal Film. 
1/2W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 
1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 
144V. 

1/2W, Metalised: diges. 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


220 ohm, 
NIC, 4R7, 
270 ohm, 
1K2, 5%, 
ART, 5%, 
330K, 5%, 
100 ohm, 
56K, 5%, 
WK, 55%, 
OR1, 5%, 
OR33, 5%, 
Zero ohm, 
ATK, 5%, 
10K, ey 
AK7, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 


20%, 1/2W, Carbon Film 
20%, 3W1. 

53, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 


1/10W, Metalized Glass. 


5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film. 
"Chip" Jumper 
1/10W, Metalized Cisse 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 


S198. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
S108 
S18 
2306 
2306 
2306 
5198 
3198 
ZO Le 
8198. 
S198 
B18 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
2306 


age lls 
Zoe 
3198 


Ze 
Pate lls 
S198 
S198 
S198 
S198 
Bi OS 
Zoe 
S198 
S198. 
S198 
ase as 
Zoe 
2312 
ie B04 
23,12 
3198 
S198 
3198 
2122 
2312 
ake als 
S198 
S198 
2306 
3198 
8198 
2306 
2306 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
2322 
2322 
2122 
ZOL2 
2422 
8.bO8. 
2122 
S198 
S198 
S198 
3198. 
2306 
319.8 
3198 
S198 
S98 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 


%, 1/10W, Metalized elas 3198 


O21. 
O21 
O11 
eet 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
G13 
207 
204 
204 
013 
O11 
393 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O11 
O14 
O11 
204 


915 
> lees) 
011 


915 
915 
O12 
O11 
012 
O11 
O11 
> lees) 
Ott 
O11 
O21 
915 
elles) 
2 Lo 
2 wes) 
915 
O11 
O11 
O21 
101 
915 
915 
Oe 
012 
207 
O11 
O21 
204 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
612 
O11 
O21 
Ott 
O21 
204 
O21 
O21 
O12 
OL 
O21 
O21 
O21 
O21 
204 
O21 


36840 
225.50 
08210 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
L307 
03390 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03330 
03109 


15602 
11003 
01020 


12002 
13902 
26880 
01020 
AL930 
03920 
03390 
12703 
O22 10 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
2202 
01510 
01510 
32720 
02083 
LiZ03 
LIEZ03 
03920 
33390 
03478 
08220 
ot020 
03688 
03478 
32230 
31040 
31040 
312.30 
51030 
aes Be v5 53) 
13335 
00019 
oes lee Fe) 
43073 
02210 
00056 
02710 
SZ 20 
04780 
53340 
03101 
55630 
502.0 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 


Z27PT563S37A (continued) 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
BOOZ 
BaD 
3561 
3562 
3563 
3965 
3566 
3569 
3080 
3594 
she oh) 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
361 3. 
3618 
3622 
8623 
3624 
3625 
3626 
S627 
BozZs 
3630 
BSc 
3634 
3635 
3636 
3638 
2639 
3640 
3681 
Beez 
3683 
3684 
3685 
3686 
Bie OT 
3093 
3694 
3801 
3802 
3810 
36 11. 
os 
38:13 
3814 
Belo 
3816 
281-7 
3818 
3819 
se20 
Soa. 
Bone 
38.34. 
3832 
3833 
Soot 
3339 
3843 
3901 
B02 
3903 
3904 
3905 
3906 
B20) 
4001 
4002 
4209 
4216 
4341 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4601 
4608 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


1K5; 5 

82K, 1%, 
4AK7, 1%, 
270K, 5%, 
15K, 5 
10K, 5 

1K, 5%, 

100 ohm, 
12K, 5%, 
5K6, 5%, 
330 ohm, 
2K2, 5%, 
5K6, 5%, 
47K, 5%, 
330 ohm, 
220K, 5%, 
220K, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4K7, 5%, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K, 5%, 

8K2, 5%, 
100 ohm, 
6K8, 5%, 
470 ohm, 
AK7, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
AK7, 5%, 
AK7, 5%, 
10K, 5%, 
2K2, 5%, 
Zero ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
1K, 5%, 

75 ohm, 

Zero ohm, 
8K2, 5%, 
390 ohm, 
3K3, 5%, 
390 ohm, 
560 ohm, 
560 ohm, 
IK5;- Dz 
330 ohm, 
220 ohm, 
AK7, 5%, 
220 ohm, 
1K, 5%, 

75 ohm, 

1K, 5%, 

1K, 5%, 

1K, 5%, 

100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
75 ohm, 

ATK, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
2K2, 5%, 
1K, 5%, 

3K3, 5%, 
3K3, 5%, 
10K, 5%, 
3K3, 5%, 
10K, 5%, 
8K2, 5%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


° 
Oo 


7 
7 


Be 


1/10W, Metalized 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized G 
1/8W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 


%, 1/6W, Carbon 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
5%, 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 


%, 1/10W, Metalized Gla 


Glass 


lass. 
Glass 
Glass 
Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


Film. 
Glass 
Glass 


1W, Metal Film 


Glass 
Glass 
Glass 


1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 


1/6W, Carbon Film 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 
3, 1/6W, Carbon 


1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film 


3, 1/16W, Metalized Gla 


1/6W, Carbon Film 
5%, 
1/16W, Metalized 
3, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
"Chip" Jumper 
5%, 1/6W, Carbon 
5%, 1/6W, Carbon 


"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film 
5%, 
1/10W, Metalized 
5%, 


D6, 


1/10W, Metalized 


%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glas 


5%, 
1/16W, Metalized 


DSF 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 


%, 1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 


1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


Film. 
Film. 
Glass 


Film. 


Glass 
Film. 
Film. 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Film. 
Film. 


1/10W, Metalized Glass. 
3, 1/16W, Metalized Glass 


Glass 


Glass 


Glass 


1/16W, Metalized Gla 


1/10W, Metalized Gla 


1/10W, Metalized Glas 
%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 


Glass 
Film. 
Film. 
Film. 
Film. 
Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


3198 
Z2o12 
Ne ad 
aie a 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3193 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 


sure to use exact replacement 


O21 
915 
734 
730 
O21 
021 
O21 
O11 
O21, 
021 
012 
O21 
021 
O21: 
O21 
O21 
O21 
O11 
OLT 
O11 
O21 
OL 
O11 
OL1 
O11 
OLE 
O21 
O11 
O21. 
O21 
OLL 
epiae 
O21 
O21. 
O21 
O21 
021 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21: 
O21 
021 
O21 
021 
O21; 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
OLE 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
OL 
Ct 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O21 
021 


Die) 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
SL230 
55620 
13310 
92220 
52620 
54730 
Dao) 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
51020 
31500) 
90030 
08220 
53910 
22520) 
ors ic MA) 
55610 
55610 
51520 
33510 
32210 
34720 
S220 
31020 
S700 
01020 
31020 
sl020 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
S2220 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
Se220) 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 


part. 


4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4824 
4826 
4830 
4831 
4835 
4837 
4838 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4876 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4884 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
2 Ot 
5202 
5204 
2205 
5206 
5241 
5242 
5342 
5445 


5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5471 
BAIZ 
5480 
301 
5520 
sieve 
5560 
SOL 
JoOb2 
5564 
5602 
5603 
5604 
5810 
5831 
5832 
DOo33 
5835 
6001 
6150 
620s 
6202 
6206 
6331 
6332 
6335 
6335 
6445 
6447 


Layer W 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Come "27a - LO is 

Coil, 820n;° 10%. 

Coal, 6s). Sex 

Wire Jumper. Seb em, 4) dha ex 455. oe 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. Pe Oe, ee eres “eon 
Transformer, LOT (JF0501-21835) 
ound a ee a eee 
Transformer, LOT (1342.0043B). 
Cowl, 230, 10% cod e- AY te. de a. oo 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Cord> 424 ay wah: tale, Har 6S, ah GE AP Ae se nl, 
Transformer, Signal Driver, SC10027-00 
Coal, Susp. 20% es eo Bw, er hey ar Be > Bs eS 
Coil, Sus, Ls 

Coal, 39a 10% 


Mains Filter 


Transformer, SS39009-04. 


Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Zener 
Diode, 


Inductor, 
Inductor, 
27u, 5%. 
Inductor, 
Inductor, 
5u6, 5%. 
5u6, 5%. 
5u6, 5%. 
10u, 10% 
6u8, 5%. 
6u8, 5%. 
6u8, 5%. 
12u, 10% 
Diode, 
Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Zener Diode, 6. 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Zener Diode, 
Diode, Signal, 


DORs 
SOR: 


100MHz, 
100MHz, 
50R. 
50R. 


100MHz, 
100MHz, 


33 volt 
BAS316. 
BAS316. 
BAS316. 
8 volt. 
BAV21 
BAS316. 
BAV21 
BAV21 
10 volt 
1N4148. 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
2422 


2422 
2422 
S198 
SHES Be 
2422 
2422 
S198 
S198 
2422 
2422 
2422 
S198 
S198 
2422 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98 
S198 
S198 
S198 
3198 
Sh98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
3198 
S198 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 


531 
5.51. 
018 
018 
535 
531 
018 
018 
p35 
549 
be ea 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 


90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
20030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
DLS 35 


O26 11 
02506 
133.90 
90020 
94865 
02478 
73380 
235380 
9133.6 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
51090 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
51090 
10010 


Z27PT563S37A (continued) 


6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
Saou 
6523 
6524 
6925 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6269 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
God. 
6692 
6831 
6901 
6904 
TOs. 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
1205 
7330 
T441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
yecnes 
7520 
oa. 
T3922 
7540 
7541 
7542 
7560 
TS61 
7580 
7602 
7802 
7803 
7804 
183A. 
7901 
9001 
9101 
9102 
9103 
9104 
9123 
9171 
9173 
91S 
91.76 
9178 
GATS 
9181 
9182 
9183 
O192 
9193 
9311 


SS 


Safety Part 


Zener Diode, 6.2 volt. 
Diode, Signal, BAV99 
Diode, Rect, BY228/24. 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAT85 

LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. Oe. Ms 
Diode, Signal, 1N4148. 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9587H/N1/31/0990. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 rr a oe 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC1432ZT 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


IC, TDA8359J/N2. oe 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQPF9NSO. A 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. ee eee 
Transistor, NPN, PDTC143ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. 

IC, HEF4053BT. Mag 

TC; HEFA4OQSSBT.~ ae &. 6. eS 45 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC MSP3425G-—PO-B8-V3 (MIAS) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


933 1 
3198 
9340 
9338 
933-1. 
3198 
3198 
3198 
3198 
9339 
3198 
3198 
3198 
O33. 
3198 
9339) 
eee 
9335 
Be ar 
2322 
9335 
3198 
3198 
3198 
3198 
935 1. 
3198 
9340 
9322 
3198 
933 
3198 
3198 
S198 
3198 
1336 
go272 
9322 
S138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3i98 
D392 
3199 
3198 
3198 
O352 
3198 
3108 
9340 
3198 
9340 
3198 
93.92 
3198 
3198 
G3 22. 
2302 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
D322 
9340 
3198 
ie AP 
9335 
9333 
3198 
9322 
9322 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


668 
010 
Dog 
617 
abe Ae 
010 
010 
010 
010 
001 
010 
010 
010 
ae a 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
JOO 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
135 
L227 
010 
O21 
021 
010 
010 
010 
725 
010 
010 
010 
TLS 
010 
020 
tee) 
020 
547 
020 
LOL 
020 
020 
140 
673 
Led, 
010 
020 
S10 
010 
134 
547 
010 
154 
e290 
129 
010 
187 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


30133 
10620 
50112 
60682 
SO01LS3 
10070 
10070 
10630 
10630 
SO LS3 
10620 
ZOOM) 
25680 
s0133 
235.9) 
80133 
42682 
20133 
42682 
08667 
901-33 
10010 
10120 
LOLA) 
92290 
30133 
51090 
S927 
42682 
10630 
10215 
1LQ010 
10630 
56880 
10630 
e033 
69682 
54667 
LOO10 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
47557 
42030 
42150 
42150 
37112 
42150 
40110 
922 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
Leos] 
42030 
40030 
LOZ 1S 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
60653 
60653 
42030 
89682 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


2 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
Ae 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 
9500 
9501 
2505 
9506 
9507 
9510 
9511. 
oe 
95.53 
9514 
ee les) 
I516 
Dole 
9520 
9521 
9922 
9524 
2928 
9530 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9618 
961'9 
9620 
962 1 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
2635 
9637 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
965.1 
9652 
9654 
9655 
9657 
9658 
Sper) 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671 
9672 
9674 
2675 
9676 
9678 
9679 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
3198 
Sh98 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 


Z27PT563S37A (continued) 


9680 
9681 
9682 
9685 
9686 
968-7 
9688 
9689 
9690 
9693. 
9694 
9695 
9657 
9698 
9699 
9521. 
9822 
9825 
9628 
9829 
9531. 
9632 
9837 
9838 
9839 
9846 
9847 
9849 
9651 
9856 
9858 
9859 
9860 
9862 
9863 
9864 
9865 
98.67 
9868 
9869 
9870 
9O-F A. 
9873 
9874 
20D 
9876 
9877 
9878 
9901 
9202 
9903 
9904 
9905 
OO LL 
9913 
9914 
9915 
999. 
9296 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. . 
Chassis A 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


ssembly. 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 
6 Pin Connector. ged es er dt oe 
47u, 20%, 16v, Electrolytic 


0266 
2401 
2402 
2403 
2407 
2408 
2409 
2411 
2412 
2413 
2414 
2415 
2416 
2419 
2420 
2425 
2426 
2427 
2428 
2429 
2430 
2431 
2432 
2433 
2434 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Aul, 

100n, 
iRay or 

56p, 5%, 

15p, 5%, 

470n, +80 
An7, 10%, 
10n, 
10n, 10%, 
10n, 10%, 
10n, 
10n, 10%, 
180p, 5%, 
10n, 10%, 
A7u, 20%, 
10n, 
100u, 20% 
100u, 
100n, 


20%, 
10% 


Safety Part Be 


35v, 
, l6v, 
50v, 
50v, 
50v, 
/-20%, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
25v, 
50v, 
, 29V, 
, 29V, 
, l6v, 
, 29V, 
50v, 
50v, 
50v, 


10v, 


Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. .. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Ceramic 7 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3539 


2422 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198. 
3198 
3198 
3198 
3198 
SOS 
3198 


sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
187 


025 
028 
028 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
Git 
O25 
017 
025 
025 
Gly 
025 
017 
017 
017 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
21107 


16609 
24790 
44780 
31040 
S590 
35690 
Sabor 
44740 
34720 
31030 
31030 
31030 
31030 
31030 
S610 
31030 
34790 
31030 
81010 
3.1010 
31040 
SOLO 
31030 
31030 
31030 


part. 


2435 
2436 
2440 
2442 
2443 
2450 
2452 
2453 
3401 
3402 
3403 
3404 
3405 
3406 
3407 
3408 
3412 
3419 
3425 
3427 
3431 
3432 
3440 
3441 
3442 
3443 
3444 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
4401 
4402 
4403 
5401 
5407 
5408 
5421 
5425 
5428 
5429 
5430 
5440 
5442 
5450 
5452 
7401 
7402 
7403 
7421 
7440 
7444 
7450 
7454 
9401 
9402 
9403 
CBA 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


100n, 10% 
100n, 10% 
10u, 20%, 
56p, 5%, 
56p, 5%, 
10u, 20%, 
56p, 5%, 
56p, 5%, 
560 ohm, 
10K, 5%, 
1K8, 5%, 
1K5, 5%, 
820 ohm, 
6K8, 5%, 
1K, 5%, 1 
820 ohm, 
510K, 5%, 
820 ohm, 
10K, 5%, 
10K, 5%, 
8K2, 1%, 
12K, 5%, 
820 ohm, 
470 ohm, 
12K, 5%, 
2K7, 5%, 
560 ohm, 
820 ohm, 
470 ohm, 
12K, 5%, 
2K7, 5%, 
560 ohm, 
390 ohm, 
Zero ohm, 
Jumper. 
390 ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


Coil, 
Coil, 33u, 
Coil, 33u, 
Inductor, 
Coil, 10u, 
Coil, 10u, 
Coil, 10u, 
Coil, 10u, 
Coil, 10u, 
Coil, 22u, 
Coil, 10u, 
Coil, 33u, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


10u, 


10% 
os 
20% 


10% 
OSs 
10% 
10% 
10% 
Des 
10% 
Des 


PNP, 
NPN, 
NPN, 


IC, TC90A53N 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Wire 
Wire 
Wire 
2D 3 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


NPN, 
NPN, 
NPN, 
NPN, 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Line Comb 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


, l6v, 
, l6v, 
1l6v, 
50v, 
50v, 
1l6v, 
50v, 


Ceramic 

Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic : 
Electrolytic 
Ceramic 
50v, Ceramic eR Ot 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
/16W, Metalized Glass. 

%, 1/16W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/16W, Metalized Glas 

1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
"Chip" Jumper 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


100 MHz, 120 ohm 


BC857B (COL) 
BC847B (COL) 
BC847B (COL) 
COL 
COL 
COL 
COL 


BC847B 
BC847B 
BC847B 
BC847B 


NN 


) 
) 
) 
) 


Filter Assembly 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
(part of Scan 4 Card Assemb 


Net 1 Panel 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
(part of Scan 4 Card Assemb 


Scan 4 Card 
ty) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


0232 
0250 
0251 


Headphone J 
A/V Jack 


ack 


6 Pin Connector. 


S198 
S198 
S198 
5198 
3198 
S98. 
S198 
BOS 
3198 
S198 
Shs 
S198 
S198 
S198 
3198 
S bos. 
2122 
B198 
31.98 
S198 
2322 
S198 
B18 
3198 
S198 
oh98. 
S198 
BIOS 
S198 
S198 
o198. 
S198 
B18 
S198 
S198 
8b98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
Sh98 
S198 
S198 
S198 
9322 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
8 b98. 
S198. 
8139 


OL 
O17 
028 
016 
016 
028 
016 
016 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
118 
O21 
O21 
O21 
704 
O2t 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
036 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
ABS 
010 
010 
010 
010 
036 
036 
036 
177 


31040 
31040 
21090 
39690 
35690 
21090 
35690 
356.90 
35610 
31030 
31820 
31520 
38210 
36820 
31020 
38210 
OS ISL 
38210 
31030 
31030 
68202 
S123) 
38210 
34710 
31230 
S2120 
35610 
38210 
34710 
31230 
SA 120 
39.610 
33910 
20030 
90010 
SSL 
90030 
90030 
20030 
31090 
13390 
23390 
90070 
31090 
11090 
31090 
31090 
31090 
122.90 
21090 
£3390 
42150 
42030 
42030 
18682 
42030 
42030 
42030 
42030 
90010 
90010 
90010 
26561 


2422 026 04747 
2422 026 04815 
2422 025 12482 


Z27PT563S37A (continued) 


0254 5 Pin Connector. 
0255 4 Pin Connector. 


2171 Cap, 
2172 Cap, 
2173 Cap, 
2174 Cap, 
2176 Cap, 
2177 Cap, 
2178 Cap, 
2179 Cap, 
3150 Res, 
3151 Res, 
SL 52 Res, 
3153 Res, 
3156 Res, 
3157 Res, 
4817 Res, 
4819 Res, 
4821 Res, 
4822 Res, 


6161 Zener Diode, 


9151 Wire 
9152 Wire 
9153 Wire 
9170 Wire 
CBA Side 


330p, 10%, 
330p, 10%, 
330p, 10%, 
330p, 10%, 


470p, 5%, 
10u, 20%, 
470p, 5%, 
10u, 20%, 
ATK, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
120 ohm, 
120 ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 


50v, Ceramic 

50v, Ceramic 

50v, Ceramic 

50v, Ceramic 

50v, Ceramic. 

50v, Electrolytic 

50v, Ceramic. 

50v, Electrolytic 

1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon 

1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon 

%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


6.8 - VOLE: 


Jack Panel Rewenoly) 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 


Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 
S ACO1 AC Cord. ot Je 
ACO3 Anode Lead Spaces: (3 GSsa) 
ACO4 Batteries for Remote Control Teansmieee 
ACO5 Cabinet Back 
S ACO9 CRT, A68AJB82X11 
S AC12 Degaussing Coil. 


AcC15 Holder, 
AC17 Owner's Manual 


Degaussing Cort,” (4 Used) 


AC18 Quick Use Guide. 
AC19 Side Jack Panel Spacer. 
AC20 Cabinet Front Assembly 


AC20A Cabinet Front. 


AC20B Chassis Guide 
AC20C Light Guide. 
AC20D Nameplate. 
AC20E Power Button 


AC20H Speaker, 
AC29 Plastic Facade 


(2 Used) 


16 ohm, 5W (2 Used) 


REMOTE Remote Control Teanci "RC19036001/ 


Od 


S = Safety Part 


2422 
ZALZ 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3539 


3135 
3135 
9299 
3421 
9301. 
2422 
31.35 
cabal 
i a 
31.39 
S124. 
3139 
S139 
3139 
3141 
vl 8 
2422 
iG aS 2) 


3139 


025 
025 
017 
017 
017 
Oly 
016 
025 
016 
025 
O21 
O11: 
021 
OTL 
O21 
O21 
021 
O21 
O21: 
O21 
010 
036 
036 
036 
036 
187 


010 
014 
000 
231 
oie 
549 
OLS 
Piet) 
233 
124 
231 
177 
124 
124 
050 
23 
264 
177 


228 


12481 
12479 
33310 
33310 
333140) 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
34730 
01510 
34730 
On51) 
31210 
31210 
90030 
90:03 0 
90020 
90020 
26880 
90010 
90010 
90010 
90010 
L5i41 


03831 
04471 
65263 
93661 
90631 
43967 
01641 
2069.1 
43471 
37061 
53081 
55961 
S135. 
43141 
00161 
53341 
00411 
60071 


86493 


Be sure to use exact replacement part. 


0211 
0212 
0214 
0219 
0220 
0221 
0222 
UZ23 
0225 
0229 
0239 
0243 
0244 
0245 
0246 
S 0254 
0267 
0269 
S 1000 
1002 
1200 
S 1500 
S15 15 
1660 
Hie ela 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
21:01. 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
213 
2121 
2122 
2123 
2124 
2129 
Pause ak 
232 
2133 
2134 
AG 
2436 
2141 
2143 
2150 
2184 
284 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
Pop AAG) 
2214 
2219 
ZG 
2217 
Papas | 
2220 
2221 
2226 
2227 
Zne8 
2229 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2LI2 
22103 
2254 


S = 


27PT633R37C — Manual no. 7638 
Main Chassis Parts 

Main Chassis Parts 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
A/V Jack 2422 
SVHS Jack. 2422 
3 Pin Connector. 2412 
3 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
9 Pin CRT Socket 2422 
3 Pin Connector. 2412 
Jack Side 2422 
Tuner, V+tU PLL ‘ 2422 
SAW Filter, 45.75MHz 2422 
Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
Crystal, 12MHz000 2422 
3 Pin Connector. Hee ee @ Hew « ae 12412 
Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 2422 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. : 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2uz, +80/-20%, 10¥v;. Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; 2u2,; +80/7—20%,; 1Ov;. Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; -2u2, +80/-20%, L0v,. Céramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; 1L00n; +80/=20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 2238 
Cap; 2uz, +80/—20%;,  10v;, Ceramic 3198 
Cap, 2Zu2; -+80/-20%4,.-10v, Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, b0On, 4860/=20%; 25, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap; -L00n;--+80/-20%;. 25v,. Ceramic. 3198 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap; 470n;, +80/-20%;, L0v,;. Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. : 3198 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 3198 
Cap, 220n, +80/—20%, L6év, Ceramic. 3198 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 820p, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. i « & 31:98 
Cap, 100n, 5%, 63v, Metallized Polyester 2222 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 

Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
U22 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
543 
020 
540 
024 
025 
025 
02:3 
025 
Oly 
Git 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
Gi 
Oi 
017 
017 
017 
Git 
017 
017 
016 
016 
Gat 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
O17 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
O17 
014 
017 
016 
017 
016 
025 
017 
017 
017 
310 
Gilt 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
O21, 


16374 
1635223 
12481 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
007.25 
16382 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
05182 
90098 
44518 
40807 
10914 
07444 
01203 
00725 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
52290 
3351.0 
33310 
210.90 
51090 
62290 
32290 
32290 
32290 
333.10 
222090 
3351) 
22220 
33310 
22250 
333.10 
22200 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22200 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
32230 
42240 
04740 
S223) 
31010 
34720 
38210 
51090 
S15 20 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
52280 
31020 
81020 
90020 


part. 


2330 


2531 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 


2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


Pasi k 
2902 
2003 
2505 
2507 
2508 
Z2541,5 
2520 
2021 
2022 
2025 
292.9 
Zoe 
2528 
2540 
2541 
2560 
A200: 
2902 
2963 
2564 
2067 
2568 
2580 
298.1 
25090 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
261i. 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2802 
2803 
291-0 
2613 
2916 


Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


100n, 10%, 


10n, +80/-20% 
250v, 
500v, 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
2u2, 
470p, 
4A7u, 20%, 
220u, 20%, 
lu, 20%, 50v, 
47n, +80/-20%, 
lu, 20%, 50v, 
4A7u, 20%, 
22n, 10%, 
180p, 5%, 
4A7u, 20%, 
360n, 5%, 


20%; 
10%, 
Dey 


10%, 


50v, 


+80/-20%, 
20%, 50v, 

10%, 
50v, 


50v, 
50v, 
25v, 


2u2, 
680p, 
100p, 
iliguey 
2u2, 


10%, 

5%, 
10%, 
23; 


50v, 


160v, 


15n, 5%, 1600v, 
400v, 
400v, 
50v, 
63v, 
63v, 


fob 
22n, 
100n, 
150n, 
100n, 
2n2, 
2n2, 
Ani, 
Alu, 
470p, 
120n, 


10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, 
10%, 
5%, 


50v, 
50v, 
50v, 
25v, 


Aul, 
470u, 20%, 
47u, 20%, 50v, 
1000u, 20%, 
470u, 20%, 

in, 10%, 500v, 
470n, 20%, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
ilgrey 
10n, 
22u, 
100n, 
1n5, 
470p, 
2n2, 
ln, 
10n, 
10n, 


10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, 
10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
680p, 10%, 
100u, 20%, 
in, 10%, 50v, 
100n, 10%, 
2u2, 20%, 
Alu, 20%, 
lu, 20%, 
Alu, 20%, 
22u, 20%, 
330n, 
220n, 
100p, 5%, 50v, 
In, 5%, 25v, 
33p, 5%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
33p, 5%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
68p, 5%, 50v, 
68p, 5%, 50v, 
in, 10%, 50v, 
daa, 807 =203, 
lu, <+80/—20%, 
220n, 
220n, 
2u2, 
2u2, 
470n, 


50v, 
50v, 
50v, 


50v, 
50v, 

50v, 

50v, 


25v, 
25v, 
50v, 
1l6v, 
50v, 


+80/-20%, 
+80/-20%, 


2000v, 
+80/-20% 
500v, 


25v, 


160v, 


250v, 


2000v, 


500v, 
250v, 


1l6v, 
l6v, 


275v, 
10%, 1000v, 
1000v, 
200v, 
1000v, 


50v, 
1000v, 


l6v, 
2000v, 
50v, 


1000v, 
160v, 


50v, 


+80/-20% 
+80/-20% 


+80/-20% 
+80/-20% 


+80/-20% 


250v, Metallized Polyest 


1000v, Ceramic. 
Electrolytic. 
Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 

, 25v, Ceramic. 
1000v, Ceramic 
Electrolytic 

Ceramic. 

Electrolytic 
Electrolytic. 

Electrolytic. 
50v, Ceramic 

Electrolytic. 
Electrolytic. 

Polyester. 

Ceramic. 

Electrolytic 
Metallized Polyprop 


20%, 100v, Electrolytic. 
500v, 


Ceramic. 

Ceramic. : 

Ceramic. .... 

Metalized Polypropy 
Polypropylene 
Polyester .. 
Polyester . 
Polyester .... 
Metallized Polyeste 
Metalized Polyeste 

Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic. 

Electrolytic 
Ceramic. e8 

Metalized Polyprop 


20%, 250v, Electrolytic. 
l6v, 


Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. Mp 
Metalized Polypro 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 
Polyester 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic . 
, 25v, Ceramic. 
, 25v, Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 

, l6v, Ceramic. 
, l6v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 
, lOv, Ceramic. 


a2ee 
2020 
2020 
S198 
3 L98 
2020 
a198 
2020 
2020 
ShOs 
S198 
S198 
5198 
3198 
Sb98 
2020 
B1LO8 
31.98 
SLO 


2022 
2020 
S198 
3198 
2020 


2222 
2020 
2222 
2222 
3198 
2222 
VAEAPAE 
3198 
3198 
S198 
2020 
S198 


2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
S198. 


2022 
3198 
SL9O8 
2020 
S198 
3198 
S198 
2020 
3198 
S198 
3198 
2020 
Sh Os 
S198 
S198 
S198 
S198 
2020 
2020 
S198 
S198 
2020 
Sh 98. 
S198 
S198 
S198 
2222 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198. 
3198 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
DoS 
021 
019 
025 
O25 
O25 
017 
025 
2d 
014 
016 
025 


323 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
347 
014 
365 
S63 
017 
OLY 
017 
O21 
O19 


479 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
O:e7 
019 
554 
017 
O25 
O27 
558 
Ut 
OL7 
017 
017 
017 
558 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
910 
025 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
OL? 
017 
017 
017 
017 
OL? 
017 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
90552 
44710 
54790 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
G2250 
01810 
34790 


00163 
ea eM 
46810 
01010 
90489 


90042 
90255 
90219 
90223 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 


90051 
90856 
91a 0 
90854 
91049 
ae 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
o2220 
04710 
64710 
90172 
01030 
92290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91.353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
341:0.10 
31020 
S590 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
2105.0 
42240 
42240 
22290 
medoO 
44740 


27PT633R37C (continued) 


2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2612 
28.13 
2874 
28-15 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2002 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2990 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
a LOZ 
3103 
3104 
BLOS 
3106 
|b 
SLA 
3113 
3114 
S115 
BALLS 
S123 
3124 
Seo 
S26 
BLS 
S182 
S153 
3134 
3135 
3136 
3141 
3149 
BLS0 
3154 
3156 
S57 
3108 
BLO? 
3200 
S204. 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
S212 
3213 
321) 
32.18 
3219 
3220 
B22. 
3222 
3226 
S252 
3235 
3241 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2u2, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2u2, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
1n8, 10%, 50v, Ceramic. 2238 
150p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
68n, 10%, 50v, Polyester. 3198 
68n, 10%, 50v, Polyester. 3198 
150p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
1n8, 10%, 50v, Ceramic. 2238 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
100u;.-20%;,. 25v;- Electrolytic: 3198 
100u; 20%, 25v,; Electrolytic. 3198 
4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
lu, 20%, 5S0v, Electrolytic: 3198 
An7, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
22n, 10%, 25v, Ceramic. * 3198 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 3198 
2u2, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
220n, 10%, 50v, Polyester 3198 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
1000u;. 204, Lévy, Elect rolyere 3198 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
27n, 10%, 50v, Ceramic. 2238 
1In2, 10%, 50v, Ceramic. 2238 
27n, 10%, 50v, Ceramic. 2238 
In2, 10%, 50v, Ceramic. 2238 
10u,; 20%, SO0v, Electrolytic 3198 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
330p, 5%, 50v, Ceramic. Bes 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper car S198 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
220K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
220K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 5. 131.98 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
150K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
1K2, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film... . 3198 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
68 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
330K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 


Safety Part 


Be sure to use exact replacement 


Oi 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
O17 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
O25 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
OL7 
017 
016 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21. 
O11 
COLL 
O21 
OL 
O21. 
O11 
O21 
OL 
O11 
O11 
O11 
O11 
GAT 
O11 
O21. 
O11 
O21 
OT 
O21 
OLL 
O21 
OLL 
opm 
O11 
O21. 
O21 
OLL 
ep 
O21 
O21. 
734 
OLL 
Get. 
O11 
OAL 
O11 
O21 
O21 
O11 
O21, 
021 
O21 
oplan 
O21 
O21. 
021 
OLL 
oneal 
O11 
O21. 
O21 
O11 
O21 


22200 
52280 
52280 
Z2e200 
1S 62.6 
315 10 
06830 
06830 
31510) 
15626 
Za200 
31010 
S101) 
54780 
21090 
51080 
34720 
82230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
310:90 
31030 
31030 
33510 
01010 
01010 
90030 
31520 
S622 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
0151.0 
34730 
O7590) 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31.020 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
36230 
32220 
01010 
05610 
01010 
S361) 
32220 
01010 
32230 


part. 


3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
S2ot 
3256 
S201 
3258 
32.09 
333) 
35.32 
2333 
3334 
3335 
3956 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3504 
3506 
3507 
3508 
S00 
SoL9 
3020 
3921 
S922 
3025 
3524 
3920 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


27K, 5%, 
820 ohm, 
39K, 1%, 
10K, 5%, 
470K, 5%, 
33K, 5%, 
820 ohm, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
1K, 5%, 
10M, 5%, 
100K, 5%, 


1/16W, Metalized Glass 

53, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

53, 1/6W, Carbon Film. 

1/16W, Metalized Glass. 

1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

470K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 

1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

220K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

82K, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

4R7, 5%, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5%, 
Zero ohm, "Chip" Jumper... . 
1M, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
5K1, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1%, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5%, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 

27K, 1%, 3/5W, Metal Film 

220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
470K, Sy 
BRIG che, 
3R9,. Sy 

2R2, Sy 

2K2, 1%, 3/5W, Metal Film . 

2K2, 1%, 3/5W, Metal Film... 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

2K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1R5, 5%, 1/4W, Carbon Film. 
12K, 1%, 3/5W, Metal Film 

10K, 1%, 3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

22 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 

1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 

1/16W, Metalized Glass 


Film 
Film 
Film 


3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


Metal 
Metal 
Metal 


12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
PTC, 3 ohm, 144V. one sis 35 
1M5, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 


20%, 1/2W, Carbon Film 

2 Sy- SWS og. en de. Se VS 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 


220 ohm, 
NIC, 4R7, 
270 ohm, 
1K2, 5%, 
4R7, 5%, 
330K, 5%, 
100 ohm, 
56K, 5%, 
1K, 5%, 


5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Gla 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


Shoe 
S198 
23522 
S198 
S198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
Shs. 
S198 
S198 
5198 
3198 
S98 
S198 
S108 
S18 
2306 
2306 
2306 
5198 
3198 
Zo Le 
3198. 
S198 
Bi 98 
Zale 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
2306 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
2312 
S196 
2312 
S198 
3198 
8198. 
S198 
Bi OS 
Wes 
3198 
S198 
S198 
Zolg 
Zolk2 
2312 
2312 
2312 
3198 
S198 
S198 
2122 
23512 
23512 
S198 
S198 
2306 
3198 
8198 
2306 
2306 
8 L98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
2122 
2322 
2422 
S198 
2122 
S198. 
S198 
S198 
S198 
2306 
3 h98 
S198 


O21 
O42 
704 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O1T 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
G13 
207 
204 
204 
013 
O11 
393 
O11 
O12 
O11 
915 
Ot2 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 
O21. 
O21 
O21 
oN Ea 
OL1 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 
215 
O11 
915 
O12 
O11 
012 
O11 
O11 
> lees) 
Od2 
O11 
O21 
915 
alles) 
215 
Wes) 
915 
O11 
O11 
O21 
101 
915 
915 
Ok 
012 
207 
O11 
O21 
204 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
663 
242 
549 
O13 
ble 
O11 
O21 
O11 
O21 
204 
O21 
O21 


32130 
08210 
63903 
31030 
34740 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
L307 
03390 
03310 
02240 
18203 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
15102 
01020 
12002 
26880 
01020 
ALS30 
03920 
03390 
12703 
O22 10 
03320 
34740 
13908 
13908 
T2208 
12202 
E2202 
01510 
OLS 10 
32720 
02083 
LiZ03 
11003 
03920 
32290 
03478 
08220 
ot020 
03688 
03478 
32230 
31040 
31040 
312.30 
51030 
00019 
LSS 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
OS 10 LE 
55630 
51020 


27PT633R37C (continued) 


So20 
Bone 
3528 
3049 
3530 
S251. 
Bis ye ys 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3902 
BIO) 
3561. 
BoGZ 
35.63 
35.62 
3566 
3569 
3580 
3594 
bs Boss) 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
BOL 
3618 
eh oa 
3623 
3624 
B6Z5 
3626 
BOad 
3628 
3630 
BOSZ 
3634 
3635 
3636 
3638 
3639 
3640 
3694 
3801 
3802 
3810 
3814 
2ELS 
3816 
36.17 
3818 
S819 
BOL) 
3821. 
3822 
3861 
3862 
38:63 
3864 
3865 
3866 
3867 
rope Nl 
3393 
3894 
3896 
3901. 
3902 
3903 
3904 
BIDS 
3906 
2907 
4001 
4002 
4122 
4123 
4127 
4214 
4216 
4388 
4401 
4402 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 3198 
OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/3W, Metal Film : 2306 
470 ohm, 5%, 1/10W, Metalized ee 3198 
1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
4K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
270K, 5%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
12K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1W, Metal Film 3198 
2K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gigs 3198 
220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
470 ohm, %, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
6K8, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized elas 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, > 1/16W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper ek 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, Br 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, es 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, ee 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
15K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
1K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 2% 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, > 1/16W, Metalized Glass 3198 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3199 
Zero ohm, "Chip" Jumper S198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3193 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 


Be 


sure to use exact replacement 


O12 
012 
O21 
O21; 
021 
021 
204 
O21 
O21. 
915 
734 
730 
O21 
O21: 
021 
OLL 
O21 
O21 
012 
G21 
O21 
021 
O21 
O21: 
O21 
OLL 
epman 
O11 
O21. 
O11 
OLL 
epee 
O11 
O11 
O21 
OLL 
O21 
O21 
Oa1 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21: 
021 
OLL 
epi 
O21 
O21, 
O21 
CLL 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
021 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 
O21 
OL 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
O21 
021 
O21: 
021 
021 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O21 
021 


11070 
133,700 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
BLS20 
18203 
64702 
61274 
51530 
BLO3S0 
51020 
01010 
51230 
55620 
LSS) 
D2220 
30620 
54730 
533.10 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
81030 
32220 
90030 
01010 
01010 
51020 
S190 
90030 
08220 
34720 
S220 
31020 
S7590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
S1590 
31040 
S1530 
31220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31010 
333.10 
31010 
333140) 
81020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
70030 
90020 
90030 
90020 


part. 


4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
S201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
301 
5520 
sieve 
5560 
SOL 
JoOb2 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil; 23a, LOS . 

Coil, 820n, 10%. 

Coil, ous; 5%. 

Wire Jumper. Go ohn Se wha ec ain Ys 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. 

Coil, 22u. 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, LOT 

Corl, A2Zu;. 10s Be his Be lige VE Be 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Cou. 251% See 2 ys 
Transformer, Signal Driver, 
Coil, Choke. 

Coil, 6u8,. 205 

Gordy - 33, 0s 

Coil, 47u, 10% 

Mains Filter a see eh ate 
Transformer, SS39009-04. ; 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coal. 2 ay 5s es aie, ak a ma 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coal, buey. Ses 

Coil, Sw6,. Ss 

Cowl; “Sue; "Ss 

Coit -A0Uy Base ca" ads < 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Res, 1K, 1%, 3/5W, Metal Film. 
zener Bread. 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 


SC10015-00 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
Sh98 
S198 
S198 
S198 
2422 
2422 
S198 
2422 
S198 
S198 
2422 
2422 
3128 
S98 
S198 
2422 
2422 
2422 
S198 
S198 
2422 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
Z2a12 
3198 
3198 
SL98 
93.3 
S198. 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
935 
525 
018 
531 
018 
018 
Syke 
ore al 
ee 
018 
018 
p35 
549 
be ea 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
15 
010 
020 
010 
668 
010 


90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22190 
L270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
27333 
es eo se: 
71020 
02574 
72290 
90020 
91028 
02465 
31021 
76880 
23380 
eM ao 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
5.090 
10010 
30133 
10620 


Z27PT633R37C (continued) 


6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6923 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6901 
6904 
7101 
TLO2 
7103 
7200 
T2021. 
7204 
7205 
1330 
7400 
T441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
TATA. 
7480 
7482 
yecnes 
1920 
yea 
1322 
7540 
7541 
7542 
7560 
1361 
7580 
7602 
7606 
7802 
7861 
1391. 
7892 
7901 
9001 
9104. 
9102 
9103 
9104 
Bea 
2 la ae 
9LT3 
9175 
9176 
9178 
gL 79 
21S 
9182 
9183 
9192 
21:93 
9311 
9312 
9406 
9407 
9408 


Ss = 


Safety Part 


Diode, Rect, BY228/24. 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, BYD33J. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYD33J. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYD33D. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


Diode, Rect, BYD33D. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. ... 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9588H/N1/31/1053. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 

Power FET, STP3NC6O0FP. . 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC1432ZT 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


TC): TDAS259T/N2 2° o> « 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQPF9NSO. A 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. ee ee 
Transistor, NPN, PDTC143ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. .... . 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
IC, HEF4053BT. 

PC, TDAQVSS2ZH/VI4. a; 4a?! & 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


9340 
9330 
9331 
ie alee be) 
3198 
3198 
3198 
9337 
S138 
3198 
3198 
933. 
3198 
233-4 
2322 
2337 
D322 
9322 
933°) 
3198 
3198 
3198 
3198 
933.1 
3198 
9340 
oe Pe 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
O352 
3198 
3198 
3198 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
93.92 
3198 
3198 
G3 22. 
2302 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
D322 
9340 
3198 
Se a 
9340 
9333 
B32 
3198 
S138 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


559 
617 
Li7 
010 
OL0 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
de A 
010 
234 
164 
234 
164 
138 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
Se) S) 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
021 
021 
010 
010 
010 
7128 
010 
010 
010 
L138 
LS 7 
010 
020 
stele) 
020 
547 
020 
LOL 
020 
020 
140 
673 
Led, 
010 
020 
S10 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
129 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


20112 
60682 
80133 
LOO70 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
08667 
00133 
10010 
LOLA D 
LO1L2.0 
52290 
30133 
5LO90 
Dolch 
42682 
10630 
EL 8 al Ee) 
10010 
10630 
56880 
10630 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
40557 
42030 
42150 
42150 
37112 
37687 
42150 
40110 
O22 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
Loos] 
42030 
40030 
LOZ 1S 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
dlc Lone a 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9A 22 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
2505 
9506 
9507 
9510 
9511. 
oe 
95.53 
9514 
ee les) 
I516 
Dole 
9520 
9521 
9922 
9524 
2928 
9530 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
26 Lh 
9618 
9619 
9620 
9621 
2622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
263-4 
9638 
9039 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9651 
euoker 
9654 
9659 
9656 
9657 
9658 
96:99 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
oe 
9642 
9674 
9675 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 


Z27PT633R37C (continued) 


9676 
9678 
9679 
9680 
9681. 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
cope ne 
9694 
JOIS 
hone wy 
9698 
9699 
9821 
9822 
9629 
9828 
9829 
98.32. 
9832 
9637 
9838 
9839 
9846 
9847 
9849 
9850 
985 1. 
98.52 
9853 
9856 
9860 
98 62. 
9862 
9864 
9865 
9868 
98°73 
9874 
9875 
9607 
96:91. 
9892 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
99 LL 
9913 
9914 
991.5 
9918 
9991. 
g293 
9994 
9996 
999] 
99:98 
CBA 


Wire 
Coil, 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


Jumper. 
22u, 10% 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. . 


Chassis Assembly. 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 
2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 


S 0211 
S 0212 
0214 
1606 
2091 
2692 
2693 
2694 
2695 
2698 


S = 


Tact 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Safety Part 


Switch. 


4Ajyn, 
47n, 
Ayn, 
Ayn, 
100n, 


10%, 
10%, 
10%, 
LOS; 
10%, 


25v, 
25v, 
25v, 
25v, 
50v, 


220u, 20%, 25v, Electrolytic. 

Ceramic. ‘ 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


Polyester 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
187 


025 
025 
025 
128. 
025 
023 
023 
023 
023 
014 


90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
ia POA 


16268 
165.59 
06353 
02742 
32210 
04730 
04730 
04730 
04730 
01040 


part. 


S 3500 
S.. 3901. 
3685 
S691 
3693 
6691 
6692 
9001 
9002 
CBA 


Res, 3M3, 5%, 

Res, 3M3, 5%, 

Res, 560 ohm, 5%, 
Res, 330 ohm, 5%, 
Res, 220 ohm, 5%, 
LED, LTL-10234WHCR 


IR Receiver, 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. .... 

Front Interface Panel 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


TSOP1836UH3V. 


Assembly 


1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


Net 1 Panel 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


Scan 4 Card 
ly) 


Side Jack Panel Parts 


O2Z32 
0250 
0251 
0254 
0255 
1810 
1811 
A171 
Ze 
2LA3 
2174 
2176 
AL 
2118 
2112 
2180 
ALG. 
2802 
S150 
SLO 
SLDZ 
BS) 
815.6 
SLS7 
3814 
S815 
3816 
oso a 
3818 
3819 
3820 
Se21 
4820 
6161 
7802 
9150 
9151 
oa 
91/53 
9154 
ele go) 
CBA 


Side Jack Panel 
Headphone Jack 
A/V Jack 

6 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 
4 Pin Connector. 
3 Pin Connector. 
3 Pin Connector. 
Cap, 330p, 10%, 
Cap, 330p, 10%, 
Cap, 330p, 10%, 
Cap, 330p, 10%, 
Cap, 470p, 5%, 
Cap, 10u, 20%, 
Cap, 470p, 5%, 50v, 
Cap, 10u, 20%, 50v, 
Cap, 2uz; +80/=20%; 
Cap, 2u2, +80/-20%; 
Caps -220n,--760/=202,; 
Res, 47K, 5%, 
Res, 150 ohm, 5%, 
Res, 47K, 5%, 
Res, 150 ohm, 5%, 
Res, 120 ohm, 5%, 
Res, 120 ohm, 5%, 
Res, 100K, 5%, 1/16W, 
Res, 100K, 5%, 1/16W, 
Res, 100K, 5%, 1/10W, 
Res, 100K, 5%, 1/16W, 
Res, 100K, 5%, 1/16W, 
Res, 100K, 5%, 1/16W, 
Res, 100K, 5%, 1/16W, 
Res, 100K, 5%, 1/16W, 
Res, Zero ohm, "Chip" 
Zener Diode, 6. 
IC, HEF4053BT. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. . 
Side 


Parts 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


Subwoofer Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


O25 
1091 
LODZ 
1093 
1094 
3088 
3089 
S004. 
S092 
3093 
3094 
3095 
3096 
4092 
6092 
CBA 


3 Pin Connector. 


Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. Sethe 
Res, Zero ohm, "Chip" 
Res, Zero ohm, "Chip" 
Res, 560 ohm, 5%, 
Res, 390 ohm, 5%, 
Res, 560 ohm, 5%, 
Res, 390 ohm, 5%, 
Res, 3K3, 5%, 

Res, 1K5, 5%, 

Res, Zero ohm, "Chip" 
Diode, Signal. 


Top Control Panel. 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


S ACO1 


AC Cord. 


10v, 
10v, 
l6v, 


8 volt. 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic . 
Ceramic. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized Gla 
1/16W, Metalized Glas 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Jumper 


Jack Panel Assembly 


Jumper 


Jumper 


Jumper 


(part of Scan 4 Card Assemb 


(part of Scan 4 Card Assemb 


Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 


Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glas 
Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


2322 
Z2n22 
a1 98 
S198 
3198 
9322 
9322 
B108 
S198 
S139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2412 
3198. 
S198. 
3198 
3198 
SL OS 
B98. 
3198 
3198 
3198 
SLs 
3198. 
3198 
3198 
3198 
S198 
SL98. 
31.98. 
3198 
3198 
SLOS 
Oh 9O8. 
3198 
3198 
3198 
SL9S 
S198. 
3198 
9339 
3198 
SL9S 
SL O8. 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
S198. 
3198 
3198 
BLS 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
S139 


B.135 


242 
242 
O11 
en bal 
OLL 
185 
127 
036 
036 
177 


026 
026 
025 
025 
025 
020 
020 
017 
O17 
017 
017 
016 
025 
016 
O25 
O17 
017 
017 
O21 
O11 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O02. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
010 
eae 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
Ley 


O25 
128 
128 
L28 
128 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
453 
187 


010 


T3339 
13335 
05610 
03310 
0221.0 
69682 
54667 
90010 
90010 
26.2 11, 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
00725 
00725 
33510 
33-310 
33310 
333.10 
34710 
51090 
34710 
2090 
22250 
227250 
42240 
34730 
01510 
34730 
01510 
S121) 
3121-0 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
26880 
60653 
90010 
90010 
9001-0 
90010 
90010 
90010 
26231 


09191 
02742 
02742 
02742 
02742 
90030 
90030 
S200 
23910 
35610 
33910 
33.320 
31520 
90030 
9011S 
LOZ S1 


03831 


Z27PT633R37C (continued) 


ACO3 Anode Lead Spacer (3 Used) .... 3135 014 04471 
AC04 Batteries for Remote Control trarenttee 9299 000 65263 
ACO5 Cabinet. Back... . 2 4 6 oe we eS a ew) 6889 124 86763 
ACO8 Chassis Tray. . bogey Mece e G-e 4 «2 3139 124 31324 
ACO9 CRT, A680CP893X001 So we SOR. oe A eS OB 220 ETS? 75682 
AC12 Degaussing Coil, «+. . woe ew ee) 62422 549 43967 
AC13 Front Interface Panel Sracketo ~ e es ) 3139 124 32891 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) .. . 3139 124 31122 
AC17 Owner's Manual ........... . #3121 235 20661 
AC18 Quick Use Guide. ... eee ee heh) U1 21 233 43481 
AC19 Side Jack Panel Bracket - i Re we te et eo «6 BESO T24 STO6L 
AC20 Cabinet Front Assembly ....... . 3121 237 53091 
AC20A.. Cabinet Front. oi 6 20 ao So was avon Se Se es “BLS89- 177 600 L1 
AC2Z0C. Light Guide. . « «- 6 kb aw Mee w fece a 2 3239. 124 33811 
AC20D Nameplate. ... So ow 65%, At A ee ISDA 050: 00161 
AC20F Power Button Saver Sees ee ee Ye et oY 6 BESO 124 62924 
AC20G Power Button Shaft ......... . 3139 124 32791 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) .... . 2422 264 00371 
AC20J1 Top Control Bracket. . ...... . . 3139 124 33941 
ACZO0TS ‘Top ‘Control. Cover. 25.4 #@ 39%. Me 4 wa 1BES O24 31st 
AC20J4 Top Control Rubber... oer tena’ Ge $323:9> 124 30392 
REMOTE Remote Control PASH Coe "RC19036002/ 

Oded. va; Ge ae ete ee ee le Se we oe oe “BLO Z28* BB0038 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


27PT643F35A —- Manual no. 
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Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0214 
0219 
0220 
0221 
0222 
UZ23 
0225 
0229 
0239 
0243 
0244 
0245 
0246 
S 0254 
0267 
0269 
S 1000 
1002 
1200 
S 1500 
S15 15 
1660 
Hie ela 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
21:01. 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
213 
2121 
2122 
2123 
2124 
2129 
Pause ak 
232 
2133 
2134 
AG 
2436 
2141 
2143 
2150 
2184 
284 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
Pop AAG) 
2214 
2219 
ZG 
2217 
Papas | 
2220 
2221 
2226 
2227 
Zne8 
2229 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2LI2 
22103 
2254 


S = 


Main 

Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 


NN OW ON N 


Chassis Parts 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 


A/V Jack 


SVHS 

Pin 
Pin 
Pin 
Pin 


WW U1 OD U1 OW W 


q 
o 
Q 
ow 


Tuner 
SAW F 
Filte 
Fuse, 
Relay 
Cryst 
3 Pin 


Jack. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 

CRT Socket 

Connector. 

PLL 
45.75MHz 
r, Ceramic, 4MHz5 

4A, 250V, IEC. 

, oO Amp, 12V. 
al, 12MHz000 

Connector. 


, V+U, 
ilter, 


Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB50 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 


Safety Part 


4jyn, 
10u, 
470u, 
100n, 
100u, 
22n, 
470n, 
22p, 
330p, 
330p, 
10u, 
10u, 
22p, 
22p, 
22p, 
22p, 
330p, 
2u2, 
330p, 
2u2, 
330p, 
2u2, 
330p, 
2u2, 
22p, 
22p, 
330p, 
100n, 
150n, 
2u2, 
2u2, 
100n, 
100n, 
100n, 
100n, 
220n, 
100n, 


10%, 50v, 
20%, 50v, 
20%, l6v, 
+80/-20%, 
20%, 25v, 
10%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 16v, 
5%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
20%, 50v, Electrolytic 
20%, 50v, Electrolytic 
5%, 50v, Ceramic 
5%, 50v, Ceramic 
5%, 50v, Ceramic 
5%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
5%, 50v, Ceramic 
5%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
ABO f=20%, 25v; 
+80/-20%, 16v, 
+80/-20%, 10v, 
+80/=203,.-10v, 
+80/-20%, 25v, 
tB0/-205;5 2ZSv;, 
+80/-20%, 25v, 
80/203. 25; 
+80/-20%, 16v, 
+80/-20%, 25v, 
4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
470n, +80/-20%, 10v, 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 
1000u,. 20%, l6év,; Electrolyte 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic 
470n, 10%, 50v, Polyester 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 
An7, 10%, 50v, Ceramic. 
820p, 5%, 25v, Ceramic. 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
1n5, 10%, 50v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2n2, 10%, 50v, Ceramic. 
100n, 5%, 63v, Metalized Pol 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic 
1000u, 20%, 16v, Electrolyti 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
In, 5%, 25v, Ceramic. 
In, 5%, 25v, Ceramic. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 


Ceramic. 
Electrolytic 


25v, 


Ceramic 
Ceramic 


Be sure to use exact 


Electrolytic. 
Ceramic. 
Electrolytic. 


Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
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2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
wow G@ iol98 
c. . 3198 
tie we SIS 
* «st « 23298 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
- . . 3198 
yester 2222 
ey as SOS 
c. . 3198 

3198 

3198 

3198 

3198 

3198 

3198 


3F 58. 


replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
U22 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
543 
020 
540 
024 
025 
025 
02:3 
025 
Oly 
Git 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
Gi 
Oi 
017 
017 
017 
Git 
017 
017 
016 
016 
Gat 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
O17 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
O17 
014 
017 
016 
017 
016 
025 
017 
017 
017 
310 
Gilt 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
O21, 


16374 
1635223 
12481 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
007.25 
16382 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
05182 
90108 
44518 
40807 
10914 
07444 
01203 
00725 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
52290 
3351.0 
33310 
210.90 
51090 
62290 
32290 
32290 
32290 
333.10 
222090 
3351) 
22220 
33310 
22250 
333.10 
22200 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22200 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
32230 
42240 
04740 
S223) 
31010 
34720 
38210 
51090 
S15 20 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
52280 
31020 
81020 
90020 


part. 


2330 


2531 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 


2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
200.2 
29503 
2505 
2007 
2508 
ae aio) 
2520 
Zo2 1 
Zee 
2925 
2029) 
2021 
2028 
2540 
2541 
2560 
2561 
29.62 
Zo:03 
2564 
2567 
2568 
2580 
2061 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
261i. 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2802 
2803 
291-0 
2613 
2916 


Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


100n, 10%, 


10n, +80/-20% 
250v, 
500v, 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
2u2, 
470p, 
Alu, 


20%; 
10%, 
Dey 


10%, 


50v, 


+80/-20%, 
20%, 50v, 
LOS, 
20%, 
220u, 20%, 
330p, 5%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
47n, +80/-20%, 
lu, 20%, 50v, 
ATu, 20%, 
22n, 103, 
180p, 53, 
A7u, 20%, 
360n, 5%, 


50v, 


50v, 
50v, 
25v, 


Z20%y 
10%, 
Dey 

10%, 


5%, 


2u2, 
680p, 
100p, 
1n5, 
2u2, 


50v, 


160v, 


15n, 5%, 1600v, 
A400v, 
400v, 
50v, 
63v, 
63v, 


15n, 
27n, 
100n, 
150n, 
100n, 
2n2, 
2n2, 
Ani, 
Alu, 
470p, 
120n, 


10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%; 
20%, 
10%, 


Dey 


50v, 
50v, 
50v, 
25v, 


Au7, 
470u, 20%, 
Aju, 20%, 50v, 
1000u, 20%, 
470u, 20%, 

in, 10%, 500v, 
470n, 20%, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
1n5, 
10n, 
22u, 
100n, 
In ; 
470p, 
2n2, 
ln, 
10n, 
10n, 


10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, 
10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
680p, 10%, 
100u, 20%, 
in, 10%, 50v, 
100n, 10%, 
2u2, 20%, 
Alu, 20%, 
lu, 20%, 
Alu, 20%, 
22u, 20%, 
220n, 
100p, 5%, 50v, 
In, 5%, 25v, 
33p, 5%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
33p, 5%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
68p, 5%, 50v, 
68p, 5%, 50v, 
in, 10%, 50v, 
daa, 807 =203, 
lu, <+80/—20%, 
220n, 
220n, 
2u2, 
2u2, 
470n, 


50v, 
50v, 
50v, 


50v, 
50v, 

50v, 

50v, 


25v, 
25v, 
50v, 
1l6v, 
50v, 


+80/-20%, 
+80/-20%, 


2000v, 
+80/-20% 
500v, 


25v, 


160v, 


250v, 


2000Vv, 


500v, 
250v, 


1l6v, 
l6v, 


275v, 
10%, 1000v, 
1000v, 
200v, 
1000v, 


50v, 
1000v, 


1l6v, 
2000v, 
50v, 


1000v, 
160v, 


50v, 


+80/-20% 


+80/-20% 
+80/-20% 


+80/-20% 


250v, Metallized Polyest 


1000v, Ceramic. 
Electrolytic. 
Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 

, 25v, Ceramic. 
1000v, Ceramic 
Electrolytic 

Ceramic. 

Electrolytic 
Electrolytic. 

Ceramic. , 

Electrolytic. 
50v, Ceramic 

Electrolytic. 
Electrolytic. 

Polyester. 

Ceramic. 

Electrolytic 
Metallized Polyprop 


100v, Electrolytic. 
500v, 


Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic. .... 

Metalized Polypropy 
Polypropylene 
Polyester 3 
Polyester . 
Polyester .... 
Metallized Polyeste 
Metalized Polyeste 

Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic. 

Electrolytic 
Ceramic. ai 

Metallized Polyprop 


20%, 250v, Electrolytic. 
l6v, 


Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. boa 
Metalized Polypro 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic . 
Polyester 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic . 
, 25v, Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
1l6v, Ceramic. 

, l6v, Ceramic. 
, l6v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 
, lOv, Ceramic. 


a2ee 
2020 
2020 
S198 
3 L98 
2020 
a198 
2020 
2020 
ShOs 
S198 
S198 
5198 
S198 
S198 
S198 
2020 
S198 
S198 
3.193. 


2022 
2020 
S198 
SLs 
2020 


OORT: 
2020 
2222 
2222 
2198 
2222 
2222 
S198 
S198 
3198 
2020 
SLs 


2222 
2.020 
2020 
2020 
2020 
2020 
S198 


2022 
S198 
S198 
2020 
S198 
S198 
S198 
2020 
S108 
S198 
S198 
2020 
3198 
S198 
S198 
S198 
SL98 
2020 
2020 
S198 
S198 
2020 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198. 
3198 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
DoS 
021 
019 
025 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 


333 
021 
019 
016 
598 


479 
301 
347 
347 
014 
365 
S60 
OL? 
017 
017 
O21 
019 


479 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
019 


330 
019 
019 
024 
O19 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
O17 
017 
017 
017 
CLF 
558 
O21 
019 
014 
O21. 
025 
O25 
028 
025 
O25 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
OL? 
017 
017 
017 
017 
OL? 
017 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
90552 
44710 
54790 
32210 
O33 1:0 
51080 
24730 
51080 
91139 
02250 
01810 
34790 


00163 
91331 
46810 
01010 
90489 


90042 
20239 
90219 
90232 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 


90051 
90856 
OLS) 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
92220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
522.90 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
gL 355 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
31:01-0 
31020 
S590 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
2105.0 
42240 
42240 
22290 
medoO 
44740 


27PT643F35A (continued) 


2862 Cap, 2u2, +80/ 
2864 Cap, 2u2, 20%, 
2865 Cap, 2u2, 20%, 
2866 Cap, 2u2, +80/ 
2867 Cap, 1n8, 10%, 
2868 Cap, 150p, 5%, 
2869 Cap, 68n, 10%, 
2870 Cap, 68n, 10%, 
2871 Cap, 150p, 5%, 
2872 Cap, 1n8, 10%, 
2873 Cap, 2u2, +80/ 
2874 Cap, 100u, 20% 
2875 Cap, 100u, 20% 
2876 Cap, 4u7, 20%, 
2877 Cap, 10u, 20%, 
2878 Cap, lu, 20%, 
2879 Cap, 4n7, 10%, 
2880 Cap, 22n, 10%, 
2883 Cap, 470u, 20% 
2884 Cap, 2u2, 20%, 
2885 Cap, 220n, 10% 
2886 Cap, 220n, +80 
2892 Cap, 100n, +80 
2893 Cap, 100n, +80 
2902 Cap, 1000u, 20 
2903 Cap, lu, 20%, 
2904 Cap, 27n, 10%, 
2905 Cap, 1n2, 10%, 
2906 Cap, 27n, 10%, 
2907 Cap, 1n2, 10%, 
2908 Cap, 10u, 20%, 
2910 Cap, 10n, 10%, 
2911 Cap, 10n, 10%, 
2950 Cap, 330p, 5%, 
3000 Res, 100 ohm, 
3001 Res, 100 ohm, 
3002 Res, Zero ohm, 
3003 Res, 1K5, 5%, 
3004 Res, 8K2, 5%, 
3005 Res, 100 ohm, 
3101 Res, 68 ohm, 5 
3102 Res, 1K, 5%, 1 
3103 Res, 150 ohm, 
3104 Res, 220K, 5%, 
3105 Res, 150 ohm, 
3106 Res, 220K, 5%, 
3111 Res, 75 ohm, 5 
3112 Res, 100 ohm, 
3113 Res, 75 ohm, 5 
3114 Res, 100 ohm, 
3115 Res, 75 ohm, 5 
3116 Res, 100 ohm, 
3123 Res, 150 ohm, 
3124 Res, 47K, 5%, 
3125 Res, 150 ohm, 
3126 Res, 47K, 5%, 
3131 Res, 150 ohm, 
3132 Res, 47K, 5%, 
3133 Res, 150 ohm, 
3134 Res, 47K, 5%, 
3135 Res, 75 ohm, 5 
3136 Res, 100 ohm, 
3141 Res, 1K, 5%, 1 
3149 Res, 100K, 5%, 
3150 Res, 150K, 5%, 
3154 Res, 5K6, 5%, 
3156 Res, 10K, 5%, 
S157 Res, 1K5, 5%, 
3158 Res, 10K, 5%, 
3159 Res, 1K2, 1%, 
3200 Res, 390 ohm, 
3201 Res, 100 ohm, 
3202 Res, 100 ohm, 
3203 Res, 100 ohm, 
3204 Res, 22K, 5%, 
3205 Res, 1K, 5%, 1 
3206 Res, 33K, 5%, 
3207 Res, 1K, 5%, 1 
3208 Res, 220 ohm, 
3209 Res, 68 ohm, 
3212 Res, 470 ohm, 
3213 Res, 560 ohm, 
3217 Res, 330K, 5%, 
3218 Res, 82K, 5%, 
3219 Res, 2K2, 5%, 
3220 Res, 100 ohm, 
3221 Res, 560 ohm, 
3222 Res, 100 ohm, 
3226 Res, 560 ohm, 
3232 Res, 2K2, 5%, 
3235 Res, 100 ohm, 
3241 Res, 22K, 5%, 
S = Safety Part 


-20%, 
50v, 
50v, 

-20%, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 

-20%, 

nr 2OV; 

, 25V, 
50v, 
50v, 

50v, 
50v, 
25v, 

, L6v; 
50v, 

, 5Ov, 

/-20%, 

/-20%, 


10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic 

Electrolytic. 

Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. ‘ 

Electrolytic. 
Electrolytic 

Polyester 

1l6v, Ceramic. 

25v, Ceramic. 
/-20%, 25v, Ceramic. 
%, 16v, Electrolytic 
50v, Electrolytic. 
50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Electrolytic 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 
5%, 1/6W, Carbon 
5%, 1/6W, Carbon 

"Chip" Jumper 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 

3, 1/6W, Carbon Film 
/16W, Metalized Glass. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

1/16W, Metalized Glass. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 

1/16W, Metalized Glass. 
3, 1/6W, Carbon Film 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/6W, Carbon Film 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/6W, Carbon Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
3, 1/6W, Carbon Film 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
/6W, Carbon Film : 

1/16W, Metalized Glass. 

1/16W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
/6W, Carbon Film... . 

%, 1/16W, Metalized Gla 
3, 1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glas 

%, 1/6W, Carbon Film. 

1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 


Film. 
Film. 


Glass 


3198 
3198 
3198 
S138 
2238 
3198 
3198 
3198 
338 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
2238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3193 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
Zee2 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


Oi 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
O17 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
O25 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
OL7 
017 
016 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21. 
O11 
COLL 
O21 
OL 
O21. 
O11 
O21 
OL 
O11 
O11 
O11 
O11 
GAT 
O11 
O21. 
O11 
O21 
OT 
O21 
OLL 
O21 
OLL 
opm 
O11 
O21. 
021 
OLL 
ep 
O21 
O21. 
734 
OLL 
Get. 
O11 
OAL 
O11 
O21 
O21 
O11 
O21, 
021 
O21 
oplan 
O21 
O21. 
021 
OLL 
oneal 
O11 
O21. 
O21 
O11 
O21 


22200 
52280 
52280 
Z2e200 
1S 62.6 
315 10 
06830 
06830 
31510) 
15626 
Za200 
31010 
S101) 
54780 
21090 
51080 
34720 
82230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
310:90 
31030 
31030 
33510 
01010 
01010 
90030 
31520 
S622 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
0151.0 
34730 
O7590) 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
S221) 
36890 
34710 
05610 
33340 
36230 
32220 
01010 
05610 
01010 
S361) 
32220 
01010 
32230 


part. 


3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
S2ot 
3256 
S201 
3258 
32.09 
333) 
35.32 
2333 
3334 
3335 
3956 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3504 
3506 
3507 
3508 
ao 0 
Soo 
3520 
Sue 4 
3922 
53235 
3524 
Bio ae) 
3926 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


27K, 5%, 
820 ohm, 
39K, 1%, 
10K, 5%, 


470K, 5% 


33K, 5%, 
820 ohm, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
1K, 5%, 
10M, 5%, 


LOOK, 5% 
470K, 5% 


100 ohm, 
1K, 20%, 
100 
1K, 20%, 
100 
1K, 20%, 
10 ohm, 
1 ohm, 
1 ohm, 
1K5, 
33 ohm, 


oD 
D 


33 ohm, 
330 ohm, 
33K, 5%, 
82K, 1%, 
1K, 5%, 
ART, 5%, 
ART, 5%, 
100 ohm, 
10K, 5%, 
ART, 5%, 
100 ohm, 


Zero ohm, 


1M, 5%, 
15K, 5%, 
5K6, 5%, 
180 ohm, 
820 ohm, 
68 ohm, 
33 ohm, 
10 ohm, 
5K1, 1%, 
1K; 5%, 
2K, 1%, 
6R8, 5%, 
1K, 5%, 
15K, 5% 
3K9, 5 


r 
fe) 
Or 


470K, 5% 


4R7, 1%, 
4R7, 1%, 
2R2y ths, 
Zedge 
2K2 5% Ls, 


22 ohm, 
ART, 5%, 
8K2, 5%, 
1K, 5%, 


5%, 


L2Ky Sy 
LOK, 5%, 
PTC, 
IMS 4 woe 


220 ohm, 
NIC, 4R7 
270 ohm, 
1K2, 5%, 
AR7, 5%, 


330K, 5% 


100 ohm, 
56K, 5%, 
1K, 5%, 
OR1, 5%, 


° 
ice} 


20% 


3 ohm, 


1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
, 1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 
5%, 1/2W, Metal Film. 
1/3W, Metal Film 


3, 1/3W, Metal Film 


, L/2W, Carbon Film 
5%, 1/6W, Carbon Film 


1MA/50V, Max 115V. 


5%, 1/6W, Carbon Film 

5%, 1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 

3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. é 
1/3W, Metal Film... . 
5%, 1/10W, Metalized Gla 

MCL" AUMPe st de. eh os 
1/16W, Metalized Glass. 

1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 

3, 1/6W, Carbon Film 

3, 1/6W, Carbon Film 

%, 1/3W, Metal Film. 

3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film. 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 

3, 1/6W, Carbon Film 

3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. : 
, 1/16W, Metalized Glass. 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film . 

3/5W, Metal Film... 

%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 

%, 2 1/2W, Metal Film. 

1/2W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass. 

1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 

1/16W, Metalized Glass 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 

1/16W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 
144V. So Set Pes 24 
1/2W, Metalized Glass. 


20%, 1/2W, Carbon Film 
oo. ZO -SWihhs ok ee ee 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. ‘ 
, 1/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 


Shoe 
S198 
23522 
S198 
S198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
Shs. 
S198 
S198 
5198 
3198 
S98 
S198 
S108 
S18 
2306 
2306 
2306 
5198 
3198 
Zo Le 
3198. 
S198 
Bi 98 
Zale 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
2306 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
2312 
S196 
2312 
S198 
3198 
8198. 
S198 
Bi OS 
Zal2 
3198 
S198. 
25012 
2312 
aes 
232 
2312 
S198 
S198 
S198 
ZA20 
23.12 
2312 
3198 
S198 
2306 
31.98. 
S198. 
2306 
236 
3198 
Sh98 
S198 
S108 
S198 
2122 
2322 
2422 
2198 
2122 
3198 
Sh98. 
S198 
S198 
2306 
S198 
3198 
S198 


O21 
O42 
704 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O1T 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
G13 
207 
204 
204 
013 
O11 
393 
O11 
O12 
O11 
915 
Ot2 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 
O21. 
O21 
O21 
oN Ea 
OL1 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 
215 
O11 
915 
O12 
O11 
012 
O11 
O11 
> ples) 
Ott 
O21 
915 
915 
elles) 
215 
215 
O11 
O11 
O21 
101 
915 
915 
OLE 
O12 
207 
O11 
O21 
204 
20-1 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
663 
242 
549 
013 
612 
COLL 
O21 
O11 
O21 
204 
O21 
O21. 
012 


32130 
08210 
63903 
31030 
34740 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
L3o07 
03390 
03310 
03330 
18203 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
15102 
01020 
12002 
26880 
01020 
ALS30 
03920 
03390 
12103 
03320 
34740 
14708 
14708 
12208 
12202 
T2202 
01510 
01510 
S24 120 
74158 
11203 
11003 
03920 
32290 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
32230 
31040 
31040 
31230 
S030 
00019 
Re als 7) 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
5963.0 
51020 
11070 


Z27PT643F35A (continued) 


Soak 
Bo28 
35.29 
S050 
3oS1. 
aoo2 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3952 
Soot 
3561 
3562 
3563 
35.65 
3566 
3569 
3580 
3594 
3595 
S096 
8601. 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
S641 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 
3638 
3639 
3640 
3694 
3e 0d. 
3802 
3810 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
Deak 
3822 
3861 
3862 
3863 
3864 
3865 
3866 
3867 
Sscnc al 
3393 
3894 
3896 
B04. 
3902 
2903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4122 
4123 
4127 
4214 
4216 
4388 
4401 
4402 
4430 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metalized Ginee 3198 
10K, fa 1/10W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
470 ohm, 5%, 1/10W, Metalized eias 3198 
1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
4K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
270K, 5%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
12K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1W, Metal Film 3198 
2K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1/10W, Metalized elas 3198 
220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
470 ohm, %, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gias 3198 
6K8, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gide 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 2 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4K7, > 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper Pat ve 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, ee 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
100K, ee 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, ee 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
15K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
1K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 3e 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3K3, S, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, ey 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3L99 
zero ohm, "Chip" Jumper S193 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 

Be sure to use exact replacement 


012 
O21 
021 
O21, 
O21 
204 
O21 
O21 
pile) 
734 
730 
021 
O21 
O21, 
O11 
021 
021 
012 
O21 
O21 
021 
O21 
O21 
O21, 
O11 
COLL 
Ot 
O21 
Oat 
O11 
COLL 
GAT 
O11 
O21, 
O11 
021 
O21 
O11 
OTT 
021 
O21 
021 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21: 
021 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O11 
OTT 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 


133/70 
90020 
54730 
51030 
54720 
U3222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
91230 
5o:620 
13310 
pA220 
DIoZU 
54730 
93310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
S101) 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
s2220 
90030 
01010 
01010 
51020 
1090 
90030 
08220 
34720 
32210 
S102) 
S15 90 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
81590 
31040 
31530 
31220 
31010 
01010 
01010 
333.20 
31010 
33310 
81010 
33510 
31020 
33320 
33320 
81030 
33520 
31030 
36220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 


part. 


4431 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
oZ01 
5202 
5204 
9205 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
S021 
5560 
So61 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
620s 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 27u, 10% . 

Coil, 820n, 10%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Wire Jumper. St oac' “es. ose ONS, ae SOE os 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 220 6% 

Coil, 3u9, 10% 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, LOT 

Coil, 22u, 10% Gye es ta DS, tae 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 25u. A Sey. gt) dk. ver ser cane ten fee. -§ 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
Coil, Choke. 

Coil, 6u8, 20% 

Coil, 3u3, 10% 

Coil, 47u, 10% 

Mains Filter Ris co. % 
Transformer, SS39009-04. : 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u, 5%. Ab cee Me A ee vee oh 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil; L0uwy “SSa2 a eee 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Res, 1K, 1%, 3/5W, Metal Bias 
zener Deedes 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Rect, BY228/24. 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
Sh98 
S198 
3198 
Z4aL2 
2422 
Sb98. 
2422 
S198 
S198 
2422 
2422 
S1L28 
5198 
3198 
2422 
2422 
2422 
S198 
3198 
2422 
3198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98 
S198 
S198 
S198 
S198 
Sh98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
23542 
S198 
S198 
S198 
9331. 
3198. 
9340 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
ESTs) 
535 
018 
931. 
018 
018 
535 
5S. 
138 
018 
018 
935 
549 
youl 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
915 
010 
020 
010 
668 
010 
559 


90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22190 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
27333 
g1325 
71020 
02574 
12290 
90020 
91028 
02465 
a 2024 
76880 
23380 
97337 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
51090 
10010 
SO E3Z3 
10620 
SOL 2 


Z27PT643F35A (continued) 


6461 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6029 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
e263 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6901 
6904 
7101 
TLOZ 
7103 
7200 
a2 02. 
7204 
7205 
7330 
7400 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
T8195 
7520 
Loe 
TS22 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7606 
7802 
7861 
7891 
7892 
7901 
9001 
9101 
91:02 
g1'03 
9104 
og 23 
2 alae a 
9173 
9175 
9176 
9178 
O79 
9184. 
9182 
9183 
91:92 
9193 
93 1. 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 


So = 


Safety Part 


Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. .. . 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9588H/N1/3I ..... 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 

Power FET, IR. Se Se we 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC1432ZT 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


IC, TDA8359J/N2. Pog 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQPF9ONSO. F 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. Se yan cee ey ae 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. .... . 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
IC, HEF4053BT. 

EC, "TDAGSSBH/ Vile a. wb. b~ oe, “ee 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
9335 
3198 
3198 
S138 
9331. 
3198 
9335 
9322 
9330 
2 oa 
9322 
9335 
3198 
3198 
3198 
3198 
93.3: 
3198 
9340 
2322 
3198 
9331. 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
W392 
3198 
3198 
3198 
I352 
D372 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
O352 
3198 
3198 
P22 
9352 
ea 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
OSe72 
9340 
9333 
9392 
3198 
3198 
9322 
ie alee Be 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


617 
010 
010 
010 
010 
001 
010 
010 
010 
Lty 
010 
O01 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
Sens) 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
021 
021 
010 
010 
010 
728 
010 
010 
010 
713 
053 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
129 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


60682 
10070 
10070 
10630 
10630 
80133 
10620 
21590 
25680 
SO01LS3 
25390 
80133 
42682 
20133 
42682 
08667 
90133 
10010 
LOL2A) 
LOLA 
22290) 
30133 
51090 
ae Ag 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
40557 
42030 
42150 
42150 
21112 
35687 
42150 
40110 
OZ ay 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
S8oo2 
00215 
60653 
LOIS o4 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
941.9 
9421 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
9506 
ee Oe 
95:10 
oo 
oe ales 
9513 
9514 
9555 
26 
9518 
9520 
Boe. 
a ae 
9524 
9528 
2250 
96.1 7b 
962 
9613 
9614 
9615 
2617 
9618 
9619 
9620 
9621. 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9:63 1. 
9632 
9633 
9637 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
960.1 
2652 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
Sper) 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671 
9672 
9674 
2675 
9676 
9678 
9679 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
3198 
Sh98 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22430 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 


27PT643F35A (continued) 


9680 
968-1. 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
96977 
9698 
75.99 
96 21. 
9622 
9825 
9828 
99.29 
96 32. 
9632 
9637 
9838 
eEskored 
9846 
9847 
9849 
9850 
960.1 
2852 
26.95 
9856 
9860 
9861 
2862 
9864 
9865 
9868 
9073 
9874 
98:15 
9877 
9891. 
9892 
99:01. 
9902 
9903 
9904 
9905 
Oo To. 
OOS 
9914 
9915 
9918 
999s. 
9996 
9998 
CBA 


Channel One Card Parts 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 


Chassis Re Sembila7. 


Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 
2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 


S 0211 
Ss 021-2 
0214 
1606 
2691 
2692 
2693 
2694 
2095 
2698 
5 3000 
SSO OL 
BOS. 
3601. 
36.93 
6691 


S = 


Safety Part 


Tact Switch. sos 
Cap, 220u, 20%, 25v, 
Cap, 47n, 10%, 25v, 

Cap, 47n, 10%, 25v, 

Cap, 47n, 10%, 25v, 

Cap, 47n, 10%, 25v, 

Cap, 100n, 10%, 50v, 
Res, 3M3, 5%, 

Res, 3M3, 5%, 

Res, 560 ohm, 

Res, 330 ohm, 

Res, 220 ohm, 

LED, LTL-10234WHCR 


Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 

Polyester 


1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3141 


2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
S98 
3198 
3198 
3198 
L322, 
23 ie. 
3198 
3198 
3198 
9322 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


O25 
025 
025 
128 
025 
023 
023 
023 
023 
014 
242 
242 
Ged. 
OL 
O11 
185 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
59201 


16268 
16559 
06353 
02742 
3221.0 
04730 
04730 
04730 
04730 
01040 
13339 
[3335 
05610 
03310 
02210 
69682 


part. 


6692 
9001 
9002 
CBA 


IR Receiver, 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 


TSOPLS36UH3V. 


Front Interface panel aeseinbly: 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


Net 1 Panel 
ly) 


(part of Scan 4 Card Assemb 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


Scan 4 Card 
ly) 


Side Jack Panel Parts 


0232 
0250 
0251 
0254 
G255 
1810 
1811 
Zed. 
ALIA 
Zit 
2174 
21-76 
Zee 
2118 
2179 
2180 
21.8.1 
Zoe 
S150 
SLL 
SLo2 
3L53 
S156 
Slot 
3814 
S615 
3816 
of a 
3818 
3819 
3820 
3821 
4820 
6161 
7802 
9150 
ee pa 
91.52 
153 
9154 
9170 
CBA 


Side Jack Panel 
Headphone Jack 

A/V Jack 

6 Pin 
5 Pin 
4 Pin 
3 Pin 
3 Pin 
Cap, 

Cap, 

Cap, 

Cap, 

Cap, 

Cap, 

Cap, 

Cap, 

Cap, 

Cap, 

Cap, 

Res, 

Res, 

Res, 

Res, 

Res, 

Res, 

Res, 

Res, 

Res, 

Res, 

Res, 

Res, 

Res, 


330p, 10%, 
330p, 10%, 
330p, 10%, 
330p, 10%, 
470p, 5%, 
10u, 20% 
470p, 5%, 
10u, 20%, 
2u2, +80/ 
2u2, +80/ 
220n, +80/ 
471K, 5%, 
150 ohm, 
471K, 5%, 
150 ohm, 
120 ohm, 


100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, or 
100K, 5%, 
100K, oh 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
Res, 100K, 5%, 
Res, Zero ohm, 
Zener Diode, 6. 
IC, HEF4053BT. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Side 


Subwoofer Panel Parts 


Subwoofer Panel 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
3 Pin Connector. 


O21L5 
1091 
LOo2 
LOS 
1094 
3091. 
3092 
3093 
3094 
3035 
3096 
4085 
4089 
4090 
6091 
CBA 


Switch. 
Switch. 
Switch. 
Switch. 
560 ohm, 
390 ohm, 


Tact 
Tact 
Tact 
Tact 
Res, 
Res, 


LAO “ORM; > 2D oy 


Parts 


Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


-20%, 10v, 
-20%, 10v, 
l6v, 


-20% 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic . 
Ceramic. 
1/16W, Metalized Glass 


%, 1/6W, Carbon 


%, 1/6W, Carbon 


%, 1/16W, Metalized eins 
1/16W, Metalized Glas 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 


1/16W, 
1/16W, 
1/10W, 
1/16W, 
L/LOW, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
Ww Ch ip W 


8 volt. 


Parts 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Jumper 


Jack panel ‘Redenb ly 


(part of Scan 4 Card Assemb 


1/16W, Metalized Glass 


%, Metallized Glass. 


e% 1/16W, Metalized Glas 


560 

390 

3K3, 
1K5, 
Zero 
Res, Zero 
Res, Zero 
Diode, Si 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ohm, 
ohm, 
oo 
Or 
Qo 
Or 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


gnal. 


%, Metalized Glass. 


3, 1/16W, Metallized Glas 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


Ww Ch ip Ww 
Ww Ch ip Ww 
Ww Ch ip Ww 


Jumper 
Jumper 
Jumper 


Top Control Panel As senbiy 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


S AcOl1 
ACO03 
Ac04 
ACO5 
AC06 
ACO08 

S ACO9 


AC Cord. 


Anode Lead Spacer 
Batteries for Remote Control uanemitue 


Cabinet B 


Cabinet Back Screw pivex 


Chassis T 


ack 


ray 


CRT, A68QCU754X73 (N) 


(3 Used) 


(2 Used). 


9322 
S198 
S198 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2412 
SL98 
Sh 98. 
31.98. 
3198 
3198 
SL OS 
S98. 
S198. 
3198 
3198 
SL OS 
S98. 
3198 
3198 
3198 
S198 
S198. 
3198 
3198 
3198 
SLOS 
Oh 9O8. 
3198 
3198 
3198 
S138 
31,998. 
9333 
3198 
3198 
SLOS 
S98. 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
aLO8 
3198 
3198 
3198 
9340 
3139 


Re 5) 
of RS 73) 
9299 
S139 
S139 
S139 
9301 


127 
036 
036 
ne a 


026 
026 
025 
025 
025 
020 
020 
017 
Ont 
O17 
017 
016 
025 
016 
025 
017 
017 
017 
O21. 
O11 
O21 
O11 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
010 
T29 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
Le 


025 
Das 
128 
128 
E28 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
453 
187 


010 
014 
000 
124 
124 
124 
925 


54667 
90010 
90010 
262 1c 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
00725 
00725 
23510 
33310 
i go ao 8 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
22200 
22250 
42240 
34730 
01510 
34730 
01510 
L210 
31210 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
26880 
60653 
90010 
90010 
90010 
9001-0 
90010 
90010 
26257 


16601 
02742 
02742 
02742 
02742 
33-610 
33910 
35610 
33910 
33320 
31520 
90020 
90030 
90030 
20 LS 
15841 


03831 
04471 
65263 
44711 
39301 
SL S25 
60527 


27PT643F35A (continued) 


AC12 
AC13 
AC15 
AC17 
AC17 
AC18 
AC18 
AC19 
AC20 
AC20A 
AC20C 
AC20D 
AC20E 
AC20H 
AC203 
REMOTE 


S = Safety Part 


Degaussing: COLT 6 Ss aod a ae 
Front Interface Panel Bracket. 
Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
Owner's Manual, English. 
Owner's Manual, French 

Quick Use Guide. ~ % 

Quick Use Guide, French. 

Side Jack Panel Bracket. 
Cabinet Front Assembly 
Cabinet Front. 

Light Guide. 

Nameplate. 

Power Button Ge | Seip wat, names 
Speaker, 8 ohm, 5W (2 Used). 
Top Control Assembly 


Remote Control Transmitter, RC19036002/ 


O1A. 


2422 
bakers | 
3139 
SLA: 
Si 
3121) 
Sz 
3139 
S121: 
iG Bs 2] 
3139 
3141 
3139 
2A Ze 
SES. 


i wale 2 | 


549 
124 
124 
230 
Paes) 
235 
233 
124 
Zod 
177 
124 
050 
138 
264 
138 


238 


43967 
32691 
SLI22 
2091 
ZLeod 
43491 
44841 
31061 
53303 
58401 
39704 
00161 
10881 
00409 
11451 


04312 


Be sure to use exact replacement part. 


27PT643R/37C — Manual no. 


Main Chassis Parts 


Ol2*7 
0129 
0136 
OLS 7 
C138 
O139 
0140 
0141 
O52 
0153 
0211 
0212 
0214 
0219 
0220 
0221 
0222 
UZ23 
0225 
0229 
0239 
0243 
0244 
0245 
0246 
S 0254 
0267 
0269 
S 1000 
1002 
1200 
S 1500 
5 L515 
1660 
aie ola 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
21:01. 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
213 
2121 
2122 
2123 
2124 
2129 
PaAueak 
2b oe 
2133 
2134 
AG 
2436 
2141 
2143 
2150 
2184 
2i81 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
Pop AAG) 
2214 
2219 
ZAG 
2217 
Papas | 
2220 
2221 
2A26, 
2227 
ZLe8 
2229 
2241 
2242 


S = 


Safety Part 


Main Chassis Parts 
Socket Fuse. 

NTC Holder 
IC-Spring. 

Spring Hs 
PEAS DEG: “ais eis Se 
Spring for Bracket 
Spring 
Te-Spring: 
Cable, DIP, 
Cable, DIPMate, 
2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 
6 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 
2 
2 


6 Pin, 400mm 
5 Pin, 480mm 


Pin Connector. 
Pin Connector. 
A/V Jack 
SVHS Jack. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin CRT Socket 
Pin Connector. 


WW O10 U1 OW W 


q 
o 
Q 
om 


Tuner, V+tU PLL - 
SAW Filter, 45.75MHz 
Filter, Ceramic, 4MHz5 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 
Relay, 5 Amp, 12V. 
Crystal, 12MHz000 

3 Pin Connector. 


Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 


4’7n, 
10u, 
470u, 
100n, 
100u, 


10%, 50v, 
20%, 50v, 
20%, l6v, 
+80/-20%, 
20%, 25v, 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 
470n, +80/-20%, 16v, 

22p, 5%, 50v, Ceramic 
330p, 10%, 50v, Ceramic 
330p, 10%, 50v, Ceramic 
10u, 20%, 50v, 
10u, 20%, 50v, 
22p, 5%, 50v, 
22p, 5%, 50v, 
22p, 5%, 50v, Ceramic 

22p, 5%, 50v, Ceramic 

330p, 10%, 50v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, 
330p, 10%, 50v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, 
330p, 10%, 50v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, 
330p, 10%, 50v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, 
22p, 5%, 50v, Ceramic 

22p, 5%, 50v, Ceramic 

330p, 10%, 50v, Ceramic 
100n;, 4+80/=20%, 25; 
150n, +80/-20%, 16v, 
2u2, +80/-20%, 10v, 
2u2, +80/-20%, 10v, 
100n,. +80/—20%, 25v, 
100n; 4+80/=20%, 25, 
100n, +80/-20%, 25v, 
LOO; 8 0/ =203.- 25v;, 
22.001 PBO0/=—20%,. Loy, 
Cap; 100n; +80/—-20%,- 25v, 
Cap; 4u7,° 20%; -50v, 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, 
Cap; 470n, +80/-20%, Lov, 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 1000u, 20%, l6v, 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 2200, +80/=—205,. Lev; 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, 820p, 5%, 25v, Ceramic. 

Cap, .L0u, -20%4;- 50v, 
Cap, in5, 10%, 50v, 
Cap, lu, +80/-20%, 


Cap, Ceramic. 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


25v, 


Ceramic 
Ceramic 


Ceramic. 
10v, 


Ceramic. 


7638 


Electrolytic 
Electrolytic. 

Ceramic. 

Electrolytic. 


Ceramic. 


Electrolytic 
Electrolytic 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic. 


Electrolytic 


Ceramic. 


Electrolytic 


2422 
3539 
3104 
3139 
3104 
3122 
3139 
3104 
3104 
S30 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
by 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
LAL E 
2422 
2422 
2422 
2422 
ZALZ 
2422 
Bay le 
2422 
3198 
3198 
3198 
S198 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
31:98 
3198 
3198 
S138 
SOS 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


088 
120 
301 
Led. 
301 
121 
12.1 
301 
Clint 
124, 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
U29 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
T3Z 
543 
020 
540 
024 
025 
025 
O23 
025 
OLy 
Gi} 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
Gi 
Gi 
017 
017 
017 
cles 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
O17 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
O17 
014 
017 
016 
017 
016 
025 
Oi 
O17 


00271 
LOLS d. 
22081 
24583 
22081 
24786 
24583 
22081 
09421 
07951 
16374 
165-23 
12481 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
007.25 
16382 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
OO725 
05182 
90141 
44518 
40807 
10914 
07444 
01203 
00725 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
52290 
3351.0 
33310 
210.90 
51090 
82290 
32290 
32290 
32290 
333.10 
222090 
33351) 
22220 
33310 
22250 
333 10 
Ze2o0 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22200 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
S2250) 
21020 
32230 
42240 
04740 
S225) 
S L010 
34720 
38210 
51090 
31520 
41050 


part. 


2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2200 
2202 
2495 
2254 
2330 


231 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 


2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
200.2 
2503 
20505 
2507 
2508 
pas Alo) 
2520 
2021 
Pea ws 
2925 
2029 
2027 
2928 
2540 
2541 
2560 
2561 
2962 
ZOOS 
2564 
2567 
2568 
2980 
2504. 
2990 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2n2, 10%, 
100n, 5%, 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 

22n, 10%, 25v, Ceramic. 

2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
ln, 5%, 25v, Ceramic. 

ln, 5%, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

100n, 10%, 


50v, Ceramic. 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


LO ZO Sy 
3n3, 10%, 


250v, Electrolytic. 
500v, Ceramic 
560p, 5%, 50v, Ceramic. 
2n2, 10%, 2000v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 
2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
470p, 10%, 500v, Ceramic. 
47u, 20%, 50v, Electrolytic 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
330p, 5%, 50v, Ceramic. ‘ 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 160v, Electrolytic. 
22n, 10%, 50v, Polyester. 
180p, 5%, 50v, Ceramic. 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
360n, 5%, 250v, 
100v, Electrolytic. 
500v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
2000v, Ceramic. 


2u2, 20%, 
680p, 10%, 
100p, 5%, 
1n5, 10%, 
2u2, 5%, 
15n, 5%, 1600v, 
15n, 10%, 400v, 
22n, 10%, 400v, 
100n, 10%, 5O0v, 
150n, 10%, 63v, 
100n, 10%, 63v, 
2n2, 10%, 50v, 
2n2, 10%, 50v, 
An7, 10%, 50v, Ceramic. 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
470p, 10%, 500v, Ceramic. 
120n, 5%, 250v, 


Polypropylene 
Polyester 3 
Polyester . 
Polyester . 


Ceramic. 
Ceramic. 


20%, 250v, Electrolytic. 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
47u, 20%, 50v, Electrolytic 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
in, 10%, 500v, Ceramic. 

470n, 20%, 


Aul, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10%, 1000v, 
10%, 1000v, 
20%, 200v, 
10%, 1000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 1000v, Ceramic 
20%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, l6v, Ceramic 
10%, 2000v, Ceramic. 
470p, 10%, 50v, Ceramic 
2n2, 10%, 50v, Ceramic. 
in, 10%, 50v, Ceramic 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 
680p, 10%, 1000v, Ceramic 
100u, 20%, 160v, Electrolytic 
ln, 10%, 50v, Ceramic . 
100n, 10%, 50v, Polyester 
2u2, 20%, 25v, Electrolytic 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 16v, Electrolytic 
22u, 20%, 50v, Electrolytic . 
330n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 
In, 5%, 25v, Ceramic. 
33p, 5%, 5Ov, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
1n5, 
10n, 
22u, 
100n, 
1n5, 


63v, Metallized Polyester 


250v, Metalized Poly 


Metallized Polyprop 


160v, Metalized Polypr 


Metallized Polyeste 
Metalized Polyeste 


Metallized Polyprop 


275v, Metallized Polypro 


Sh98. 
2222 
a198 
S198 
3198 
S98 
S198 
S198 
S198 
3198 


2222 
2020 
2020 
S198 
GH ie ke 
2020 
a198 
2020 
2020 
ShOs 
S198 
S198 
51.98 
S198 
3198 
S198 
2.020 
S198 
3198 
3.198. 


2022 
2020 
3198 
S198 
2020 


WEA 
2020 
2222 
2222 
2198 
2222 
2222 
S198 
S198 
3198 
2020 
3198 


2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
S198 


2022 
S198 
S198 
2020 
S198 
3198 
Sb98 
2020 
B1LOS 
3198 
3198 
2020 
3198 
S198 
S198 
3198 
Shs 
2020 
2020 
S198 
S198 
2020 
3198 
S198 
51.98 
3198 
2222 
3198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 


017 
370 
017 
026 
017 
oper 
025 
016 
016 
O21 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
DoS 
021 
019 
025 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 


333 
021 
019 
016 
598 


479 
301 
347 
347 
014 
365 
S60 
Ott 
017 
017 
O21 
019 


479 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
019 


330 
OLS 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
O25 
017 
558 
O17 
017 
017 
017 
017 
558 
O21 
019 
014 
O21 
025 
O25 
028 
025 
910 
023 
016 
016 
016 
017 
016 


32220 
76104 
42240 
Z1020 
S2a30 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
90552 
44710 
54790 
32210 
O33 1:0 
51080 
24730 
51080 
91139 
022350 
01810 
34790 


00163 
91331 
46810 
01010 
90489 


90042 
20239 
90219 
90223 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 


90051 
90856 
OLS 7h 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
522.90 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
g1355 
34790 
51080 
24790 
32290 
136 5:6 
22240 
31010 
3.1020 
33390 
41050 
23300 


27PT643R/37C (continued) 


2611 
2612 
2613 
261.5 
2518 
2619 
2802 
2803 
2810 
2813 
2816 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2671 
2072 
2873 
2874 
2875 
2876 
Zo74 
2878 
28-19 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2001 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001. 
3002 
3003 
3004 
3005 
00d. 
3102 
3103 
3104 
3105 
3.106 
SL1t. 
3112 
BL bs 
3114 
S15 
3LD6 
S123 
3124 
SUZ 
3126 
Sad. 
3132 
BiS3 
3134 
3135 
3136 
3141 
3149 
S150 
3154 
3156 
Salow 
BLos 
S159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
BZ05 
3206 
S20: 7 
3208 
3209 
Ble 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


lu, +80/-20%, 
68p, 5%, 50v, 
68p, 5%, 50v, 
In, 10%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
lu, +80/-20%, 
220n, +80/-20% 
220n, +80/-20%, 
2u2, +80/-20% 
2u2, +80/-20%, 
470n, +80/-20%, 
2u2, +80/-20% 
2u2, 20%, 50v, 
2u2, 20%, 50v, 
2u2, +80/-20%, 
1n8, 10%, 50v, 
L50p; 5S, -50v, 
68n, 10%, 50v, 
68n, 10%, 50v, 
1500, 5S, 50v, 
1n8, 10%, 50v, 
2u2, +80/-20% 
100u, 20%, 25v, 
100u, 20%, 25v, 
4u7, 20%, 50v, 
10u, 20%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
An7, 10%, 50v, 
22n, 10%, 25v, 
470u, 20%, 1l6v, 
2u2, 20%, 50v, 
220n, 10%, 50v, 
220n, +80/-20%, 
100n, +80/-20% 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
1000u,: -20%, l6v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
27n, 10%, 50v, Ceramic. 

1In2, 10%, 50v, Ceramic. 

27n, 10%, 50v, Ceramic. 

1in2, 10%, 50v, Ceramic. 

10u, 20%, 50v, Electrolytic 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

330p, 5%, 50v, Ceramic. ye 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper tes 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 
150 ohm, 5%, 
220K, 5%, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 


10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. : 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

100 ohm, i 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


1K, 5%, 1/6W, Carbon Film ‘ 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K5, ee 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K2, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 


390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, i 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, Sy 
68 ohm, 5%, 
470 ohm, Sy 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
S198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
L238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
Zo22 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 


1/16W, Metalized Gias 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glas 3198 


Be sure to use exact replacement 


OL 
016 
016 
017 
Goh 
OL? 
017 
017 
017 
OLY 
017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
O17 
025 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
017 
017 
016 
COLL 
O11 
O21 
O21. 
O21 
OLL 
epi 
O21 
O21 
O21 
COLL 
O21 
O11 
LT 
O11 
COLL 
Gad. 
O11 
OTT 
O21 
COLL 
O21 
OL 
O21. 
O11 
O21 
O1t 
O11 
OTT 
O21 
O21 
OT: 
O11 
O21, 
O21 
734 
Gal. 
O11 
O01 
O11 
COLL 
021 
O21 
OLL 
021 
O21 
O21 


41050 
36890 
36890 
S1LO20 
41050 
21050 
42240 
42240 
22200 
22250 
44740 
22250 
52280 
52280 
22250 
LSo26 
31510 
06830 
06830 
31510 
L626 
Ze AOU 
31010 
31010 
54780 
31090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
Z1LO020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
31030 
31030 
535140) 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
Ss 1020 
01540 
32240 
VLS10 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
O1510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
O75. 90 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
833.30 
01020 
322,10 
36890 
34710 


part. 


aS) 
el 
3218 
Beas! 
3220 
8221. 
ie PROT 
3220 
S252 
mS ie os) 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
5200 
3291 
325.6 
S251 
3258 
2209 
35 34. 
S252 
3333 
3334 
2330 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3504 
3506 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%; 
82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5%, 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
470K, 5%, 1/16W, Metalized ees. 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
LOOK; (B34 
470K, S, 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 1/6W, Carbon Film 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5%, 
Zero ohm, "Chip" Jumper : 
1M, 5%, 1/16W, Metalized Giass. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
5K1, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1%, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

a TR Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1%, 3/5W, Metal Film 

3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
470K, Sy 
BRIG they 
3R9,. Ley 
2R2, S, 
2K2, 1%, 


Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 

150 ohm, ie 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

22 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
ohm, 144V. 

3, 1/2W, Meesieed. gies. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


GH aC Be 
S198 
8198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
3198 
S198 
Sh98. 
S198 
B18 
Zook 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
5198 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
2306 
2300 
S198 
S198 
2322 
S198 
S198 
5198 
ore awe 
S hos 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
S198 
B18 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
2312 
2198 
Z2a12 
S198 
S98 
S198 
S198 
5198 
are awe 
ShOs 
S198 
Zoi 
Zolk2 
2312 
2312 
2312 
3198 
S198 
3198 
2122 
2312 
23512 
S198 
S198 
2306 
3198 
8198 
2306 
2306 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
2122 
2322 


O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O21 
O21 
Ott 
O21. 
O21 
O11 
704 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
Odd 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
013 
207 
204 
204 
013 
O11 
593 
O11 
O11 
O11 
ells) 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 
O21 
O21 
O21 
Ott 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 
915 
O11 
lees) 
012 
O11 
O12 
O11 
O11 
sls) 
O11 
O21 
915 
elles) 
219 
13 
915 
O11 
O11 
O21 
101 
915 
915 
Ot 
012 
207 
O11 
O21 
204 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
663 
242 


05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
33-610 
S2220 
01010 
32230 
BA LS) 
08210 
63903 
31030 
34740 
23530 
08210 
08220 
01010 
S020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
03310 
02240 
LB2Z03 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
S010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
LS L02 
01020 
12002 
26880 
01020 
21930 
03920 
03390 
T2108 
03320 
34740 
13908 
13908 
T2208 
12202 
2202 
01510 
01510 
32720 
02083 
LiZ03 
11003 
03920 
322.90 
03478 
08220 
ot020 
03688 
03478 
32230 
31040 
31040 
31230 
51030 
00019 
ie gis fo 


27PT643R/37C (continued) 


SoU 
3508 
3510 
SoL9 
po20 
Spey al 
BOLZ 
3923 
3524 
BOLO 
So 26 
Bond 
3928 
S49 
3530 
S051. 
Bae 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3902 
Boo.) 
3561. 
BSGZ 
35.63 
3008 
3566 
3569 
3580 
3594 
PS Ros) 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
BG 
3618 
eh ahs 
3623 
3624 
BGZ0 
3626 
Boat 
3628 
3630 
BOSZ 
3634 
3635 
3636 
3638 
3639 
3640 
3694 
3801 
3802 
3810 
3814 
BELLS 
3816 
36.17 
3818 
3819 
BOLU 
3821. 
3822 
3861. 
3862 
38:63 
3864 
3865 
3866 
S66: 
efope Nl 
3393 
3894 
3896 
3901. 
3902 
3903 
3904 
BIND 
3906 
3907 


S = 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


220 ohm, 
NTC, 
270 ohm, 
1K2, 5%, 
4AR7, 5%, 
330K, 5% 
100 ohm, 
56K, 5%, 
1K, 5%, 

OR1, 5%, 
OR33, 5% 
Zero ohm, 
ATK, ee 
10K, 5%, 
4K, ee 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
LK5;-. 2% 
82K, 1%, 
4AK7, 1%, 
270K, 5% 
15K, 5%, 
10K, 5%, 
1K, 5%, 

100 ohm, 
12K, 5%, 
5K6, 5%, 
330 ohm, 
2K2, 5%, 
5K6, 5%, 
ATK, 5%, 
330 ohm, 
220K, 5% 
220K, 5% 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4AK7, 5%, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K, 5%, 

8K2, 5%, 
100 ohm, 
6K8, 5%, 
470 ohm, 
4K7, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
AKT, ee 
4AK7, 5%, 
10K, 5%, 
2K2, 5%, 
Zero ohm 
100 ohm, 
100 ohm, 
1K, 5%, 

75 ohm, 


Zero ohm, 


8K2, 5%, 
4AK7, 5%, 
220 ohm, 
1K, 5%, 

75 ohm, 

100K, 5% 
100K, 5% 
100K, 5% 
100K, 5% 
100K, 5% 
100K, 5% 
100K, 5% 
100K, 5% 
75 ohm, 


LOOK, 5%; 


15K, 5%, 
1K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
3K3, 5%, 
100 ohm, 
330 ohm, 
100 ohm, 
330 ohm, 
1K, 5%, 

3K3;/ -5%S; 
3K3, 5%, 
10K, et 
3K3, 5%, 
10K, ss 
8K2, 5%, 


4R7, 


20%, 1/2W, Carbon Film 
20%, 3W1. 

53, 1/6, Carbon Film. 

1/10W, Metalized Glass 

1/6W, Carbon Film. ‘ 

, 1/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 

, 3/5W, Metal Film. 

"Chip" Jumper 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 
5%, 1/10W, Metalized Gias 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 

, 1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Gigs 

, 1/10W, Metalized Glass. 

, 1/10W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 

%, 1/16W, Metalized Glas 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/16W, Metalized elas 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

, “Chip" Jumper os dt 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 

1/10W, Metalized Glass. 

%, 1/16W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper 

1/6W, Carbon Film. 

1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glas 

1/16W, Metalized Glass. 

%, 1/16W, Metalized Glass 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 

1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

5%, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 

%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass. 

1/16W, Metalized Glass 

1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


2422 
3198 
ZW 
S198 
3198 
3198 
3198 
2306 
S138 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
2306 
3198 
3i98 
Me BPs 
2322 
Zae2 
3198 
i Bic Be 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3199 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


549 
013 
612 
Or 
O21 
OLL 
O21 
204 
O21: 
021 
O12 
012 
O21 
O21; 
021 
O21 
204 
O21 
O21, 
915 
734 
730 
O21 
O21: 
021 
OLL 
O21 
O21 
012 
G21 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
OLL 
epmal 
O11 
O21. 
O11 
COLL 
epee 
O11 
O11 
O21 
OLL 
O21 
O21 
OL 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21: 
021 
COLL 
epi 
O21 
O21, 
O21 
CLL 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
OL 
O11 
O21 
021 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
021 


43073 
02210 
00056 
O27.10 
DLZ2U 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
133,10 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
BLS20 
18203 
64702 
61274 
51530 
BLO3S0 
51020 
01010 
51230 
55620 
L331) 
D222) 
52020 
54730 
533.10 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
81030 
32220 
90030 
01010 
01010 
51020 
S130 
90030 
08220 
34720 
S220 
31020 
37590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
S1 990 
31040 
S15 30 
31220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31010 
333.10 
31010 
333140) 
8.1020 
333520 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 


part. 


4001 
4002 
4122 
4123 
4127 
4214 
4216 
4388 
4401 
4402 
4430 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
p2Z01 
5202 
5204 
p20 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
SOL 
5520 
S021 
5560 
po6L 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
620 
6202 
6206 
6331 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Cod, 27a; Loe . 

Cou, S20ny LOSa 

Corl, 6us, Ss. 

Wire Jumper. St act Mes. ere NS, ae SOE os 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 220 6% 

Coil, 2097 -L0% 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, LOT 

Coil. 22g As a as. te ib, ee A. Ls 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Goa, /25 Us th Sate Syd! Jk. cee wei cane Mes, Mee. -¥ 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
Coil, Choke. 

Coil, eus; 20% 

Coil, 8u3,. L0s 

Coil, 47u, 10% 

Mains Filter APs Se ie 
Transformer, SS39009-04. : 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Cowl;: 27g | 52% bat xe SE wl cae th 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 5u6, 5%. 

Coa, =5u6,. Ss 

Coil 5.6;,. “Ses 

Cow? Ty Saat oe os 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
2422 
2422 
S98. 
2422 
S198 
5198 
2422 
2422 
S1i28 
5198 
S198 
2422 
2422 
2422 
S198 
S198 
2422 
8198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 
S198 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
Doo 
535 
018 
531. 
018 
018 
535 
531. 
138 
018 
018 
935 
549 
5S 1. 
018 
018 
935 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 


90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22190 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
27333 
BI 325 
71020 
02574 
12290 
90020 
91028 
02465 
a 2021 
76880 
23380 
97337 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 


27PT643R/37C (continued) 


6332 Diode, Signal, BAS316. 

6333 Diode, Signal, BAV21 j 
6335 Diode, Signal, BAV21 ..... 
6400 Res, 1K, 1%, 3/5W, Metal Film. 
6401 Zener Diode, 47 volt 

6445 Zener Diode, 10 volt 

6447 Diode, Signal, 1N4148. 

6448 Zener Diode, 6.2 volt. 

6449 Diode, Signal, BAV99 

6460 Diode, Rect, BY228/24. 

6461 Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
6464 Diode, Signal, BAS316. 

6465 Diode, Signal, BAV21 

6466 Diode, Signal, BAV21 

6467 Diode, Signal, BAS316. 

6468 Diode, Signal, BAS316. 

6469 Diode, Rect, BYV95C. 

6470 Diode, Signal, BAV99 

6476 Zener Diode, 15 volt 

6481 Zener Diode, 5.6 volt. 

6482 Zener Diode, 9.1 volt. 

6483 Zener Diode, 33 volt 

6485 Diode, Rect, BYV95C. 

6486 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
6487 Diode, Rect, BYV95A. 

6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 


6500 Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


6520 Diode, Rect, BYV95A. 

6523 Diode, Signal, 1N4148. 

6524 Diode, Rect, 1N5062. 

6525 Diode, Rect, 1N5062. 

6526 Zener Diode, 22 volt 

6540 Zener Diode, 6.2 volt. 

6541 Zener Diode, 10 volt 

6560 Diode, Rect, BYV29X-500. 
6562 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
6563 Diode, Signal, BAS316. 

6565 Diode, Signal, BAV70 

6566 Diode, Signal, 1N4148. 

6569 Diode, Signal, BAS316. 

6570 Zener Diode, 6.8 volt. 

6580 Diode, Signal, BAS316. .. . 
6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
6904 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
7101 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7102 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7103 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7200 IC, TDA9588H/N1/31/1053. 
7201 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7204 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7205 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7330 IC, TDA6107JF/N3 

7400 Power FET, STP3NC60FP. ‘ 
7441 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7443 Transistor, PNP, BC557B(COL) 
7460 Transistor, NPN, BU4508DxX. 
7461 Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 
7462 Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
7463 Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
TA71 TC). TDASS59T/N2< ws 

7480 Transistor, NPN, BD135 

7482 Transistor, NPN, BD135 

7515 Optical Coupler, TCET1103(G) 
7520 IC, TEA1507P/N1. er as 
7521 Power FET, FQPF9N50. . 
7522 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7540 Transistor, NPN, BC547B(COL) 
7541 Transistor, NPN, PDTC114ET 
7542 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7560 IC, L78L33ACZ. ee am ON tee 8 
7561 Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
7580 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7602 IC, M24CO8-WBN6. .... . 
7606 Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
7802 IC, HEF4053BT. 

7861 Te: PDAS SSA Vai» le. eo ok «eee te 
7891 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7892 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7901 IC, AN7522N PH 

9001 Wire Jumper. 

9101 Wire Jumper. 

9102 Wire Jumper. 

9103 Wire Jumper. 

9104 Wire Jumper. 

9123 Wire Jumper. 

9171 Wire Jumper. 

9173 Wire Jumper. 

9175 Wire Jumper. 

9176 Wire Jumper. 

9178 Wire Jumper. 

9179 Wire Jumper. 

9181 Wire Jumper. 


S = Safety Part 


3198 
3198 
3198 
2210 
3198 
3198 
3198 
9331 
S198 
9340 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9335 
3198 
3198 
3198 
933 1. 
3198 
9335 
Se a 
9339 
9322 
ed 
9335 
S198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
S138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
9352 
S138 
3198 
3199 
93072 
9322 
ie alee Be 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9392 
3198 
3198 
9322 
BBO. 
2322 
3198 
3198 
9340 
S38 
2322 
9340 
3198 
9322 
9340 
933-3 
9352 
3198 
3198 
9320 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
010 
010 
25 
010 
020 
010 
668 
010 
Sao 
617 
010 
010 
010 
OL0 
010 
001 
010 
010 
010 
177 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
5o.0 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
021 
021 
010 
010 
010 
728 
010 
010 
010 
713 
157 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
aao 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
21090 
10010 
30133 
10620 
SOLT2 
60682 
10630 
10070 
10070 
10630 
10630 
SOLS 3 
10620 
Z15 9:0 
ZD000 
80133 
23390) 
S033 
42682 
9OLSS 
42682 
08667 
20133 
10010 
LOLA 
LOL2AD 
52290 
S033 
SLOBO 
ge Neer | 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
40557 
42030 
42150 
42150 
ST LL 
31687 
42150 
40110 
O21 24 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
B62 
Li66O:7 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
LOSS 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9182 
91-83 
9192 
9193 
OS it 
os a 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411. 
942 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
2203 
2506 
950:7 
2510 
OL 
9912 
ee, 
9514 
eyo) 
95.16 
9518 
9520 
95.24. 
222 
9524 
9528 
25.30 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9647 
9618 
961'9 
9620 
262 1 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
2035 
9637 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
965.1 
9652 
9654 
2020 
9656 
9657 
9658 
9699 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22.790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


27PT643R/37C 


9667 
9668 
9669 
9670 
Gort 1. 
9672 
9674 
9615 
9676 
9618 
9679 
9680 
9681 
9685 
9686 
968-7 
9688 
9689 
9690 
9693. 
9694 
9695 
9657 
9698 
9699 
9521. 
9822 
9825 
9828 
28.29 
9631. 
9832 
9837 
9838 
9839 
9846 
9847 
9849 
9850 
268 9.. 
9652 
98:93 
9856 
9860 
98-61. 
9862 
9864 
9865 
9868 
28:13 
9874 
9875 
9877 
96:91. 
2692 
990.1, 
9902 
9903 
9904 
92095 
9911 
9913 
9914 
99S 
9918 
992 1. 
9996 
99:98 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


7 


7 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. . 
22u, 10% 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
22u, 10% 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. . 
Chassis A 


Channel One Card Parts 


Channel One Card Parts 


(continued) 


ssembly. 


2D 3 Line Comb Filter Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 


S 0211 
S 0212 
0214 
1606 
2691 


S = 


Front Interface Panel Parts 


2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 
Tact Switch. 


Cap, 


Safety Part 


22007. 20% 


, 25v, Electrolytic. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
SEIS 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
187 


025 
025 
025 
128 
O25 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
Zaa5 1 


16268 
165.59 
06353 
02742 
32210 


part. 


2092 
2693 
2694 
2695 
2698 
S 3500 
5S. 3902. 
3685 
S691 
3693 
6691 
6692 
9001 
9002 
CBA 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
LED, 
IR Re 
Wire 


47n, 
A7n, 
A7n, 
47n, 10%, 
100n, 10%, 
3M3, 5%, 
3M3, 5%, 
560 ohm, 
330 ohm, 
220 ohm, 


10%, 
10%, 
10%, 


LTL-10234WHCR . 
TSOP1836UH3V. 


ceiver, 
Jumper. 


25v, 
25v, 
25v, 
25v, 
50v, 


fe) 
Or 
fe) 
Or 


fe) 
Or 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


Polyester 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


Wire Jumper. 
Front Interface 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Panel Assembly 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


Net 1 
ly) 


Panel 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


Scan 
ly) 


4 Card 


Side Jack Panel Parts 


0232 
0250 
0251 
0254 
0255 
1810 
1811 
A171 
ZLae 
21LA3 
2174 
2176 
AL 
ZL 1S 
ZL12 
2180 
216d. 
2802 
S50 
SLoL 
SLDZ 
BBs Ne) 
815.6 
als 
3814 
S815 
3816 
oso a 
3818 
3819 
3820 
Se21 
4820 
6161 
7802 
9150 
9431 
ee 
91/53 
9154 
ele go) 
CBA 


Side Jack Panel Parts 

Headphone Jack 

A/V Jack 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

4 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

3 Pin Connector. ...... 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 

Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 

Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 

Cap, 2u2, +80/-20%, l0v, Ceramic .. 
Cap; -220n,. +80/=20%,. lov, Ceramic, 
Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 

Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gla 
Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zener Diode, 6.8 volt. 

IC, HEF4053BT. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. ...... 

Side Jack Panel Assembly 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
3 Pin Connector. 


Q2i5 
1091 
LODZ 
1093 
1094 
309.1 
S092 
3093 
3094 
3095 
3096 
4085 
4089 
4090 
6091 


Tact 
Tact 
Tact 
Tact 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Diode 


Switch. 
Switch. 
Switch. 
Switch. 
560 ohm, 
390 ohm, 
560 ohm, 
390 ohm, 
3K3, 5%, 
1K5, 5%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
, Sugnal. 


fe) 
Or 


fe) 
Or, 


fe) 
Or 


fe) 
Or 


"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glas 
Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


(part of Scan 4 Card Assemb 


(part of Scan 4 Card Assemb 


S198 
S198 
8198 
31.98 
3198 
2322 
2322 
S198 
S198 
3198 
9322 
9322 
B108 
S198 
S139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2412 
3198. 
3198 
3198 
3198 
SL OS 
SL O8. 
3198 
3198 
3198 
SLs 
S98. 
3198 
3198 
3198 
S198 
SL98. 
3198. 
3198 
3198 
SLOS 
Oh 9O8. 
3198 
3198 
3198 
SLOS 
S198. 
3198 
9330 
3198 
S198 
Sh 98. 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
B1LO8 
3198 
S198. 
3198 
S198. 
9340 


023 
023 
023 
023 
014 
242 
242 
O11 
O11 
OLL 
185 
LAT 
036 
036 
ilar a 


026 
026 
025 
025 
025 
020 
020 
017 
O17 
017 
O17 
016 
025 
016 
O25 
O17 
017 
017 
O21 
O11 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O02. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
010 
429 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
Ley 


025 
128 
128 
L28 
128 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
453 


04730 
04730 
04730 
04730 
01040 
13359 
13335 
05610 
03310 
0221.0 
69682 
54667 
90010 
90010 
262 11, 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
00725 
00725 
33510 
93-310 
33310 
3335.10 
34710 
51090 
34710 
21090 
22250 
227250 
42240 
34730 
01510 
34730 
01510 
S121) 
3121-0 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
26880 
60653 
90010 
90010 
9001-0 
90010 
90010 
90010 
26231 


16601 
02742 
02742 
02742 
02742 
35610 
3391-0 
So010 
23910 
33320 
319520 
90020 
90030 
90030 
GOLA S 


27PT643R/37C (continued) 
CBA Top Control Panel Assembly ..... . 3139 187 15841 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


S ACO1 AG“ COEGs: 4 an 4% g cic tice te BIBS 010703831 
ACO3 Anode Lead eoaeeee (3 Used) Sh. pik ae Se 3135 014 04471 
AC04 Batteries for Remote Control jranemibee 9299 000 65263 
ACO5 Cabinet Back .... woe ew ew eh eh©)6h6Ud31839 124 44711 
ACO06 Cabinet Back Screw oe (2 Used). . . 3139 124 39301 
ACO8 Chassis Tray . . Sicer ceo ee we ate 6. B139-1244 37325 

S ACO9 CRT, A680CP893X001 eRe Ae Ee we ew S&S 9822-173. 75682 

S AC12 Deqaussing: Cowl. w- & ee ew ee) 62422 549 43967 
AC13 Front Interface Panel Beet. ~ es . 3139 124 32891 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) .. . 3139 124 31122 
AC17 Owner's Manual, oa eat 4d ete Son ee, ARZTL 225 * 2 OOF 
AC18 Quick Use Guide. ... ee 4 iw cee & BL21 233: 43491 
AC19 Side Jack Panel Bracket. ee « ee we « 8139 124° 37061 
AC20 Cabinet Front Assembly ....... . 3121 237 53303 
AC20A Cabinet Front. ...... .. ... =. 3139 177 58401 
AC2Z0OC: Light Guides, @.4 s) 48 a A ie kt hn aoa se. BESO 124 39701 
AC20D Nameplate. ........... . . . #3141 050 00161 
AC20E Power Button ............ . #3139 138 10881 
AC20H Speaker, 8 ohm, 5W (2 Used). .... . 2422 264 00409 
AC20J Top Control Assembly ........ . 3139 177 56381 
REMOTE Remote Control Transmitter, RC19036002/ 

OLA. to grea Ve ON a SM er et Et Oe ct oe Ee 128 Os 238504313 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


27PT643R/97A — Manual no. 


Main Chassis Parts 


Ol2*7 
0129 
0136 
OLS 7 
C138 
O139 
0140 
0141 
O52 
0153 
0211 
0212 
0214 
0219 
0220 
0221 
0222 
UZ23 
0225 
0229 
0239 
0243 
0244 
0245 
0246 
S 0254 
0267 
0269 
S 1000 
1002 
1200 
S 1500 
5 L515 
1660 
aie ola 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
21:01. 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
213 
2121 
2122 
2123 
2124 
2129 
PaAueak 
2b oe 
2133 
2134 
AG 
2436 
2141 
2143 
2150 
2184 
2i81 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
Pop AAG) 
2214 
2219 
ZAG 
2217 
Papas | 
2220 
2221 
2A26, 
2227 
ZLe8 
2229 
2241 
2242 


S = 


Safety Part 


Main Chassis Parts 
Socket Fuse. 

NTC Holder 
IC-Spring. 

Spring Hs 
PEAS DEG: “ais eis Se 
Spring for Bracket 
Spring 
Te-Spring: 
Cable, DIP, 
Cable, DIPMate, 
2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 
6 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 
2 
2 


6 Pin, 400mm 
5 Pin, 480mm 


Pin Connector. 
Pin Connector. 
A/V Jack 
SVHS Jack. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin CRT Socket 
Pin Connector. 


WW O10 U1 OW W 


q 
o 
Q 
om 


Tuner, V+tU PLL - 
SAW Filter, 45.75MHz 
Filter, Ceramic, 4MHz5 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 
Relay, 5 Amp, 12V. 
Crystal, 12MHz000 

3 Pin Connector. 


Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 


4’7n, 
10u, 
470u, 
100n, 
100u, 


10%, 50v, 
20%, 50v, 
20%, l6v, 
+80/-20%, 
20%, 25v, 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 
470n, +80/-20%, 16v, 

22p, 5%, 50v, Ceramic 
330p, 10%, 50v, Ceramic 
330p, 10%, 50v, Ceramic 
10u, 20%, 50v, 
10u, 20%, 50v, 
22p, 5%, 50v, 
22p, 5%, 50v, 
22p, 5%, 50v, Ceramic 

22p, 5%, 50v, Ceramic 

330p, 10%, 50v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, 
330p, 10%, 50v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, 
330p, 10%, 50v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, 
330p, 10%, 50v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, 
22p, 5%, 50v, Ceramic 

22p, 5%, 50v, Ceramic 

330p, 10%, 50v, Ceramic 
100n;, 4+80/=20%, 25; 
150n, +80/-20%, 16v, 
2u2, +80/-20%, 10v, 
2u2, +80/-20%, 10v, 
100n,. +80/—20%, 25v, 
100n; 4+80/=20%, 25, 
100n, +80/-20%, 25v, 
LOO; 8 0/ =203.- 25v;, 
22.001 PBO0/=—20%,. Loy, 
Cap; 100n; +80/—-20%,- 25v, 
Cap; 4u7,° 20%; -50v, 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, 
Cap; 470n, +80/-20%, Lov, 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 1000u, 20%, l6v, 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 2200, +80/=—205,. Lev; 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, 820p, 5%, 25v, Ceramic. 

Cap, .L0u, -20%4;- 50v, 
Cap, in5, 10%, 50v, 
Cap, lu, +80/-20%, 


Cap, Ceramic. 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


25v, 


Ceramic 
Ceramic 


Ceramic. 
10v, 


Ceramic. 


7638 


Electrolytic 
Electrolytic. 

Ceramic. 

Electrolytic. 


Ceramic. 


Electrolytic 
Electrolytic 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic. 


Electrolytic 


Ceramic. 


Electrolytic 


2422 
3539 
3104 
3139 
3104 
3122 
3139 
3104 
3104 
S30 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
by 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
LAL E 
2422 
2422 
2422 
2422 
ZALZ 
2422 
Bay le 
2422 
3198 
3198 
3198 
S198 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
31:98 
3198 
3198 
S138 
SOS 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


088 
120 
301 
Led. 
301 
121 
12.1 
301 
Clint 
124, 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
U29 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
T3Z 
543 
020 
540 
024 
025 
025 
O23 
025 
OLy 
Gi} 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
Gi 
Gi 
017 
017 
017 
cles 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
O17 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
O17 
014 
017 
016 
017 
016 
025 
Oi 
O17 


00271 
LOLS d. 
22081 
24583 
22081 
24786 
24583 
22081 
09421 
07951 
16374 
165-23 
12481 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
007.25 
16382 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
OO725 
05182 
90141 
44518 
40807 
10914 
07444 
01203 
00725 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
52290 
3351.0 
33310 
210.90 
51090 
82290 
32290 
32290 
32290 
333.10 
222090 
33351) 
22220 
33310 
22250 
333 10 
Ze2o0 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22200 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
S2250) 
21020 
32230 
42240 
04740 
S225) 
S L010 
34720 
38210 
51090 
31520 
41050 


part. 


2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2200 
2202 
2495 
2254 
2330 


231 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 


2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
200.2 
2503 
20505 
2507 
2508 
pas Alo) 
2520 
2021 
Pea ws 
2925 
2029 
2027 
2928 
2540 
2541 
2560 
2561 
2962 
ZOOS 
2564 
2567 
2568 
2980 
2504. 
2990 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2n2, 10%, 
100n, 5%, 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 

22n, 10%, 25v, Ceramic. 

2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
ln, 5%, 25v, Ceramic. 

ln, 5%, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

100n, 10%, 


50v, Ceramic. 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


LO ZO Sy 
3n3, 10%, 


250v, Electrolytic. 
500v, Ceramic 
560p, 5%, 50v, Ceramic. 
2n2, 10%, 2000v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 
2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
470p, 10%, 500v, Ceramic. 
47u, 20%, 50v, Electrolytic 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
In, 5%, 50v, Ceramic. se 4 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 160v, Electrolytic. 
22n, 10%, 50v, Polyester. 
180p, 5%, 50v, Ceramic. 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
360n, 5%, 250v, 
100v, Electrolytic. 
500v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
2000v, Ceramic. 


2u2, 20%, 
680p, 10%, 
100p, 5%, 
1n5, 10%, 
2u2, 5%, 
15n, 5%, 1600v, 
15n, 10%, 400v, 
27n, 10%, 400v, 
100n, 10%, 5O0v, 
150n, 10%, 63v, 
100n, 10%, 63v, 
2n2, 10%, 50v, 
2n2, 10%, 50v, 
An7, 10%, 50v, Ceramic. 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
470p, 10%, 500v, Ceramic. 
120n, 5%, 250v, 


Polypropylene 
Polyester 3 
Polyester . 
Polyester . 


Ceramic. 
Ceramic. 


20%, 250v, Electrolytic. 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
47u, 20%, 50v, Electrolytic 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
in, 10%, 500v, Ceramic. 

470n, 20%, 


Aul, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10%, 1000v, 
10%, 1000v, 
20%, 200v, 
10%, 1000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 1000v, Ceramic 
20%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, l6v, Ceramic 
10%, 2000v, Ceramic. 
470p, 10%, 50v, Ceramic 
2n2, 10%, 50v, Ceramic. 
in, 10%, 50v, Ceramic 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 
680p, 10%, 1000v, Ceramic 
100u, 20%, 160v, Electrolytic 
ln, 10%, 50v, Ceramic . 
100n, 10%, 50v, Polyester 
2u2, 20%, 25v, Electrolytic 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 16v, Electrolytic 
22u, 20%, 50v, Electrolytic . 
330n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 
In, 5%, 25v, Ceramic. 
33p, 5%, 5Ov, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
1n5, 
10n, 
22u, 
100n, 
1n5, 


63v, Metallized Polyester 


250v, Metalized Poly 


Metallized Polyprop 


160v, Metalized Polypr 


Metallized Polyeste 
Metalized Polyeste 


Metallized Polyprop 


275v, Metallized Polypro 


Sh98. 
2222 
a198 
S198 
3198 
S98 
S198 
S198 
S198 
3198 


2222 
2020 
2020 
S198 
GH ie ke 
2020 
a198 
2020 
2020 
ShOs 
S198 
S198 
51.98 
S198 
3198 
S198 
2.020 
S198 
3198 
3.198. 


2022 
2020 
3198 
S198 
2020 


WEA 
2020 
2222 
2222 
2198 
2222 
2222 
S198 
S198 
3198 
2020 
3198 


2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
S198 


2022 
S198 
S198 
2020 
S198 
3198 
Sb98 
2020 
B1LOS 
3198 
3198 
2020 
3198 
S198 
S198 
3198 
Shs 
2020 
2020 
S198 
S198 
2020 
3198 
S198 
51.98 
3198 
2222 
3198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 


017 
370 
017 
026 
017 
OL 
025 
016 
016 
O21 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
DoS 
021 
019 
025 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 


333 
021 
019 
016 
598 


479 
301 
347 
347 
014 
365 
S60 
Ott 
017 
017 
O21 
019 


479 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
019 


330 
OLS 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
O25 
017 
558 
O17 
017 
017 
017 
017 
558 
O21 
019 
014 
O21 
025 
O25 
028 
025 
910 
023 
016 
016 
016 
017 
016 


32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
90552 
44710 
54790 
32210 
01020 
51080 
24730 
51080 
91139 
022350 
01810 
34790 


00163 
91331 
46810 
01010 
90489 


90042 
20239 
90219 
90232 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 


90051 
90856 
OLS 7h 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
522.90 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
g1355 
34790 
51080 
24790 
32290 
136 5:6 
22240 
31010 
3.1020 
33390 
41050 
23300 


27PT643R/97A (continued) 


2611 
2612 
2613 
261.5 
2518 
2619 
2802 
2803 
2810 
2813 
2816 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2671 
2072 
2873 
2874 
2875 
2876 
Zo74 
2878 
28-19 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2001 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001. 
3002 
3003 
3004 
3005 
00d. 
3102 
3103 
3104 
3105 
3.106 
SL1t. 
3112 
BL bs 
3114 
S15 
3LD6 
S123 
3124 
SUZ 
3126 
Sad. 
3132 
BiS3 
3134 
3135 
3136 
3141 
3149 
S150 
3154 
3156 
Salow 
BLos 
S159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
BZ05 
3206 
S20: 7 
3208 
3209 
Ble 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


lu, +80/-20%, 
68p, 5%, 50v, 
68p, 5%, 50v, 
In, 10%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
lu, +80/-20%, 
220n, +80/-20% 
220n, +80/-20%, 
2u2, +80/-20% 
2u2, +80/-20%, 
470n, +80/-20%, 
2u2, +80/-20% 
2u2, 20%, 50v, 
2u2, 20%, 50v, 
2u2, +80/-20%, 
1n8, 10%, 50v, 
L50p; 5S, -50v, 
68n, 10%, 50v, 
68n, 10%, 50v, 
1500, 5S, 50v, 
1n8, 10%, 50v, 
2u2, +80/-20% 
100u, 20%, 25v, 
100u, 20%, 25v, 
4u7, 20%, 50v, 
10u, 20%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
An7, 10%, 50v, 
22n, 10%, 25v, 
470u, 20%, 1l6v, 
2u2, 20%, 50v, 
220n, 10%, 50v, 
220n, +80/-20%, 
100n, +80/-20% 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
1000u,: -20%, l6v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
27n, 10%, 50v, Ceramic. 

1In2, 10%, 50v, Ceramic. 

27n, 10%, 50v, Ceramic. 

1in2, 10%, 50v, Ceramic. 

10u, 20%, 50v, Electrolytic 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

330p, 5%, 50v, Ceramic. ye 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper tes 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 
150 ohm, 5%, 
220K, 5%, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 


10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. : 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

100 ohm, i 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


1K, 5%, 1/6W, Carbon Film ‘ 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K5, ee 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K2, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 


390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, i 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, Sy 
68 ohm, 5%, 
470 ohm, Sy 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
S198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
L238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
Zo22 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 


1/16W, Metalized Gias 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glas 3198 


Be sure to use exact replacement 


OL 
016 
016 
017 
Goh 
OL? 
017 
017 
017 
OLY 
017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
O17 
025 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
017 
017 
016 
COLL 
O11 
O21 
O21. 
O21 
OLL 
epi 
O21 
O21 
O21 
COLL 
O21 
O11 
LT 
O11 
COLL 
Gad. 
O11 
OTT 
O21 
COLL 
O21 
OL 
O21. 
O11 
O21 
O1t 
O11 
OTT 
O21 
O21 
OT: 
O11 
O21, 
O21 
734 
Gal. 
O11 
O01 
O11 
COLL 
021 
O21 
OLL 
021 
O21 
O21 


41050 
36890 
36890 
S1LO20 
41050 
21050 
42240 
42240 
22200 
22250 
44740 
22250 
52280 
52280 
22250 
LSo26 
31510 
06830 
06830 
31510 
L626 
Ze AOU 
31010 
31010 
54780 
31090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
Z1LO020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
31030 
31030 
535140) 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
Ss 1020 
01540 
32240 
VLS10 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
G151.0 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
075.90 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
$3330 
01020 
322,10 
36890 
34710 


part. 


aS) 
el 
3218 
Beas! 
3220 
8221. 
ie PROT 
3220 
S252 
mS ie os) 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
5200 
3291 
325.6 
S251 
3258 
2209 
35 34. 
S252 
3333 
3334 
2330 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3504 
3506 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%; 
82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5%, 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
470K, 5%, 1/16W, Metalized ees. 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
LOOK; (B34 
470K, S, 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5%, 
Zero ohm, "Chip" Jumper : 
1M, 5%, 1/16W, Metalized Giass. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
5K1, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1%, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

a TR Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1%, 3/5W, Metal Film 

3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
470K, Sy 
4AR7, 1%, 
AR7, 1%, 
2R2, S, 
2K2, 1%, 


Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 

150 ohm, 8, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

22 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
ohm, 144V. 

3, 1/2W, Metered. gised. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


GH aC Be 
S198 
8198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
3198 
S198 
Sh98. 
S198 
B18 
Zook 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
5198 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
2306 
2300 
S198 
S198 
2322 
S198 
S198 
5198 
ore awe 
S hos 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
S198 
B18 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
2312 
2198 
Z2a12 
S198 
S98 
S198 
S198 
S198 
Pare awe 
S198. 
S198 
Zole 
Zo 
Zo12 
23.12 
2312 
2198 
S198 
3198 
2120 
2512 
2aU2 
S198 
S198 
2306 
S198 
B198 
2306 
2306 
898. 
S198 
S198 
3198 
3198 
2122 
2322 


O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O21 
O21 
Ott 
O21. 
O21 
O11 
704 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
Odd 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
013 
207 
204 
204 
013 
O11 
593 
O11 
O11 
O11 
ols) 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 
O21 
O21 
O21 
Ott 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 
915 
O11 
lees) 
012 
O11 
O12 
O11 
O11 
Pili 
O11 
O21 
915 
O15 
219 
213 
915 
O11 
O11 
O21 
101 
915 
915 
Ot 
012 
207 
O11 
O21 
204 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
663 
242 


05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
33-610 
S2220 
01010 
32230 
BA LS) 
08210 
63903 
31030 
34740 
23530 
08210 
08220 
01010 
S020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
03310 
03330 
L8203 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
S010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
LS L02 
01020 
12002 
26880 
01020 
21930 
03920 
03390 
T2108 
03320 
34740 
14708 
14708 
T2208 
12202 
2202 
01510 
OLS 
32720 
74158 
L203 
11003 
03920 
322.90 
03478 
08220 
ot020 
03688 
03478 
32230 
31040 
31040 
31230 
51030 
00019 
ie gis fo 


27PT643R/97A (continued) 


SoU 
3508 
3510 
SoL9 
po20 
Spey al 
BOLZ 
3923 
3524 
BOLO 
So 26 
Bond 
3928 
S49 
3530 
S051. 
Bae 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3902 
Boo.) 
3561. 
BSGZ 
35.63 
3008 
3566 
3569 
3580 
3594 
PS Ros) 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
BG 
3618 
eh ahs 
3623 
3624 
BGZ0 
3626 
Boat 
3628 
3630 
BOSZ 
3634 
3635 
3636 
3638 
3639 
3640 
3694 
3801 
3802 
3810 
3814 
BELLS 
3816 
36.17 
3818 
3819 
BOLU 
3821. 
3822 
3861. 
3862 
38:63 
3864 
3865 
3866 
S66: 
efope Nl 
3393 
3894 
3896 
3901. 
3902 
3903 
3904 
BIND 
3906 
3907 


S = 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


220 ohm, 
NTC, 
270 ohm, 
1K2, 5%, 
4AR7, 5%, 
330K, 5% 
100 ohm, 
56K, 5%, 
1K, 5%, 

OR1, 5%, 
OR33, 5% 
Zero ohm, 
ATK, ee 
10K, 5%, 
4K, ee 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
LK5;-. 2% 
82K, 1%, 
4AK7, 1%, 
270K, 5% 
15K, 5%, 
10K, 5%, 
1K, 5%, 

100 ohm, 
12K, 5%, 
5K6, 5%, 
330 ohm, 
2K2, 5%, 
5K6, 5%, 
ATK, 5%, 
330 ohm, 
220K, 5% 
220K, 5% 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4AK7, 5%, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K, 5%, 

8K2, 5%, 
100 ohm, 
6K8, 5%, 
470 ohm, 
4K7, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
AKT, ee 
4AK7, 5%, 
10K, 5%, 
2K2, 5%, 
Zero ohm 
100 ohm, 
100 ohm, 
1K, 5%, 

75 ohm, 


Zero ohm, 


8K2, 5%, 
4AK7, 5%, 
220 ohm, 
1K, 5%, 

75 ohm, 

100K, 5% 
100K, 5% 
100K, 5% 
100K, 5% 
100K, 5% 
100K, 5% 
100K, 5% 
100K, 5% 
75 ohm, 


LOOK, 5%; 


15K, 5%, 
1K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
3K3, 5%, 
100 ohm, 
330 ohm, 
100 ohm, 
330 ohm, 
1K, 5%, 

3K3;/ -5%S; 
3K3, 5%, 
10K, et 
3K3, 5%, 
10K, ss 
8K2, 5%, 


4R7, 


20%, 1/2W, Carbon Film 
20%, 3W1. 

53, 1/6, Carbon Film. 

1/10W, Metalized Glass 

1/6W, Carbon Film. ‘ 

, 1/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 

, 3/5W, Metal Film. 

"Chip" Jumper 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 
5%, 1/10W, Metalized Gias 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 

, 1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Gigs 

, 1/10W, Metalized Glass. 

, 1/10W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 

%, 1/16W, Metalized Glas 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/16W, Metalized elas 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

, “Chip" Jumper os dt 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 

1/10W, Metalized Glass. 

%, 1/16W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper 

1/6W, Carbon Film. 

1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glas 

1/16W, Metalized Glass. 

%, 1/16W, Metalized Glass 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 

1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

5%, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 

%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass. 

1/16W, Metalized Glass 

1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


2422 
3198 
ZW 
S198 
3198 
3198 
3198 
2306 
S138 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
2306 
3198 
3i98 
Me BPs 
2322 
Zae2 
3198 
i Bic Be 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3199 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


549 
013 
612 
Or 
O21 
OLL 
O21 
204 
O21: 
021 
O12 
012 
O21 
O21; 
021 
O21 
204 
O21 
O21, 
915 
734 
730 
O21 
O21: 
021 
OLL 
O21 
O21 
012 
G21 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
OLL 
epmal 
O11 
O21. 
O11 
COLL 
epee 
O11 
O11 
O21 
OLL 
O21 
O21 
OL 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21: 
021 
COLL 
epi 
O21 
O21, 
O21 
CLL 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
OL 
O11 
O21 
021 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
021 


43073 
02210 
00056 
O27.10 
DLZ2U 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
133,10 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
BLS20 
18203 
64702 
61274 
51530 
BLO3S0 
51020 
01010 
51230 
55620 
L331) 
D222) 
52020 
54730 
533.10 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
81030 
32220 
90030 
01010 
01010 
51020 
S130 
90030 
08220 
34720 
S220 
31020 
37590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
S1 990 
31040 
S15 30 
31220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31010 
333.10 
31010 
333140) 
8.1020 
333520 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 


part. 


4001 
4002 
4122 
4123 
4127 
4214 
4216 
4388 
4401 
4402 
4430 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
p2Z01 
5202 
5204 
p20 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
SOL 
5520 
S021 
5560 
po6L 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
620 
6202 
6206 
6331 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Cod, 27a; Loe . 

Cou, S20ny LOSa 

Corl, 6us, Ss. 

Wire Jumper. St act Mes. ere NS, ae SOE os 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 220 6% 

Coil, 2097 -L0% 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, LOT 

Coil. 22g As a as. te ib, ee A. Ls 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Goa, /25 Us th Sate Syd! Jk. cee wei cane Mes, Mee. -¥ 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
Coil, Choke. 

Coil, eus; 20% 

Coil, 8u3,. L0s 

Coil, 47u, 10% 

Mains Filter APs Se ie 
Transformer, SS39009-04. : 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Cowl;: 27g | 52% bat xe SE wl cae th 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 5u6, 5%. 

Coa, =5u6,. Ss 

Coil 5.6;,. “Ses 

Cow? Ty Saat oe os 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
2422 
2422 
S98. 
2422 
S198 
5198 
2422 
2422 
S1i28 
5198 
S198 
2422 
2422 
2422 
S198 
S198 
2422 
8198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 
S198 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
Doo 
535 
018 
531. 
018 
018 
535 
531. 
138 
018 
018 
935 
549 
5S 1. 
018 
018 
935 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 


90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22190 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
27333 
BI 325 
71020 
02574 
12290 
90020 
91028 
02465 
a 2021 
76880 
23380 
97337 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 


27PT643R/97A (continued) 


6332 Diode, Signal, BAS316. 

6333 Diode, Signal, BAV21 j 
6335 Diode, Signal, BAV21 ..... 
6400 Res, 1K, 1%, 3/5W, Metal Film. 
6401 Zener Diode, 47 volt 

6445 Zener Diode, 10 volt 

6447 Diode, Signal, 1N4148. 

6448 Zener Diode, 6.2 volt. 

6449 Diode, Signal, BAV99 

6460 Diode, Rect, BY228/24. 

6461 Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
6464 Diode, Signal, BAS316. 

6465 Diode, Signal, BAV21 

6466 Diode, Signal, BAV21 

6467 Diode, Signal, BAS316. 

6468 Diode, Signal, BAS316. 

6469 Diode, Rect, BYV95C. 

6470 Diode, Signal, BAV99 

6476 Zener Diode, 15 volt 

6481 Zener Diode, 5.6 volt. 

6482 Zener Diode, 9.1 volt. 

6483 Zener Diode, 33 volt 

6485 Diode, Rect, BYV95C. 

6486 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
6487 Diode, Rect, BYV95A. 

6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 


6500 Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


6520 Diode, Rect, BYV95A. 

6523 Diode, Signal, 1N4148. 

6524 Diode, Rect, 1N5062. 

6525 Diode, Rect, 1N5062. 

6526 Zener Diode, 22 volt 

6540 Zener Diode, 6.2 volt. 

6541 Zener Diode, 10 volt 

6560 Diode, Rect, BYV29X-500. 
6562 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
6563 Diode, Signal, BAS316. 

6565 Diode, Signal, BAV70 

6566 Diode, Signal, 1N4148. 

6569 Diode, Signal, BAS316. 

6570 Zener Diode, 6.8 volt. 

6580 Diode, Signal, BAS316. .. . 
6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
6904 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
7101 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7102 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7103 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7200 IC, TDA9588H/N1/31/1053. 
7201 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7204 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7205 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7330 IC, TDA6107JF/N3 

7400 Power FET, STP3NC60FP. ‘ 
7441 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7443 Transistor, PNP, BC557B(COL) 
7460 Transistor, NPN, BU4508DxX. 
7461 Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 
7462 Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
7463 Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
TA71 TC). TDASS59T/N2< ws 

7480 Transistor, NPN, BD135 

7482 Transistor, NPN, BD135 

7515 Optical Coupler, TCET1103(G) 
7520 IC, TEA1507P/N1. er as 
7521 Power FET, FQPF9N50. . 
7522 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7540 Transistor, NPN, BC547B(COL) 
7541 Transistor, NPN, PDTC114ET 
7542 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7560 IC, L78L33ACZ. ee am ON tee 8 
7561 Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
7580 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7602 IC, M24CO8-WBN6. .... . 
7606 Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
7802 IC, HEF4053BT. 

7861 Te: PDAS SSA Vai» le. eo ok «eee te 
7891 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7892 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7901 IC, AN7522N PH 

9001 Wire Jumper. 

9101 Wire Jumper. 

9102 Wire Jumper. 

9103 Wire Jumper. 

9104 Wire Jumper. 

9123 Wire Jumper. 

9171 Wire Jumper. 

9173 Wire Jumper. 

9175 Wire Jumper. 

9176 Wire Jumper. 

9178 Wire Jumper. 

9179 Wire Jumper. 

9181 Wire Jumper. 


S = Safety Part 


3198 
3198 
3198 
2210 
3198 
3198 
3198 
9331 
S198 
9340 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9335 
3198 
3198 
3198 
933 1. 
3198 
9335 
Se a 
9339 
9322 
ed 
9335 
S198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
S138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
9352 
S138 
3198 
3199 
93072 
9322 
ie alee Be 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9392 
3198 
3198 
9322 
BBO. 
2322 
3198 
3198 
9340 
S38 
2322 
9340 
3198 
9322 
9340 
933-3 
9352 
3198 
3198 
9320 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
010 
010 
25 
010 
020 
010 
668 
010 
Sao 
617 
010 
010 
010 
OL0 
010 
001 
010 
010 
010 
177 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
5o.0 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
021 
021 
010 
010 
010 
728 
010 
010 
010 
713 
157 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
aao 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
21090 
10010 
30133 
10620 
SOLT2 
60682 
10630 
10070 
10070 
10630 
10630 
SOLS 3 
10620 
Z15 9:0 
ZD000 
80133 
23390) 
S033 
42682 
9OLSS 
42682 
08667 
20133 
10010 
LOLA 
LOL2AD 
52290 
S033 
SLOBO 
ge Neer | 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
40557 
42030 
42150 
42150 
ST LL 
31687 
42150 
40110 
O21 24 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
B62 
Li66O:7 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
LOSS 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9182 
91-83 
9192 
9193 
OS it 
os a 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411. 
942 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
2203 
2506 
950:7 
2510 
OL 
9912 
ee, 
9514 
eyo) 
95.16 
9518 
9520 
95.24. 
222 
9524 
9528 
25.30 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9647 
9618 
961'9 
9620 
262 1 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
2035 
9637 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
965.1 
9652 
9654 
2020 
9656 
9657 
9658 
9699 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22.790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


27PT643R/97A 


9667 
9668 
9669 
9670 
Gort 1. 
9672 
9674 
9615 
9676 
9618 
9679 
9680 
9681 
9685 
9686 
968-7 
9688 
9689 
9690 
9693. 
9694 
9695 
9657 
9698 
9699 
9521. 
9822 
9825 
9828 
28.29 
9631. 
9832 
9837 
9838 
9839 
9846 
9847 
9849 
9850 
268 9.. 
9652 
98:93 
9856 
9860 
98-61. 
9862 
9864 
9865 
9868 
28:13 
9874 
9875 
9877 
96:91. 
2692 
990.1, 
9902 
9903 
9904 
92095 
9911 
9913 
9914 
99S 
9918 
992 1. 
9996 
99:98 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


7 


7 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. . 
22u, 10% 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
22u, 10% 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Chassis 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


(continued) 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 


DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


S 0211 
S 0212 
0214 
1606 
2691 


S = 


2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 


Tact Switch. 


Cap, 


Safety Part 


2200; 20%; 


25v, Electrolytic. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3141 


2422 
2422 
2422 
2422 
SEIS 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


025 
025 
025 
128 
O25 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
58471 


16268 
165.59 
06353 
02742 
32210 


part. 


2092 
2693 
2694 
2695 
2698 
S 3500 
5S. 3902. 
3685 
S691 
3693 
6691 
6692 
9001 
9002 
CBA 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
LED, 
IR Re 
Wire 


47n, 
A7n, 
A7n, 
A7n, 
100n, 10%, 
3M3, 5%, 
3M3, 5%, 
560 ohm, 
330 ohm, 
220 ohm, 


10%, 
10%, 
10%, 
10%, 


LTL-10234WHCR . 
TSOP1836UH3V. 


ceiver, 
Jumper. 


25v, 
25v, 
25v, 
25v, 
50v, 


fe) 
Or 
fe) 
Or 


fe) 
Or 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


Polyester 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


Wire Jumper. 
Front Interface 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Panel Assembly 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


Net 1 
ly) 


Panel 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


Scan 
ly) 


4 Card 


Side Jack Panel Parts 


0232 
0250 
0251 
0254 
0255 
1810 
1811 
A171 
ZLae 
21LA3 
2174 
2176 
AL 
ZL 1S 
ZL12 
2180 
216d. 
2802 
S50 
SLoL 
SLDZ 
BBs Ne) 
815.6 
als 
3814 
S815 
3816 
oso a 
3818 
3819 
3820 
Se21 
4820 
6161 
7802 
9150 
9431 
ee 
91/53 
9154 
ele go) 
CBA 


Side Jack Panel Parts 

Headphone Jack 

A/V Jack 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

4 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

3 Pin Connector. ...... 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 

Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 

Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 

Cap, 2u2, +80/-20%, l0v, Ceramic .. 
Cap; -220n,. +80/=20%,. lov, Ceramic, 
Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 

Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gla 
Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zener Diode, 6.8 volt. 

IC, HEF4053BT. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. ...... 

Side Jack Panel Assembly 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
3 Pin Connector. 


Q2i5 
1091 
LODZ 
1093 
1094 
309.1 
S092 
3093 
3094 
3095 
3096 
4085 
4089 
4090 
6091 


Tact 
Tact 
Tact 
Tact 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Diode 


Switch. 
Switch. 
Switch. 
Switch. 
560 ohm, 
390 ohm, 
560 ohm, 
390 ohm, 
3K3, 5%, 
1K5, 5%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
, Sugnal. 


fe) 
Or 


fe) 
Or, 


fe) 
Or 


fe) 
Or 


"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glas 
Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


(part of Scan 4 Card Assemb 


(part of Scan 4 Card Assemb 


S198 
S198 
8198 
31.98 
3198 
2322 
2322 
S198 
S198 
3198 
9322 
9322 
B108 
S198 
S139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2412 
3198. 
3198 
3198 
3198 
SL OS 
SL O8. 
3198 
3198 
3198 
SLs 
S98. 
3198 
3198 
3198 
S198 
SL98. 
3198. 
3198 
3198 
SLOS 
Oh 9O8. 
3198 
3198 
3198 
SLOS 
S198. 
3198 
9330 
3198 
S198 
Sh 98. 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
B1LO8 
3198 
S198. 
3198 
S198. 
9340 


023 
023 
023 
023 
014 
242 
242 
O11 
O11 
OLL 
185 
LAT 
036 
036 
ilar a 


026 
026 
025 
025 
025 
020 
020 
017 
O17 
017 
O17 
016 
025 
016 
O25 
O17 
017 
017 
O21 
O11 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O02. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
010 
429 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
Ley 


025 
128 
128 
L28 
128 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
453 


04730 
04730 
04730 
04730 
01040 
13359 
13335 
05610 
03310 
0221.0 
69682 
54667 
90010 
90010 
262 11, 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
00725 
00725 
33510 
93-310 
33310 
3335.10 
34710 
51090 
34710 
21090 
22250 
227250 
42240 
34730 
01510 
34730 
01510 
S121) 
3121-0 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
26880 
60653 
90010 
90010 
9001-0 
90010 
90010 
90010 
26231 


16601 
02742 
02742 
02742 
02742 
35610 
3391-0 
So010 
23910 
33320 
319520 
90020 
90030 
90030 
GOLA S 


27PT643R/97A (continued) 
CBA Top Control Panel Assembly ..... . 3139 187 15841 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


S ACO1 AG“ COEGs: 4 an 4% g cic tice te BIBS 010703831 
ACO3 Anode Lead eoaeeee (3 Used) Sh. pik ae Se 3135 014 04471 
AC04 Batteries for Remote Control jranemibee 9299 000 65263 
ACO5 Cabinet Back .... woe ew ew eh eh©)6h6U81839 124 44711 
ACO06 Cabinet Back Screw ee (2 Used). . . 3139 124 39301 
ACO8 Chassis; TRAY 4). 4 sad Ava > a # aware. B39 124. 37325 

S ACO9 CRT, A68QCU754X73(N) . .... . .. . 9301 925 60527 

S AC12 Degaussing ‘Coil. «- . . 6 8 wy e 82422 549 43967 
AC13 Front Interface Panel Beret. ~ . . . 3139 124 32891 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) .. . 3139 124 31122 
AC17 Owner's Manual, oa eat 4d ete Son ee, ARZTL 225 * 2 OOF 
AC18 Quick Use Guide. ... ee 4 iw cee & BL21 233: 43491 
AC19 Side Jack Panel Bracket. ee « ee we « 8139 124° 37061 
AC20 Cabinet Front Assembly ....... . 3121 237 53303 
AC20A Cabinet Front. ...... .. ... =. 3139 177 58401 
AC2Z0OC: Light Guides, @.4 s) 48 a A ie kt hn aoa se. BESO 124 39701 
AC20D Nameplate. ........... . . . #3141 050 00161 
AC20E Power Button ............ . #3139 138 10881 
AC20H Speaker, 8 ohm, 5W (2 Used). .... . 2422 264 00409 
AC20J Top Control Assembly ........ . 3139 177 56381 
REMOTE Remote Control Transmitter, RC19036002/ 

OLA. to grea Ve ON a SM er et Et Oe ct oe Ee 128 Os 238504313 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


2Z27PT643R37A -—- Manual no. 7638 


Main Chassis Parts 2330 Cap, 100n, 10%, 250v, Metalized Polyest 
Main Chassis Parts CL: ie of deo Gd ae wo Se BA Re Ee te SS US 2222 (S68 90177 
0211 2 Pin Connector. . ... . -. «© © © «© - 2422 025 16374 2331 Cap, 10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. . . 2020 558 90445 
0212 2 Pin Connector. ........ 6... 2422 025 16375 2340 Cap, 10u,. 20%; 250v, Electrolytic. « . 2020 012 93495 
0214 5 -Pain “Conmecuors. «. <q) Ge ao ee oh ee Sa: SARE 2S 1a? 2341 Cap, -3n3y, 103, 500v,. Ceramic ’...cn «4°» 6196. 019° 43320 
0219 6 Pim “C6Onnector; « a aos. eR 4A we Soe ee “24227025: 12482 2342 Cap, BoUpy 53; -90V,, “CSLAMTGs. a) we a oa .<SEIG- 01605610 
0220 5 Pin Connector. ......... . . 2422 025 04853 2343 Cap, 202; 20s; 2000, Ceramic... x. @-, 202055890559 
0221 Po Pam CONMEGEEOPS. Gy v4) i te BY ek ae “APA -025* 15503 2o44 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 21040 
0222 2 Pin Connector. .......... . 2422 025 10646 2345 Cap, 10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic . . 2020 558 90445 
0223 PM Jae. ad Soke eo et ee cd Aa eh nee SAB 6 205236 2401 Cap; 202,203). 50v, Elect rolytie  4°-s.- 2020-021 90552 
0225 SVHS Jack. . ... . eee eee ee) 2422 026 04926 2402 Cap, 4270p, 10%, S00v, ‘Céeranre. sa. « s B3b9S-0L9 44710 
0229 3 Pin Connector. ......... . . 2412 020 00725 2404 Cap, 4/u, 20%, 50v, Electrolytic . « « 3198-025. 54790 
0239 3 Pan “CONNECGHOr.. & <6 -48 ke A XY aoe Aw: “2A22 025. V6382 2405 Capy. 220u,,, 20S,. 25v, Electrolytic. s. 1. 3198 025 32210 
0243 Gu. Pit CONNGCEORr.: @ -ya.5% 2-22 038 04854 2415 Cap, 330p,:' Ss, S0vy, Ceramic «oa. a % 4. 3SL98-016°03310 
0244 5 Pin Connector. ......... . . 2422 025 04853 2441 Cap, lu, .203;,.-50v;, -BISCerolyerGe Se 0-4” 48496. 025° 51080 
0245 6 Pin ‘Connector, » «4-6 & 6 4 « «+ & 2422 025. 04854 ZnS Cap, 47n, +80/-20%, 50v, Ceramic . . . 3198 017 24730 
0246 5 Pin Connector. ......... . . 2422 025 12481 2444 Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. . . . 3198 025 51080 
S 0254 9 Pin CRT Socket . ... 2. 2 1 we e «© )=©6©2422 500 80076 2450 Cap, 47u, 20%, 160v, Electrolytic. + « 2020: 021. 91139 
0267 3 Pin Connector. ......... . . 2412 020 00725 2451 Cap, 22n, 10%, 50v, Polyester. . .. . 3198 014 02230 
0269 Jack ck SS He MLE ee oe oh se, SR SA OP 6 05 82 2402 - Cap, 180p, oe; SOV, Ceramic. «2. £4 4s 21938 01601810 
S 1000 Tuner, V+tU PLL ......... . . . 2422 542 90098 2455 Cap, 47u, 20S, 25; Blectrolytic ~<a 3198-025. 34790 
1002 SAW Wa loern, 45.6 TOMEZ ws wan ot de 2 ee a OA A AA 2457 Cap, 360n, 5%, 250v, Metalized Polyprop 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 ...... . . 2422 549 40807 ylene. bo a we 4 ee ee ke eae a 2022-333) 00163 
S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. ........ . 2422 086 10914 2458 Cap; -2u2, 20%, 100v, Electrolytic: « . 2020 021, 91331 
S 1515 Relay; S Amy: devin. ) edo 4 iat eh oy eae: 12422-1352 07444 2459 Cap, -680p, -10%, 500v, Ceramic: in «< «°°» 8196 019 46810 
1660 Crystal, ~ L2MAZ000' waaw eee. Bowe toe ee C4422 5435-01203 2460 Cap, LOUp, “S3;.. 30V,, COramiCe ie “a ay EIS O16-01010 
1811 3 Pin Connector. ......... . . 2412 020 00725 S 2463 Cap, Ins, "103; 2000, Ceramics 2.2. << (2020. 558904389 
1861 Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 2422 540 98344 2464 Cap, 2u2, 5%, 160v, Metalized Polypropy 
2004 Cap, 47n, 10%, 5O0v, Ceramic. . ... . 3198 024 44730 Lene@ 4 6 ee A ee So a ee ew a LS OZ 222° A779: 90042 
2005 Cap, LOmp -20%;--50v,, ELectrolytiet.. a2.. Sige ves 51090 S 2465 Cap, “Lon, (aa; L600v; Polypropylene «+ “2OZ0c30T 30255 
2006 Cap, 4701, 20%, lov, Electrolytic... <2 3198 025: 24710 2466 Cap, 15n, 10%, 400v, Polyester . .. . 2222 347 90219 
2007 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 41040 2468 Cap, 27n, 10%, 400v, Polyester . . . . 2222 347 90232 
2008 Cap; ~Lovuy,20s, -2ov,) Blectrolyric. «a2. S298 0255-31010 2471 Cap, 100n, 10%, 50v, Polyester ... . 3198 014 01040 
2009 Cap; 22H, 10%, 25 - ‘Ceramic. “ocs <s..t a -22Se OL 32230 2472 Cap, 150n, 10%, 63v, Metalized Polyeste 2222 365 75154 
2101 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 24740 2473 Cap, 100n, 10%, 63v, Metallized Polyeste 2222 365 75104 
2102 Cap," 2209 See "SOV, Ceramices: 2s tie (S98 ULG: 32290 2474 Cap, -2n2, 108; :50v;. “Ceramicy. ise Se So “SOS COLT 02220 
2103 Cap,. 330p,- 10%, S0v, Ceramic < 2 qs 2998°-0L7 33310 2475 Cap, 2nZ, 10s, 30V,. Ceramic. « «< «<4 38196.017 02220 
2104 Cap; 3306, LOS, 50v,. Ceramic. & -. ae WiSe-017 33310 2476 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. . ... . 3198 017 04720 
2105 Cap, Dm, 20%, 50m, Electrolytic -<... 4 3298: 025: 51090 2480 Cap, 47u,. 20%, 25vy Electrolytic ..« « 2020 021 90586 
2106 Cap, LOU, «203, -5Ov, ELSGCEroOlytiC ws. aa. Sle 025 5090 2481 Cap, 470p, 10%, 500v, Ceramic. . .. . 3198 019 44710 
2114 Cape 220, See SOV; Ceramics, 4. wing & (SEO. 0L6 32290 2482 Cap, 120n, 5%, 250v, Metalized Polyprop 
2112 Cap, 22p, 53; s0v, Ceramic. « ¢-« wm 2 2998-016. 32290 WET wis, ee a ar od, lg Se Se ee ee A OOS 1 
21:13 Cab; 22p, 25%}. S0v, “Ceramic. x a+ a @ BP98-016- 32290 2485 Capy 4aly 20%, -250v,. Elect rolytices = 1 2020: 021 90856 
2121 Cap 220; 54, SOV, -Ceramie su. ts 2. ae 23298 016-32290 2486 Cap; 470u;,. 20%, lév, Electrolytic... « <« -2020 021, 91577 
2122 Cap, 2350p, 10s,. 50v; Ceramic. «aaa. BSUS O17 33310 2487 Cap, 47u, 20%, 50v, Electrolytic . .. 2020 021 90854 
2123 Cap, 22, $60/=208,7 10y;. Caeramic...4 4 igi96 017. 22250 2488 Cap, 1000u, 20%, 1l6v, Electrolytic . . 2020 021 91049 
2124 Cap,. 2320p, 10%, 50v, Ceramic «<2... "4 2 2998°-0L7 33310 2489 Cap, 4/0u,, 203; lov, Electrolytic. «« -2020- 021. 91577 
2125 Cap; 2u2; +607=205;" t0v> Ceramic ..a.6- BE9S-O17 22250 2491 Capy. Ln, 10%, S00v, Ceramice 2. ©:s +> .3198° 01941020 
2131 Cap; -330p,, 20S, 50u;. Ceramic. ss ut a PSE OL 23310 S 2500 Cap, 470n, 20%, 275v, Metalized Polypro 
2132 Cap; 2Zues e0/—205, lOve Ceramiers a. Sle 017 22250 pylene wo Bote. ks BR tet Ane Ae He ce -&. “2OZ2--330--000718 
2133 Cap, 3230p, 10%, -50v,- Ceramic «4 a..°2 S98 017 33310 2501 Cap, 2n2, 108, L000v,--Ceramice i ea SIG O19 52220 
2134 Cap, -202;,.-+80/=203;, P0v,. Céramic.. ~~ ~ 329s -0L?) 22250 2502 Cap, 2nZ, 10s; 000%, Ceramics... <4 3198.019 52220 
2135 Cap; 220, be, (50v, ‘Caramic: 4 2 o -wa 2 BPOS-016,-32290 2503 Cap, 470u, 20%, 200v, Electrolytic . . 2020 024 90647 
2136 Cap, 220, ~5S, SOV, Ceramic? fu. ts 4. .t a 829801 6-32290 2505 Cap,;-2n2; L0s, L000v,. ‘Ceramics: (> . 4 «. 319201952220 
2141 Gap; 330p, 0s, :50v; “Ceramic 2 a. Sas, BLOB IOL7 33310 250%) Cap, 4470p; 10%, 50v, ‘Ceramic . « 7 4-4 ° §3198. 017 (04710 
2143 Cap, L00n, +80/=20%; 25v, Céeramre.. 4 :3196:.023: 41040 2508 Cap, 470p, 10%, 1000v, Ceramic ... . 3198 019 64710 
2150 Cap; 150n,. +80/-20%, 16v, Ceramic. « ~ (2238 786 19852 S 2515 Cap, 1n5, 20%, 50v, Ceramic. . ... . 2020 554 90172 
2184 Cap; 2u2, +$60/—20%,° h0v, Ceramic. «ae Bi9s8-017 22250 2520 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 2. . 2. +» 3198 017 01030 
2187 Cap, Zaz; -F80/7=205; 10, Ceramic... ie POS OL 22250 2521 Cap, 22u, 20%, 50v, Electrolytic .. . 3198 025 52290 
2201 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 41040 2522 Cap, LO00n, 10%, 16v, Ceramic...) « . °3198.017 01040 
2202 Cap, L0Qne 480/=20%; 25, Ceramic... 4 3196 023: 41040 S 2523 Cap, 1n5, 10%, 2000v, Ceramic. . .. . 2020 558 90489 
2203 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 41040 2525 Cap, 470p;,. 10%, SO0v, Céramic « «1 . «« 3198 017 04710 
2204 Cap; L00n;, -+80/-20%;. .25v,.' Ceramic, «6. BF98-023- 41040 Zoet Cap, 2nZz, 10%; -50v,. Ceramic. 2 «2-3, ss 3198. OL? 02220 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 42240 2528 Cap, in, 10%, 50v, Ceramic ..... . 3198 017 01020 
2208 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 41040 2540 Cap; -LOn, 10%; 30v;, Ceramic. «.2. 2 4° 5 *3196. 017 01030 
2209 Cap; 4ai,> 20%; -50v, Electrolytic ...°-2 3198 025: 54760 2541 Cap, DOnm, 10S; -50v;, ‘CELFAMLC soe s oe SEOs OL 01030 
2210 Cap, lu, +80/=20%,;. LOv, Ceramic. «~~ i. 3298-017 -41050 2560 Cap, 680p, 10%, 1000v, Ceramic ... . 2020 558 90472 
2211 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. . . 3198 017 44740 2561 Cap; 200u; 20%, 1o0v,; Electrolytic.» «— 2020: 021 191654 
2213 Cap, 22n,: 10%, 25, ‘Ceramies. fiw a ESE OL 32230 2562 Cap, iny 10S, S0v;.§ Ceramic... « o- ® & «. 8192 019° 11020 
2214 Cappy 22n;. LOS, 2ovy- Ceramic. 2 a. % aa, BSl9G017 32230 25.63 Cap, 100n, 10%, 50v, Polyester . .. . 3198 014 01040 
2215 Cap. 222i, 10S) 25) -Ceramie. goa wane 1398 OL 32230 2564 Cap, 212, -20e,. 25, Blectrolytic -~. «%: 2020021. 91353 
2216 Cap, 1000u,- 20%, Lévy, Electrolytic ~ 2. .32998:026..21020 2567 Cap, 4/%u, 20%, 25v, Electrolytic. «« 3198 025.34790 
2217 Cap, 22. LOS, 2ave Ceramicw < «-sq ee BP9s-007 32730 2568 Cap, Du, 203,. 50v,- Electrolytic. .2-s. + 8198 025. 51080 
2219 Cap, 220n, +80/—20%, “Lev, Ceramic. . « 3198: 017-42240 2580 Cap, 47u, 20%, lov, Electrolytic... « . 3198 028 ‘24790 
2220 Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester ... . 3198 014 04740 2581 Cap, 22u; 20s) 50v;, Electtolytic 2 «<°k <S198-025 52290 
2221. Cap, 22m, 05; 25y, Ceramics: ¢ x, ine & (S98 OL 32230 2590 Cap, 330n; +60/-20%, 2Sv, Ceramic. os. 22227910 19856 
2226 Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. .... . 3198 016 31010 2601 Cap, 220n, +80/-20%; 25v, Ceramic, .« , 3198 023 22240 
2227 Cap, 4nd LOS. 507, -Ceramic., = a -+ ae WiSe-O17" 34720 2602 Cap; 1200p; bs, SOvy Ceramics» uf os, 2s BL98, 0L6. S1010 
2228 Cap, B20p, 5%). “25v7-. CETEMiGs 1 2. a -B298::016-382710 2606 Cap, \iny So, 25¥;, Ceramics «2h « & «2. Si9e- OLE 31020 
2229 Cap; LOU, 20%; S50v,/ Eiectrolyties.. as. Sloe 025. 51090 2607 Cap, 323py ot, S0V, “Ceramic « « «6 4° 4 *3196. 016 33390 
2241 Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. .... . 3198 017 31520 2608 Cap; daa, “+80/-202, d0ve Ceramic... es 2b9e-0L7 41050 
2242 Cap, lu, +80/=20%,. L0v, Ceramic. «~ «~ + .31298°017 41050 2609 Cap, 33p, 5%, 50v, Ceramic ..... . 3198 016 33390 
2243 Cap; 2n2, 10%, 50v; Ceramic. «4-2 « « 3298: 017 32220 Zoi Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. . . . 3198 017 41050 
2244 Cap, 100n, 5%, 63v, Metalized Polyester 2222 370 76104 2612 Cap, 68p); 5%, SOv, Ceramic .. « s- « « « 3198 016 36890 
2245 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 42240 2613 Cap, 68p, 5%, 50v, Ceramic ..... . 3198 016 36890 
2247 Cap, 1000u;,. 20%, .16v7, Ebectrolytic:. 2 32198 026 21020 2615 Cap, in, 203). SOvp. Ceramic -s. caisy ~e. ates b9S- ULI“ SL020 
2248 Cap, 22n, 10%, -25v; Ceramic. « <--. . « 3998-017 ,32230 2618 Cap, lu, +80/-20%,. 10v;, Ceramic... « 4 3198 017 41050 
2249 Cap; 22n, LOS, e5v, Ceramic. © 4 + ae SF98-017 32230 2619 Cap, lu, +80/-20%, 16v,, Ceramic. .-s «3198, 017 21050 
2250 Cap, 2u2; 203, S0v, Pbectrolytitce .. 4 3298: 025 "52280 2802 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 42240 
2252 Cap, In, 5%, 25, Ceramic. so a Gee B98 016 31020 2803 Cap, 220n, +80/-20%, l6év, Ceramic. . . 3198 017 42240 
2253 Cap, In, 535: 25¥;,. CeramiGn< «4 « wo.“ -S98 016: 317020 2810 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . . . 3198 017 22250 
2254 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper... . . 3198 021 90020 2813 Cap, -2u2,..+-807-205,;. lOv,y Ceramie..s4- 3196-017-22250 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


Z27PT643R37A (continued) 


2816 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2069 
2870 
2871 
2012 
2873 
2874 
2875 
2876 
Zo74 
2878 
28-19 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2901 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001. 
3002 
3003 
3004 
3005 
cal eal 
3102 
3103 
3104 
3105 
3.106 
a 
3112 
BLS 
3114 
S15 
3LD6 
S123 
3124 
SUZ 
3126 
Sad. 
3132 
BiS3 
3134 
3135 
3136 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
Salbow | 
BLS 
S159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
S205 
3206 
320.7 
3208 
3209 
A 
3213 
Sole} 
B28 
S219 
3220 
322.1. 
32A2 
3226 
3232 
BZ59 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


470n, +80/-20%, 
2u2, +80/-20% 
2u2, 20%, 50v, 
2u2, 20%, 50v, 
2u2, +80/-20%, 
1n8, 10%, 50v, 
L50p;. 5S; -50v, 
68n, 10%, 50v, 
68n, 10%, 50v, 
1500, 5S, SOV, 
1n8, 10%, 50v, 
2u2, +80/-20% 
100u, 20%, 25v, 
100u, 20%, 25v, 
4u7, 20%, 50v, 
10u, 20%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
An7, 10%, 50v, 
22n, 10%, 25v, 
470u, 20%, l6v, 
2u2, 20%, 50v, 
220n, 10%, 50v, 
220n, +80/-20%, 
100n, +80/-20% 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
LOO0u,: 20%, lov, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
27n, 10%, 50v, Ceramic. 

In2, 10%, 50v, Ceramic. 

27n, 10%, 50v, Ceramic. 

1n2, 10%, 50v, Ceramic. 

10u, 20%, 50v, Electrolytic 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

330p, 5%, 50v, Ceramic. ye 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper pies 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 
150 ohm, 5%, 
220K, 5%, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 


10v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 

10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. ‘ 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

100 ohm, ig 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


1K, 5%, 1/6W, Carbon Film ‘ 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K5, ee 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K2, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 


390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, i 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, S, 
68 ohm, 5%, 
470 ohm, S, 
560 ohm, 5%, 
330K, 5%, 
82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, i 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 


100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Gias 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
L238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3193 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
Zo22 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
J25 
025 
025 
025 
017 
OA, 
025 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
017 
017 
016 
COLL 
O11 
O21 
O21. 
O21 
COLL 
ep 
O21 
O21 
O21 
CLL 
021 
O11 
O11 
O11 
O11 
Gad. 
O11 
OTT 
O21 
COLL 
O21 
OL 
O21. 
O11 
O21 
OL 
O11 
OTT 
O21 
O21 
OT: 
O11 
O21, 
021 
734 
Gad. 
O11 
OLT 
O11 
COLL 
O21 
O21 
CLL 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21. 
021 
O21 
OL 
O11 
OTT 
O21 
021 
GA 


44740 
22250 
52280 
52280 
22250 
LSo26 
31510 
06830 
06830 
3151.0 
Lo GZ6 
22250 
31010 
31010 
54780 
21090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
ZLO20 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
31030 
31030 
33510) 
01010 
01010 
90030 
31520 
Se220 
01010 
06890 
Ss 1020 
01510 
32240 
VLS10 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
075.90 
01010 
O1510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
O75. 90 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
833.30 
01020 
322,10 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
S2220 
01010 
05610 
01010 
39610 
32220 
01010 


part. 


3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
5200 
3291 
8296 
S257 
3258 
2209 
3532. 
S252 
3333 
3334 
3330 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
S472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3504 
3506 
So0"! 
3508 
So10 
So Lo 
3520 
Soe L 
2Oee 
S925 
3524 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
470K, 5%, 1/16W, Metallized aes. 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
LOOK; (B34 
470K, S, 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5%, 
Zero ohm, "Chip" Jumper : 
1M, 5%, 1/16W, Metalized Gigss. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
5K1, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1%, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

a Tele Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 

220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
470K, S, 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 

150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon mia: 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

22 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
PTC, 3 ohm, 144V. 

1M5, 5%, 1/2W, Metalived: anise. 
220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 4R7, 20%, 3Wl1. 

270 ohm, 5% 1/6u, Carbon Film. 
1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%; 
100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


S198. 
S198 
B18 
Zook 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
2306 
2300 
S198 
3198 
2322 
S198 
S108 
5198 
are aw 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
S198 
B18 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
SL98 
2306 
Za2 
2198 
212 
S198 
898. 
S198 
S198 
S198 
are awe 
ShOs 
S198 
Bl OS 
Zoli 
2312 
2312 
2312 
2312 
S198 
S198 
SbO8. 
2120 
2512 
Zau2 
S198 
3.193. 
2306 
Bi 98 
S198 
2306 
2306 
S198 
S198 
S198 
S198 
So bOs. 
2AZe 
222 
Z4a22 
S198 
2122 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
3198 


O21 
O21 
Ot 
704 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
Odd 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
OL 
013 
207 
204 
204 
013 
O11 
593 
O11 
O11 
O11 
> lbs) 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 
O21 
O21 
O21 
Ott 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 
915 
O11 
915 
012 
O11 
O12 
O11 
O11 
pls) 
O11 
O11 
O21 
elles) 
215 
215 
915 
915 
O11 
O11 
O21 
101 
915 
lees) 
O11 
012 
207 
O11 
O21 
204 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
663 
242 
549 
013 
GZ 
O11 
O21 
O11 
O21 
204 
O21 


32230 
B13) 
08210 
63903 
31030 
34740 
23550 
08210 
08220 
01010 
S020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
03310 
03330 
L8203 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
S010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
LS L02 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
T2103 
02210 
03320 
34740 
14708 
14708 
12208 
L2202 
T2202 
01510 
01510 
52720 
74158 
LI203 
11003 
03.920 
32290 
03478 
08220 
S020 
03688 
03478 
e230) 
31040 
31040 
31230 
51030 
00019 
LoS 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
2 03:0 


Z27PT643R37A (continued) 


SOLD 
3526 
3327) 
3528 
3oO20 
3930 
bisye al 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
Biorer 
Boo t 
BS Gz. 
393.62 
3063 
3565 
3566 
3569 
3580 
3594 
Boon 
30906 
3.60.1. 
3603 
3604 
8605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3633 
3636 
36338 
3639 
3640 
3694 
3801 
3802 
3810 
3814 
3815 
3816 
Belo 
3818 
381'9 
3820 
3621 
Bop ay 
3861 
38.62 
3863 
3864 
Boon 
3866 
3867 
3891. 
3893 
3894 
3896 
39 Oe. 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4122 
4123 
4127 
4214 
4216 
4388 
4401 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 3198 
OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper : 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metalized eiage 3198 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
470 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gias 3198 
1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
4K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
270K, 5%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
12K, 5 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1W, Metal Film 3198 
2K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1/10W, Metalized gies 3198 
220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, et 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
470 ohm, %, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
6K8, 5%, 1/6, Carbon Film. 3198 
470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gias 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, ee 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper ee 3199 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, ee 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, ee 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
15K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
1K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
330 ohm, Sy 1/16W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, ey 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, er 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3199 
Zero ohm, "Chip" Jumper S198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3193 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 

Be sure to use exact replacement 


O21 
012 
O12 
O21, 
O21 
O21 
O21 
204 
O21 
021 
2 eS) 
734 
130 
O21: 
O21 
O21 
OTL 
O21 
O21 
012 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
021 
OTA. 
O11 
OLT 
O21 
OLL 
Gat: 
O11 
OAL 
O11 
O21 
open 
O21 
O21. 
O11 
OLE 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
OL 
O11 
O21: 
O21 
O21 
open 
O21 
O21. 
021 
O21 
021 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
021 
O21 
O21 
O21, 
O11 
COLL 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O21: 
021 
021 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O21 
021 


O02 0 
11070 
T3370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
JLOU20 
01010 
51230 
55620 
L330 
22220 
55620 
54730 
B55 10 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31.010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
5 LO2Z0 
37590 
90030 
08220 
34720 
3221) 
31020 
31590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
31040 
31530 
S122) 
31010 
01010 
01010 
33320 
81010 
33510 
31010 
33310 
31020 
33320 
333520 
31030 
33320 
31030 
30220 
90030 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90020 
90030 


part. 


4402 
4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
2 Ot 
5202 
5204 
2205 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
S501 
so20 
po2L 
5560 
3o6 1. 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Come "27a - LO is 

Coil, 820n;° 10%. 

Coal, 6s). Sex 

Wire Jumper. Seb em, 4) dha ex 455. oe 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. 

Coil, 22u. 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, LOT 

Cowl, 2207 “10% bis Hs A eh cae A 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Could. 25s ee ee ee 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
Coil, Choke. 

Cord; “606% “20% 

Coal, “3u3,. 10% 

Coil, 27u, 10% 

Mains Filter Susi aah. ts 
Transformer, SS39009-04. ‘ 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coul, Ziuy O5% Boe Gar Sh as 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil. 846). “Ss% 

Coal; -Suo;; Ss 

Coil, Susp Ss. 

Coil, LOU, * Sees 2 ss 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Res, 1K, 1%, 3/5W, Metal Film. 
zener pucdes 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
2422 
2422 
3198 
A422 
S198 
3 b98. 
2422 
2422 
S128 
3198 
S98. 
S198 
2422 
ZAZ2 
S198 
SbO8. 
2422 
S198 
5198 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
51.98 
3198 
Sb98. 
S198 
2al2 
S198 
S198 
3 LOS. 
O33 i. 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
535 
018 
oes al 
018 
018 
535 
53. 
138 
018 
018 
018 
549 
53.1 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
915 
010 
020 
010 
668 


90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
20030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22090 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
oo doe: 
97333 
71020 
02574 
72290 
90020 
91028 
02465 
2102 1. 
76880 
23380 
ZLA30 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
25390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 


Z27PT643R37A (continued) 


6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
Shs pone) 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6003 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6901 
6904 
TOs: 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
1Z05 
7330 
7400 
T441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
TOLLS 
ton) 
7521 
7322 
7540 
7541 
7542 
7560 
7961 
7580 
7602 
7606 
T802 
7861 
7891 
7892 
7901 
90.01. 
9101 
9102 
9103 
9104 
ee 
cale ae 
91 73 
2 ila) 
9176 
9 1LT8 
OL To 
9181 
OL S2 
9183 
oL92 
9193 
931 
2312 
9406 
9407 


S = 


Safety Part 


Diode, Signal, BAV99 
Diode, Rect, BY228/24. 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, BYD33J. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYD33J. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYD33D. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


Diode, Rect, BYD33D. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. .. . 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9588H/N1/31/1053. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 

Power FET, IR. a er ee 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC1432ZT 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


IC, TDA8359J/N2. BO 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1L507P/N1. 

Power FET, FQPF9NSO. 5 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. ey ee ee 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. .... . 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
IC, HEF4053BT. 

LC, TDASSSSH7 Vilise ee ae Sao ae 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
9340 
9338 
9331. 
3198 
3198 
3198 
3198 
2334 
3198 
3198 
3198 
9331 
S198 
933:7 
9322 
93:31 
9322 
G3a0 
2339 
3198 
3198 
3198 
S198 
9351. 
3198 
9340 
9322 
S138 
9331 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
31.98 
9302 
3198 
3198 
3198 
O332. 
2322 
3198 
3198 
9340 
S198 
9340 
3198 
9392 
3198 
S198 
2322 
2392 
D322 
3198 
3198 
9340 
3198 
OS22 
9340 
S198 
2322 
9340 
9533 
9352 
3138 
3198 
I322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
232 
617 
ale or 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
LTT 
010 
234 
164 
234 
164 
138 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
ee hs) 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
O21 
021 
010 
010 
010 
128 
010 
010 
010 
7 wie) 
O53 
010 
020 
550 
020 
bay 
020 
701 
020 
020 
140 
613 
187 
010 
020 
310) 
010 
134 
547 
010 
L524 
547 
729 
671 
010 
010 
Loe 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10620 
SO0TI12 
60682 
S033 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
LO620 
21500 
25680 
80133 
23590 
20433 
42682 
00133 
42682 
08667 
O0LS3 
10010 
LOL20 
10120 
p2a29) 
S0 153 
31090 
Sol27 
42682 
10630 
LOZ 1S 
10010 
10630 
56880 
10630 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
40557 
42030 
42150 
42150 
S712 
S968:/ 
42150 
40110 
92h 27 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
hoes? 
42030 
40030 
102 1:5 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60693 
19557 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
942. 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9.501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9 ot 
9.2 
251.3 
9514 
9515 
D516 
9518 
9520 
9921 
9522. 
9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
96.13 
9614 
9615 
9617 
9618 
261-9 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
262 th 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
96:37 
9638 
2032 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9651 
9652 
9654 
eA StOES) 
9656 
wore el 
9658 
96929 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9641 
9672 
9674 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil, 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil, 
Wire 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
221390 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 


Z27PT643R37A (continued) 


96S 
9676 
9678 
9679 
9680 
9681 
9655 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9O9 t 
9698 
9599 
9621 
Roya 
9825 
96.28 
9829 
9831 
28 32 
9637 
9838 
98:39 
9846 
9847 
9849 
9850 
9851 
9852 
98°93 
9856 
9860 
9861 
9862 
9864 
9865 
9868 
9873 
9874 
98:15 
coe 
9891. 
98:92 
9901 
9202 
9903 
9904 
9905 
OO LL 
9913 
9914 
9915 
9918 
9991. 
9993 
9994 
99:96 
9907 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


7 


Jumper. 
Jumper. 
22u, 10% 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Chassis 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 
2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 


Ss 0214. 
5 0212 
0214 
1606 
2691 
2692 
2023 
2694 
2099 


S = 


Tact 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Switch. 


220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


47n, 
Ayn, 
47n, 
Aj7n, 


10%, 
10%, 
10%, 
10%, 


Safety Part Be 


25v, 
25v, 
25v, 
25v, 


sure 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3141 


ZAZ2 
2422 
ZA22 
2422 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 


to use exact replacement 


036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


025 
025 
025 
128 
025 
023 
023 
G23 
023 


90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
nea TL 


16268 
LOS 59 
06353 
02742 
32210 
04730 
04730 
04730 
04730 


part. 


2698 
S 3500 
Ss: 3507 
3685 
S691 
3693 
6691 
6692 
9001 
9002 
CBA 


Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
LED, 
IR Re 
Wire 
Wire 


100n, 10%, 
3M3, 5%, 
3M3, 5%, 
560 ohm, 5 
330 ohm, 5 
220 ohm, 5 


ceiver, 
Jumper. 
Jumper. 


50v, 


Polyester 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 


%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
LTL-10234WHCR 


Front Interface Panel 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


TSOP1836UH3V. 


Assembly 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


Net 1 
ly) 


Panel 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


Scan 
ly) 


4 Card 


Side Jack Panel Parts 


0232 
0250 
G25eL 
0254 
0255 
1810 
1811 
yale gi 
2172 
Add 3 
2174 
21.76 
Zleted 
2178 
Va Ol Be) 
2180 
2161. 
2802 
3150 
SLoL 
Soe 
SLoS 
315.6 
3157 
3814 
yo Be) 
881.6 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
4820 
6161 
7802 
9150 
O15. 
oLS2 
9153 
9154 
91.70 
CBA 


Side 


Jack Panel 


Headphone Jack 
A/V Jack 

Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 


6 Pin 
5 Pin 
4 Pin 
3 Pin 
3 Pin 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Zener 


Connector. 


10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
5%, 
20%, 
5%, 
20%, 
+80/- 
+80/- 
220n, +80/ 
471K, 5%, 
150 ohm, 
ATK, 5%, 
150 ohm, 
120 ohm, 
120 ohm, 5 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
Zero ohm, 
Diode, 6. 


330p, 
330p, 
330p, 
330p, 
470p, 
10u, 
470p, 
10u, 
2u2, 
2u2, 


IC, HEF4053BT. 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Side 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. . 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
3. Pan Connector, 


0215 
LOS J. 
1092 
1093 
1094 
3091 
S092 
3093 
3094 
3095 
3096 
4085 
4089 
4090 
6091 
CBA 


Tact 
Tact 
Tact 
Tact 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Diode 


Top Control Panel Asse 


Switch. 
Switch. 
Switch. 
Switch. 
560 ohm, 
390 ohm, 5 
560 ohm, 
390 ohm, 5 
3K3, 5%, 
1K5, 5%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
, Signal ; 


Parts 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
20%, 
20%, 
-20%, 


10v, 
10v, 
1l6v, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic . 
Ceramic. 
1/16W, Metalized Glass 


%, 1/6W, Carbon 


%, 1/6W, Carbon 


%, 1/16W, Metalized Gla 
%, 1/16W, Metallized Glas 


1/16W, 
1/16W, 
1/10W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
Ww Ch ip Ww 
8 volt. 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Jumper 


Jack Panel Assembly 


1/16W, Metalized Glass 


(part of Scan 4 Card Assemb 


(part of Scan 4 Card Assemb 


Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 


%, Metalized Glass. 


3, 1/16W, Metalized Glas 


%, Metallized Glass. 


%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


Ww Ch ip Ww 
Ww Ch ip Ww 
Ww Ch ip Ww 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


Jumper 
Jumper 
Jumper 


mbly 


Gwe ke! 
2a22 
2322 
S138 
3198 
Sb98. 
G322 
9322 
S198 
S198 
839 


ZaZ2 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2412 
S198. 
3198 
3198 
SLs 
3198. 
3198 
3198 
3198 
SLs 
3199. 
3198 
3198 
3198 
SL OS 
S198. 
3198 
3198 
S128 
SLs 
Oh 9O8. 
3198 
3198 
3198 
SLOS 
Oh 9O8. 
3198 
2198 
3333 
S198 
Sh O8. 
3198 
3198 
3198 
S198 
S139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
BLS 
3198 
S198. 
3198 
S LoS 
3198 
9340 
3139 


014 
242 
242 
O11 
Ot2 
O11 
185 
127 
036 
036 
177 


026 
026 
025 
025 
O25 
020 
020 
O17 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
O25 
017 
On 
017 
O21 
O11 
O21 
OaeL 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
010 
129 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
ie a 


025 
128 
L28 
128 
128 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
453 
187 


01040 
13335 
13335 
05610 
03310 
02210 
69682 
54667 
90010 
90010 
26241 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
00725 
00725 
33-310 
33310 
33510 
B35 10 
34710 
51090 
34710 
5.09.0 
22250 
22200 
42240 
34730 
O15 10 
34730 
01510 
3121-0 
31210 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
26880 
60653 
90010 
9001-0 
90010 
90010 
90010 
90010 
2623 1. 


16601 
02742 
02742 
02742 
02742 
3.61.0 
33910 
30010 
33910 
33320 
31520 
90020 
90030 
90030 
SOLS 
15841 


Z27PT643R37A (continued) 


ACO1 AC Cord. Pee ef y Mey Yel et 4? 31835 
ACO03 Anode Lead Baacen- (3 ised) Sb see 31:35 
ACO04 Batteries for Remote Control Teanemueee 9299 
ACO5 Cabinet Back ... . ood ee ae ve Que BLSY 
AC06 Cabinet Back Screw ewer (2 Used). . . 3139 
ACO08 Chassis: Tray 0.4) «See, A a ee ce a a BED 
ACO9 CRT, A68QCU754X73(N) . .. ... . . .) 69301 
AC12 Degaussing Coil. ... a 62M ea BO: AAAZ 
AC13 Front Interface Panel Bracket, bests Sra, -S1LS9 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) .. . 3139 
AC17 Owner's Manual, English. ....... 3121 
AC19 Side Jack Panel Bracket. ...... . £3139 
AC20 Cabinet Front Assembly ....... . 3121 
AC20A. ‘Cabinet -Pronts « w- ocwe ay Meee doce 4 3139 
AG20C Light -Guides 9s. 4. 2. b.4 «29%. 2 4 ws 3E89 
AC20D Nameplate. we ad ie tee See Mh Rae ey Ye at GY ACT. 
AC20E Power Button . « « «0 wes ed ok aw ws 4 BTBY 
AC20H Speaker, 8 ohm, 5W (2 Used). .... . 2422 
AC20J Top Control Assembly ........ . 3139 
AC20J1 Top Control Bracket. ....... . . £3139 
AC20J2 Top Control Buttons. . . ner “enn ae 23139 


REMOTE Remote Control Tei os "RC19036002/ 


OL 


S = Safety Part 


3139 


010 
014 
000 
124 
124 
124 
O25 
549 
124 
124 
2309 
124 
231 
177 
124 
050 
138 
264 
138 
124 
124 


228 


03831 
04471 
65263 
44711 
39301 
31324 
60527 
43967 
32091 
Shee 
21091 
37061 
53301 
58401 
39701 
00161 
10881 
00409 
11451 
39602 
396 LZ 


88003 


Be sure to use exact replacement part. 


Z27PT663R37A —- Manual no. 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0214 
0219 
0220 
0221 
0222 
UZ23 
0225 
0239 
0243 
0244 
0245 
0246 
S 0254 
0267 
0269 
S 1000 
LOO2 
1200 
S 1500 
5: L515 
1660 
1810 
noe ale 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
21:01. 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
213 
2121 
2122 
2123 
2124 
2129 
Pause ak 
232 
2133 
2134 
AG 
2436 
2141 
2143 
2150 
2184 
284 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
22:0 
2211 
Pop HARE) 
2214 
22149 
ZAG 
2217 
Zao 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2200 
2202 
2205 
2254 
2330 


2304 
2340 


oS. = 


Safety Part 


Main Chassis Parts 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
A/V Jack 

SVHS Jack. 

Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin CRT Socket 
Pin Connector. 
Jack eet 
Tuner, V+U PLL 

SAW Filter, 
Filter, Ceramic, 
Fuse, 4A, 250V, 
Relay, 5 Amp, 12V. 
Crystal, 12MHz000 
6 Pin Connector. 
Crystal, Resonator, 
C49/U A. 
Cap, 47n, 
Cap, 10u, 
Cap, 470u, 
Cap, 100n, 
Cap, 100u, 
Cap, 22n, 
Cap, 470n, 
Cap, 22p, 
Cap, 330p, 
Cap, 330p, 
Cap, 10u, 
Cap, 10u, 
Cap, 22p, 
Cap, 22p, 
Cap, 22p, 
Cap, 22p, 
Cap, 330p, 
Cap, 2u2, 
Cap, 330p, 
Cap, 2u2, 
Cap, 330p, 
Cap, 2u2, 
Cap, 330p, 
Cap, 2u2, 
Cap, 22p, 
Cap, 22p, 
Cap, 330p, 
Cap, 100n, 
Cap, 150n, 
Cap, 2u2, 
Cap, 2u2, 
Cap, 100n, 
Cap, 100n, 
Cap, 100n, 
Cap, 100n, 
Cap, 220n, 
Cap, 100n, 
Cap, 4u7, 20%, 50v, 
Cap, lu, +80/-20%, 
Cap, 470n, 
Cap, 22n, 
Cap, 22n, 10%, 25v, 
Cap, 22n, 10%, 25v, 
Cap, 1000u, 20%, 
Cap, 22n, 10%, 25v, 
Cap, 220n, 
Cap, 470n, 
Cap, 22n, 
Cap, i1n5, 
Cap, lu, 
Cap, 2n2, 
Cap, 100n, 
Cap, 220n, 
Cap, 1000u, 20%, 
Cap, 22n, 10%, 25v, 
Cap, 22n, 10%, 25v, 
Cap, 2u2, 20%, 50v, 
Cap, lin, 5%, 25v, 
Cap, lin, 5%, 25v, 
Res, Zero ohm, 
Cap, 100n, 10%, 
er. 
Cap, 
Cap, 


NN OW ON N 


W WO U1 OV U1 OV W 


10%, 50V; 
20%, -50V, 
20%, 


20%, 
LOG, ZOvy 
5 -, OOV, 

10%, 

10%, 
20%, 
20%, 
Dey 
DS; 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
5%, 50v, 
5%, 50v, 
10%, 
+80/-20%, 
10%, 
+80/-20%, 
10%, 
+80/-20%, 
10%, 
+80/-20%, 
5%, 50v, 
5%, 50v, 
10%, 


+80/=20%;7 
+80/-20%, 


10%, 29¥v, 


10%, 
LOG, ZIM, 
LOG Ov; 
+£80/-=205, 
10%, SOV, 

Sa; O37, 


1.00; 20%.) 


1l6v, 
+80/-20% 
25v, 
+80/-20% 


50v, 
50v, 


50v, 
50v, 
50v, 


50v, 


50v, 
+80/-20% 
+80/-20% 


+80/-20% 
+80/-20% 
+80/-—20%, 
+80/-20% 
+80/-20% 
+80/-20% 


+80/-20% 


1l6v, 


+80/-20% 
50v, 


+80/-20% 
16v, 


10n, +80/-20% 
250v, 


7638 


45.75MHz 
4MHz5 
IEC. 


18MHz432, 12 Pin, H 
Ceramic. 

Electrolytic 
Electrolytic. 

, 25v, Ceramic. 
Electrolytic. 

Ceramic. : 
, l6v, Ceramic. 

Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 

Electrolytic 

Electrolytic 

Ceramic 

Ceramic 

Ceramic 

Ceramic 
Ceramic 

10v, Ceramic 
Ceramic 

10v, Ceramic 
Ceramic 

10v, Ceramic 
Ceramic 

10v, Ceramic 

Ceramic 

Ceramic 

Ceramic 

, 25v, Ceramic. 

, l6v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 

, 25v, Ceramic. 

, 25v, Ceramic. 

25v, Ceramic. 

, 25v, Ceramic. 

, l6v, Ceramic. 

, 25v, Ceramic. 
Electrolytic 

10v, Ceramic. 

, LlOv, Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. : 

Electrolytic 
Ceramic. : 

, l6v, Ceramic. 
Polyester 

Ceramic. 

Ceramic. 

10v, Ceramic. 
Ceramic. seh ie 
Metalized Polyester 

, l6v, Ceramic. 

Electrolytic 

Ceramic. 

Ceramic. 

Electrolytic 


Ceramic. 

Ceramic. Serene” 
"CRI GUMpPSr x ah.-k). ae |s 
250v, Metalized Polyest 


1000v, Ceramic. 
Electrolytic. 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
S138 
SOs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SOS 
3198 
3198 
3198 
S138 
SOS 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
Si38 
SLs 
31:98 
319.8 
3198 
S138 
SEOs. 
31:99 
319.8 
3198 
S138 
SL9S 
3198 
2222 
3198 
S198 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
S198 
SLs 


2222 
2020 
2020 


Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
G25 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
543 
025 


543 
024 
025 
025 
02:3 
025 
Oly 
Git 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
Gi 
Oi 
017 
017 
017 
Git 
017 
017 
016 
016 
Gat 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
cniey, 
017 
026 
017 
O17 
014 
017 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
OL 
025 
016 
016 
O21 


368 
Seis) 
012 


16374 
1635223 
12481 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
16382 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
OOT29 
05182 
90141 
44518 
40807 
10914 
07444 
01203 
16607 


00842 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
52290 
3351.0 
33310 
210.90 
51090 
62290 
32290 
32290 
32290 
333.10 
222090 
3351) 
22220 
33310 
22250 
333.10 
22200 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22200 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
S2230 
21020 
32230 
42240 
04740 
S225)) 
S1L520 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
5228:0 
31020 
SLOZ0 
90020 


SOL TY 
90445 
93495 


part. 


2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
AA lS 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 


2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


20074. 
2902 
2903 
2509 
2507 
2508 
ve alps) 
2920 
Zoe. 
222 
2023 
2520 
Zo“n1 
2028 
2540 
2541 
2560 
2961 
ZOO 
2563 
2564 
29607 
2568 
2580 
2961: 
2990 
2601 
2602 
2604 
2606 
2607 
2608 
2609 
261.1 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2802 
2807 
2810 
2813 
Z281:6 
2631 
2532 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
2u2, 
470p, 
Alu, 


10%, 500v, 
5%, 50v, 
10%, 2000v, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
20%, 5O0v, 
10%, 500v, 
20%, 5O0v, 
220u, 20%, 25v, 
330p, 5%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
47n, +80/-20%, 
lu, 20%, 50v, 
47u, 20%, 160v, 
22n, 10%, 50v, 
180p, 5%, 50v, 
Alu, 20%, 25v, 
360n, 5%, 250v, 
100v, 
500v, 
50v, 
2000v, 


20%, 
10%, 
5%, 

10%, 


5%; 


2u2, 
680p, 
100p, 
in5; 
2u2, 
15n, 5%, 1600v, 
15n, 10%, 400v, 
27n, 10%, 400v, 
100n, 10%, 5O0v, 
150n, 10%, 63v, 
100n, 10%, 63v, 
2n2, 10%, 50v, 
2n2, 10%, 50v, 
An7, 10%, 50v, 
Alu, 20%, 25v, 
470p, 10%, 500v, 
120n, 5%, 250v, 
20%, 250v, 
470u, 20%, 1l6v, 
4A7u, 20%, 50v, 
1000u, 20%, 16v, 
470u, 20%, l6v, 
in, 10%, 500v, 
470n, 20%, 275v, 


Aul, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
in5;, 
10n, 
22u, 
100n, 
1n5, 
470p, 
2n2, 
ln, 
10n, 
10n, 


10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, 
10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
680p, 10%, 
100u, 20%, 160v, 
in, 10%, 50v, 
100n, 10%, 50v, 
2u2, 20%, 25v, 
Alu, 20%, 25v, 
lu, 20%, 50v, 
Alu, 20%, 16v, 
22u, 20%, 50v, 
330n, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
100p, 5%, 50v, 
10u, 20%, 50v, 
In, 5%, 25v, 
33p, 5%, 50v, 
lay. EB O/ 205, 
33p, 5%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
68p, 5%, 5O0v, 
68p, 5%, 5O0v, 
in, 10%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
lu, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
2u2, +80/-20%, 
2u2, +80/-20%, 
470n, +80/-20%, 
lp, 25%, 50v, 
lp, 25%, 50v, 


1000v, 
200v, 

1000v, 
50v, 


50v, 
50v, 
50v, 
1l6v, 
2000v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


1000v, 
Electrolytic 


10%, 1000v, 


1000v, 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10v, 
10v, 


Ceramic 


Ceramic. 


Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Ceramic 


Ceramic. 


Electrolytic 


Electrolytic. 


Ceramic. 
Electrolytic. 

5 Ox, 
Electrolytic. 


Ceramic 


Electrolytic. 


Polyester. 
Ceramic. — 
Electrolytic .. 


Metalized Polyprop 
Electrolytic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. ... 


160v, Metalized Polypropy 


Polypropylene 
Polyester .. 
Polyester . 
Polyester .... 
Metalized Polyeste 
Metalized Polyeste 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. Bs ae 
Metallized Polyprop 
Electrolytic. 
Electrolytic. 


Electrolytic 


Electrolytic 
Electrolytic. 


Ceramic. 


Metalized Polypro 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 


Ceramic. 
Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 
1000v, 


Ceramic 
Electrolytic 


Ceramic 


Polyester 


Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 


Ceramic. 
Ceramic. 


25v, 
25v, 


Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 

10v, 
Ceramic 
10v, 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, 
1l6v, 


Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 


10v, Ceramic. 


Ceramic 
Ceramic 


Shoe 
S198 
2020 
S198 
2020 
2020 
3198 
S198 
5198 
S198 
S198. 
S198 
3198 
2020 
3198 
S198 
S198 


2022 
2020 
Shoe 
S198 
2020 


2222 
2020 
2222 
2222 
51:98 
2222 
2222 
S198 
S198 
S198 
2020 
3198 


2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
S198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
S198 
2020 
S198 
S98 
S198 
2020 
S198 
S198 
3198 
3198 
S198 
2.020 
2020 
S198 
SL98. 
2020 
B1LOS 
35198 
3198 
S198. 
2222 
S198 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 


019 
016 
558 
023 
558 
021 
019 
025 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 


S33 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
347 
014 
260 
Sioa 
017 
017 
017 
O21 
019 


479 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
OL? 
558 
017 
017 
017 
Od 
017 
558 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
9 1G 
023 
016 
025 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
023 
OL 
017 
017 
016 
016 


43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
I0Sa2 
44710 
54790 
34210 
O3310 
51080 
24730 
51080 
21139 
02230 
01810 
34790 


00163 
91331 
46810 
01010 
90489 


90042 
90255 
90219 
90232 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 


90051 
90856 
91577 
90854 
91049 
oon 
41020 


00018 
52220 
92220 
90647 
392220 
04710 
64710 
90172 
01030 
32290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91374 
34790 
51080 
24790 
922.90 
19856 
22240 
31010 
51090 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
42240 
22240 
22200 
22250 
44740 
31080 
31080 


Z27PT663R37A (continued) 

2833 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2834 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2835 Cap, 220p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2836 Cap, i1n5, 0%, 50v, Ceramic. 3198 
2837 Cap, 4u7 0%, 50v, Electrolytic 3198 
2840 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2841 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2842 Cap, 100n,; +80/-20%, 25v; Ceramic, 3198 
2843 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2844 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2845 Cap, L00n;, +80/—20%,. 25, ‘Ceramic. 3198 
2846 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
2849 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2850 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2852 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2854 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2855 Cap, 33p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2856 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2857 Cap, 150p, Sy 50v, Ceramic. 3198 
2860 Cap, 180p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2894 Cap, 220p, et 50v, Ceramic. 3198 
2895 Cap, 560p, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2897 Cap, 390p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2898 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2902 Cap, 1000u, 20%, 25v, miacengiybic 3198 
2903 Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
2904 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2905 Cap, in, 10%, 50v, Ceramic A 3198 
2906 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2907 Cap, in, 10%, 50v, Ceramic ; 3198 
2908 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
3000 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3001 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper we. 3198 
3003 Res, 1K5, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3004 Res, 8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3005 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
SLOL Res, 68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3102 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3103 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3104 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3105 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3106 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3111 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3112 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3113 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3114 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
S115 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3116 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3123 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3124 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3125 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3126 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3131 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3132 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3133 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3134 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
S135 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3136 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3141 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film . 3198 
3149 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3150 Res, 150K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3154 Res, 5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3156 Res, 10K, ee 1/6W, Carbon Film. 3198 
3157 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3158 Res, 10K, ey 1/16W, Metalized Glass 3198 
3159 Res, 1K2, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
3200 Res, 390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3201 Res, 100 ohm, ey 1/6W, Carbon Film. 3198 
3202 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3203 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3204 Res, 22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3205 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3206 Res, 33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3207 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3208 Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3209 Res, 68 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3212 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3213 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3217 Res, 330K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3218 Res, 82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3219 Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3220 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3221 Res, 560 ohm, 2 1/6W, Carbon Film. 3198 
3222 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3226 Res, 560 ohm, ar 1/16W, Metalized Glas 3198 
3235 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3241 Res, 22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3242 Res, 27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3244 Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3245 Res, 39K, 1%, 1/16W, Metalized Glass 2322 
3246 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
Ol 
017 
017 
017 
025 
Gi: 
O11 
O21: 
021 
O21 
OL 
O11 
O21, 
O11 
021 
OT 
O21 
O21 
O11 
COLL 
opal 
O11 
OLT 
O11 
021 
Ot 
021 
OTL 
O21 
OLL 
O21 
O11 
OLL 
O11 
O21 
021 
O11 
O11 
O21 
O21 
734 
O11 
O11 
O11 
COLL 
epi 
O21 
O24, 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
OLT 
O11 
O21 
O11 
O21 
O21, 
O11 
704 
021 


34790 
34710 
322.10 
31520 
54780 
41040 
5LO90 
41040 
BLOOO 
51090 
41040 
31010 
81020 
S1LO20 
31020 
31020 
33390 
34790 
S510 
31810 
322.10 
35610 
33910 
SLO30 
31020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
D090) 
01010 
01010 
90030 
31520 
36220 
01010 
06890 
SLGZ0 
01510 
32240 
01510 
32240 
O7S90 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
O15 10 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
51030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
81020 
33330 
01020 
322.10 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 


part. 


3247 
3248 
3249 
5200 
3291 
825.6 
S257 
3258 
2209 
3534. 
S252 
3333 
3334 
3330 
33:36 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3504 
3506 
3507 
3508 
S00 
SoL9 
3020 
3921 
222 
3025 
3524 
3020 
3326 
S327 
3026 
Bioye | 
3939 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


470K, S, 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
LOOK; (B34 
470K, S, 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5%, 
Zero ohm, "Chip" Jumper : 
1M, 5%, 1/16W, Metalized Giass. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
5K1, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1%, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

a oe Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1%, 3/5W, Metal Film 

3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
470K, S, 
ART, %, 3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


Film 
Film 
Film 


Metal 
Metal 
Metal 
Metal Film 
Metal Film 

150 ohm, ie 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

22 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
PTC, 3 aie. 144V. 

1M5, 5%, 1/2W, MeEaiized: aia 
220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 4R7, 20%, 3W1. 

270 ohm, 5% 1/6u, Carbon ere 
1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%; 
100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 

OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 
zero ohm, "Chip" Jumper 

47K, 5%, 1/10W, Metalized evaee 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
Shs 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
2306 
2306 
S198 
S198 
2322 
S198 
S108 
S198 
Pare awe 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
S198 
B18 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
vas sl 
2198 
Z2a12 
3198 
S98 
S198 
S198 
S198 
are awe 
3198 
S198 
Zolg 
Zolk2 
2312 
2312 
2312 
3198 
S198 
S198 
2120 
2512 
2312 
S198 
S198 
2306 
3198 
8198 
2306 
2306 
3198 
S198 
S198 
S198 
3198 
2122 
2322 
2422 
S198 
2122 
S198. 
S198 
S198 
S198 
2306 
8 h98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 


O21 
O21 
O11 
O11 
Odd 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
OL 
013 
207 
204 
204 
013 
O11 
593 
O11 
O11 
Or 
Pili 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 
O21 
O21 
O21 
Ott 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 
915 
O11 
lees) 
012 
O11 
012 
O11 
O11 
> ls) 
O11 
O21 
915 
elles) 
219 
wes) 
915 
O11 
O11 
O21 
101 
915 
915 
Os 
012 
207 
O11 
O21 
204 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
663 
242 
549 
O13 
ble 
O11 
O21 
O11 
O21 
204 
O21. 
O21 
012 
012 
O21 
O21. 
O21 


34740 
23530 
08210 
08220 
01010 
S020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
03310 
03330 
L8203 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
S010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
L5L02 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
T2108 
03320 
34740 
14708 
14708 
T2208 
12202 
2202 
01510 
O15 10 
32120 
74158 
L203 
11003 
03920 
32290 
03478 
08220 
ot020 
03688 
03478 
32230 
31040 
31040 
312.30 
51030 
00019 
LSS 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
OS LOL 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
5403-0 


Z27PT663R37A (continued) 


Soyo 
Boe 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3902 
BIO) 
3561 
BoG6Z 
35.63 
30.05 
3566 
3569 
3580 
3591. 
3594 
3595 
3200 
3.601. 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3633 
3636 
36338 
3639 
3640 
3694 
3801 
3802 
3810 
BOA db. 
3812 
3813 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
Deak 
3822 
3851 
Boo2 
3833 
383°) 
33.39 
3843 
B01. 
3903 
2905 
3909 
391-0 
Bode 
4001 
4002 
4209 
4216 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


4AK7, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
TKD )-. 2% 
82K, 1%, 
4AK7, 1%, 
270K, 5%, 
15K, 5%, 
AK7, 5%, 
1K, 5%, 
100 ohm, 
12K, 5%, 
5K6, 5%, 
220 ohm, 
2K2, 5%, 
5K6, 5%, 
ATK, 5%, 
10 ohm, 5 
330 ohm, 
220K, 5%, 
220K, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
AK7, 5%, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
LK. Dei 2 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
6K8, 5%, 
470 ohm, 
4AK7, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
AK7, 5%, 
AK7, 5%, 
10K, 5%, 
2K2, 5%, 
Zero ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
1K, 5%, 
75 ohm, 
Zero ohm, 
8K2, 5%, 
AK7, 5%, 
220 ohm, 
1K, 5%, 
75 ohm, 
1K, 5%, 1 
1K, 5%, 
1K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
75 ohm, 
47K, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
2K2, 5%, 
6K8, 5%, 
ATK, 5%, 
ATK, 5%, 
27K, 5%, 
27K, 5%, 
820 ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


1/10W, Metalized 
1/3W, Metal Film 
Das 
1/10W, Metalized 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized G 

1/8W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 


%, 1/6W, Carbon 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
5%, 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
%, 1/3W, Metal Fi 


Dey 


Glass 


1/10W, Metalized Gla 


Glass 


lass. 
Glass 
Glass 
Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


Film. 
Glass 
Glass 


1W, Metal Film 


Glass 
Glass 
Glass 
lm. 


1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 


1/6W, Carbon Film. 


%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 
53, 1/6W, Carbon 
/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 
5%, 
1/6W, Carbon Film 
5%, 
1/16W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
"Chip" Jumper 
53, 1/6W, Carbon 
53, 1/6W, Carbon 


"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film 
1/16W, Metalized 


%, 1/16W, Metallized Glas 
1/16W, Metalized Glass. 
3, 1/16W, Metalized Glass 


/6W, Carbon Film 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 


1/16W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
3, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 


Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


Safety Part 


ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


Be 


1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


Film. 
Film. 
Glass 


Film. 


1/16W, Metalized Gla 


1/16W, Metalized Gla 


Glass 
Film. 
Film. 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Film. 
Film. 


1/10W, Metalized Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 


Glass 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 


Glass 
Film. 
Film. 
Film. 
Film. 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Film. 


3198 
2306 
3198 
Si38 
Me BPs 
2322 
Zee 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
S138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S193 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


sure to use exact replacement 


O21 
204 
O21 
O21, 
915 
734 
730 
O21 
O21, 
021 
O11 
O21 
O21 
012 
G21 
O21 
O21 
204 
O21: 
O21 
021 
OTA. 
O11 
O11 
O21 
OLL 
Ga: 
O11 
OAL 
O11 
O21 
open 
O21 
O21. 
O11 
OLE 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
OL 
O11 
O21: 
O21 
O21 
oplan 
O21 
O21. 
O21 
O21 
OT 
O21 
O21, 
O21 
021 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
02a. 
O11 
COLL 
opm 
O11 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O24. 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 


54720 
03222 
54710 
BLS20 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
01010 
51230 
55620 
12210 
DA220 
307620 
54730 
03109 
B35 51) 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31.010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
SLOZ0 
37590 
90030 
08220 
34720 
3221) 
31020 
31500) 
01020 
S020 
SLGZ0 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
Sto 70 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
36820 
34730 
34730 
o2 1b 30 
32730 
08210 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90020 
90030 


part. 


4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4824 
4826 
4830 
4831 
4835 
4837 
4838 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4884 
4885 
4892 
4901 
4903 
4924 
4925 
4982 
5001 
S002 
S201. 
5202 
5204 
3205 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
poOd 
5520 
S521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5810 
eioeak 
5832 
Dose 
3835 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6465 
6466 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coad: 2 Tig WOs 

Cord). e20ns, “LOs% 

Cold; :G11e }, 5 s% 

Wire Jumper. Re aae a, ot eet net Sa) Me 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. 

Coil, 22u. 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, LOT 

Coil, 22a, 10% bee ae a “at iat, “att Ai 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 25. Bo an teh, doe Oe Kee Bt oa 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
Coil, Choke. 

Coal, 608," 203 

Coil, 3u3, 10% 

Coil, 27u, 10% 

Mains Filter ek. <<. 
Transformer, SS42202-00 B. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coal, (2g o0 tea ate Ge Dey Gr 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Cor lp --SuO yg Ss 

Coil, Susp 53. 

Coil, SUu6; -S5.. 

Coil, Ou; 10s 

Coil; 608; 53% 

Coq, -60ey “5% 

Coil, Oey Ss 

Coil, 12u, 10% 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 8 
Res, 1K, 1%, 3/5W, Metal Film. 
Zener Diode, 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Rect, BY228/24. 

Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
Sos 
2422 
2422 
S198 
2422 
S198. 
3198 
2422 
2422 
3128 
ShOs 
S198 
8198 
ZAAZ 
2422 
8193. 
3198 
2422 
S198 
3198 
Sh98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
Sh 98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
Sb98. 
S198 
2al2 
S198 
S198 
3198. 
9331 
3198 
9340 
9336 
S198. 
S198 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
Lae ie) 
018 
531 
018 
018 
535 
pou 
138 
018 
018 
018 
549 
5S. 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
915 
010 
020 
010 
668 
010 
Dao 
617 
010 
010 


90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
22490 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 
97333 
71020 
02574 
72290 
90020 
91028 
02465 
37021 
76880 
23380 
22190 
43432 
02562 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
509.0 
16880 
16880 
16880 
SA290 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
50112 
60682 
10070 
10070 


Z27PT663R37A (continued) 


6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6490 
6500 
6520 
sis poe) 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6582 
6831 
e901 
6904 
7101 
7102 
7103 
7200 
IZ Od. 
7204 
7205 
1350 
7400 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
ee 
7520 
7921 
71922 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7606 
7802 
7803 
7804 
7831 
790d. 
7903 
9001 
9101 
91:02 
g1'03 
9104 
og 23 
2 alae a 
9173 
9175 
9176 
9178 
O79 
9184. 
9182 
9183 
91:92 
9193 
93 1. 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 


So = 


Safety Part 


Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, BYD33J. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYD33J. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYD33D. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYD33J. 


Diode, Bridge Rect, GBU4JL-7002. 


Diode, Rect, BYD33D. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, STPS10L60D. 
Diode, Signal, 1N4148. 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9588H/N1/31/1298. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 

Power FET, STP3NC6O0OFP. Fi 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC1432ZT 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


LG TDACS S99 (Nae s. 1,7-% 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQPF9ONS5O. 2 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. $.Gh cal Sd, we 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. .... . 
Transistor, NPN, PDTC143ZT 
IC, HEF4053BT. ear -te 

IC, HEF4053BT. ....... 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC MSP3425G—PO-B8-V3 (MIAS) 
IC, AN7580 ae eee ee 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
3198 
9337 
S98 
3198 
3198 
9331. 
3198 
233-4 
2322 
2354 
D322 
933° 
oe AP 
233-9 
3198 
3198 
3198 
S198 
9351. 
3198 
9340 
3198 
933.1. 
3198 
3198 
3198 
3198 
Se AP 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
93.52 
3198 
3198 
3198 
D302 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
ie alee Be) 
3198 
D322 
P3072 
9322 
ie alee Be 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
D322 
9340 
9333 
9333 
3198 
9322 
ee ars 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
010 
234 
010 
010 
010 
Ley 
010 
234 
164 
234 
164 
234 
ais 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
te)s) 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
tS 
010 
021 
021 
010 
010 
010 
742 
010 
010 
010 
113 
LS? 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
L837 
010 
020 
S10 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
129 
Lao 
010 
187 
166 
010 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
20033 
BOO67 
DOLS3 
10010 
LOL20 
10120 
pa290 
S0 153 
340-90 
pol | 
10630 
LOZ 1S 
10010 
10630 
56880 
10630 
T0667 
10010 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
85957 
42030 
42150 
42150 
ST LIZ 
S1GB7 
42150 
40110 
92 Nad 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
pbL12 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
60653 
42030 
89682 
29682 
42030 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
941.9 
9421 
9422 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
2500 
9501 
2205 
9506 
9507 
eee 
9.2 
213 
9514 
9515 
D516 
9518 
9520 
9521 
I922. 
9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
96.13 
9614 
9615 
9618 
9619 
9620 
9621 
2622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
263-h 
9638 
9039 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9651 
wuekeys 
9654 
9659 
9656 
9657 
9658 
96:99 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
oe 
96:42 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9681 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22190 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 


Z27PT663R37A (continued) 


9682 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9O9t 
9698 
9599 
9821 
9822 
9625 
9828 
9829 
9831 
28 32 
9637 
9838 
98:39 
9846 
9847 
9849 
98:5 1. 
9856 
9858 
983.9 
9860 
98.62 
9863 
9864 
9865 
9867 
9868 
9869 
9870 
kot al 
98-73 
9874 
9875 
9876 
281 'T 
9878 
99:02. 
9902 
9903 
9904 
OO 
9913 
9914 
9915 
9923 
992 J. 
9993 
99:96 
9997 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


Chassi 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. es. ap ok 
s Assembly. 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 
6 Pin Connector. ged es er dt oe 
47u, 20%, 16v, Electrolytic 


0266 
2401 
2402 
2403 
2407 
2408 
2409 
2411 
2412 
2413 
2414 
2415 
2416 
2419 
2420 
2425 
2426 
2427 
2428 
2429 
2430 
2431 
2432 
2433 
2434 


orc 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Aul, 
100n, 
iRay or 
56p, 5%, 


20%, 
10%, 


50v, 
50v, 


35v, 
1l6v, 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


Electr 


olytic 


Ceramic 


15p, 5%, 


470n, 
4n7, 1 
10n, 1 
10n, 1 
Lon; 1 
10n, 1 
On; 
180p, 
10n, 1 
Alu, 2 
10n, 1 
100u, 
100u, 
100n, 


Safety Part 


50v, 
+80/-20%, 
0%, 50v, 
50v, 
0%, 50v, 
50v, 
0%, 50v, 
0%, 50v, 
%S, 5O0v, 
0%, 50v, 
25v, 
0%, 50v, 
25v, 
25v, 
1l6v, 
25v, 
0%, 50v, 
OS, 50v, 
50v, 


10v, 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


Electrolytic 


Ceramic. 


Electrolytic. 
Electrolytic. 


Ceramic 


Electrolytic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
BLA 1, 


2422 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198. 
3198 
3198 
3198 
3198 
SOS 
3198 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


025 
028 
028 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
Git 
O25 
017 
025 
025 
Gly 
025 
017 
017 
017 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
58611 


16609 
24790 
44780 
31040 
S590 
35690 
Sabor 
44740 
34720 
31030 
31030 
31030 
31030 
31030 
S610 
31030 
34790 
31030 
81010 
3.1010 
31040 
SOLO 
31030 
31030 
31030 


part. 


2435 Cap, 100n, 10%, 16v, Ceramic 

2436 Cap, 100n, 10%, 16v, Ceramic 

2440 Cap, 10u, 20%, 16v, Electrolytic 

2442 Cap, 56p, 5%, 50v, Ceramic 

2443 Cap, 56p, 5%, 50v, Ceramic : 

2450 Cap, 10u, 20%, 16v, Electrolytic 

2452 Cap, 56p, 5%, 50v, Ceramic 

2453 Cap, 56p, 5%, 50v, Ceramic 2 
3401 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3402 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3403 Res, 1K8, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3404 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3405 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3406 Res, 6K8, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3407 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
3408 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3412 Res, 510K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
3419 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3425 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3427 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3431 Res, 8K2, 1%, 1/16W, Metalized Glass 
3432 Res, 12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3440 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3441 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3442 Res, 12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3443 Res, 2K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3444 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3450 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3451 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3452 Res, 12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3453 Res, 2K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3454 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3455 Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3456 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

3457 Wire Jumper. Se a fe er a a a 
3458 Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
4401 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

4402 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

4403 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

5401 Coil, 10u, 10% 2) es, oe 

5407 Coil, 33u, 5%. 

5408 Coil, 33u, 20% Be sig. ers too Se 

5421 Inductor, 100 MHz, 120 ohm 

5425 Coil, 10u, 10% 

5428 Coil, 10u, 5%. 

5429 Coil, 10u, 10% 

5430 Coil, 10u, 10% 

5440 Coil, 10u, 10% 

5442 Coil, 22u, 5%. 

5450 Coil, 10u, 10% 

5452 Coil, 33u,. 5%. eae eee 

7401 Transistor, PNP, BC857B(COL) 

7402 Transistor, NPN, BC847B(COL) 

7403 Transistor, NPN, BC847B(COL) 

7421 IC, TC90A53N a ee 

7440 Transistor, NPN, BC847B(COL) 

7444 Transistor, NPN, BC847B (COL) 

7450 Transistor, NPN, BC847B(COL) 

7454 Transistor, NPN, BC847B(COL) 

9401 Wire Jumper. . 

9402 Wire Jumper. 

9403 Wire Jumper. ......... 

CBA 2D 3 Line Comb Filter Assembly 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


S 0211 2 Pin Connector. 
S 0212 2 Pin Connector. 
0214 5 Pin Connector. 
1606 Tact Switch. Soo Be ee 
2691 Cap, 220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
2692 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 
2693 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 
2694 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 
2695 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 
2698 Cap, 100n, 10%, 50v, Polyester 
S 3500 Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 
S350 Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 
3685 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3691 Res, 330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3693 Res, 220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
6691 LED, LTL-10234WHCR : 
6692 IR Receiver, TSOP1836UH3V. 


S198 
S198 
S198 
5198 
3198 
S98. 
S198 
BOS 
3198 
S198 
Shs 
S198 
S198 
S198 
3198 
S bos. 
2122 
B198 
31.98 
S198 
2322 
S198 
B18 
3198 
S198 
oh98. 
S198 
BIOS 
S198 
S198 
o198. 
S198 
B18 
S198 
S198 
8b98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
Sh98 
S198 
S198 
S198 
9322 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
8 b98. 
S198. 
8139 


ZaZ2 
2422 
2422 
2422 
3198 
S198 
Sh 98. 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 


OL 
O17 
028 
016 
016 
028 
016 
016 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
118 
O21 
O21 
O21 
704 
O2t 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
036 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
ABS 
010 
010 
010 
010 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
025 
128 
O25 
023 
023 
023 
023 
014 
242 
242 
O11 
O11 
Ont 
LSS 
127 


31040 
31040 
21090 
39690 
35690 
21090 
35690 
356.90 
35610 
31030 
31820 
31520 
38210 
36820 
31020 
38210 
OS ISL 
38210 
31030 
31030 
68202 
S123) 
38210 
34710 
31230 
S2120 
35610 
38210 
34710 
31230 
SA 120 
39.610 
33910 
20030 
90010 
SSL 
90030 
90030 
20030 
31090 
13390 
23390 
90070 
31090 
11090 
31090 
31090 
31090 
122.90 
21090 
£3390 
42150 
42030 
42030 
18682 
42030 
42030 
42030 
42030 
90010 
90010 
90010 
26561 


16268 
6559 
06353 
02742 
322.10 
04730 
04730 
04730 
04730 
01040 
3339 
aS Bo 7555) 
05610 
03310 
02210 
69682 
54667 


Z27PT663R37A (continued) 


9001 
9002 
CBA 


Wire Jumper. 
Wire Jumper. . 
Front Interface Sane hesenbiy 


ITV Front Jack Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 


ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 


ly) 


Side Jack Panel Parts 


O252 
0250 
0251 
0254 
0255 
2171 
2172 
Za ES 
2174 
2176 
2177 
2178 
rN pe) 
SL OO 
caloul 
ZLO2 
3153 
3156 
Babe i, 
4817 
4819 
4821 
4822 
6161 
91-51. 
9152 
9153 
9170 
CBA 


Side Jack Panel Parts 

Headphone Jack 

A/V Jack 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

4 Pin Connector. ...... 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 


Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 


Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
Res, 120 ohm, 5% 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zener Diode, 6.8 volt. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. ; 

Side Jack Panel Ae sennly 


Subwoofer Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 


0215 
LO Ou. 
ANN oe Bs 
L093 
1094 
io Onc WE 
2092 
3093 
3094 
3093 
3096 
4085 
4089 
4090 
6091 
CBA 


Top Control Panel Parts 
3 Pin Connector. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 


Res, 560 ohm, oe Metalized Glass. 

Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 560 ohm, a Metalized Glass. 

Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Diode, Signal. : . 
Top Control Panel Assenbiy 


Cabinet & Accessory Parts 


S ACO1 
AC03 
AcO04 
ACO5 
AC06 
AC08 

S ACOQ9 

S AC12 
AC13 
AC15 
AC17 
AC18 
AC19 
AC20 
AC20A 
AC20C 
AC20D 
AC20E 
AC20H 
AC207 


Cabinet & Accessory Parts 
AC Cord. er 
Anode Lead epacan (3 Used) 


Batteries for Remote Control iiansiiete 


Cabinet Back 


Cabinet Back Screw Segue (2 Used). 


Chassis Tray i 6 

CRT, A68QCU754X73 (N) 
Degaussing Coil. : ; 
Front Interface Panel Brackets 
Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
Owner's Manual 

Quick Use Guide. : 

Side Jack Panel Brackek. 
Cabinet Front Assembly 
Cabinet Front. ‘ 

Light Guide. 

Nameplate. 

Power Button de Mon Gt aes Phe 
Speaker, 8 ohm, 10W (2 Used) 
Top Control Assembly 


AC20J1 Top Control Bracket. 


S = Safety Part 


1/16W, Metalized gias 
Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 


3198 036 90010 
3198 036 90010 
S139 EE Zee2t 


2422 026 04747 
2422 026 04815 
2422) V2 A224 82 
2422 025 12481 
2422025 12479 
S198" @1:7 -33310 
31.98: 017 -33310 
S198: O17 33 3140 
S108: O17 33310 
3198 016 34710 
S198° 025° 51090 
3198 016 34710 
31.98.0295. SLO90 
3198 021 34730 
3198011. OLSL0 
3198 021 34730 
3198 011 01510 
S198. 0271. S121 
S108) OZ -S TZ 10) 
3198 :021. 90030 
3198 021 90030 
3198: 021 20020 
31.98.0271, 90020 
3198 010° 26880 
31.98 :036. 90010 
3198: 036. 90010 
3198 036 90010 
3198 036° 20010 
S189 18h Le ler 


2422. 025: 16601 
Z422 128: 02742 
2422 128 02742 
ZA22 TAS O2742 
2422 128 02742 
SLB O21. 35610 
S198: O21. 33910 
3198 021 35610 
S198. 027. 33910 
SEIS: 021. 33320 
SUB! O71 31520 
3198 021 90020 
3198 021 90030 
3198: 027 90030 
9340 453 90115 
SSD LBP Leased. 


3135. 010 03831 
3135 014 04471 
9299. 000.°65263 
3139 124 44711 
3139124 39301 
3139 124 31324 
93 U1: 929.0052) 
2422 549 43967 
3139-124 32891 
SLS9 24. Sia? 
S121 280 “20601 
SiAl: 233: 43491 
3139 124 37061 
Sid 23 t,he 
S139 LTT -S8401 
3139 124 39701 
3141 050 00161 
S139 138: LOS ST 
3139-126) 6524 
S139 36. La 1 
3139 124 39802 


Be sure to use exact replacement part. 


AC20J2 Top Control Buttons. 
REMOTE Remote Control Tyenemeereas 
Ol. 


"RC19036002/ 


S139 \ 124 B96l2 


31395228 680038 


27PT663R37C 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0214 
0219 
0220 
0221 
0222 
UZ23 
0225 
0239 
0243 
0244 
0245 
0246 
S 0254 
0267 
0269 
S 1000 
LOO2 
1200 
S 1500 
5: L515 
1660 
1810 
noe ale 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
21:01. 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
213 
2121 
2122 
2123 
2124 
2129 
Pause ak 
232 
2133 
2134 
AG 
2436 
2141 
2143 
2150 
2184 
284 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
22:0 
2211 
Pop HARE) 
2214 
22149 
ZAG 
2217 
Zao 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2200 
2202 
2205 
2254 
2330 


2304 
2340 


oS. = 


Safety Part 


Main Chassis Parts 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
A/V Jack 

SVHS Jack. 

Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin CRT Socket 
Pin Connector. 
Jack eet 
Tuner, V+U PLL 

SAW Filter, 
Filter, Ceramic, 
Fuse, 4A, 250V, 
Relay, 5 Amp, 12V. 
Crystal, 12MHz000 
6 Pin Connector. 
Crystal, Resonator, 
C49/U A. 
Cap, 47n, 
Cap, 10u, 
Cap, 470u, 
Cap, 100n, 
Cap, 100u, 
Cap, 22n, 
Cap, 470n, 
Cap, 22p, 
Cap, 330p, 
Cap, 330p, 
Cap, 10u, 
Cap, 10u, 
Cap, 22p, 
Cap, 22p, 
Cap, 22p, 
Cap, 22p, 
Cap, 330p, 
Cap, 2u2, 
Cap, 330p, 
Cap, 2u2, 
Cap, 330p, 
Cap, 2u2, 
Cap, 330p, 
Cap, 2u2, 
Cap, 22p, 
Cap, 22p, 
Cap, 330p, 
Cap, 100n, 
Cap, 150n, 
Cap, 2u2, 
Cap, 2u2, 
Cap, 100n, 
Cap, 100n, 
Cap, 100n, 
Cap, 100n, 
Cap, 220n, 
Cap, 100n, 
Cap, 4u7, 20%, 50v, 
Cap, lu, +80/-20%, 
Cap, 470n, 
Cap, 22n, 
Cap, 22n, 10%, 25v, 
Cap, 22n, 10%, 25v, 
Cap, 1000u, 20%, 
Cap, 22n, 10%, 25v, 
Cap, 220n, 
Cap, 470n, 
Cap, 22n, 
Cap, i1n5, 
Cap, lu, 
Cap, 2n2, 
Cap, 100n, 
Cap, 220n, 
Cap, 1000u, 20%, 
Cap, 22n, 10%, 25v, 
Cap, 22n, 10%, 25v, 
Cap, 2u2, 20%, 50v, 
Cap, lin, 5%, 25v, 
Cap, lin, 5%, 25v, 
Res, Zero ohm, 
Cap, 100n, 10%, 
er. 
Cap, 
Cap, 


NN OW ON N 


W WO U1 OV U1 OV W 


10%, 50V; 
20%, -50V, 
20%, 


20%, 
LOG, ZOvy 
5 -, OOV, 

10%, 

10%, 
20%, 
20%, 
Dey 
DS; 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
5%, 50v, 
5%, 50v, 
10%, 
+80/-20%, 
10%, 
+80/-20%, 
10%, 
+80/-20%, 
10%, 
+80/-20%, 
5%, 50v, 
5%, 50v, 
10%, 


+80/=20%;7 
+80/-20%, 


10%, 29¥v, 


10%, 
LOG, ZIM, 
LOG Ov; 
+£80/-=205, 
10%, SOV, 

Sa; O37, 


1.00; 20%.) 


—- Manual no. 


1l6v, 
+80/-20% 
25v, 
+80/-20% 


50v, 
50v, 


50v, 
50v, 
50v, 


50v, 


50v, 
+80/-20% 
+80/-20% 


+80/-20% 
+80/-20% 
+80/-—20%, 
+80/-20% 
+80/-20% 
+80/-20% 


+80/-20% 


1l6v, 


+80/-20% 
50v, 


+80/-20% 
16v, 


10n, +80/-20% 
250v, 


7638 


45.75MHz 
4MHz5 
IEC. 


18MHz432, 12 Pin, H 
Ceramic. 

Electrolytic 
Electrolytic. 

, 25v, Ceramic. 
Electrolytic. 

Ceramic. : 
, l6v, Ceramic. 

Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 

Electrolytic 

Electrolytic 

Ceramic 

Ceramic 

Ceramic 

Ceramic 
Ceramic 

10v, Ceramic 
Ceramic 

10v, Ceramic 
Ceramic 

10v, Ceramic 
Ceramic 

10v, Ceramic 

Ceramic 

Ceramic 

Ceramic 

, 25v, Ceramic. 

, l6v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 

, 25v, Ceramic. 

, 25v, Ceramic. 

25v, Ceramic. 

, 25v, Ceramic. 

, l6v, Ceramic. 

, 25v, Ceramic. 
Electrolytic 

10v, Ceramic. 

, LlOv, Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. : 

Electrolytic 
Ceramic. : 

, l6v, Ceramic. 
Polyester 

Ceramic. 

Ceramic. 

10v, Ceramic. 
Ceramic. seh ie 
Metalized Polyester 

, l6v, Ceramic. 

Electrolytic 

Ceramic. 

Ceramic. 

Electrolytic 


Ceramic. 

Ceramic. Serene” 
"CRI GUMpPSr x ah.-k). ae |s 
250v, Metalized Polyest 


1000v, Ceramic. 
Electrolytic. 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
S138 
SOs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SOS 
3198 
3198 
3198 
S138 
SOS 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
Si38 
SLs 
31:98 
319.8 
3198 
S138 
SEOs. 
31:99 
319.8 
3198 
S138 
SL9S 
3198 
2222 
3198 
S198 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
S198 
SLs 


2222 
2020 
2020 


Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
G25 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
543 
025 


543 
024 
025 
025 
02:3 
025 
Oly 
Git 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
Gi 
Oi 
017 
017 
017 
Git 
017 
017 
016 
016 
Gat 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
cniey, 
017 
026 
017 
O17 
014 
017 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
OL 
025 
016 
016 
O21 


368 
Seis) 
012 


16374 
1635223 
12481 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
16382 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
05182 
90098 
44518 
40807 
10914 
07444 
01203 
16607 


00842 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
52290 
3351.0 
33310 
210.90 
51090 
62290 
32290 
32290 
32290 
333.10 
222090 
3351) 
22220 
33310 
22250 
333.10 
22200 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22200 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
S2230 
21020 
32230 
42240 
04740 
S225)) 
S1L520 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
5228:0 
31020 
SLOZ0 
90020 


SOL TY 
90445 
93495 


part. 


2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
AA lS 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 


2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


20074. 
2902 
2903 
2509 
2507 
2508 
ve alps) 
2920 
Zoe. 
222 
2023 
2520 
Zo“n1 
2028 
2540 
2541 
2560 
2961 
ZOO 
2563 
2564 
29607 
2568 
2580 
2961: 
2990 
2601 
2602 
2604 
2606 
2607 
2608 
2609 
261.1 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2802 
2807 
2810 
2813 
Z281:6 
2631 
2532 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
2u2, 
470p, 
Alu, 


10%, 500v, 
5%, 50v, 
10%, 2000v, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
20%, 5O0v, 
10%, 500v, 
20%, 5O0v, 
220u, 20%, 25v, 
330p, 5%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
47n, +80/-20%, 
lu, 20%, 50v, 
47u, 20%, 160v, 
22n, 10%, 50v, 
180p, 5%, 50v, 
Alu, 20%, 25v, 
360n, 5%, 250v, 
100v, 
500v, 
50v, 
2000v, 


20%, 
10%, 
5%, 

10%, 


5%; 


2u2, 
680p, 
100p, 
in5; 
2u2, 
15n, 5%, 1600v, 
15n, 10%, 400v, 
22n, 10%, 400v, 
100n, 10%, 5O0v, 
150n, 10%, 63v, 
100n, 10%, 63v, 
2n2, 10%, 50v, 
2n2, 10%, 50v, 
An7, 10%, 50v, 
Alu, 20%, 25v, 
470p, 10%, 500v, 
120n, 5%, 250v, 
20%, 250v, 
470u, 20%, 1l6v, 
4A7u, 20%, 50v, 
1000u, 20%, 16v, 
470u, 20%, l6v, 
in, 10%, 500v, 
470n, 20%, 275v, 


Aul, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
in5;, 
10n, 
22u, 
100n, 
1n5, 
470p, 
2n2, 
ln, 
10n, 
10n, 


10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, 
10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
680p, 10%, 
100u, 20%, 160v, 
in, 10%, 50v, 
100n, 10%, 50v, 
2u2, 20%, 25v, 
Alu, 20%, 25v, 
lu, 20%, 50v, 
Alu, 20%, 16v, 
22u, 20%, 50v, 
330n, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
100p, 5%, 50v, 
10u, 20%, 50v, 
In, 5%, 25v, 
33p, 5%, 50v, 
lay. EB O/ 205, 
33p, 5%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
68p, 5%, 5O0v, 
68p, 5%, 5O0v, 
in, 10%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
lu, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
2u2, +80/-20%, 
2u2, +80/-20%, 
470n, +80/-20%, 
lp, 25%, 50v, 
lp, 25%, 50v, 


1000v, 
200v, 

1000v, 
50v, 


50v, 
50v, 
50v, 
1l6v, 
2000v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


1000v, 
Electrolytic 


10%, 1000v, 


1000v, 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10v, 
10v, 


Ceramic 


Ceramic. 


Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Ceramic 


Ceramic. 


Electrolytic 


Electrolytic. 


Ceramic. 
Electrolytic. 

5 Ox, 
Electrolytic. 


Ceramic 


Electrolytic. 


Polyester. 
Ceramic. — 
Electrolytic .. 


Metalized Polyprop 
Electrolytic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. ... 


160v, Metalized Polypropy 


Polypropylene 
Polyester .. 
Polyester . 
Polyester .... 
Metalized Polyeste 
Metalized Polyeste 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. Bs ae 
Metallized Polyprop 
Electrolytic. 
Electrolytic. 


Electrolytic 


Electrolytic 
Electrolytic. 


Ceramic. 


Metalized Polypro 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 


Ceramic. 
Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 
1000v, 


Ceramic 
Electrolytic 


Ceramic 


Polyester 


Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 


Ceramic. 
Ceramic. 


25v, 
25v, 


Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 

10v, 
Ceramic 
10v, 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, 
1l6v, 


Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 


10v, Ceramic. 


Ceramic 
Ceramic 


Shoe 
S198 
2020 
S198 
2020 
2020 
3198 
S198 
5198 
S198 
S198. 
S198 
3198 
2020 
3198 
S198 
S198 


2022 
2020 
Shoe 
S198 
2020 


2222 
2020 
2222 
2222 
51:98 
2222 
2222 
S198 
S198 
S198 
2020 
3198 


2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
S198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
S198 
2020 
S198 
S98 
S198 
2020 
S198 
S198 
3198 
3198 
S198 
2.020 
2020 
S198 
SL98. 
2020 
B1LOS 
35198 
3198 
S198. 
2222 
S198 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 


019 
016 
558 
023 
558 
021 
019 
025 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 


S33 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
347 
014 
260 
Sioa 
017 
017 
017 
O21 
019 


479 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
OL? 
558 
017 
017 
017 
Od 
017 
558 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
9 1G 
023 
016 
025 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
023 
OL 
017 
017 
016 
016 


43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
I0Sa2 
44710 
54790 
34210 
O3310 
51080 
24730 
51080 
21139 
02230 
01810 
34790 


00163 
91331 
46810 
01010 
90489 


90042 
90255 
90219 
90223 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 


90051 
90856 
91577 
90854 
91049 
oon 
41020 


00018 
52220 
92220 
90647 
392220 
04710 
64710 
90172 
01030 
32290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91374 
34790 
51080 
24790 
922.90 
19856 
22240 
31010 
51090 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
42240 
22240 
22200 
22250 
44740 
31080 
31080 


Z27PT663R37C (continued) 

2833 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2834 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2835 Cap, 220p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2836 Cap, i1n5, 0%, 50v, Ceramic. 3198 
2837 Cap, 4u7 0%, 50v, Electrolytic 3198 
2840 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2841 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2842 Cap, 100n,; +80/-20%, 25v; Ceramic, 3198 
2843 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2844 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2845 Cap, L00n;, +80/—20%,. 25, ‘Ceramic. 3198 
2846 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
2849 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2850 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2852 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2854 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2855 Cap, 33p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2856 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2857 Cap, 150p, Sy 50v, Ceramic. 3198 
2860 Cap, 180p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2894 Cap, 220p, et 50v, Ceramic. 3198 
2895 Cap, 560p, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2897 Cap, 390p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2898 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2902 Cap, 1000u, 20%, 25v, miacengiybic 3198 
2903 Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
2904 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2905 Cap, in, 10%, 50v, Ceramic A 3198 
2906 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2907 Cap, in, 10%, 50v, Ceramic ; 3198 
2908 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
3000 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3001 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper we. 3198 
3003 Res, 1K5, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3004 Res, 8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3005 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
SLOL Res, 68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3102 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3103 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3104 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3105 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3106 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3111 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3112 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3113 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3114 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
S115 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3116 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3123 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3124 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3125 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3126 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3131 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3132 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3133 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3134 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
S135 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3136 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3141 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film . 3198 
3149 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3150 Res, 150K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3154 Res, 5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3156 Res, 10K, ee 1/6W, Carbon Film. 3198 
3157 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3158 Res, 10K, ey 1/16W, Metalized Glass 3198 
3159 Res, 1K2, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
3200 Res, 390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3201 Res, 100 ohm, ey 1/6W, Carbon Film. 3198 
3202 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3203 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3204 Res, 22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3205 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3206 Res, 33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3207 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3208 Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3209 Res, 68 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3212 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3213 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3217 Res, 330K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3218 Res, 82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3219 Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3220 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3221 Res, 560 ohm, 2 1/6W, Carbon Film. 3198 
3222 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3226 Res, 560 ohm, ar 1/16W, Metalized Glas 3198 
3235 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3241 Res, 22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3242 Res, 27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3244 Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3245 Res, 39K, 1%, 1/16W, Metalized Glass 2322 
3246 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
Ol 
017 
017 
017 
025 
Gi: 
O11 
O21: 
021 
O21 
OL 
O11 
O21, 
O11 
021 
OT 
O21 
O21 
O11 
COLL 
opal 
O11 
OLT 
O11 
021 
Ot 
021 
OTL 
O21 
OLL 
O21 
O11 
OLL 
O11 
O21 
021 
O11 
O11 
O21 
O21 
734 
O11 
O11 
O11 
COLL 
epi 
O21 
O24, 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
OLT 
O11 
O21 
O11 
O21 
O21, 
O11 
704 
021 


34790 
34710 
322.10 
31520 
54780 
41040 
5LO90 
41040 
BLOOO 
51090 
41040 
31010 
81020 
S1LO20 
31020 
31020 
33390 
34790 
S510 
31810 
322.10 
35610 
33910 
SLO30 
31020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
D090) 
01010 
01010 
90030 
31520 
36220 
01010 
06890 
SLGZ0 
01510 
32240 
01510 
32240 
O7S90 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
O15 10 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
51030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
81020 
33330 
01020 
322.10 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 


part. 


3247 
3248 
3249 
5200 
3291 
825.6 
S257 
3258 
2209 
3534. 
S252 
3333 
3334 
3330 
33:36 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3504 
3506 
3507 
3508 
S00 
SoL9 
3020 
3921 
222 
3025 
3524 
3020 
3326 
S327 
3026 
Bioye | 
3939 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


470K, S, 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
LOOK; (B34 
470K, S, 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 1/6W, Carbon Film 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5%, 
Zero ohm, "Chip" Jumper : 
1M, 5%, 1/16W, Metalized Giass. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
5K1, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1%, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

a oe Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1%, 3/5W, Metal Film 

3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
470K, S, 
3R9, 1%, 3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


Film 
Film 
Film 


Metal 
Metal 
Metal 
Metal Film 
Metal Film 

150 ohm, ie 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

22 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
PTC, 3 aie. 144V. 

1M5, 5%, 1/2W, MeEaiized: aia 
220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 4R7, 20%, 3W1. 

270 ohm, 5% 1/6u, Carbon ere 
1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%; 
100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 

OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 
zero ohm, "Chip" Jumper 

47K, 5%, 1/10W, Metalized evaee 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
Shs 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
2306 
2306 
S198 
S198 
2322 
S198 
S108 
S198 
Pare awe 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
S198 
B18 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
vas sl 
2198 
Z2a12 
3198 
S98 
S198 
S198 
S198 
are awe 
3198 
S198 
Zolg 
Zolk2 
2312 
2312 
2312 
3198 
S198 
S198 
2122 
2312 
23512 
S198 
S198 
2306 
3198 
8198 
2306 
2306 
3198 
S198 
S198 
S198 
3198 
2122 
2322 
2422 
S198 
2122 
S198. 
S198 
S198 
S198 
2306 
8 h98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 


O21 
O21 
O11 
O11 
Odd 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
OL 
013 
207 
204 
204 
013 
O11 
593 
O11 
O11 
Oe 
Pili 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 
O21 
O21 
O21 
Ott 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 
915 
O11 
lees) 
012 
O11 
012 
O11 
O11 
> ls) 
O11 
O21 
915 
elles) 
219 
wes) 
915 
O11 
O11 
O21 
101 
915 
915 
Os 
012 
207 
O11 
O21 
204 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
663 
242 
549 
O13 
ble 
O11 
O21 
O11 
O21 
204 
O21. 
O21 
012 
012 
O21 
O21. 
O21 


34740 
23530 
08210 
08220 
01010 
S020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
O3310 
02240 
L82z03 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
S010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
L5L02 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
T2108 
03320 
34740 
13908 
13908 
T2208 
12202 
2202 
01510 
01510 
32120 
02083 
LiZ03 
11003 
03920 
32290 
03478 
08220 
ot020 
03688 
03478 
32230 
31040 
31040 
312.30 
51030 
00019 
LSS 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
OS LOL 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
5403-0 


Z27PT663R37C (continued) 


Soyo 
Boe 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3902 
BIO) 
3561 
BoG6Z 
35.63 
30.05 
3566 
3569 
3580 
3591. 
3594 
3595 
3200 
3.601. 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3633 
3636 
36338 
3639 
3640 
3694 
3801 
3802 
3810 
BOA db. 
3812 
3813 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
Deak 
3822 
3851 
Boo2 
3833 
383°) 
33.39 
3843 
B01. 
3903 
2905 
3909 
391-0 
Bode 
4001 
4002 
4209 
4216 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


4AK7, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
TKD )-. 2% 
82K, 1%, 
AK7, 1%, 
270K, 5%, 
15K, 5%, 
AK7, 5%, 
1K, 5%, 

100 ohm, 
12K, 5%, 
5K6, 5%, 
220 ohm, 
2K2, 5%, 
5K6, 5%, 
ATK, 5%, 
10 ohm, 5 
330 ohm, 

220K, 5%, 
220K, 5%, 
8K2, 5%, 

100 ohm, 

100 ohm, 

AK7, 5%, 

2K2, 5%, 

2K2, 5%, 

470 ohm, 

1K, 5%, 1 
8K2, 5%, 

100 ohm, 

6K8, 5%, 

470 ohm, 

4AK7, 5%, 

100 ohm, 

100 ohm, 

AK7, 5%, 

AK7, 5%, 

10K, 5%, 

2K2, 5%, 

Zero ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
1K, 5%, 

75 ohm, 

Zero ohm, 
8K2, 5%, 
AK7, 5%, 
220 ohm, 
1K, 5%, 

75 ohm, 

1K, 5%, 1 
1K, 5%, 
1K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
75 ohm, 

47K, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
2K2, 5%, 
6K8, 5%, 
ATK, 5%, 
ATK, 5%, 
27K, 5%, 
27K, 5%, 
820 ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


Be 


1/10W, Metalized 
1/3W, Metal Film 
Das 
1/10W, Metalized 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized G 

1/8W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 


%, 1/6W, Carbon 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
5%, 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
%, 1/3W, Metal Fi 


Dey 


Glass 


1/10W, Metalized Gla 


Glass 


lass. 
Glass 
Glass 
Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


Film. 
Glass 
Glass 


1W, Metal Film 


Glass 
Glass 
Glass 
lm. 


1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 


1/6W, Carbon Film. 


%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 
53, 1/6W, Carbon 
/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 
5%, 
1/6W, Carbon Film 
5%, 
1/16W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
"Chip" Jumper 
53, 1/6W, Carbon 
53, 1/6W, Carbon 


"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film 
1/16W, Metalized 


%, 1/16W, Metallized Glas 
1/16W, Metalized Glass. 
3, 1/16W, Metalized Glass 


/6W, Carbon Film 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 


1/16W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
3, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 


1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


Film. 
Film. 
Glass 


Film. 


1/16W, Metalized Gla 


1/16W, Metalized Gla 


Glass 
Film. 
Film. 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Film. 
Film. 


1/10W, Metalized Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 


Glass 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 


Glass 
Film. 
Film. 
Film. 
Film. 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Film. 


3198 
2306 
3198 
Si38 
Me BPs 
2322 
Zee 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
S138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S193 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


sure to use exact replacement 


O21 
204 
O21 
O21, 
915 
734 
730 
O21 
O21, 
021 
O11 
O21 
O21 
012 
G21 
O21 
O21 
204 
O21: 
O21 
021 
OTA. 
O11 
O11 
O21 
OLL 
Ga: 
O11 
OAL 
O11 
O21 
open 
O21 
O21. 
O11 
OLE 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
OL 
O11 
O21: 
O21 
O21 
oplan 
O21 
O21. 
O21 
O21 
OT 
O21 
O21, 
O21 
021 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
02a. 
O11 
COLL 
opm 
O11 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O24. 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 


54720 
03222 
54710 
BLS20 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
01010 
51230 
55620 
12210 
DA220 
307620 
54730 
03109 
B35 51) 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31.010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
SLOZ0 
37590 
90030 
08220 
34720 
3221) 
31020 
31500) 
01020 
S020 
SLGZ0 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
Sto 70 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
36820 
34730 
34730 
o2 1b 30 
32730 
08210 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90020 
90030 


part. 


4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4824 
4826 
4830 
4831 
4835 
4837 
4838 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4876 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4884 
4885 
4892 
4901 
4903 
4924 
4925 
4982 
SLOLOKE 
50:02 
5201 
2202 
5204 
S205 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
SoU. 
5520 
Does 
5560 
sponoul 
502 
5564 
5602 
5603 
5604 
5810 
Sropoee 
ey te ys 
3833 
Sore) 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6352 
6333 
6335 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6465 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Cold WAI LOS x. «4 

Coil; 820n, 10%. 

Com. “6d ys 

Wire Jumper. of lox ah Hes tere Te te os 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. 

Coil, 22u. 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, LOT 

Couly “22uy 210% Bo Soe Bh te lene EE 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coll. Zou Bore Be eas eek ae oe 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
Coil, Choke. 

Coil, 6u8, 20% 

Coil, 3u3; 10% 

Coil, 47u, 10% 

Mains Filter gee, ie) 4s 
Transformer, SS42202-00 B. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
CO ly. 27), Ses ee Nae ee. ae 2 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, SuGy Os. 

Coil, SUG; - 3 

Cold, --buG). es 

Coil; -10uys, -L0% 

Coil, -60Gy. “S55 

Coil, 60s, O2. 

Coil, ous; “Ss. 

Coil, 12u, 10% 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 d 
Res, 1K, 1%, 3/5W, Metal Fil 
Zener Diode, 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Rect, BY228/24. 

Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Diode, Signal, BAV21 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
2422 
Z4a22 
S198 
2422 
S198 
3198 
ZaL2 
2422 
3128 
S198 
Bl OS 
2422 
2422 
2422 
S198 
3198 
A422 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
Sh 98 
S198 
8198 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
a1 98 
Zol2 
S198 
S98 
S198. 
9331 
S198 
9340 
9338 
S196. 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
935 
ESTs) 
018 
5S. 
018 
018 
Sits) 
931. 
138 
018 
018 
Doo 
549 
5S. 
018 
018 
Doo 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
elles) 
010 
020 
010 
668 
010 
559 
oly 
010 


90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
22190 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 
97333 
71020 
02574 
T2290 
90020 
91028 
02465 
S202 
76880 
23380 
O71 337 
43432 
02562 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
51090 
16880 
16880 
16880 
31290 
25390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
SO112 
60682 
10070 


Z27PT663R37C (continued) 


6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6490 
6500 
Soa 
6523 
6524 
6925 
6526 
6540 
6541 
6560 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6582 
6831 
6901 
6904 
7101 
TLOZ 
7103 
7200 
a2 02. 
7204 
7205 
7330 
7400 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
T8195 
7520 
Loe 
TS22 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7606 
7802 
7803 
7804 
7831. 
7901 
71903 
9001 
9101 
9102 
9103 
9104 
g123 
9171 
9173 
91S 
9.76 
9178 
ele ae 
9181 
9182 
9183 
O192 
91:93 
931.4. 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 


SS = 


Safety Part 


Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, BYD33J. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYD33J. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYD33D. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYD33J. 


Diode, Bridge Rect, GBU4JL-7002. 


Diode, Rect, BYD33D. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, STPS10L60D. 
Diode, Signal, 1N4148. 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9588H/N1/31/1298. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 

Power FET, STP3NC60FP. 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC1432ZT 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


LC, TDAS3SS90/N2 6 «es 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQPF9ONSO. F 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. Se yan cee ey ae 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. .... . 
Transistor, NPN, PDTC143ZT 
IC, HEF4053BT. 7 

IC, HEF4053BT. ....... 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC MSP3425G—PO-B8-V3 (MIAS) 
IC, AN7580 Si eGie mew wae Sh 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
3198 
3198 
O334 
3198 
3198 
3198 
9331 
S138 
933:7 
9322 
93:3: 1 
9322 
O334 
2322 
23354 
3198 
3198 
3198 
3198 
933 1 
3198 
9340 
S198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
W392 
3198 
3198 
3198 
I352 
O37, 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
O352 
3198 
3198 
P22 
9352 
ea 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
OSe72 
9340 
9333 
9333 
3198 
O22 
9322 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
LTT 
010 
234 
164 
234 
164 
234 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
SOO 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
LTS 
010 
021 
021 
010 
010 
010 
742 
010 
010 
010 
vi3 
157 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
Aao 
PAS) 
010 
1B) 
166 
010 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10070 
10630 
10630 
20133 
LO620 
21500 
25680 
80133 
23590 
20433 
42682 
00133 
42682 
201.33 
Reise 
00133 
10010 
10120 
LOA) 
52290 
30133 
51090 
S91L27 
10630 
LOZ 1S 
10010 
10630 
56880 
10630 
70667 
10010 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
S00) 
42030 
42150 
42150 
S7112 
S168) 
42150 
40110 
OZ ay 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
S8o82 
00215 
60653 
60653 
42030 
89682 
29582 
42030 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9410 
9411. 
942 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
9506 
ee Oe 
9541 
oho alls 
9913 
9514 
9315 
9516 
gos 
9520 
9521. 
9922 
9524 
9528 
9530 
961 4. 
9612 
9613 
9614 
9615 
9618 
361-9 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
262 h 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
96:37 
9638 
JO57 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9651 
9652 
9654 
LSE ES) 
9656 
wore el 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
96:79 
9680 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22490 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 


Z27PT663R37C (continued) 


9681 
9682 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
96977 
9698 
75.99 
96 21. 
9622 
9825 
9828 
99.29 
96 32. 
9632 
9637 
9838 
eEskored 
9846 
9847 
9849 
9851 
9856 
9858 
eke ko ie! 
9860 
9862 
9863 
9864 
9865 
9867 
9868 
9869 
9870 
9871 
9813 
9874 
96.75 
9876 
9G. t 
9878 
9901 
9902 
9903 
9904 
O91. 
9913 
9914 
9915 
9923 
che ke Ml 
9993 
9996 
999-7 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. . 
Chassis A 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


ssembly. 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 
6 Pin Connector. 


0266 
2401 
2402 
2403 
2407 
2408 
2409 
2411 
2412 
2413 
2414 
2415 
2416 
2419 
2420 
2425 
2426 
2427 
2428 
2429 
2430 
2431 
2432 
2433 


oi 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


47u, 20%, 16v, Electrolytic 


4u7, 20%, 35v, Electrolytic 
100n, 10%, 16v, Ceramic 

15p, 5%, 50v, Ceramic 

56p, 5%, 50v, Ceramic 

15p, 5%, 50v, Ceramic . 
470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
An7, 10%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

180p, 5%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. .. 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
10n, 10%, 50v, Ceramic. ‘ 
100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
100n, 10%, 16v, Ceramic . 
100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 


Safety Part Be 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
i A | 


2422 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
SOS 
3198 


sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
Ty. 


U25 
028 
028 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
017 
025 
017 
025 
025 
Gast 
025 
017 
017 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
26271 


16609 
24790 
44780 
31040 
315.90 
35690 
31590 
44740 
34720 
31030 
31030 
31030 
S1030 
31030 
31810 
51030 
34790 
31030 
31010 
31010 
31040 
S10 10 
31030 
31030 


part. 


2434 
2435 
2436 
2440 
2442 
2443 
2450 
2452 
2453 
3401 
3402 
3403 
3404 
3405 
3406 
3407 
3408 
3412 
3419 
3425 
3427 
3431 
3432 
3440 
3441 
3442 
3443 
3444 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
4401 
4402 
4403 
5401 
5407 
5408 
5421 
5425 
5428 
5429 
5430 
5440 
5442 
5450 
5452 
7401 
7402 
7403 
7421 
7440 
7444 
7450 
7454 
9401 
9402 
9403 
CBA 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 


Inductor, 


Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


10n, 
100n, 
100n, 10% 
10u, 20%, 
56p, 5%, 
56p, 5%, 
10u, 20%, 
56p, 5%, 
56p, 5%, 
560 ohm, 
10K, 5%, 
1K8, 5%, 
1K5, 5%, 
820 ohm, 
6K8, 5%, 
1K, 5%, 1 
820 ohm, 
510K, 5%, 
820 ohm, 
10K, 5%, 
10K, 5%, 
8K2, 1%, 
12K, 5%, 
820 ohm, 
470 ohm, 
12K, 5%, 
2K7, 5%, 
560 ohm, 
820 ohm, 
470 ohm, 
12K, 5%, 
2K7, 5%, 
560 ohm, 
390 ohm, 
Zero ohm, 
Jumper. 
390 ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
10u, 10% 
33u, 5%. 
33u, 20% 


10%, 
10% 


10% 
Dos 
10% 
10% 
10% 
OSs 
10% 
5S 


10u, 
10u, 
10u, 
10u, 
10u, 
22u, 
10u, 
33u, 


LC, TLEI0ASSN 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


Wire 
Wire 
Wire 
2D 3 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. . 


Line Comb 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


PNP, 
NPN, 
NPN, 


NPN, 
NPN, 
NPN, 
NPN, 


50v, 
, l6v, 
, l6v, 

1l6v, 
50v, 
50v, 

1l6v, 


Ceramic. 

Ceramic 

Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic : 
Electrolytic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic boa «0 
%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
/16W, Metalized Glass. 

%, 1/16W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/16W, Metalized Glas 

1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
"Chip" Jumper 

%, 1/16W, Metalized Glas 
"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


100 MHz, 120 ohm 


BC857B (COL) 
BC847B (COL) 
BC847B (COL) 
COL 
COL 
COL 
COL 


BC847B 
BC847B 
BC847B 
BC847B 


ee ee 


) 
) 
) 
) 


Filter Assembly 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 

Front Interface Panel Parts 
2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 


5-02 41 
S021.2 
0214 
1606 
269.1 
2692 
2693 
2694 
2695 
2698 
S 3500 
S 3501. 
3685 
2691 
3693 
6691 


Tact 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
LED, 


Switch. 
220u, 20% 
47n, 10%, 
47n, 10%, 
47n, 10%, 
47n, 10%, 
100n, 10% 
3M3, 5%, 
3M3, 5%, 
560 ohm, 
330 ohm, 
220 ohm, 


, 25v, Electrolytic. 
25v, Ceramic. 

25v, Ceramic. 

25v, Ceramic. 

25v, Ceramic. 

, 90v, Polyester 

1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 


LTL-10234WHCR 


S198 
S198 
8198 
5198 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
S198 
obs 
S198 
B18 
3198 
3198 
S198. 
S198 
2122 
S198 
S198 
Sb98. 
2322 
S108 
3198 
S198 
ob98. 
S198 
BOS 
S198 
S198 
S198. 
S198 
B1LO8 
3198 
S198 
S198. 
S198 
B18 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
9322 
S198 
S108 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
3139 


2422 
2422 
2422 
A422 
S198 
Sh 98. 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
9322 


Odes 
017 
017 
028 
016 
016 
028 
016 
016 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 
O21 
O2i. 
O21 
118 
O21 
O21 
O21 
704 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O22. 
O21 
O21 
O21 
O21 
036 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
182 
010 
010 
010 
010 
036 
036 
036 
Lt 


025 
025 
O25 
Las 
025 
023 
023 
023 
O23 
014 
242 
242 
O11 
O11 
O11 
185 


31030 
31040 
31040 
21090 
BD o70 
35690 
21.090 
35690 
35690 
SoOL0 
31030 
31820 
31520 
36210 
36820 
31020 
3821:0 
05.951 
36210 
31030 
31030 
68202 
31230 
S62 10 
34710 
3142.30 
BAIZ0 
35610 
S62 130 
34710 
542.30 
32120 
35610 
BS 910 
90030 
90010 
33-910 
90030 
90030 
90030 
31090 
13390 
33390 
90070 
S1090 
11090 
31090 
31090 
31090 
12290 
31090 
13390 
42150 
42030 
42030 
18682 
42030 
42030 
42030 
42030 
90010 
90010 
90010 
26561 


16268 
16559 
06353 
02742 
32210 
04730 
04730 
04730 
04730 
01040 
INES Bo 06 4) 
13335 
05610 
03310 
02210 
69682 


Z27PT663R37C (continued) 


6692 
90.0.1. 
9002 
CBA 


IR Receiver, TSOP1836UH3V. 
Wire Jumper. 

Wire Jumper. . 

Front Interface panei “hesenb iy 


ITV Front Jack Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 


ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 


ly) 


Side Jack Panel Parts 


U232 
0250 
O25 
0254 
0255 
2171 
2172 
2113 
2174 
2176 
2177 
2178 
2179 
3150 
3151 
3152 
Coes: 
S156 
calkoy, 
4817 
4819 
4821 
4822 
6161 
915 1. 
9152 
ele, 
9170 
CBA 


Side Jack Panel Parts 

Headphone Jack 

A/V Jack 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

4 Pin Connector. ...... 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 

Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 

Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Side Jack Panel Re sews ly 


Subwoofer Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 


0215 
L091. 
L092 
1093 
1094 
300d. 
3092 
3093 
3094 
30:95 
3096 
4085 
4089 
4090 
6091 
CBA 


Top Control Panel Parts 

3 Pin Connector. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. re en en 

Res, 560 ohm, 5%, Metalized Glass. 

Res, 390 ohm, ie 1/16W, Metalized Glas 
Res, 560 ohm, 5%, Metalized Glass. 

Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 3K3, 7 1/16W, Metalized Glass 
Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Diode, Signal. é 

Top Control Panel Assen ly 


Cabinet & Accessory Parts 


S ACO1 
AC03 
AcO04 
ACO05 
AC06 
AC08 

S ACO9 

S AC12 
AC13 
AC15 
AC17 
AC18 
AC19 
AC20 
AC20A 
AC20C 
AC20D 
AC20E 
AC20H 
AC207 


S = Safety Part 


Cabinet & Accessory Parts 

AC Cord. eG 

Anode Lead epaces. (3 tied) 
Batteries for Remote Control Thawenrees 
Cabinet Back Yo ef oe te 
Cabinet Back Screw Boece (2 Used). 
Chassis Tray 

CRT, A680CP893X001 

Degaussing Coil. : . 
Front Interface Panel Bracket: 
Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
Owner's Manual , é. a88 

Quick Use Guide. : 

Side Jack Panel Bpacieet: 

Cabinet Front Assembly 

Cabinet Front. 

Light Guide. 

Nameplate. 

Power Button a a ee 
Speaker, 8 ohm, 10W (2 Used) 

Top Control Assembly 


9322 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31.98 
3198 
3152 


ZAZ2 
2422 
ZA22 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
3139 


i GF) 
3135 
9299 
ie as oe) 
3139 
3139 
2322 
2422 
S139 
3139 
S121 
i lean 
3139 
cea 
3139 
3139 
3141 
3139 
S39 
31:39 


Be sure to use exact replacement 


127 
036 
036 
ae ae 


026 
026 
025 
025 
025 
017 
OF 
017 
017 
016 
O25 
016 
025 
O21 
Ged: 
O21 
O11 
O21 
021 
O21 
O21 
O21 
O21 
010 
036 
036 
036 
036 
Aoi 


025 
128 
128 
128 
La6 
021 
O21 
O21 
021 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
453 
LO 


010 
014 
000 
124 
124 
124 
L712 
549 
124 
124 
250 
253 
124 
25-1 
177 
124 
050 
138 
128 
138 


54667 
90010 
90010 
26211 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
33310 
35510 
33310 
333 10 
34710 
51090 
34710 
51090 
34730 
01510 
34730 
01510 
S121) 
31210 
90030 
9003 0 
90020 
90020 
26880 
90010 
90010 
90010 
90010 
LS LAL 


16601 
02742 
02742 
02742 
02742 
35610 
S590 
35610 
33910 
33320 
31520 
90020 
90030 
90030 
9015 
15841 


03831 
04471 
65263 
44711 
39301 
31324 
75682 
43967 
32691 
Sie 
20671. 
43491 
3 LUG. 
521.04, 
58401 
89704. 
OO LET 
10881 
160.21 
11451 


part. 


AC20J1 Top Control Bracket. 

AC20J32 Top Control Buttons. 

REMOTE Remote Control TeAnSMEE ESE, 
Ol. 


"RC19036002/ 


S139) 124) 39802 
3139 124 39812 


3139 228:-88003 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0213 
0217 
0218 
0220 
0221 
0222 
0223 
C225 
0227 
0229 
0240 
0242 
0243 
0244 
0245 
S 0254 
0259 
0262 
0267 
0280 
S 1000 
LOO2 
1200 
S 1500 
S: Lo r5 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
21:03 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
21143 
2ieS 
2125 
2127 
2128 
Zed 
2132 
2133 
2134 
2139 
2136 
2181 
2182 
2183 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
22455 
2214 
2215 
221.6 
2214 
2219 
2220 
2221 
2226 
2227 
2228 
2220 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 


27ST110P/35 -— Manual no. 7638 
Main Chassis Parts 
2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
6 Pin Connector. 
A/V Jack 
5 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
A/V Jack 
SVHS Jack. 
6 Pin Connector. 
3 Pin Connector. 
7 Pin Connector. 
7 Pin Connector. 
6 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 
6 Pin Connector. 
9 Pin CRT Socket 
5 Pin Connector. 
3 Pin Connector. 
3 Pin Connector. 
4 Pin Connector. 
Tuner, V+uU, PLL 
SAW Filter, 45.75MHz 
Filter, Ceramic, 4MHz5 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 
Relay, 5 Amp, 12V. 
Tact Switch. 
Tact Switch. 
Tact Switch. 
Tact Switch. 
Tact Switch. ... 
Crystal, 12MHz000 aS Sl, fuses: tel, fares 
Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. < 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper j 
Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper ..... 
Res, 75 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 75 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap;.-2U2;,. +80/-20%, LOv, Céramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap, 2uz, +80/=20%, 10v,; Ceramic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap; 2u2;. -80/-204,- 10v5 Ceramic 
Cap; -2uz, +80/-20%,. 10¥v;,. Ceramic 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap; -100n;.-+80/-20%; 25v,. Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, .220n;, +80/-20%,. Lévy, Céramic, 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 
Cap, .220n; +80/-20%,. Lev; ‘Céramrc., 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 
Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 
Cap, 820p, 5%, 25v, Ceramic. 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. Bite fe 
Cap, 100n, 5%, 63v, Metallized Polyester 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 


Ss = 


Safety Part 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
ZALZ 
2422 
2422 
2412 
2422 
ZALZ 
2422 
2422 
2422 
2422 
ZALZ 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
Si38 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
31:98 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
S38 
SLs 
31:98 
31:98 
3198 
S38 
SEOs 
31:99 
319.8 
3198 
S38 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
S38 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
Si 
SLs 
3198 
3198 
2222 
S198 


Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
G25 
026 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
020 
025 
025 
025 
025 
025 
500 
025 
025 
020 
025 
542 
549 
549 
086 
Loe 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
Git 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
O21 
O21 
O21 
O21 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
Git 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
OL 
G17 
017 
017 
017 
026 
Git 
017 
014 
017 
016 
Git 
016 
025 
017 
OL) 
017 
S70 
017 


16269 
ERS Mes) 
16374 
12482 
04742 
04853 
£5503 
10646 
G52.36. 
04926 
15849 
00725 
11244 
17042 
04854 
04853 
04854 
80076 
15848 
16937 
OOT2S 
12479 
90108 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
3101.0 
32230 
24740 
32290 
33310 
333.10 
5 LOO 
51090 
32290 
32290 
$2290 
90020 
90020 
oieaye)§) 
515.90 
339 40 
22200 
33310 
22250 
$2290 
52290 
32290 
33310 
33310 
2200 
ZeaoU 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
52230 
32230 
32230 
Z1L020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31010 
34720 
S620 
SLOOO 
a1520 
41050 
32220 
76104 
42240 


part. 


2247 
2248 
2249 
2490 
2252 
2253 
2254 
2330 


253-1. 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2465 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


Pasi k 
2902 
2003 
2505 
2507 
2508 
Z2541,5 
2520 
2021 
2022 
2025 
292.9 
Zoe 
2528 
2540 
2541 
2560 
200: 
2962 
2963 
2564 
2067 
2568 
2580 
298.1 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
261.5 
2616 
2618 
2061/9 
2691 
2802 
2803 
2810 
2003 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er: 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


1000u, 20%, 1l6v, Electrolytic 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 

22n, 10%, 25v, Ceramic. 

2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
In, 5%, 25v, Ceramic. 

In, 5%, 25v, Ceramic. ay Me 
Zero ohm, "Chip" Jumper .. . 
100n, 10%, 250v, Metalized Po 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


LOU, 20%, 
sn3; 10%, 


250v, Electrolytic. 
500v, Ceramic 

560p, 5%, 50v, Ceramic. 

2n2, 10%, 2000v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
330p, 5%, 50v, Ceramic. 

lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 160v, Electrolytic. 
15n, 10%, 50v, Polyester. 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
470n, 5%, 250v, 
2u2, 20%, 100v, Electrolytic. 
680p, 10%, 500v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 

330n, 10%, 250v, MPP. 

680p, 10%, 2000v, Ceramic 
lin, 5%, 1600v, Polypropylene 
100n, 10%, 50v, Polyester 
150n, 10%, 63v, 
100n, 10%, 63v, 
2n2, 10%, 50v, 
2n2, 10%, 50v, 
An7, 10%, 50v, Ceramic. 

47u, 20%, 25v, Electrolytic 
470p, 10%, 500v, Ceramic. 
68n, 10%, 250v, Polyester 
4u7, 20%, 250v, Electrolytic. 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
47u, 20%, 50v, Electrolytic 
LO00u, 20%, L6v, Electrolytic 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
ln, 10%, 500v, Ceramic. 

470n, 20%, 275v, 


Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10%, 1000v, 
10%, 1000v, 
20%, 200v, 
10%, 1000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 1000v, Ceramic 
20%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, l16v, Ceramic 
10%, 2000v, Ceramic. 
470p, 10%, 50v, Ceramic 
2n2, 10%, 50v, Ceramic. 
in, 10%, 50v, Ceramic 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 
680p, 10%, 1000v, Ceramic 
100u,; 20%; 160v, Electrolytic 
in, 10%, 50v, Ceramic 
100n, 10%, 50v, Polyester 
2u2, 20%, 25v, Electrolytic 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 16v, Electrolytic 
22u, 20%, 50v, Electrolytic . 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 
ln, 5%, 25v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5%, 50v, Ceramic 
68p, 5%, 50v, Ceramic 
ln, 10%, 50v, Ceramic 
470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
ilgrey 
10n, 
22u, 
100n, 
1n5, 


Metalized Polyprop 


Metalized Polyest 
Metallized Polyeste 


Metalized Polypro 


S298. 
S198 
8198 
5198 
3198 
S198 
S198. 


WAPI 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
3198 
S198 
5198 
S198 
SL98 
2020 
S198 
S108 


2022 
2020 
S198 
3198 
2022 
Zade 
2020 
3198 
2222 
2222 
S198 
S198 
3198 
2020 
SLIS 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
S198. 


2022 
3198 
SL9O8 
2020 
S198 
3198 
S198 
2020 
3198 
S198 
3198 
2020 
Sh Os 
S198 
S198 
S198 
S198 
2020 
2020 
S198 
S198 
2020 
Sh Os. 
S198 
S198 
5198 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
8198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
3198 
3198 


026 
O17 
017 
O25 
016 
016 
O21 


368 
558 
012 
019 
016 
Doo 
023 
Sots) 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
025 


333 
O21 
019 
016 
353 
ce 
301 
014 
363 
S69 
OL? 
017 
017 
O21 
019 
347 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
O:e7 
019 
554 
017 
O25 
O27 
558 
Ut 
OL7 
017 
017 
017 
Spots) 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
016 
016 
O:led 
016 
OLY 
016 
016 
017 
017 
OL7 
017 
025 
O:le7 
017 
OL? 
017 


21020 
ea) 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


SO a 
90445 
93495 
43320 
05610 
20552 
21040 
90445 
32210 
03310 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
34790 


00086 
91332 
46810 
01010 
00084 
95024 
9025 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
cee af 
90854 
91049 
ae 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
o2220 
04710 
64710 
90172 
01030 
92290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91.353 
34790 
51080 
24790 
5229.0 
22240 
31010 
31020 
33390 
41050 
B2390 
41050 
36890 
36890 
31020 
44740 
41050 
21050 
32210 
42240 
42240 
Za2o0 
Z2eL50 


27ST110P/35 (continued) 


2816 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2069 
2870 
2871 
2012 
2873 
2874 
2875 
2876 
Zo74 
2878 
28-19 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2901 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001. 
3002 
3003 
3004 
3005 
cal eal 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3L12 
3114 
3116 
Se. 
i As 
3123 
S15 
BA Sa. 
S132 
B33 
3134 
S155 
3136 
3182 
3184 
3185 
Sole a6) 
3187 
3200 
S204, 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 
3209 
Seay, 
3213 
BAF 
3218 
S219 
3220 
S22. 
Ble 
3223 
3226 
S252 
3239 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


470n 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
1n8, 
150p 
68n, 
68n, 
150p 
1n8, 
2u2, 
100u 
100u 
Aul, 
10u, 
lu, 

Ani, 
22n, 
470u 
2u2, 
220n 
220n 
100n 
100n 
1000 
lu, 

27n, 
1n2, 
27n, 
1n2, 
10u, 
10n, 
10n, 
330p 
100 

100 

Zero 
1K5, 
8K2, 
100 

68 0 
1K, 

150 


220K, 


10 


220K; 


100 
100 
100 
75 0 
680 
680 
680 
150 
ATK, 
150 
47K, 
75 0 
100 
Jump 
ATK, 
150 
47K, 
150 
390 
100 
100 
100 
22K, 
33K, 
1K, 
220 
68 0 
470 
560 


330K, 


82K, 
2K2, 
100 
560 
100 
Zero 
560 
2K2, 
100 
22K, 
27K, 
820 
39K, 
10K, 


680K, 


Safety Part 


, +80/-20%, 
+80/-20% 
20%, 5SOv, 
207 OUN; 
+80/=20%,, 
10%, SOV, 

De; OM, 
10%, 50v, 
LO; DOM; 

Sep LON; 
10%, 5O0v, 
+80/-20% 

y 20%) 25V; 

pose, -ZOVy 
20%, 5SOv, 
20%, 5Ov, 

20%, SOW, 
10%, SOV; 
LO HAD Vy 

pp BOS LEV; 
20%, O0V, 

po LOS, (SOV, 

yo HBOS -203; 

py BOS =205 


10v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. ‘ 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
1l6v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
u, 20%, 16v, Electrolytic 
20%, 50v, Electrolytic. 
10%, 50v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic. 

20%, 50v, Electrolytic 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
, 9%, 50v, Ceramic. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
ohm, "Chip" Jumper 

3, 1/16W, Metalized 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
hm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
5%, 1/16W, Metalized Glass. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/16W, Metalized Glass. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
&, a Metalized Glass. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
hm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
hm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
er. bt es ee a 
3, 1/16W, Metalized 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
5%, 1/16W, Metalized 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
ohm, Br 1/6W, Carbon 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film 
ohm, 5%, 1/16W, Metalized eras 
hm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

3, 1/16W, Metalized Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, "Chip" Jumper 
ohm, 5%, 1/16W, Metalived ies 

3, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glass 

3, 1/16W, Metalized Glass. 


Film. 
Film. 


Glass 


one 


Glass 
Film. 
Glass 
Film. 
Film. 
Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
L238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
Zeee 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
J25 
025 
025 
025 
017 
OA, 
025 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
017 
017 
016 
COLL 
O11 
O21 
O21. 
O21 
COLL 
ep 
O21 
O21 
O21 
CLL 
O21 
O11 
O11 
O11 
O11 
Ga. 
O11 
OAT 
O11 
O21 
OT 
O21 
OT 
O11 
036 
O21 
O11 
O21. 
O11 
COLL 
Gad. 
O11 
LL 
O11 
O21 
OT 
O21 
O21. 
021 
COLL 
O21 
O21 
O21. 
O11 
COLL 
O11 
O21 
O21. 
021 
CLL 
O21 
O21 
CLL 
704 
021 
O21 


part. 


3248 
3249 
3251 
3256 
3251 
S258 
32.59 
3331 
3332 
33:33 
3334 
3335 
3536 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3001 
3504 
3506 
3007 
3508 
B20 
35.19 
2520 
Soe 
S522 
3023 
3524 
2325 
3326 
Sot 
3528 
3329 
23.50 
ee oak 
SoZ 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
LOOK 7. “SS, 
A70K, 5%, 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 
Zero ohm, "Chip" Jumper : 
1M, 5%, 1/16W, Metalized aiaed, 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 8, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
10K, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

3K9, 1%, 3/5W, Metal Film 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5%, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1%, 3/5W, Metal Film 

220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%; 
BRSy “hey 
3R3, oy 
SR Sy: cay 
2K2, ee 3/5W, 
2K2, 1%, 3/5W, 
150 ohm, ie 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
2K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1R5, Sr 1/4W, Carbon Film. 
12K, 1%, 3/5W, Metal Film 

12K, 1%, 3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


Film 
Film 
Film 


3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


Metal 
Metal 
Metal 
Metal Film 
Metal Film 


1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
3M3, 1/2W, Metalized Glass. 
PTC, 3 ohm, 144V. 

1M5, 5%, 1/2W, Metalised: Gigse. 
220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 4R7, 20%, 3Wl1. 

270 ohm, 5% 1/6W, Carbon Film. 
1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K; “SS; 
100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 

OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

47K, 5%, 1/10W, Metalized Giaés 
10K, ay 1/10W, Metalized Glass 
4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
2K2, 5%, 1/3W, Metal Film 

470 ohm, S, 
1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 

4K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 
270K, 5%, 1/8W, Metalized Glass 
15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


1/10W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


S198. 
S198 
8198 
5198 
S198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
B198 
2306 
2306 
2306 
3198 
B18 
Zone 
S198 
3198 
S198 
S198 
5198 
3198 
Sh 98. 
S198 
S108 
S198 
2306 
2312 
S196 
2312 
S198 
3198 
S198 
S198 
BIOS 
Zal2 
S198 
S198. 
S198 
Zolg 
Zolk2 
2312 
2312 
2a12 
3198 
S198 
S198 
2122 
2312 
23512 
S198 
S198 
2306 
3198 
8198 
2306 
2306 
8 L98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
2322 
2322 
2122 
Zone 
2422 
S198. 
2122 
S198 
S198 
3198 
S198. 
2306 
Bi 98 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
31.98 
S198 
2306 
S198 
8198 
2512 
ZOL2 
2522 
S198. 


O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
013 
20.7 
204 
204 
013 
O11 
593 
CLL 
O21. 
O21 
O21 
Or 
Ot1 
O11 
O11 
O11 
O1t 
204 
915 
O11 
915 
O12 
O11 
012 
O11 
O11 
eS 
Ott 
O11 
O21 
915 
alles) 
215 
2 wes) 
915 
O11 
O11 
O21 
101 
915 
915 
Os 
012 
207 
O11 
O21 
204 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
612 
O11 
O21 
Ott 
O21 
204 
O21 
O21 
O12 
OTe 
O21 
O21 
O21 
O21 
204 
O21 
O21 
lees) 
734 
730 
O21 


33330 
08210 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
L071 
03330 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
11003 
01020 
13902 
26880 
01020 
ALS30 
03920 
03390 
12703 
O22 10 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
LZ20:2 
01510 
O13 10 
32720 
02083 
LiZ03 
LTZ03 
03.920 
33390 
03478 
08220 
ot020 
03688 
03478 
32230 
31040 
31040 
512.30 
51030 
T3359 
13335 
00019 
oes be Fs) 
43073 
02210 
00056 
02710 
SZ 20 
04780 
53340 
03101 
55630 
502.0 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
5.1530 


27ST110P/35 (continued) 


3552 Res, 10K, 5%, 
3558 Res, 330 ohm, 
3561 Res, 100 ohm, 
3562 Res, 12K, ey 
3563 Res, 5K6, 5%, 
3566 Res, 2K2, a 
3569 Res, 5K6, 5%, 
3580 Res, 47K, 5%, 
3594 Res, 330 ohm, 
3995 Res, 220K, 5%, 
3596 Res, 220K, 5%, 
3603 Res, 100 ohm, 
3604 Res, 100 ohm, 
3605 Res, 4K7, 5%, 
3606 Res, 2K2, 5%, 
3607 Res, 2K2, 5%, 
3608 Res, 470 ohm, 
3609 Res, 1K, 5%, 1 
3610 Res, 8K2, 5%, 
3611 Res, 100 ohm, 
3618 Res, 6K8, 5%, 
3622 Res, 470 ohm, 
3623 Res, 4K7, 5%, 
3624 Res, 100 ohm, 
3625 Res, 100 ohm, 
3626 Res, 4K7, ee 
3627 Res, 4K7, 5%, 
3628 Res, 10K, 5%, 
3630 Res, 2K2, 5%, 
3632 Res, Zero ohm, 
3636 Res, 1K, 5%, 1 
3638 Res, 75 ohm, 
3639 Res, Zero ohm, 
3640 Res, 8K2, 5%, 
3681 Res, 390 ohm, 
3682 Res, 3K3, 5%, 
3683 Res, 390 ohm, 
3684 Res, 560 ohm, 
3685 Res, 560 ohm, 
3686 Res, 1K5, 5%, 
3691 Res, 330 ohm, 
3693 Res, 220 ohm, 
3801 Res, 220 ohm, 
3802 Res, 1K, 5%, 1 
3810 Res, 75 ohm, 
3814 Res, 100K, Sr 
3815 Res, 100K, 5%, 
3816 Res, 100K, 5%, 
3817 Res, 100K, me 
3818 Res, 100K, 5%, 
3819 Res, 100K, Si 
3820 Res, 100K, 5%, 
3821 Res, 100K, 5%, 
3822 Res, 75 ohm, 
3861 Res, 100K, 5%, 
3862 Res, 15K, 5%, 
3863 Res, 1K2, 5%, 
3864 Res, 100 ohm, 
3865 Res, 100 ohm, 
3866 Res, 100 ohm, 
3867 Res, 3K3, 5%, 
3891 Res, 100 ohm, 
3893 Res, 330 ohm, 
3894 Res, 100 ohm, 
3896 Res, 330 ohm, 
3901 Res, 1K, 5%, 1 
3902 Res, 3K3, 5%, 
3903 Res, 3K3, 5%, 
3904 Res, 10K, et 
3905 Res, 3K3, 5%, 
3906 Res, 10K, > 
3907 Res, 8K2, 5%, 
4001 Res, Zero ohm, 
4002 Res, Zero ohm, 
4101 Res, Zero ohm, 
4102 Res, Zero ohm, 
4104 Res, Zero ohm, 
4126 Res, Zero ohm, 
4128 Res, Zero ohm, 
4181 Res, Zero ohm, 
4214 Res, Zero ohm, 
4216 Res, Zero ohm, 
4341 Res, Zero ohm, 
4388 Res, Zero ohm, 
4401 Res, Zero ohm, 
4402 Res, Zero ohm, 
4430 Res, Zero ohm, 
4431 Res, Zero ohm, 
4604 Res, Zero ohm, 
4608 Res, Zero ohm, 
4609 Res, Zero ohm, 
4613 Res, Zero ohm, 


S = Safety Part Be 


1/10W, Metalized Glass 
%, 1W, Metal Film 
%, 1/6W, Carbon Film. 

1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

5%, 1/10W, Metalized eias 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 
%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/16W, Metalized Glas 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/16W, Metalized gies 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper : 
/10W, Metalized eres. 

%, 1/16W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper 

1/6W, Carbon Film. 

%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 

%, 1/10W, Metalized Glas 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glas 

%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
/16W, Metalized Glass. 

%, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 

%, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 

1/16W, Metalized Glass 

1/16W, Metalized Glass 

5%, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 

%, 1/16W, Metalized Glas 
/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


sure to use exact replacement 


O21 
012 
O11 
O21, 
O21 
O21 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
G1: 
O11 
O21. 
O11 
COLL 
epee 
O11 
O11 
O21 
OLL 
O21 
O21 
Oa1 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
021 
021 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O21 
021 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 
021 
OL 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 


51030 
13310 
01010 
SbL230 
52620) 
32220 
55620 
54730 
B55 1) 
52240 
52240 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
SOTO 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
81030 
S222) 
90030 
JLOZ0 
51590 
90:03 0 
08220 
peo) 
33320 
ps 914) 
55610 
BoO1) 
51520 
33310 
32210 
S221) 
31020 
37590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
S1 990 
31040 
s1530 
31220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31010 
333.10 
31010 
333140) 
81020) 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 


part. 


4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
p201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5342 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5471 
5472 
5480 
5501 
so20 
p02 1 
5560 
wood 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6181 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Cold, 27a, Loe « 

Col, S20ny LOSa 

Col, 6us, Ss. 

Wire Jumper. St aac Mes. ore NS, He SSL os 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. ee ee es 
Transformer, LOT (1342.0043B). 
Coil, S3u, 10% a Sa Wea, ee a oar a0 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 42u. Bue, we ee DS 
Transformer, Signal Driver, 


Coil; 2u3;,- 20% 
Coal; Sas, LO 


Coil, 39u, 10% 

Mains Filter Sen ae 
Transformer, SS39009-04. ‘ 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u, 5%. Sr enter th es 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 


Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 10u, 5%... . 
Zener Diode, 33 volt 


Zener Diode, 6.8 volt. 
BAS316. 
BAS316. 
Zener Diode, 6.8 volt. 


Diode, 
Diode, 


Signal, 
Signal, 
Diode, BAV21 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
zener Diode, 
Diode, Signal, 
zener Diode, 
Diode, Signal, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Signal, BAV99 
Zener Diode, 15 volt 
zener Diode, 


Signal, 
Signal, 
Signal, BAV21 
Signal, BAV21 
10 volt 


BAV99 


BAV21 
BAV21 


BAS316. 


1N4148. 
Gae VOLE. 


BY228/24. 


RGP30J-L7004. 
Del SOLES 


BAS316. 
BAS316. 


Dw 6 VOLE. 


SC10027-00 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
ZaLZ 
2422 
S198. 
3198 
2422 
2422 
3198 
S98. 
2422 
2422 
2422 
S198 
Sbos. 
2422 
S198 
S198 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
9331. 
S198. 
9340 
9338 
9331 
SOS. 
S198. 
S198 
B198 
JI39 
S198 
3198 
S198 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
ESTs) 
531 
018 
018 
535 
S31 
018 
018 
535 
549 
53.1 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
020 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
668 
010 
5.59 
617 
LT 
010 
010 
010 
010 
001 
010 
010 
010 


90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
2I3S3 
02506 
13390 
90020 
94865 
02478 
73380 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
56880 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
51090 
10010 
SOE3S 
10620 
S012 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
SO133 
10620 
21590 
25680 


27ST110P/35 (continued) 


6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6923 
6524 
G25 
6526 
6540 
6541 
6560 
6561 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691. 
6692 
e901 
6904 
7101 
7200 
7201 
7204 
1205 
7330 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
7515 
7520 
T9241. 
Wigs oe 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7802 
7861 
7891 
7892 
7901 
9001 
9104 
ole a 
9173 
OES 
9181 
O82 
9183 
21.92 
9193 
931 
oo 12 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 
9500 
95:01 


Ss. = 


Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


Diode, Bridge Rect, 


9.1 volt. 

33 volt 
BYV95C. 
EGP20DL-5100. 
BYV9D5A. 
EGP20DL-5100. 


Diode, Rect, BYV95A. 


Diode, Signal, 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 


1N4148. 


1N5062. 
1N5062. 
22 volt 
6.2 volt. 
10 volt 


GBU6JL-7002. 


Safety Part 


Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, SB340L-—7010 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAT85 

LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. oot bY we oS 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Dey TDAISBS6H/NU/ SI 4a 2 “y -s 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 so. a. ae OB 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 
Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
IC, TDA8359J/N2. » 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQPF9NSO. . 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, LE33CZ a Mae an ge di 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24C16-WBN6. 

IC, HEF4053BT. 

TC,. TDAQS53H/Vix «.-s.4-«. 4-4 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


933 1. 
3198 
9335 
Se a 
9339 
9322 
ed 
9335 
S198 
3198 
3198 
3198 
9331 
S198 
9340 
I322 
3198 
9331 
S138 
3198 
3198 
3198 
9336 
Se a 
2B22 
3198 
3198 
3198 
4835 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9392 
3198 
3198 
9322 
BBO. 
2322 
3198 
3198 
9340 
S38 
2322 
9340 
3198 
9322 
9333 
9392 
3198 
3198 
9322 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


ee ae 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
GLO 
010 
020 
668 
020 
eyors) 
128 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
185 
Lay 
021 
021 
010 
310 
010 
010 
010 
tks 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
106 
547 
010 
147 
T29 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


80133 
23390) 
S033 
42682 
9OLSS 
42682 
08667 
20133 
10010 
LOLA 
LOAD 
pZ2290 
S0133 
SLOGO 
So Ley 
18682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
69682 
54667 
90020 
90020 
42030 
57622 
42030 
42150 
42150 
Si LL2 
42150 
40110 
O21 24 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
B62 
L668 7 
42030 
40030 
10215 
42150 
11676 
00215 
42150 
20082 
60653 
LOSS 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9503 
9506 
9507 
2510 
9oE 1 
eho 
9515 
9514 
ees) 
95-16 
eho ize! 
9520 
9921 
9922 
9524 
9528 
9930 
961 1. 
2612 
9613 
9614 
9615 
9616 
2617 
9618 
9619 
9622 
9623 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9634 
263-4 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9647 
9648 
9650 
9652 
9654 
96.95 
9657 
9658 
96.99 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671. 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9619 
9680 
9681 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691. 
9694 
2695 
9697 
9698 
9699 
982.1 
9822 
98.25 
9828 
98.2.9 
9831 
9832 
9837 
9838 
9339 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22090 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


27ST110P/35 (continued) 


9846 Wire Jumper. 
9847 Wire Jumper. 
9849 Wire Jumper. 
9850 Wire Jumper. 
9851 Wire Jumper. 
9852 Wire Jumper. 
9853 Wire Jumper. 
9856 Wire Jumper. 
9860 Wire Jumper. 
9861 Wire Jumper. 
9862 Wire Jumper. 
9864 Wire Jumper. 
9865 Wire Jumper. 
9868 Wire Jumper. 
958713 Wire Jumper. 
9874 Wire Jumper. 
95°15 Wire Jumper. 
9877 Wire Jumper. 
9891 Wire Jumper. 
9892 Wire Jumper. 
9901 Wire Jumper. 
9902 Wire Jumper. 
9903 Wire Jumper. 
9904 Wire Jumper. 
9905 Wire Jumper. 
9911 Wire Jumper. 
9913 Wire Jumper. 
9914 Wire Jumper. 
9915 Wire Jumper. 
9918 Wire Jumper. 
9919 Wire Jumper. 
9920 Wire Jumper. 
9991 Wire Jumper. 


9996 Wire Jumper. 

9998 Wire Jumper. ......... 
CBA SP/LS Module (Vertical) (ITV). 
CBA EPS Module (ITV) 

CBA Main Chassis Assembly. 

CBA Interface Panel (ITV). 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 
0010 4.7k, 5%, Metal Film,. 
0010 Transistor, Signal, BC547B 
0020 4.7k, 5%, Metal Film,. ..... 
0020 Oc LUE... 10%). "50 Volt, Polyester. 
0030 4.7k, 5%, Metal Film,. .... . 
0030 100pF., 50 Volt, NPO, Ceramic. 
0040 4.7k, 5%, Metal Film,. 
0040 Shield MS Bs ae ee chen ee See eis 
0040 1000 pF, 10%, 50 Volt, Polyester 
0050 3.3k, 5%, Metal Film 5:0 tke ae 
0060 47k, 5%, Metal Film. 
0060 IC, P87C52EBPN IC4 4 fh “grads ie 
0060 1000 pF, 10%, 50 Volt, Polyester 
0070 10k, 5%, Metal Film. fete, wat ve 
0070 1000 pF, 10%, 50 Volt, Polyester 
0080 47k, 5%, Metal Film. gs Mo Be, a 
0080 O.luF., 10%, 50 Volt, Polyester. 
0080 IC, 74HCO8N. <6 
0090 10k, 5%, Metal Film. . 
0090 Transistor, Signal, BC547B 
0090 IC, SA614AD. sete 
0100 10k, 5%, Metal Film. DE ae oe Ae Ye 
0100 Variable Inductor, 7MM, 24M576B, L3. 
0100 Transistor, Signal, BC547B 
0110 220 ohm, 5%, Metal Film. 
0110 Transistor, Signal, BC547B 
0110 IC, MC7805CT. F 
0120 47k, 5%, Metal Film. : 
0120 Transistor, Signal, BC547B 
0130 47k, 5%, Metal Film. 
0130 32 Pin Connector a A 
0130 Transistor, Signal, BC547B ee % 
0140 4.7pF, 0.25%, 50 Volt, NPO, Ceramic. 
0140 47k, 5%, Metal Film. 
0150 47k, 5%, Metal Film. ‘ 
0150 Transistor, Signal, BC547B 
0160 O.OluF, 10%, 50 Volt, Polyester. 
0160 Fixed Inductor, luH, 20% . 
0170 12pF, 5%, 50 Volt, NPO, Ceramic. 
0170 6 Pin Modular Jack Socket. : 
0170 Zener Diode, BZX79-C16, 16 Volt. 
0180 47pF, 5%, 50 Volt, NPO, Ceramic. 
0180 1 Pin Cinch Socket Bs toe cbt yslece Yer “tev sie 
0180 Diode, Regulator, BZX79-C8V2, 8.2 Volt 
0190 4.7uF, 20%, 50 Volt, Electrolytic. 
0190 F-Connector. Ms pein Bde healt cles TS, Ka GP et oe 
0190 Diode, Regulator, BZX79-C8V2, 8.2 Volt 
0200 O0.O0luF, 10%, 50 Volt, Polyester. 
0200 Ceramic Resonator, 12MHz ae fey we 3 
0200 Diode, Regulator, BZX79-C8V2, 8.2 Volt 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3539 
ple eo | 
3139 
3139 


2322 
3198 
Lee 
3198 
23a. 
3198 
2322 
3135 
3198 
2Bae 
2322. 
3135 
3198 
2322 
iS aie be, 
L322 
3198 
933-6 
2322 
S198 
9339 
2322 
2422 
3198 
2 Scee. 
3198 
9334 
“aed 
3198 
Laeee. 
31395 
3198 
2020 
2322 
2 3ece. 
3198. 
2020 
2422 
2020 
2422 
S199. 
2020 
2422 
3198 
2020 
2422 
3198 
2020 
2422 
S198 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
127 
ike 
187 
188 


187 
020 
LOT 
014 
187 
019 
Lo, 
Git 
014 
187 
187 
O19 
014 
187 
014 
LO? 
014 
687 
187 
020 
954 
Aes 
549 
020 
187 
020 
536 
187 
020 
187 
010 
020 
202 
187 
187 
020 
300 
Doo 
Roy 
025 
010 
DoOZ 
026 
010 
012 
031 
010 
300 
540 
010 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
21372 
22961 
26831 
04541 


53472 
40030 
53472 
01040 
53472 
01010 
53472 
01471 
01020 
53332 
53473 
01011 
01020 
25103 
01020 
53473 
01040 
80652 
J5.103 
40030 
10118 
25103 
43232 
40030 
peee 
40030 
00682 
53473 
40030 
53473 
03541 
40030 
90585 
53473 
53473 
40030 
90573 
GISLS 
2059 1 
14552 
21690 
90598 
04366 
28280 
92651. 
10792 
28280 
90573 
98137 
28280 


part. 


0210 0.0luF, 10%, 50 Volt, Polyester. 
0210 40 Pin Socket. May testes OS oe 
0220 O.01uF,. LOS, 50. Volt;. Polyester. 
0220 10k, 5%, Metal Film. a hp a bey Os 
0220 Variable Inductor, 7MM, 24M576B, L3. 
0230 O.luF, 10%, 50 Volt, Polyester 
0230 47k, 5%, Metal Film. ....... 
0240 lpF, 0.25%, 50 Volt, NPO, Ceramic. 
0240 Wire Jumper. isi oh atte eirhae. ee oe 
0250 O.luF, 10%, 50 Volt, Polyester 
0250 16K, 5%, Carbon. ge 8+ sag 
0250 IC, LM393N i, Gan dan ES WAS 
0260 O.luF, 10%, 50 Volt, Polyester 
0260 Wire Jumper. Ue LG a te ee ek ar 
0270 O.luF, 10%, 50 Volt, Polyester 
0270 10k, 5%, Metal Film. ..... 
0280 O.luF, 10%, 50 Volt, Polyester 
0280 Wire Jumper. ......... 
0290 O.luF, 10%, 50 Volt, Polyester 
0290 Wire Jumper: 5 4. fn 4 Bao G 
0300 O.luF, 10%, 50 Volt, Polyester 
0300 Wire sJUMpers. Uh cd ce ee a ee Be 
0310 LQ0uF, 20%, 25 Volt, Electrolytic. 
0310 Wire Jumper. bs se a ice See 
0320 Wire Jumper. ....... 

0320 Transistor, Signal, BC557B 

0330 Wire Jumper. 

0340 Wire Jumper. ... 

0360 1k, 5%, Metal Film 

0370 1k, 5%, Metal Film 

0380 1k, 5%, Metal Film... 

0390 100 ohm, 5%, Metal Film. 

0400 100 ohm, 5%, Metal Film. 

0410 100 ohm, 5%, Metal Film. 

0420 270K, 5%, Carbon 

0430 24K, 5%, Carbon. on 

0440 100 ohm, 5%, Metal Film. 

0450 10k, 5%, Metal Film. s 

CBA Channel One Card Assembly. 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 
S ACO1 AC Cord. Bylot path, dae in” Hel 
ACO3 Anode Lead Spacer (3 Used) 
ACO5 Cabinet Back 
S ACO9 CRT, A68AJB82X11 z 
AC10 Customer Control Buttons 
S AC12 Degaussing Coil. ae ee ey ee 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
AC20 Cabinet Front Assembly 
AC2Z0A Cabinet Front. ne 
AC20B Chassis Guide (2 Used) 
AC20B Chassis Guide. 
AC20C Light Guide. 
AC20D Nameplate. 
AC20E Power Button Bie ets pes ey, oe 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 


2020 
2422 
2020 
ERE 
2422 
2020 
2322 
2020 
S198 
2020 
2120 
9334 
2020 
S198 
2020 
2322 
2020 
3198 
2020 
SLYS 
2020 
S198 
2.020 
S198 
S198 
9332 
S198 
B18 
Zee. 
2O22 
2oae 
2322 
2308 
REN 
2120 
2120 
2322 
2302 
S135 


S13 
GS 2) 
S139 
9301 
3139 
2422 
GHA Fo) 
cabal 
S139 
3139 
3139 
S139 
S135 
3139 
A422 


300 
549 
300 
187 
549 
300 
LO? 
502 
036 
300 
101 
39:1. 
300 
036 
300 
187 
300 
036 
300 
036 
300 
036 
012 
036 
036 
026 
036 
036 
187 
187 
Let 
187 
ow, 
187 
101 
101 
LB? 
LB} 
127 


128 
014 
124 
891 
124 
549 
013 
Z31 
127 
124 
124 
124 
015 
124 
264 


90573 
13629 
90573 
S103 
43232 
90586 
53473 
90576 
90010 
90586 
74163 
30682 
90586 
90010 
90586 
53103 
90586 
90010 
90586 
90010 
90586 
90010 
92639 
90010 
90010 
20126 
90010 
90010 
53.102 
S302 
53102 
9.3101 
53101 
SAR 
74274 
74243 
53101. 
53103 
LOLS 


70011 
04471 
45261 
90631 
30903. 
43967 
01641 
92502 
50011 
S300 
41711 
26461 
O39 TL. 
26444 
00401 


27ST110P/35 (continued) 


AC21 Card: DOORS ad cies Ue? en SS a a ae a ee a ee SS A Oo Le L 
AC22 CAMGh Overs a! ak a5 ce: car: Sb tae oll ney, chee. LOO 124 seb a 
AC26 BPO BEACKSG.: 6. fi nig a Seas a ee ee Soe TOOT eZee 
AC27 TA Cae. “BREGKOE. ce 4h de i i me So keer ds WSLS AL S983 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


27ST220L/17 -— Manual no. 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0213 
0217 
0218 
0220 
0221 
0222 
0223 
C225 
0227 
0229 
0240 
0242 
0243 
0244 
0245 
S 0254 
0259 
0262 
0267 
0280 
S 1000 
LOO2 
1200 
S 1500 
S: Lo r5 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
21:03 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
21143 
2ieS 
2125 
2127 
2128 
Zed 
2132 
2133 
2134 
2139 
2136 
2181 
2182 
2183 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
22455 
2214 
2215 
221.6 
2214 
2219 
2220 
2221 
2226 
2227 
2228 
2220 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 


Ss = 


Safety Part 


Main Chassis Parts 
2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 
A/V Jack 

5 Pin Connector. 


2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

A/V Jack 

SVHS Jack. 

6 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

7 Pin Connector. 

7 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

9 Pin CRT Socket 

5 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

4 Pin Connector. 

Tuner, V+uU, PLL 

SAW Filter, 45.75MHz 

Filter, Ceramic, 4MHz5 

Fuse, 4A, 250V, IEC. 

Relay, 5 Amp, 12V. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. ... 

Crystal, 12MHz000 aS Sl, fuses: tel, fares 
Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. < 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper bb ete 3 a 
Res, 75 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 75 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap;.-2U2;,. +80/-20%, LOv, Céramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 2uz, +80/=20%, 10v,; Ceramic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap; 2u2;. -80/-204,- 10v5 Ceramic 
Cap; -2uz, +80/-20%,. 10¥v;,. Ceramic 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap; -100n;.-+80/-20%; 25v,. Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, .220n;, +80/-20%,. Lévy, Céramic, 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 
Cap, .220n; +80/-20%,. Lev; ‘Céramrc., 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, 820p, 5%, 25v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. Bite fe 
Cap, 100n, 5%, 63v, Metallized Polyester 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 


7638 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
ZALZ 
2422 
2422 
2412 
2422 
ZALZ 
2422 
2422 
2422 
2422 
ZALZ 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
Si38 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
31:98 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
S38 
SLs 
31:98 
31:98 
3198 
S38 
SEOs 
31:99 
319.8 
3198 
S38 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
S38 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
Si 
SLs 
3198 
3198 
2222 
S198 


Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
G25 
026 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
020 
025 
025 
025 
025 
025 
500 
025 
025 
020 
025 
542 
549 
549 
086 
Loe 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
Git 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
O21 
O21 
O21 
O21 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
Git 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
OL 
G17 
017 
017 
017 
026 
Git 
017 
014 
017 
016 
Git 
016 
025 
017 
OL) 
017 
S70 
017 


16269 
ERS Mes) 
16374 
12482 
04742 
04853 
£5503 
10646 
G52.36. 
04926 
15849 
00725 
11244 
17042 
04854 
04853 
04854 
80076 
15848 
16937 
OOT2S 
12479 
90108 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
3101.0 
32230 
24740 
32290 
33310 
333.10 
5 LOO 
51090 
32290 
32290 
$2290 
90020 
90020 
oieaye)§) 
515.90 
339 40 
22200 
33310 
22250 
$2290 
52290 
32290 
33310 
33310 
2200 
ZeaoU 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
52230 
32230 
32230 
Z1L020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31010 
34720 
S620 
SLOOO 
a1520 
41050 
32220 
76104 
42240 


part. 


nN 


2247 
2248 
2249 
2490 
2252 
2253 
2254 
2330 


253-1. 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2462 
2463 


2463 
2465 
2465 


2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


29031 
2002 
2503 
2005 
2907 
2508 
Pde tle) 
2520 
202k 
ZOL2 
2023 
ZO20 
Zoe 
2028 
2540 
2541 
2560 
2961 
2262 
2563 
2564 
ZO 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2616 
2618 
2619 
2691 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er: 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
5445 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
with 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


1000u, 20%, 1l6v, Electrolytic 

22n, 10%, 25v, Ceramic. 

22n, 10%, 25v, Ceramic. 

2u2, 20%, 50v, Electrolytic 

In, 5%, 25v, Ceramic. 

In, 5%, 25v, Ceramic. ay Me 

Zero ohm, "Chip" Jumper ..... 
100n, 10%, 250v, Metalized Polyest 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 


20%, 
LO%, 


250v, Electrolytic. 
500v, Ceramic 

5%, 50v, Ceramic. 

10%, 2000v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 1000v, Ceramic 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
330p, 5%, 50v, Ceramic. 

lu, 20%, 50v, Electrolytic. 

47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 

lu, 20%, 50v, Electrolytic. 

47u, 20%, 160v, Electrolytic. 

15n, 10%, 50v, Polyester. 

47u, 20%, 25v, Electrolytic 

470n, 5%, 250v, Metallized Polyprop 
20%, 100v, Electrolytic. 

10%, 500v, Ceramic. 

5%, 50v, Ceramic. 
330n, 10%, 250v, MPP. se 4 oN 
Inf, 10%, 2000v, Ceramic Only with 
(JF0501-21835) Layer Wound. 
10%, 2000v, Ceramic 
%, 1600v, Polypropylene 
1600v, Polypropylene Only 
0501-21835) Layer Wound 
%, 50v, Polyester .... 
%, 63v, Metalized Polyest 
63v, Metalized Polyeste 
, 3O0v, Ceramic. 
, 3O0v, Ceramic. 
, 3O0v, Ceramic. 
, 25v, Electrolytic 
500v, Ceramic. 
, 250v, Polyester 
, 250v, Electrolytic. 

16v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic 
1l6v, Electrolytic 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 

ln, 10%, 500v, Ceramic. see oe + 
470n, 20%, 275v, Metallized Polypro 


2u2, 
680p, 
100p, 


470u, 

A7u, 2 

1000u, 2 
0 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10%, 1000v, 
10%, 1000v, 
20%, 200v, 
10%, 1000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 

10%, 1000v, Ceramic 
20%, 50v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, 16v, Ceramic 

10%, 2000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 

10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 

10%, 50v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic. 

680p, 10%, 1000v, Ceramic 
100u, 20%, 160v, Electrolytic 
in, 10%, 50v, Ceramic 

100n, 10%, 50v, Polyester 
2u2, 20%, 25v, Electrolytic 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 16v, Electrolytic 
22u, 20%, 50v, Electrolytic . 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 

ln, 5%, 25v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5%, 50v, Ceramic 

68p, 5%, 50v, Ceramic 

ln, 10%, 50v, Ceramic ‘ 
470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
1n5, 
10n, 
22u, 
100n, 
nS; 
470p, 
2n2, 
ln, 
10n, 
10n, 


S298. 
S198 
8198 
5198 
3198 
S198 
S198. 


WAPI 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
3198 
S198 
5198 
S198 
SL98 
2020 
S198 
S108 


2022 
2020 
S198 
3198 
2022 


2020 
2292 
2020 


2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
S198 
2020 
S198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
S198 
3198 
2020 
3198 
S108 
S198 
2020 
Sh Os 
S198 
3198 
2020 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
2020 
2020 
3198 
8198 
2020 
3198 
a h98. 
S198 
S198 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
5198 
3198 
3198 
S198 


026 
O17 
017 
O25 
016 
016 
O21 


368 
558 
012 
019 
016 
Doo 
023 
Sots) 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
025 


333 
021 
019 
016 
333 


558 
elke 
301 


319 
014 
365 
363 
017 
OLY 
017 
O21 
019 
347 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
OLY 
025 
017 
boo 
017 
OL 
017 
017 
OL7 
558 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
025 


21020 
ea) 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


SO a 
90445 
93495 
43320 
05610 
20552 
21040 
90445 
32210 
03310 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
34790 


00086 
91332 
46810 
01010 
00084 


90487 
95024 
20251 


GO1LS:6 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
2 Boe 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
SOLLZ 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
21353 
34790 
51080 
24790 
92290 
22240 
8101-0 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
44740 
41050 
21050 
Bie 10) 


27ST220L/17 (continued) 


2802 
2803 
2810 
2813 
2816 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2642 
2873 
2874 
28-15 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
ZOOL 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2990 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
SLO? 
31:03 
3104 
BLOS 
3106 
eb, 
3114 
S116 
Sz. 
S122 
eae 
3125 
Zales al 
Si SZ 
3133 
3134 
S135 
S136 
BLSZ 
3184 
3189 
3186 
3187 
3200 
3201 
B22 
3203 
3204 
3206 
320°) 
3208 
3209 
S212 
3213 
S214 
BZ.18 
3219 
3Z2A0 
B22 1 
S222 
BZ23 
3226 
S232 
BZ 59 
3241 
3242 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


220n, 
220n, 
2u2, 
2u2, 


+80/-20%, 
+80/-20% 
+80/-20%, 
+80/-20% 
470n, +80/-20%, 
2u2, +80/-20%, 
2u2, 20%, 50v, 
2u2, 20%, 50v, 
2u2, +80/-20%, 
1n8, 10%, 50v, 
L50p, Ds, SOM, 
68n, 10%, 50v, 
68n, 10%, 50v, 
150p,. 5%; S0v; 
1n8, 10%, 50v, 
2u2, +80/-20%, 
100u, 20%, 25v, 
100u, 20%, 25v, 
4u7, 20%, 50v, 
10u, 20%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
An7, 10%, 50v, 
22n, 10%, 25v, 
470u, 20%, 1l6v, 
2u2, 20%, 50v, 
220n, 10%, 50v, 
220n, +80/-20% 
100n, +80/-20%, 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
1000u,;. 204, Lov, Elect rolyerc 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
27n, 10%, 50v, Ceramic. 

1n2, 10%, 50v, Ceramic. 

27n, 10%, 50v, Ceramic. 

in2, 10%, 50v, Ceramic. 

10u, 20%, 50v, Electrolytic 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

330p, 5%, 50v, Ceramic. Be od 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper car 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 
150 ohm, 5%, 
220K, 5%, 
100 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 


1l6v, 

1l6v, 
10v, 
10v, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 

10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. ‘ 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 


680 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
680 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
680 ohm, %, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 


75 ohm, 5%; 
100 ohm, 5%, 


Jumper. Be Yerq cay aces Wes Gy Get as Be 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, er 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, S, 
68 ohm, 5%, 
470 ohm, Sy 
560 ohm, 5%, 
530K, 5%, 
82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

560 ohm, 5%, 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


ZAK; DS; 


1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalieed Glas 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
2238 
3198 
3198 
3198 
SL 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
2238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


OL 
017 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
OL 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
O23 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
OL7 
017 
016 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21. 
O11 
COLL 
O21 
OL 
O21. 
O11 
O21 
O11. 
O11 
OLT 
O11 
COLL 
opm 
O11 
O11 
O21 
COLL 
O21 
O11 
O11 
036 
O21 
OT 
O21 
Odd 
O11 
COLL 
epar 
O11 
O11 
O21 
COLL 
O21 
O21 
02a, 
O11 
O21 
021 
O21 
OL1 
O11 
O11 
021 
O21 
02a. 
O11 
O21 
O21 


42240 
42240 
220,50 
Aa20 
44740 
22200 
52280 
52280 
22200 
1562.6 
31510 
06830 
06830 
S151) 
1562.6 
Za2oU 
31010 
S101) 
54780 
31090 
51080 
34720 
82230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
21060 
15642 
15624 
15642 
15624 
31090 
31030 
31030 
33510 
01010 
01010 
90030 
31520 
S622 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
01010 
01010 
01010 
07590 
06810 
06810 
06810 
OL 51) 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
34730 
01510 
34730 
OD510) 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
S2220 
01010 
05610 
01010 
90030 
35610 
32220 
01010 
32230 
32730 


part. 


3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
Sok 
32.506 
S207 
3298 
S250 
3331 
3352 
3335 
3334 
23:35 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 


3452 
3453 
3454 


3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
S001 
3504 
3506 
3507 
3508 
SOLO 
soL2 
3020 
3921 
222 
3025 
3524 
3020 
3326 
S27 
3028 
B29 
3939 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


h 5445 


Res, 
Res, 
Res, 
5445 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
680K, 5%, 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100K, 5%, 
470K, S, 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 
zero ohm, "Chip" Jumper ae 
1M, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
33° 6hm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
5K6, 1%, 
(JF0501-21835) Layer Wound. 
10K, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1%, 
(JF0501-21835) Layer Wound. 

3K9, 1%, 3/5W, Metal Film 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5%, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1%, 3/5W, Metal Film 

220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%; 
3R3, 1%, 
SRO,” 1s; 
BRS y ‘clay 
2K2, %, 3/5W, 
2K2, 1%, 3/5W, Metal Film 

150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon ere 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 


3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 
PTC, 3 ohm, 144V. 

1M5, 5%, 1/2W, Mebalized: aiges 
220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 4R7, 20%, 3W1. 

270 ohm, 5% 1/6u, Carbon Film. 
1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K; 53; 
100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 

OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

47K, 5%, 1/10W, Metalized evade 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


3/5W, Metal Film Only wit 


3/5W, Metal Film Only with 


1/10W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


Gwe ke! 
A222 
B98 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198. 
2306 
2306 
2306 
81.98. 
S198 
2922 
S138 
S198 
oh98 
S198 
8198 
S198 
S198 
8198. 
S198 
B198 
2306 


252 
23.12 
S198 


Zoe 
23k2 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198. 
2312 
3198 
S198 
S198 
23k2 
2312 
vate ils 
Zoe 
Ze 
Sh 98 
S198 
B18 
Zee 
rae a 
2312 
S198 
8198 
2306 
S198 
S198. 
2306 
2300 
S198 
S198 
S198. 
S198 
B18 
Zee. 
2022 
2122 
2322 
2422 
S198 
222 
S198. 
S198 
S108 
S198 
2306 
8 h08. 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 


O11 
704 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
013 
207 
204 
204 
013 
O11 
593 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 


915 
915 
011 


219 
915 
Q12 
O11 
012 
O11 
O11 
91:5 
O11 
OAT 
O21 
215 
915 
915 
elles) 
sls 
O11 
O11 
O21 
101 
219 
915 
O11 
012 
207 
O11 
O21 
204 
ZO} 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
ble 
O11 
O21 
O11 
O21 
204 
O21 
O21 
012 
012 
O21 
O21. 
O21 


08210 
63903 
31030 
36840 
33330 
08210 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 


15602 
L1L003 
01020 


12002 
T3902 
26880 
01020 
21.530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
92720 
02083 
LLZ0S 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
322.30 
31040 
31040 
212 3) 
91030 
13359 
T3335 
00019 
L355 
43073 
02210 
00056 
02710 
S1220 
04780 
53340 
OSLO L 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
5403-0 


27ST220L/17 (continued) 


Siojoal 
Boe 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3002 
3558 
S561 
BoGZ 
35.63 
3566 
3569 
3580 
3594 
3993 
S506 
3603 
3604 
3.605 
3606 
3607 
3608 
3609 
260 
3611. 
3618 
Baap 
3623 
3624 
3625 
3626 
B62) 
3628 
3630 
3632 
3636 
3633 
3639 
3640 
3681: 
3682 
3683 
3684 
BOSS 
3686 
SOO. 
36:93 
3801 
3802 
3810 
3814 
Belo 
3816 
2817 
3818 
381-9 
3820 
Soo. 
Bone 
3861. 
3862 
3863 
3864 
ie rohope) 
3866 
3867 
3891 
3093 
3894 
3396 
3901 
BI02 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4101 
4102 
4104 
4126 
4128 
4181 
4214 
4216 
4341 
4388 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
470 ohm, 5%, 1/10W, Metalized ee 3198 
1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
4K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
270K, 5%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1W, Metal Film 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
12K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
2K2, fa 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1/10W, Metalized elas 3198 
220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
470 ohm, %, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized eras 3198 
6K8, 5%, 1/6, Carbon Film. 3198 
470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gias 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, > 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper : 3198 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Gide. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3K3, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
560 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
560 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, ey 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, ee 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
100K, ei 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
15K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
1K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
330 ohm, a 1/16W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, er 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, ee 1/16W, Metalized Glass 3198 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3L99 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3L99 
zero ohm, "Chip" Jumper S193 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 

Be sure to use exact replacement 


O21 
204 
O21 
O21, 
915 
734 
730 
O21 
O21. 
012 
O11 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O11 
O11 
O21 
O11 
OeL 
O11 
COLL 
epi 
O21 
O11 
O21 
O21 
OT. 
O11 
O21. 
021 
O21 
O21 
O21 
O21: 
021 
O21 
Ort 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
021 
O21 
021 
O21 
O21, 
021 
021 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
G1. 
O11 
O21, 
O21 
021 
021 
O21 
O21, 
021 
O21 
021 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 


54720 
03222 
54710 
BLS20 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
L330 
01010 
p1L230 
52620 
p2220 
DIOLY 
54730 
93310 
52240 
52240 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31.030 
32220 
90030 
S20 
37590 
90030 
08220 
53910 
53320 
22 LA) 
55610 
55610 
51520 
33510) 
3221.0 
322.10 
31020 
S13 70 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
315.90 
31040 
31530 
SEZZY 
31010 
01010 
01010 
333520 
31010 
33310 
31010 
333.10 
SLOZ0 
53320 
33320 
31030 
33320 
31030 
Se220) 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90020 
90020 


part. 


4401 
4402 
4430 
4431 
4604 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
S002 
s20L 
5202 
5204 
5205 
2 06 
5241 
5242 
5342 
5445 


5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5471 
5472 
5480 
S501 
so20 
po2L 
5560 
3o6 1. 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6181 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 27u, 10% . 

Coil, 820n, 10%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Wire Jumper. Nees a, ot et nat Sah) Me 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. eh ado le Mee BS SS Sel Sd 
Transformer, LOT (JF0501-21835) Layer W 
ound ate SS he ak ee Sk ar 
Transformer, LOT (1342.0043B). 
Coil, 33u, 10% Sai Un de a mee eed he 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 42u. Bye. as A Day ae SS es Ss 
Transformer, Signal Driver, SC10027-00 
Coil, 3u3, 20% 

Coil, 3u3, 10% 

Coil, 39u, 10% 

Mains Filter a se, we Ge 
Transformer, SS39009-04. ‘ 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u, 5%. Boe Go th EN gt ot 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Corl, LOU; “Ses oa) os 

Zener Diode, 33 volt 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Rect, BY228/24. 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
2422 


ZAZZ 
2422 
8198. 
3198 
2422 
2422 
3198 
S198. 
2422 
2422 
ZAZ2 
S198 
SbO8. 
2422 
S198 
5198 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
51.98 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
9331. 
3198. 
9340 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 


ees all 
531 
018 
018 
535 
S51 
018 
018 
535 
549 
53.1 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
020 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
668 
010 
559 


90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22490 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 


OZ 611 
02506 
173390 
90020 
94865 
02478 
73380 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
56880 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
51090 
10010 
SO E3Z3 
10620 
50112 


27ST220L/17 (continued) 


6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6923 
6524 
G25 
6526 
6540 
6541 
6560 
6561 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 
6901 
6904 
7101 
7200 
120. 
7204 
EP Avis 
7330 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
7515 
7520 
T9241. 
ieee 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561. 
7580 
7602 
7802 
7861 
7891 
7892 
7901 
9001 
9104 
ele a 
9173 
OES 
9181 
O82 
9183 
91.92 
9193 
931 
o312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 


SS = 


Diode, Rect, 
Zener Diode, 


RGP30J-L7004. 
Ors. de WO Mes 


Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 


Diode, Rect, 


BYV95C. 


Diode, Signal, BAV99 


Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


Diode, Bridge Rect, 


Diode, Rect, 


15 volt 

5.6 volt. 

9.1 volt. 

33 volt 
BYV95C. 
EGP20DL-5100. 
BYVODA. 
EGP20DL-5100. 


BYV9D5A. 


Diode, Signal, 1N4148. 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 


1N5062. 
1N5062. 
22 volt 
6.2 volt. 
10 volt 


GBU6JL-7002. 


Safety Part 


Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, SB340L-—7010 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAT85 

LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. Greet we bos 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9588H/N1/3I ..... 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 se. a 8S 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 
Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
IC, TDA8359J/N2. » 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQOPF9NS50. . 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, LE33CZ a ok wae tan Eee Si 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24C16-WBN6. 

IC, HEF4053BT. 

TC,. TDAQ9S53H/V1s a. 6.4. «. 4-4 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9339 
3198 
3138 
3198 
933 i. 
3198 
9335 
oe AP 
9339 
9322 
oe ed 
9335 
S98 
3198 
3198 
3198 
9331 
S198 
9340 
I322 
3198 
9331 
S138 
3198 
3198 
3198 
9336 
9322 
2322 
3198 
3198 
3198 
4835 
3198 
3198 
3198 
9352 
S198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9392 
3199 
3198 
9322 
B32. 
2322 
3198 
3198 
9340 
S98 
2322 
9340 
3198 
9322 
9333 
9392 
3198 
3198 
9322 
ie alee Be 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


61,7 
a 
010 
010 
OL0 
010 
001 
010 
010 
010 
teh 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
Seer) 
128 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
185 
Lay 
021 
021 
010 
310 
010 
010 
010 
tks 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
106 
547 
010 
147 
129 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
SOLS 3 
10620 
21.5 9:0 
ZD000 
80133 
23.390) 
S133 
42682 
9OLSS 
42682 
08667 
20133 
10010 
LOLA 
LOLA 
pZ2290 
S0133 
SLOGO 
Do Ley 
18682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
69682 
54667 
90020 
90020 
42030 
57622 
42030 
42150 
42150 
Si LL2 
42150 
40110 
O21 24 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
B62 
L6G 87 
42030 
40030 
10215 
42150 
11676 
00215 
42150 
20002 
60553 
LISo4 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9419 
9421 
9a 22 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 
2500 
9501 
2205 
9506 
9507 
2510 
9oE 1 
eos 
9513 
9514 
eels) 
95-16 
2 oks 
9520 
9921 
9522 
9524 
9528 
99530 
961 1. 
2612 
9613 
9614 
9615 
2616 
2617 
9618 
9619 
9622 
9623 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9634 
263-4 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9647 
9648 
9650 
9652 
9654 
96.95 
9657 
9658 
9699 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671. 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9661. 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
Ashe) 
9697 
9698 
9699 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
221090 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


27ST220L/17 (continued) 


9821 Wire Jumper. 
9822 Wire Jumper. 
9825 Wire Jumper. 
9828 Wire Jumper. 
99829 Wire Jumper. 
9831 Wire Jumper. 
9832 Wire Jumper. 
9837 Wire Jumper. 
9838 Wire Jumper. 
9839 Wire Jumper. 
9846 Wire Jumper. 
9847 Wire Jumper. 
9849 Wire Jumper. 
9850 Wire Jumper. 
9851 Wire Jumper. 
9652 Wire Jumper. 
9853 Wire Jumper. 
9856 Wire Jumper. 
9860 Wire Jumper. 
9861 Wire Jumper. 
9862 Wire Jumper. 
9864 Wire Jumper. 
9865 Wire Jumper. 
9868 Wire Jumper. 
98°13 Wire Jumper. 
9874 Wire Jumper. 
95°75 Wire Jumper. 
9877 Wire Jumper. 
9891 Wire Jumper. 
9892 Wire Jumper. 
9901 Wire Jumper. 
9902 Wire Jumper. 
9903 Wire Jumper. 
9904 Wire Jumper. 
9905 Wire Jumper. 
9911 Wire Jumper. 
Se pales Wire Jumper. 
9914 Wire Jumper. 
9915 Wire Jumper. 
9918 Wire Jumper. 
9919 Wire Jumper. 
9920 Wire Jumper. 
999. Wire Jumper. 
9996 Wire Jumper. 
9998 Wire Jumper. ......... 
CBA SP/LS Module (Vertical) (ITV). 


CBA EPS Module (ITV) 
CBA Main Chassis Assembly. 
CBA Interface Panel (ITV). 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
ITV Institutional Interconnect Device (For 
ITV Models Only) 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3539 
3132 
3139 
3139 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
127 
ike 
187 
188 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
21392 
22961 
26831 
04541 


ONet IDE VX/35 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


AC Cord. Dee a heh 2. se8 og 

Anode Lead Spacer (3 Used) 
Cabinet Back 

CRT, A68AJB82X11 

Customer Control Buttons 
Degaussing Coil. 3 et Scat ae, Cae hy 
Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
Cabinet Front Assembly 

Cabinet Front. .... 

Chassis Guide (2 Used) 

Chassis Guide. 

Light Guide. 

Nameplate. 

Power Button Bin Sle SHRI te 
Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 
Cinch Cover. 

EPS Bracket. 

ITV Card Bracket 

ITV Card Slot Cover. dhe io aa, an 
Institutional Interconnect Device (Mode 
Le 27ST2A0R/ 35 Only) 


SHG co) 
S130 
139 
23021. 
3139 
2422 
S135 
3121 
S155 
3139 
e130 
3139 
S135 
3139 
2422 
g130 
S119 
3.139 
3139 


ONet 


128 
014 
124 
891 
124 
549 
013 
Cee, 
127 
124 
124 
124 
015 
124 
264 
124 
107 
124 
124 


1DE 


70011 
04471 
45261 
90631 
S090. 
43967 
01641 
22592 
S001. 
L361. 
41711 
26461 
03571 
26444 
00401 
pao sots Ae 
17241 
31933 
30571 


VX/35 


27ST220L17 


—- Manual no. 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0213 
0217 
0218 
0220 
0221 
0222 
0223 
C225 
0227 
0229 
0240 
0242 
0243 
0244 
0245 
S 0254 
0259 
0262 
0267 
0280 
S 1000 
LOO2 
1200 
S 1500 
S: Lo r5 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
21:03 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
21143 
2ieS 
2125 
2127 
2128 
Zed 
2132 
2133 
2134 
2139 
2136 
2181 
2182 
2183 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
22455 
2214 
2215 
221.6 
2214 
2219 
2220 
2221 
2226 
2227 
2228 
2220 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 


Ss = 


Safety Part 


Main Chassis Parts 
2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 
A/V Jack 

5 Pin Connector. 


2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

A/V Jack 

SVHS Jack. 

6 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

7 Pin Connector. 

7 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

9 Pin CRT Socket 

5 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

4 Pin Connector. 

Tuner, V+uU, PLL 

SAW Filter, 45.75MHz 

Filter, Ceramic, 4MHz5 

Fuse, 4A, 250V, IEC. 

Relay, 5 Amp, 12V. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. ... 

Crystal, 12MHz000 aS Sl, fuses: tel, fares 
Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. < 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper bb ete 3 a 
Res, 75 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 75 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap;.-2U2;,. +80/-20%, LOv, Céramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 2uz, +80/=20%, 10v,; Ceramic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap; 2u2;. -80/-204,- 10v5 Ceramic 
Cap; -2uz, +80/-20%,. 10¥v;,. Ceramic 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap; -100n;.-+80/-20%; 25v,. Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, .220n;, +80/-20%,. Lévy, Céramic, 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 
Cap, .220n; +80/-20%,. Lev; ‘Céramrc., 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, 820p, 5%, 25v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. Bite fe 
Cap, 100n, 5%, 63v, Metallized Polyester 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 


7638 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
ZALZ 
2422 
2422 
2412 
2422 
ZALZ 
2422 
2422 
2422 
2422 
ZALZ 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
Si38 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
31:98 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
S38 
SLs 
31:98 
31:98 
3198 
S38 
SEOs 
31:99 
319.8 
3198 
S38 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
S38 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
Si 
SLs 
3198 
3198 
2222 
S198 


Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
G25 
026 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
020 
025 
025 
025 
025 
025 
500 
025 
025 
020 
025 
542 
549 
549 
086 
Loe 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
Git 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
O21 
O21 
O21 
O21 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
Git 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
OL 
G17 
017 
017 
017 
026 
Git 
017 
014 
017 
016 
Git 
016 
025 
017 
OL) 
017 
S70 
017 


16269 
ERS Mes) 
16374 
12482 
04742 
04853 
£5503 
10646 
G52.36. 
04926 
15849 
00725 
11244 
17042 
04854 
04853 
04854 
80076 
15848 
16937 
OOT2S 
12479 
90108 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
3101.0 
32230 
24740 
32290 
33310 
333.10 
5 LOO 
51090 
32290 
32290 
$2290 
90020 
90020 
oieaye)§) 
515.90 
339 40 
22200 
33310 
22250 
$2290 
52290 
32290 
33310 
33310 
2200 
ZeaoU 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
52230 
32230 
32230 
Z1L020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31010 
34720 
S620 
SLOOO 
a1520 
41050 
32220 
76104 
42240 


part. 


nN 


2247 
2248 
2249 
2490 
2252 
2253 
2254 
2330 


253-1. 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2462 
2463 


2463 
2465 
2465 


2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


29031 
2002 
2503 
2005 
2907 
2508 
Pde tle) 
2520 
202k 
ZOL2 
2023 
ZO20 
Zoe 
2028 
2540 
2541 
2560 
2961 
2262 
2563 
2564 
ZO 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2616 
2618 
2619 
2691 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er: 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
5445 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
with 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


1000u, 20%, 1l6v, Electrolytic 

22n, 10%, 25v, Ceramic. 

22n, 10%, 25v, Ceramic. 

2u2, 20%, 50v, Electrolytic 

In, 5%, 25v, Ceramic. 

In, 5%, 25v, Ceramic. ay Me 

Zero ohm, "Chip" Jumper ..... 
100n, 10%, 250v, Metalized Polyest 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 


20%, 
LO%, 


250v, Electrolytic. 
500v, Ceramic 

5%, 50v, Ceramic. 

10%, 2000v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 1000v, Ceramic 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
330p, 5%, 50v, Ceramic. 

lu, 20%, 50v, Electrolytic. 

47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 

lu, 20%, 50v, Electrolytic. 

47u, 20%, 160v, Electrolytic. 

15n, 10%, 50v, Polyester. 

47u, 20%, 25v, Electrolytic 

470n, 5%, 250v, Metallized Polyprop 
20%, 100v, Electrolytic. 

10%, 500v, Ceramic. 

5%, 50v, Ceramic. 
330n, 10%, 250v, MPP. se 4 oN 
Inf, 10%, 2000v, Ceramic Only with 
(JF0501-21835) Layer Wound. 
10%, 2000v, Ceramic 
%, 1600v, Polypropylene 
1600v, Polypropylene Only 
0501-21835) Layer Wound 
%, 50v, Polyester .... 
%, 63v, Metalized Polyest 
63v, Metalized Polyeste 
, 3O0v, Ceramic. 
, 3O0v, Ceramic. 
, 3O0v, Ceramic. 
, 25v, Electrolytic 
500v, Ceramic. 
, 250v, Polyester 
, 250v, Electrolytic. 

16v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic 
1l6v, Electrolytic 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 

ln, 10%, 500v, Ceramic. see oe + 
470n, 20%, 275v, Metallized Polypro 


2u2, 
680p, 
100p, 


470u, 

A7u, 2 

1000u, 2 
0 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10%, 1000v, 
10%, 1000v, 
20%, 200v, 
10%, 1000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 

10%, 1000v, Ceramic 
20%, 50v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, 16v, Ceramic 

10%, 2000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 

10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 

10%, 50v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic. 

680p, 10%, 1000v, Ceramic 
100u, 20%, 160v, Electrolytic 
in, 10%, 50v, Ceramic 

100n, 10%, 50v, Polyester 
2u2, 20%, 25v, Electrolytic 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 16v, Electrolytic 
22u, 20%, 50v, Electrolytic . 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 

ln, 5%, 25v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5%, 50v, Ceramic 

68p, 5%, 50v, Ceramic 

ln, 10%, 50v, Ceramic ‘ 
470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
1n5, 
10n, 
22u, 
100n, 
nS; 
470p, 
2n2, 
ln, 
10n, 
10n, 


S298. 
S198 
8198 
5198 
3198 
S198 
S198. 


WAPI 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
3198 
S198 
5198 
S198 
SL98 
2020 
S198 
S108 


2022 
2020 
S198 
3198 
2022 


2020 
2292 
2020 


2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
S198 
2020 
S198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
S198 
3198 
2020 
3198 
S108 
S198 
2020 
Sh Os 
S198 
3198 
2020 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
2020 
2020 
3198 
8198 
2020 
3198 
a h98. 
S198 
S198 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
5198 
3198 
3198 
S198 


026 
O17 
017 
O25 
016 
016 
O21 


368 
558 
012 
019 
016 
Doo 
023 
Sots) 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
025 


333 
021 
019 
016 
333 


558 
elke 
301 


319 
014 
365 
363 
017 
OLY 
017 
O21 
019 
347 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
OLY 
025 
017 
boo 
017 
OL 
017 
017 
OL7 
558 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
025 


21020 
ea) 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


SO a 
90445 
93495 
43320 
05610 
20552 
21040 
90445 
32210 
03310 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
34790 


00086 
91332 
46810 
01010 
00084 


90487 
95024 
20251 


GO1LS:6 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
2 Boe 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
SOLLZ 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
21353 
34790 
51080 
24790 
92290 
22240 
8101-0 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
44740 
41050 
21050 
Bie 10) 


27ST220L17 (continued) 


2802 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2803 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2810 Cap, 2u2) 80/202, 10v, Céeranie 
2813 Cap;,. 2u2z,; +80/-20%, lOv, Ceramic 
2816 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2862 Cap, 2u2;, “+60/-204,. 10, “Céranic 
2864 Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
2865 Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
2866 Cap,. -2uz,; +80/-20%, 10v, Céramic 
2867 Cap, 1n8, 10%, 50v, Ceramic. 

2868 Cap, 150p, 5%, 50v, Ceramic. 

2869 Cap, 68n, 10%, 50v, Polyester. 

2870 Cap, 68n, 10%, 50v, Polyester. 

2871 Cap, 150p, 5%, 50v, Ceramic. 

2872 Cap, 1n8, 10%, 50v, Ceramic. 

2873 Cap, 2u2; -+80/=20%,. 10v, “Ceramic 
2874 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
2875 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
2876 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
2877 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
2878 Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
2879 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 

2880 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. * 
2883 Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
2884 Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
2885 Cap, 220n, 10%, 50v, Polyester 

2886 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2892 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2893 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2902 Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
2903 Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
2904 Cap, 27n, 10%, 50v, Ceramic. 

2905 Cap, 1n2, 10%, 50v, Ceramic. 

2906 Cap, 27n, 10%, 50v, Ceramic. 

2907 Cap, 1n2, 10%, 50v, Ceramic. 

2908 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
2910 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 

2911 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 

2950 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. Be od 
3000 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3001 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper ee) 
3003 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3004 Res, 8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3005 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3101 Res, 68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
3102 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
3103 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3104 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
3105 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3106 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
3112 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3114 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3116 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3121 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
3122 Res, 680 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3123 Res, 680 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3125 Res, 680 ohm, %, 1/6W, Carbon Film. 
3131 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3132 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3133 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3134 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3135 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
3136 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
BigZ Wire Jumper. Be aay a ee GE. ee a 
3184 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3185 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3186 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3187 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3200 Res, 390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3201 Res, 100 ohm, Br 1/6W, Carbon Film. 
3202 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3203 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3204 Res, 22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3206 Res, 33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3207 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

3208 Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3209 Res, 68 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3212 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3213 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3217 Res, 330K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
3218 Res, 82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3219 Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3220 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3221 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3222 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3223 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper , 
3226 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Meewieed Glas 
3232 Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3235 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3241 Res, 22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3242 Res, 27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
2238 
3198 
3198 
3198 
SL 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
2238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


OL 
017 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
OL 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
O23 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
OL7 
017 
016 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21. 
O11 
COLL 
O21 
OL 
O21. 
O11 
O21 
O11. 
O11 
OLT 
O11 
COLL 
opm 
O11 
O11 
O21 
COLL 
O21 
O11 
O11 
036 
O21 
OT 
O21 
Odd 
O11 
COLL 
epar 
O11 
O11 
O21 
COLL 
O21 
O21 
02a, 
O11 
O21 
021 
O21 
OL1 
O11 
O11 
021 
O21 
02a. 
O11 
O21 
O21 


42240 
42240 
220,50 
Aa20 
44740 
22200 
52280 
52280 
22200 
1562.6 
31510 
06830 
06830 
S151) 
1562.6 
Za2oU 
31010 
S101) 
54780 
31090 
51080 
34720 
82230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
21060 
15642 
15624 
15642 
15624 
31090 
31030 
31030 
33510 
01010 
01010 
90030 
31520 
S622 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
01010 
01010 
01010 
07590 
06810 
06810 
06810 
OL 51) 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
34730 
01510 
34730 
OD510) 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
S2220 
01010 
05610 
01010 
90030 
35610 
32220 
01010 
32230 
32730 


part. 


3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
Sok 
32.506 
S207 
3298 
S250 
3331 
3352 
3335 
3334 
23:35 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 


3452 
3453 
3454 


3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
S001 
3504 
3506 
3507 
3508 
SOLO 
soL2 
3020 
3921 
222 
3025 
3524 
3020 
3326 
S27 
3028 
B29 
3939 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


680K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 


33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
470K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 


100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 


Varactor, 1MA/50V, Max 115V. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 


100 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gias 


zero ohm, "Chip" Jumper ae 
1M, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
33° 6hm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 


5K6, 1%, 3/5W, Metal Film Only wit 


h 5445 (JF0501-21835) Layer Wound. 


Res, 
Res, 
Res, 
5445 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


10K, 1%, 3/5W, Metal Film 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 


2K, 1%, 3/5W, Metal Film Only with 


(JF0501-21835) Layer Wound. 

3K9, 1%, 3/5W, Metal Film 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5%, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1%, 3/5W, Metal Film 

220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


330K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 


3R3, 1%, 3/5W, Metal Film 

3R3, 1%, 3/5W, Metal Film 

3R3, 1%, 3/5W, Metal Film 

2K2, 1%, 3/5W, Metal Film 

2K2, 1%, 3/5W, Metal Film 

150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon ere 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
2K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1R5, 5%, 1/4W, Carbon Film. 
12K, 1%, 3/5W, Metal Film 

12K, 1%, 3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 

4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 


12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 
3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 
PTC, 3 ohm, 144V. 

1M5, 5%, 1/2W, Mebalized: aiges 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 4R7, 20%, 3Wl1. . 

270 ohm, 53%, 1/6u, Carbon Film. 
1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


330K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 


100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 

OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

47K, 5%, 1/10W, Metalized evade 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 


Gwe ke! 
A222 
B98 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198. 
2306 
2306 
2306 
81.98. 
S198 
2922 
S138 
S198 
oh98 
S198 
8198 
S198 
S198 
8198. 
S198 
B198 
2306 


252 
23.12 
S198 


Zoe 
23k2 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198. 
2312 
3198 
S198 
S198 
23k2 
2312 
vate ils 
Zoe 
Ze 
Sh 98 
S198 
B18 
Zee 
rae a 
2312 
S198 
8198 
2306 
S198 
S198. 
2306 
2300 
S198 
S198 
S198. 
S198 
B18 
Zee. 
2022 
2122 
2322 
2422 
S198 
222 
S198. 
S198 
S108 
S198 
2306 
8 h08. 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 


O11 
704 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
013 
207 
204 
204 
013 
O11 
593 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 


915 
915 
011 


219 
915 
Q12 
O11 
012 
O11 
O11 
91:5 
O11 
OAT 
O21 
215 
915 
915 
elles) 
sls 
O11 
O11 
O21 
101 
219 
915 
O11 
012 
207 
O11 
O21 
204 
ZO} 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
ble 
O11 
O21 
O11 
O21 
204 
O21 
O21 
012 
012 
O21 
O21. 
O21 


08210 
63903 
31030 
36840 
33330 
08210 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 


15602 
L1L003 
01020 


12002 
T3902 
26880 
01020 
21.530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
92720 
02083 
LLZ0S 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
322.30 
31040 
31040 
212 3) 
91030 
13359 
T3335 
00019 
L355 
43073 
02210 
00056 
02710 
S1220 
04780 
53340 
OSLO L 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
5403-0 


27ST220L17 (continued) 


Siojoal 
Boe 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3002 
3558 
S561 
BoGZ 
35.63 
3566 
3569 
3580 
3594 
3993 
S506 
3603 
3604 
3.605 
3606 
3607 
3608 
3609 
260 
3611. 
3618 
Baap 
3623 
3624 
3625 
3626 
B62) 
3628 
3630 
3632 
3636 
3633 
3639 
3640 
3681: 
3682 
3683 
3684 
BOSS 
3686 
SOO. 
36:93 
3801 
3802 
3810 
3814 
Belo 
3816 
2817 
3818 
381-9 
3820 
Soo. 
Bone 
3861. 
3862 
3863 
3864 
ie rohope) 
3866 
3867 
3891 
3093 
3894 
3396 
3901 
BI02 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4101 
4102 
4104 
4126 
4128 
4181 
4214 
4216 
4341 
4388 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
470 ohm, 5%, 1/10W, Metalized ee 3198 
1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
4K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
270K, 5%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1W, Metal Film 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
12K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
2K2, fa 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1/10W, Metalized elas 3198 
220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
470 ohm, %, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized eras 3198 
6K8, 5%, 1/6, Carbon Film. 3198 
470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gias 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, > 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper : 3198 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Gide. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3K3, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
560 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
560 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, ey 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, ee 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
100K, ei 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
15K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
1K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
330 ohm, a 1/16W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, er 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, ee 1/16W, Metalized Glass 3198 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3L99 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3L99 
zero ohm, "Chip" Jumper S193 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 

Be sure to use exact replacement 


O21 
204 
O21 
O21, 
915 
734 
730 
O21 
O21. 
012 
O11 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O11 
O11 
O21 
O11 
OeL 
O11 
COLL 
epi 
O21 
O11 
O21 
O21 
OT. 
O11 
O21. 
021 
O21 
O21 
O21 
O21: 
021 
O21 
Ort 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
021 
O21 
021 
O21 
O21, 
021 
021 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
G1. 
O11 
O21, 
O21 
021 
021 
O21 
O21, 
021 
O21 
021 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 


54720 
03222 
54710 
BLS20 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
L330 
01010 
p1L230 
52620 
p2220 
DIOLY 
54730 
93310 
52240 
52240 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31.030 
32220 
90030 
S20 
37590 
90030 
08220 
53910 
53320 
22 LA) 
55610 
55610 
51520 
33510) 
3221.0 
322.10 
31020 
S13 70 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
315.90 
31040 
31530 
SEZZY 
31010 
01010 
01010 
333520 
31010 
33310 
31010 
333.10 
SLOZ0 
53320 
33320 
31030 
33320 
31030 
Se220) 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90020 
90020 


part. 


4401 
4402 
4430 
4431 
4604 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
S002 
s20L 
5202 
5204 
5205 
2 06 
5241 
5242 
5342 
5445 


5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5471 
5472 
5480 
S501 
so20 
po2L 
5560 
3o6 1. 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6181 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 27u, 10% . 

Coil, 820n, 10%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Wire Jumper. Nees a, ot et nat Sah) Me 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. eh ado le Mee BS SS Sel Sd 
Transformer, LOT (JF0501-21835) Layer W 
ound ate SS he ak ee Sk ar 
Transformer, LOT (1342.0043B). 
Coil, 33u, 10% Sai Un de a mee eed he 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 42u. Bye. as A Day ae SS es Ss 
Transformer, Signal Driver, SC10027-00 
Coil, 3u3, 20% 

Coil, 3u3, 10% 

Coil, 39u, 10% 

Mains Filter a se, we Ge 
Transformer, SS39009-04. ‘ 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u, 5%. Boe Go th EN gt ot 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Corl, LOU; “Ses oa) os 

Zener Diode, 33 volt 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Rect, BY228/24. 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
2422 


ZAZZ 
2422 
8198. 
3198 
2422 
2422 
3198 
S198. 
2422 
2422 
ZAZ2 
S198 
SbO8. 
2422 
S198 
5198 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
51.98 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
9331. 
3198. 
9340 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 


ees all 
531 
018 
018 
535 
S51 
018 
018 
535 
549 
53.1 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
020 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
668 
010 
559 


90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22490 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 


OZ 611 
02506 
173390 
90020 
94865 
02478 
73380 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
56880 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
51090 
10010 
SO E3Z3 
10620 
50112 


27ST220L17 (continued) 


6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6923 
6524 
G25 
6526 
6540 
6541 
6560 
6561 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 
6901 
6904 
7101 
7200 
120. 
7204 
EP Avis 
7330 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
7515 
7520 
T9241. 
ieee 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561. 
7580 
7602 
7802 
7861 
7891 
7892 
7901 
9001 
9104 
ele a 
9173 
OES 
9181 
O82 
9183 
91.92 
9193 
931 
o312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 


SS = 


Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
9.1 volt. 


Zener Diode, 


Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 


BAV21 
BAV21 
BAS316. 
BAS316. 


Diode, Rect, BYV95C. 


Diode, Signal, 


Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


Diode, Bridge Rect, 


BAV99 


15 volt 

5.6 volt. 

9.1 volt. 

33 volt 
BYV95C. 
EGP20DL-5100. 
BYVODA. 
EGP20DL-5100. 


Diode, Rect, BYV95A. 


Diode, Signal, 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 


1N4148. 


1N5062. 
1N5062. 
22 volt 
6.2 volt. 
10 volt 


GBU6JL-7002. 


Safety Part 


Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, SB340L-—7010 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAT85 

LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. Greet we bos 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9588H/N1/3I ..... 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 se. a 8S 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 
Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
IC, TDA8359J/N2. » 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQOPF9NS50. . 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, LE33CZ a ok wae tan Eee Si 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24C16-WBN6. 

IC, HEF4053BT. 

TC,. TDAQ9S53H/V1s a. 6.4. «. 4-4 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9339 
3198 
3138 
3198 
933 i. 
3198 
9335 
oe AP 
9339 
9322 
oe ed 
9335 
S98 
3198 
3198 
3198 
9331 
S198 
9340 
I322 
3198 
9331 
S138 
3198 
3198 
3198 
9336 
9322 
2322 
3198 
3198 
3198 
4835 
3198 
3198 
3198 
9352 
S198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9392 
3199 
3198 
9322 
B32. 
2322 
3198 
3198 
9340 
S98 
2322 
9340 
3198 
9322 
9333 
9392 
3198 
3198 
9322 
ie alee Be 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


61,7 
a 
010 
010 
OL0 
010 
001 
010 
010 
010 
teh 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
Seer) 
128 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
185 
Lay 
021 
021 
010 
310 
010 
010 
010 
tks 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
106 
547 
010 
147 
129 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
SOLS 3 
10620 
21.5 9:0 
ZD000 
80133 
23.390) 
S133 
42682 
9OLSS 
42682 
08667 
20133 
10010 
LOLA 
LOLA 
pZ2290 
S0133 
SLOGO 
Do Ley 
18682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
69682 
54667 
90020 
90020 
42030 
57622 
42030 
42150 
42150 
Si LL2 
42150 
40110 
O21 24 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
B62 
L6G 87 
42030 
40030 
10215 
42150 
11676 
00215 
42150 
20002 
60553 
LISo4 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9419 
9421 
9a 22 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 
2500 
9501 
2205 
9506 
9507 
2510 
9oE 1 
eos 
9513 
9514 
eels) 
95-16 
2 oks 
9520 
9921 
9522 
9524 
9528 
99530 
961 1. 
2612 
9613 
9614 
9615 
2616 
2617 
9618 
9619 
9622 
9623 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9634 
263-4 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9647 
9648 
9650 
9652 
9654 
96.95 
9657 
9658 
9699 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671. 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9661. 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
Ashe) 
9697 
9698 
9699 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
221090 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


27ST220L17 (continued) 


9821 Wire Jumper. 
9822 Wire Jumper. 
9825 Wire Jumper. 
9828 Wire Jumper. 
99829 Wire Jumper. 
9831 Wire Jumper. 
9832 Wire Jumper. 
9837 Wire Jumper. 
9838 Wire Jumper. 
9839 Wire Jumper. 
9846 Wire Jumper. 
9847 Wire Jumper. 
9849 Wire Jumper. 
9850 Wire Jumper. 
9851 Wire Jumper. 
9652 Wire Jumper. 
9853 Wire Jumper. 
9856 Wire Jumper. 
9860 Wire Jumper. 
9861 Wire Jumper. 
9862 Wire Jumper. 
9864 Wire Jumper. 
9865 Wire Jumper. 
9868 Wire Jumper. 
98°13 Wire Jumper. 
9874 Wire Jumper. 
95°75 Wire Jumper. 
9877 Wire Jumper. 
9891 Wire Jumper. 
9892 Wire Jumper. 
9901 Wire Jumper. 
9902 Wire Jumper. 
9903 Wire Jumper. 
9904 Wire Jumper. 
9905 Wire Jumper. 
9911 Wire Jumper. 
Se pales Wire Jumper. 
9914 Wire Jumper. 
9915 Wire Jumper. 
9918 Wire Jumper. 
9919 Wire Jumper. 
9920 Wire Jumper. 
999. Wire Jumper. 
9996 Wire Jumper. 
9998 Wire Jumper. ......... 
CBA SP/LS Module (Vertical) (ITV). 


CBA EPS Module (ITV) 
CBA Main Chassis Assembly. 
CBA Interface Panel (ITV). 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
ITV Institutional Interconnect Device (For 
ITV Models Only) 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3539 
3132 
3139 
3139 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
127 
ike 
187 
188 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
21392 
22961 
26831 
04541 


ONet IDE VX/35 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


AC Cord. Dee a heh 2. se8 og 

Anode Lead Spacer (3 Used) 
Cabinet Back 

CRT, A68AJB82X11 

Customer Control Buttons 
Degaussing Coil. 3 et Scat ae, Cae hy 
Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
Cabinet Front Assembly 

Cabinet Front. .... 

Chassis Guide (2 Used) 

Chassis Guide. 

Light Guide. 

Nameplate. 

Power Button Bin Sle SHRI te 
Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 
Cinch Cover. 

EPS Bracket. 

ITV Card Bracket 

ITV Card Slot Cover. dhe io aa, an 
Institutional Interconnect Device (Mode 
Le 27ST2A0R/ 35 Only) 


SHG co) 
S130 
139 
23021. 
3139 
2422 
S135 
3121 
S155 
3139 
e130 
3139 
S135 
3139 
2422 
g130 
S119 
3.139 
3139 


ONet 


128 
014 
124 
891 
124 
549 
013 
Cee, 
127 
124 
124 
124 
015 
124 
264 
124 
107 
124 
124 


1DE 


70011 
04471 
45261 
90631 
S090. 
43967 
01641 
22592 
S001. 
L361. 
41711 
26461 
03571 
26444 
00401 
pao sots Ae 
17241 
31933 
30571 


VX/35 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0213 
0217 
0218 
0220 
0221 
0222 
0223 
C225 
0227 
0229 
0240 
0242 
0243 
0244 
0245 
S 0254 
0259 
0262 
0267 
0280 
S 1000 
LOO2 
1200 
S 1500 
S: Lo r5 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
21:03 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
21143 
2ieS 
2125 
2127 
2128 
Zed 
2132 
2133 
2134 
2139 
2136 
2181 
2182 
2183 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
22455 
2214 
2215 
221.6 
2214 
2219 
2220 
2221 
2226 
2227 
2228 
2220 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 


27ST230P/35 -— Manual no. 7638 
Main Chassis Parts 
2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
6 Pin Connector. 
A/V Jack 
5 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
A/V Jack 
SVHS Jack. 
6 Pin Connector. 
3 Pin Connector. 
7 Pin Connector. 
7 Pin Connector. 
6 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 
6 Pin Connector. 
9 Pin CRT Socket 
5 Pin Connector. 
3 Pin Connector. 
3 Pin Connector. 
4 Pin Connector. 
Tuner, V+uU, PLL 
SAW Filter, 45.75MHz 
Filter, Ceramic, 4MHz5 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 
Relay, 5 Amp, 12V. 
Tact Switch. 
Tact Switch. 
Tact Switch. 
Tact Switch. 
Tact Switch. ... 
Crystal, 12MHz000 aS Sl, fuses: tel, fares 
Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. < 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper j 
Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper ..... 
Res, 75 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 75 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap;.-2U2;,. +80/-20%, LOv, Céramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap, 2uz, +80/=20%, 10v,; Ceramic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap; 2u2;. -80/-204,- 10v5 Ceramic 
Cap; -2uz, +80/-20%,. 10¥v;,. Ceramic 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap; -100n;.-+80/-20%; 25v,. Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, .220n;, +80/-20%,. Lévy, Céramic, 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 
Cap, .220n; +80/-20%,. Lev; ‘Céramrc., 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 
Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 
Cap, 820p, 5%, 25v, Ceramic. 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. Bite fe 
Cap, 100n, 5%, 63v, Metallized Polyester 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 


Ss = 


Safety Part 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
ZALZ 
2422 
2422 
2412 
2422 
ZALZ 
2422 
2422 
2422 
2422 
ZALZ 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
Si38 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
31:98 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
S38 
SLs 
31:98 
31:98 
3198 
S38 
SEOs 
31:99 
319.8 
3198 
S38 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
S38 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
Si 
SLs 
3198 
3198 
2222 
S198 


Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
G25 
026 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
020 
025 
025 
025 
025 
025 
500 
025 
025 
020 
025 
542 
549 
549 
086 
Loe 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
Git 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
O21 
O21 
O21 
O21 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
Git 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
OL 
G17 
017 
017 
017 
026 
Git 
017 
014 
017 
016 
Git 
016 
025 
017 
OL) 
017 
S70 
017 


16269 
ERS Mes) 
16374 
12482 
04742 
04853 
£5503 
10646 
G52.36. 
04926 
15849 
00725 
11244 
17042 
04854 
04853 
04854 
80076 
15848 
16937 
OOT2S 
12479 
90108 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
3101.0 
32230 
24740 
32290 
33310 
333.10 
5 LOO 
51090 
32290 
32290 
$2290 
90020 
90020 
oieaye)§) 
515.90 
339 40 
22200 
33310 
22250 
$2290 
52290 
32290 
33310 
33310 
2200 
ZeaoU 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
52230 
32230 
32230 
Z1L020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31010 
34720 
S620 
SLOOO 
a1520 
41050 
32220 
76104 
42240 


part. 


2247 
2248 
2249 
2490 
2252 
2253 
2254 
2330 


253-1. 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2465 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


Pasi k 
2902 
2003 
2505 
2507 
2508 
Z2541,5 
2520 
2021 
2022 
2025 
292.9 
Zoe 
2528 
2540 
2541 
2560 
200: 
2962 
2963 
2564 
2067 
2568 
2580 
298.1 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
261.5 
2616 
2618 
2061/9 
2691 
2802 
2803 
2810 
2003 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er: 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


1000u, 20%, 1l6v, Electrolytic 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 

22n, 10%, 25v, Ceramic. 

2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
In, 5%, 25v, Ceramic. 

In, 5%, 25v, Ceramic. ay Me 
Zero ohm, "Chip" Jumper .. . 
100n, 10%, 250v, Metalized Po 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


LOU, 20%, 
sn3; 10%, 


250v, Electrolytic. 
500v, Ceramic 

560p, 5%, 50v, Ceramic. 

2n2, 10%, 2000v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
330p, 5%, 50v, Ceramic. 

lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 160v, Electrolytic. 
15n, 10%, 50v, Polyester. 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
470n, 5%, 250v, 
2u2, 20%, 100v, Electrolytic. 
680p, 10%, 500v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 

330n, 10%, 250v, MPP. 

680p, 10%, 2000v, Ceramic 
lin, 5%, 1600v, Polypropylene 
100n, 10%, 50v, Polyester 
150n, 10%, 63v, 
100n, 10%, 63v, 
2n2, 10%, 50v, 
2n2, 10%, 50v, 
An7, 10%, 50v, Ceramic. 

47u, 20%, 25v, Electrolytic 
470p, 10%, 500v, Ceramic. 
68n, 10%, 250v, Polyester 
4u7, 20%, 250v, Electrolytic. 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
47u, 20%, 50v, Electrolytic 
LO00u, 20%, L6v, Electrolytic 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
ln, 10%, 500v, Ceramic. 

470n, 20%, 275v, 


Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10%, 1000v, 
10%, 1000v, 
20%, 200v, 
10%, 1000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 1000v, Ceramic 
20%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, l16v, Ceramic 
10%, 2000v, Ceramic. 
470p, 10%, 50v, Ceramic 
2n2, 10%, 50v, Ceramic. 
in, 10%, 50v, Ceramic 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 
680p, 10%, 1000v, Ceramic 
100u,; 20%; 160v, Electrolytic 
in, 10%, 50v, Ceramic 
100n, 10%, 50v, Polyester 
2u2, 20%, 25v, Electrolytic 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 16v, Electrolytic 
22u, 20%, 50v, Electrolytic . 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 
ln, 5%, 25v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5%, 50v, Ceramic 
68p, 5%, 50v, Ceramic 
ln, 10%, 50v, Ceramic 
470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
ilgrey 
10n, 
22u, 
100n, 
1n5, 


Metalized Polyprop 


Metalized Polyest 
Metallized Polyeste 


Metalized Polypro 


S298. 
S198 
8198 
5198 
3198 
S198 
S198. 


WAPI 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
3198 
S198 
5198 
S198 
SL98 
2020 
S198 
S108 


2022 
2020 
S198 
3198 
2022 
Zade 
2020 
3198 
2222 
2222 
S198 
S198 
3198 
2020 
SLIS 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
S198. 


2022 
3198 
SL9O8 
2020 
S198 
3198 
S198 
2020 
3198 
S198 
3198 
2020 
Sh Os 
S198 
S198 
S198 
S198 
2020 
2020 
S198 
S198 
2020 
Sh Os. 
S198 
S198 
5198 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
8198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
3198 
3198 


026 
O17 
017 
O25 
016 
016 
O21 


368 
558 
012 
019 
016 
Doo 
023 
Sots) 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
025 


333 
O21 
019 
016 
353 
ce 
301 
014 
363 
S69 
OL? 
017 
017 
O21 
019 
347 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
O:e7 
019 
554 
017 
O25 
O27 
558 
Ut 
OL7 
017 
017 
017 
Spots) 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
016 
016 
O:led 
016 
OLY 
016 
016 
017 
017 
OL7 
017 
025 
O:le7 
017 
OL? 
017 


21020 
ea) 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


SO a 
90445 
93495 
43320 
05610 
20552 
21040 
90445 
32210 
03310 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
34790 


00086 
91332 
46810 
01010 
00084 
95024 
9025 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
cee af 
90854 
91049 
ae 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
o2220 
04710 
64710 
90172 
01030 
92290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91.353 
34790 
51080 
24790 
5229.0 
22240 
31010 
31020 
33390 
41050 
B2390 
41050 
36890 
36890 
31020 
44740 
41050 
21050 
32210 
42240 
42240 
Za2o0 
Z2eL50 


27ST230P/35 (continued) 


2816 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2069 
2870 
2871 
2012 
2873 
2874 
2875 
2876 
Zo74 
2878 
28-19 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2901 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001. 
3002 
3003 
3004 
3005 
cal eal 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3L12 
3114 
3116 
Se. 
i As 
3123 
S15 
BA Sa. 
S132 
B33 
3134 
S155 
3136 
3182 
3184 
3185 
Sole a6) 
3187 
3200 
S204, 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 
3209 
Seay, 
3213 
BAF 
3218 
S219 
3220 
S22. 
Ble 
3223 
3226 
S252 
3239 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


470n 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
1n8, 
150p 
68n, 
68n, 
150p 
1n8, 
2u2, 
100u 
100u 
Aul, 
10u, 
lu, 

Ani, 
22n, 
470u 
2u2, 
220n 
220n 
100n 
100n 
1000 
lu, 

27n, 
1n2, 
27n, 
1n2, 
10u, 
10n, 
10n, 
330p 
100 

100 

Zero 
1K5, 
8K2, 
100 

68 0 
1K, 

150 


220K, 


10 


220K; 


100 
100 
100 
75 0 
680 
680 
680 
150 
ATK, 
150 
47K, 
75 0 
100 
Jump 
ATK, 
150 
47K, 
150 
390 
100 
100 
100 
22K, 
33K, 
1K, 
220 
68 0 
470 
560 


330K, 


82K, 
2K2, 
100 
560 
100 
Zero 
560 
2K2, 
100 
22K, 
27K, 
820 
39K, 
10K, 


680K, 


Safety Part 


, +80/-20%, 
+80/-20% 
20%, 5SOv, 
207 OUN; 
+80/=20%,, 
10%, SOV, 

De; OM, 
10%, 50v, 
LO; DOM; 

Sep LON; 
10%, 5O0v, 
+80/-20% 

y 20%) 25V; 

pose, -ZOVy 
20%, 5SOv, 
20%, 5Ov, 

20%, SOW, 
10%, SOV; 
LO HAD Vy 

pp BOS LEV; 
20%, O0V, 

po LOS, (SOV, 

yo HBOS -203; 

py BOS =205 


10v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. ‘ 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
1l6v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
u, 20%, 16v, Electrolytic 
20%, 50v, Electrolytic. 
10%, 50v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic. 

20%, 50v, Electrolytic 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
, 9%, 50v, Ceramic. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
ohm, "Chip" Jumper 

3, 1/16W, Metalized 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
hm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
5%, 1/16W, Metalized Glass. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/16W, Metalized Glass. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
&, a Metalized Glass. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
hm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
hm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
er. bt es ee a 
3, 1/16W, Metalized 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
5%, 1/16W, Metalized 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
ohm, Br 1/6W, Carbon 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film 
ohm, 5%, 1/16W, Metalized eras 
hm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

3, 1/16W, Metalized Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, "Chip" Jumper 
ohm, 5%, 1/16W, Metalived ies 

3, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glass 

3, 1/16W, Metalized Glass. 


Film. 
Film. 


Glass 


one 


Glass 
Film. 
Glass 
Film. 
Film. 
Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
L238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
Zeee 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
J25 
025 
025 
025 
017 
OA, 
025 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
017 
017 
016 
COLL 
O11 
O21 
O21. 
O21 
COLL 
ep 
O21 
O21 
O21 
CLL 
O21 
O11 
O11 
O11 
O11 
Ga. 
O11 
OAT 
O11 
O21 
OT 
O21 
OT 
O11 
036 
O21 
O11 
O21. 
O11 
COLL 
Gad. 
O11 
LL 
O11 
O21 
OT 
O21 
O21. 
021 
COLL 
O21 
O21 
O21. 
O11 
COLL 
O11 
O21 
O21. 
021 
CLL 
O21 
O21 
CLL 
704 
021 
O21 


part. 


3248 
3249 
3251 
3256 
3251 
S258 
32.59 
3331 
3332 
33:33 
3334 
3335 
3536 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3001 
3504 
3506 
3007 
3508 
B20 
35.19 
2520 
Soe 
S522 
3023 
3524 
2325 
3326 
Sot 
3528 
3329 
23.50 
ee oak 
SoZ 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
LOOK 7. “SS, 
A70K, 5%, 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 
Zero ohm, "Chip" Jumper : 
1M, 5%, 1/16W, Metalized aiaed, 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 8, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
10K, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

3K9, 1%, 3/5W, Metal Film 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5%, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1%, 3/5W, Metal Film 

220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%; 
BRSy “hey 
3R3, oy 
SR Sy: cay 
2K2, ee 3/5W, 
2K2, 1%, 3/5W, 
150 ohm, ie 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
2K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1R5, Sr 1/4W, Carbon Film. 
12K, 1%, 3/5W, Metal Film 

12K, 1%, 3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


Film 
Film 
Film 


3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


Metal 
Metal 
Metal 
Metal Film 
Metal Film 


1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
3M3, 1/2W, Metalized Glass. 
PTC, 3 ohm, 144V. 

1M5, 5%, 1/2W, Metalised: Gigse. 
220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 4R7, 20%, 3Wl1. 

270 ohm, 5% 1/6W, Carbon Film. 
1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K; “SS; 
100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 

OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

47K, 5%, 1/10W, Metalized Giaés 
10K, ay 1/10W, Metalized Glass 
4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
2K2, 5%, 1/3W, Metal Film 

470 ohm, S, 
1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 

4K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 
270K, 5%, 1/8W, Metalized Glass 
15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


1/10W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


S198. 
S198 
8198 
5198 
S198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
B198 
2306 
2306 
2306 
3198 
B18 
Zone 
S198 
3198 
S198 
S198 
5198 
3198 
Sh 98. 
S198 
S108 
S198 
2306 
2312 
S196 
2312 
S198 
3198 
S198 
S198 
BIOS 
Zal2 
S198 
S198. 
S198 
Zolg 
Zolk2 
2312 
2312 
2a12 
3198 
S198 
S198 
2122 
2312 
23512 
S198 
S198 
2306 
3198 
8198 
2306 
2306 
8 L98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
2322 
2322 
2122 
Zone 
2422 
S198. 
2122 
S198 
S198 
3198 
S198. 
2306 
Bi 98 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
31.98 
S198 
2306 
S198 
8198 
2512 
ZOL2 
2522 
S198. 


O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
013 
20.7 
204 
204 
013 
O11 
593 
CLL 
O21. 
O21 
O21 
Or 
Ot1 
O11 
O11 
O11 
O1t 
204 
915 
O11 
915 
O12 
O11 
012 
O11 
O11 
eS 
Ott 
O11 
O21 
915 
alles) 
215 
2 wes) 
915 
O11 
O11 
O21 
101 
915 
915 
Os 
012 
207 
O11 
O21 
204 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
612 
O11 
O21 
Ott 
O21 
204 
O21 
O21 
O12 
OTe 
O21 
O21 
O21 
O21 
204 
O21 
O21 
lees) 
734 
730 
O21 


33330 
08210 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
L071 
03330 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
11003 
01020 
13902 
26880 
01020 
ALS30 
03920 
03390 
12703 
O22 10 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
LZ20:2 
01510 
O13 10 
32720 
02083 
LiZ03 
LTZ03 
03.920 
33390 
03478 
08220 
ot020 
03688 
03478 
32230 
31040 
31040 
512.30 
51030 
T3359 
13335 
00019 
oes be Fs) 
43073 
02210 
00056 
02710 
SZ 20 
04780 
53340 
03101 
55630 
502.0 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
5.1530 


27ST230P/35 (continued) 


3552 Res, 10K, 5%, 
3558 Res, 330 ohm, 
3561 Res, 100 ohm, 
3562 Res, 12K, ey 
3563 Res, 5K6, 5%, 
3566 Res, 2K2, a 
3569 Res, 5K6, 5%, 
3580 Res, 47K, 5%, 
3594 Res, 330 ohm, 
3995 Res, 220K, 5%, 
3596 Res, 220K, 5%, 
3603 Res, 100 ohm, 
3604 Res, 100 ohm, 
3605 Res, 4K7, 5%, 
3606 Res, 2K2, 5%, 
3607 Res, 2K2, 5%, 
3608 Res, 470 ohm, 
3609 Res, 1K, 5%, 1 
3610 Res, 8K2, 5%, 
3611 Res, 100 ohm, 
3618 Res, 6K8, 5%, 
3622 Res, 470 ohm, 
3623 Res, 4K7, 5%, 
3624 Res, 100 ohm, 
3625 Res, 100 ohm, 
3626 Res, 4K7, ee 
3627 Res, 4K7, 5%, 
3628 Res, 10K, 5%, 
3630 Res, 2K2, 5%, 
3632 Res, Zero ohm, 
3636 Res, 1K, 5%, 1 
3638 Res, 75 ohm, 
3639 Res, Zero ohm, 
3640 Res, 8K2, 5%, 
3681 Res, 390 ohm, 
3682 Res, 3K3, 5%, 
3683 Res, 390 ohm, 
3684 Res, 560 ohm, 
3685 Res, 560 ohm, 
3686 Res, 1K5, 5%, 
3691 Res, 330 ohm, 
3693 Res, 220 ohm, 
3801 Res, 220 ohm, 
3802 Res, 1K, 5%, 1 
3810 Res, 75 ohm, 
3814 Res, 100K, Sr 
3815 Res, 100K, 5%, 
3816 Res, 100K, 5%, 
3817 Res, 100K, me 
3818 Res, 100K, 5%, 
3819 Res, 100K, Si 
3820 Res, 100K, 5%, 
3821 Res, 100K, 5%, 
3822 Res, 75 ohm, 
3861 Res, 100K, 5%, 
3862 Res, 15K, 5%, 
3863 Res, 1K2, 5%, 
3864 Res, 100 ohm, 
3865 Res, 100 ohm, 
3866 Res, 100 ohm, 
3867 Res, 3K3, 5%, 
3891 Res, 100 ohm, 
3893 Res, 330 ohm, 
3894 Res, 100 ohm, 
3896 Res, 330 ohm, 
3901 Res, 1K, 5%, 1 
3902 Res, 3K3, 5%, 
3903 Res, 3K3, 5%, 
3904 Res, 10K, et 
3905 Res, 3K3, 5%, 
3906 Res, 10K, > 
3907 Res, 8K2, 5%, 
4001 Res, Zero ohm, 
4002 Res, Zero ohm, 
4101 Res, Zero ohm, 
4102 Res, Zero ohm, 
4104 Res, Zero ohm, 
4126 Res, Zero ohm, 
4128 Res, Zero ohm, 
4181 Res, Zero ohm, 
4214 Res, Zero ohm, 
4216 Res, Zero ohm, 
4341 Res, Zero ohm, 
4388 Res, Zero ohm, 
4401 Res, Zero ohm, 
4402 Res, Zero ohm, 
4430 Res, Zero ohm, 
4431 Res, Zero ohm, 
4604 Res, Zero ohm, 
4608 Res, Zero ohm, 
4609 Res, Zero ohm, 
4613 Res, Zero ohm, 


S = Safety Part Be 


1/10W, Metalized Glass 
%, 1W, Metal Film 
%, 1/6W, Carbon Film. 

1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

5%, 1/10W, Metalized eias 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 
%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/16W, Metalized Glas 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/16W, Metalized gies 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper : 
/10W, Metalized eres. 

%, 1/16W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper 

1/6W, Carbon Film. 

%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 

%, 1/10W, Metalized Glas 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glas 

%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
/16W, Metalized Glass. 

%, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 

%, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 

1/16W, Metalized Glass 

1/16W, Metalized Glass 

5%, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 

%, 1/16W, Metalized Glas 
/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


sure to use exact replacement 


O21 
012 
O11 
O21, 
O21 
O21 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
G1: 
O11 
O21. 
O11 
COLL 
epee 
O11 
O11 
O21 
OLL 
O21 
O21 
Oa1 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
021 
021 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O21 
021 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 
021 
OL 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 


51030 
13310 
01010 
SbL230 
52620) 
32220 
55620 
54730 
B55 1) 
52240 
52240 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
SOTO 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
81030 
S222) 
90030 
JLOZ0 
51590 
90:03 0 
08220 
peo) 
33320 
ps 914) 
55610 
BoO1) 
51520 
33310 
32210 
S221) 
31020 
37590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
S1 990 
31040 
s1530 
31220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31010 
333.10 
31010 
333140) 
81020) 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 


part. 


4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
p201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5342 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5471 
5472 
5480 
5501 
so20 
p02 1 
5560 
wood 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6181 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Cold, 27a, Loe « 

Col, S20ny LOSa 

Col, 6us, Ss. 

Wire Jumper. St aac Mes. ore NS, He SSL os 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. ee ee es 
Transformer, LOT (1342.0043B). 
Coil, S3u, 10% a Sa Wea, ee a oar a0 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 42u. Bue, we ee DS 
Transformer, Signal Driver, 


Coil; 2u3;,- 20% 
Coal; Sas, LO 


Coil, 39u, 10% 

Mains Filter Sen ae 
Transformer, SS39009-04. ‘ 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u, 5%. Sr enter th es 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 


Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 10u, 5%... . 
Zener Diode, 33 volt 


Zener Diode, 6.8 volt. 
BAS316. 
BAS316. 
Zener Diode, 6.8 volt. 


Diode, 
Diode, 


Signal, 
Signal, 
Diode, BAV21 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
zener Diode, 
Diode, Signal, 
zener Diode, 
Diode, Signal, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Signal, BAV99 
Zener Diode, 15 volt 
zener Diode, 


Signal, 
Signal, 
Signal, BAV21 
Signal, BAV21 
10 volt 


BAV99 


BAV21 
BAV21 


BAS316. 


1N4148. 
Gae VOLE. 


BY228/24. 


RGP30J-L7004. 
Del SOLES 


BAS316. 
BAS316. 


Dw 6 VOLE. 


SC10027-00 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
ZaLZ 
2422 
S198. 
3198 
2422 
2422 
3198 
S98. 
2422 
2422 
2422 
S198 
Sbos. 
2422 
S198 
S198 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
9331. 
S198. 
9340 
9338 
9331 
SOS. 
S198. 
S198 
B198 
JI39 
S198 
3198 
S198 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
ESTs) 
531 
018 
018 
535 
S31 
018 
018 
535 
549 
53.1 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
020 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
668 
010 
5.59 
617 
LT 
010 
010 
010 
010 
001 
010 
010 
010 


90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
2I3S3 
02506 
13390 
90020 
94865 
02478 
73380 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
56880 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
51090 
10010 
SOE3S 
10620 
S012 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
SO133 
10620 
21590 
25680 


27ST230P/35 (continued) 


6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6923 
6524 
G25 
6526 
6540 
6541 
6560 
6561 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691. 
6692 
e901 
6904 
7101 
7200 
7201 
7204 
1205 
7330 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
7515 
7520 
T9241. 
Wigs oe 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7802 
7861 
7891 
7892 
7901 
9001 
9104 
ole a 
9173 
OES 
9181 
O82 
9183 
21.92 
9193 
931 
oo 12 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 
9500 
95:01 


Ss. = 


Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


Diode, Bridge Rect, 


9.1 volt. 

33 volt 
BYV95C. 
EGP20DL-5100. 
BYV9D5A. 
EGP20DL-5100. 


Diode, Rect, BYV95A. 


Diode, Signal, 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 


1N4148. 


1N5062. 
1N5062. 
22 volt 
6.2 volt. 
10 volt 


GBU6JL-7002. 


Safety Part 


Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, SB340L-—7010 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAT85 

LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. oot bY we oS 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Dey TDAISBS6H/NU/ SI 4a 2 “y -s 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 so. a. ae OB 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 
Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
IC, TDA8359J/N2. » 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQPF9NSO. . 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, LE33CZ a Mae an ge di 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24C16-WBN6. 

IC, HEF4053BT. 

TC,. TDAQS53H/Vix «.-s.4-«. 4-4 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


933 1. 
3198 
9335 
Se a 
9339 
9322 
ed 
9335 
S198 
3198 
3198 
3198 
9331 
S198 
9340 
I322 
3198 
9331 
S138 
3198 
3198 
3198 
9336 
Se a 
2B22 
3198 
3198 
3198 
4835 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9392 
3198 
3198 
9322 
BBO. 
2322 
3198 
3198 
9340 
S38 
2322 
9340 
3198 
9322 
9333 
9392 
3198 
3198 
9322 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


ee ae 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
GLO 
010 
020 
668 
020 
eyors) 
128 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
185 
Lay 
021 
021 
010 
310 
010 
010 
010 
tks 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
106 
547 
010 
147 
T29 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


80133 
23390) 
S033 
42682 
9OLSS 
42682 
08667 
20133 
10010 
LOLA 
LOAD 
pZ2290 
S0133 
SLOGO 
So Ley 
18682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
69682 
54667 
90020 
90020 
42030 
57622 
42030 
42150 
42150 
Si LL2 
42150 
40110 
O21 24 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
B62 
L668 7 
42030 
40030 
10215 
42150 
11676 
00215 
42150 
20082 
60653 
LOSS 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9503 
9506 
9507 
2510 
9oE 1 
eho 
9515 
9514 
ees) 
95-16 
eho ize! 
9520 
9921 
9922 
9524 
9528 
9930 
961 1. 
2612 
9613 
9614 
9615 
9616 
2617 
9618 
9619 
9622 
9623 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9634 
263-4 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9647 
9648 
9650 
9652 
9654 
96.95 
9657 
9658 
96.99 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671. 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9619 
9680 
9681 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691. 
9694 
2695 
9697 
9698 
9699 
982.1 
9822 
98.25 
9828 
98.2.9 
9831 
9832 
9837 
9838 
9339 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22090 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


27ST230P/35 (continued) 


9846 Wire Jumper. 

9847 Wire Jumper. 

9849 Wire Jumper. 

9850 Wire Jumper. 

9851 Wire Jumper. 

9852 Wire Jumper. 

9853 Wire Jumper. 

9856 Wire Jumper. 

9860 Wire Jumper. 

9861 Wire Jumper. 

9862 Wire Jumper. 

9864 Wire Jumper. 

9865 Wire Jumper. 

9868 Wire Jumper. 

958713 Wire Jumper. 

9874 Wire Jumper. 

95°15 Wire Jumper. 

9877 Wire Jumper. 

9891 Wire Jumper. 

9892 Wire Jumper. 

9901 Wire Jumper. 

9902 Wire Jumper. 

9903 Wire Jumper. 

9904 Wire Jumper. 

9905 Wire Jumper. 

9911 Wire Jumper. 

9913 Wire Jumper. 

9914 Wire Jumper. 

9915 Wire Jumper. 

9918 Wire Jumper. 

9919 Wire Jumper. 

9920 Wire Jumper. 

9991 Wire Jumper. 

9996 Wire Jumper. 

9998 Wire Jumper. .... 
CBA Scan 4 Card Assembly Payee 
CBA SP/LS Module (Vertical) (ITV). 
CBA EPS Module (ITV) 

CBA Main Chassis Assembly. 
CBA Interface Panel (ITV). 


Channel One Card Parts 


Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


Net 1 Panel 
iy) 


(part of Scan 4 Card Assemb 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
ai2 1. 
i aioe | 
3139 
3139 
S38. 


2422 
DAZZ 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


1000 F-Connector. 0’ 

1001 Socket, Cinch, 1 Pin 

1002 5 Pin Connector. bn tea clon VEE oa beg: Sh 
2000 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2001 Cap, 39p, 5%, 50v, Ceramic 

2002 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

2003 Cap, 39p, 5%, 50v, Ceramic 

2004 Cap, 100n, 10%, 25v, Ceramic 

2005 Cap, 270p, 5%, 50v, Ceramic. 

2006 Cap, 390p, 5%, 50v, Ceramic. 

2007 Cap, 33p, 5%, 50v, Ceramic 

2008 Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 

2009 Cap, 10p, 5%, 50v, Ceramic ‘ 
2010 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2011 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 

2012 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 5 
2013 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2014 Cap; 100n,- -+80/—20%,.. 25¥,,. Ceramic. 
2015 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic 

3000 Res, 10k, 5% 

3001 Res, 10k, 5% Bd VE ge 2 ae ae Se 
3002 Res, 47 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
3003 Res, 4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
3004 Res, 4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
3005 Res, 4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
3006 Res, 4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
3007 Res, 4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 

S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
257 
127 
37 
187 
188 


OSL 
026 
025 
023 
016 
016 
016 
910 
016 
016 
016 
016 
OL6 
023 
017 
O17 
023 
023 
016 
O21 
O21 
O21 
021 
O21 
O21 
O21. 
O21 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
05164 
Ato be 
22961 
2083.1 
04541 


LOLo2 
05003 
12708 
21040 
03990 
02290 
03990 
15649 
02710 
03910 
03390 
01010 
01090 
21040 
01030 
01030 
21040 
21040 
04790 
51030 
51030 
54790 
54720 
54720 
54720 
54720 
54720 


part. 


3008 
3009 
3011 
S012 
5000 
5001 
5002 
5003 
5004 
5 O10 Fs) 
5006 
6000 
6001 
6002 
7000 
7001 
CBA 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Fixed 
Fixed 
Fixed 
Fixed 


4K7, 5 
A7lk, 5% 
10k, 5 
47 ohm, 5% 
Inductor, 
Inductor, 
Inductor, 
Inductor, 
Fixed Inductor, 
Inductor, Fixed 
Fixed Inductor, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 


%, 1/10W, Metalized Glass 


, 1/10W, 
O.15uH, 
O.15uH, 
O0.68uH, 
2.2uH, 
10uH, 10%. 
22U, 20% 
4.7uH., 


LOS. 

10%. 

10%. 
5%. 


10%. 


BAS216. 
BAS216. 
BAS216. 


Metalized Glass 


IC, NE592/N8 
Transistor, 

Net 1 Panel 

ly). 


Signal, 


(part of Scan 4 Card A 


BESANT Be: eer se 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


1000 
1001 
1002 
1003 
1005 
1010 
AO A. 
1012 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
20 1:9 
2020 
2021 
Z022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2099 
2060 
2061 
2062 
2063 
2064 
2065 
2066 
2067 
2068 
2070 
2071 
2072 
2073 
2074 
2075 
2076 
2077 
2078 
20:79 
2080 
2081 
2082 
2083 
2084 
2085 
2086 
2087 
2088 
2089 
2090 
2091 
2092 
2093 
2094 


Scan 4 Card 
ly) 
Connector, 15 Pin. 
Crystal, Resonator, 
SOC MDIN H 4P F 
SOC CINCH H 4P F 
Resonator Crystal, 
Connector, 32 Pin. 
Crystal, Resonator, 
Connector, 5 Pin 
Cap, lu, 20%, 50v, 
Cap, 82p, 5%, 50v, 
Cap, 47p, 5%, 50v, 
Cap, 1l5p, 5%, 50v, 
Cap, 100n, 
Cap, lu, 20%, 
Cap, 82p, 5%, 
Cap, 47p, 5%, 
Cap, 47p, 5%, 
Cap, 150p, 5%, 
Cap, lu, 20%, 
Cap, 270p, 5%, 
Cap, 15p, 5%, 
Cap, 47p, 5%, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
25V, 
50v, 
15p, 5%, 50v, 
100n, 
47p, 
150p, 
270p, 5%, 
82p, 5%, 
47p, 5%, 
22p, 5% 


5%, 
Soy 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


100n, 10%, 
4u7, +80/-20%, 
100n, 10%, 
100n, 10%, 
100n, 10%, 
100n, 10%, 
22p, 5%, 50v, 
22p, 5%, 50v, 
100n, 10%, 
100n, 10%, 
100n, 10%, 
4u7, 20%, 

100n, 10%, 
4u7l, 20%, 

100n, 10%, 
4u7, 20%, 35v, 
in, 10%, 50v, 

100n, 10%, 
100n, 10%, 
100n, 10%, 
100n, 10%, 
100n, 10%, 
4u7, 20%, 35v, 
in, 10%, 50v, 

100n, 10%, 
100n, 10%, 
100n, 10%, 
100n, 10%, 
4u7, 20%, 35v, 
in, 10%, 50v, 

100n, 10%, 
100n, 10%, 


35v, 


35v, 


+80/-20% 


£80/=20% 


l6v, 
1l6v, 
l6v, 


l6v, 
l6v, 
1l6v, 
l6v, 


1l6v, 
l6v, 
1l6v, 


l6v, 


1l6v, 


l6v, 
l6v, 
1l6v, 
l6v, 
l6v, 


l6v, 
l6v, 
l6v, 
l6v, 


l6v, 
l6v, 


(part of Scan 4 Card Assemb 


20M140 
YKF51 B 
WHRD B 
14M31818, 20P 
12MHz, 20 Pin. 
Electrolytic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic é 
, 25v, Ceramic. 
Electrolytic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic i 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 
p  ZONG 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic .. 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic .. 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic. 


ssemb 


S198 
S198 
B18 
3198 
3198 
S98. 
3198 
2422 
S198 
S198 
3198. 
9340 
9340 
9340 
9337 
Ee oe) 


3135 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
S139 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
S198. 
3198 
3198 
S198. 
3198 
S198. 
3198 
3198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
2020 
S198 
3198 
S198. 
3198 
3198 
S198 
3198 
S198. 
3198 
3198 
S198 
3198 
31.98. 
2020 
3198 
S198 
3198 
S198. 
3198 
3198 
S98. 
3198 
S198. 
3198 
3198 
S98. 
3198 
S198. 
3198 
3198 
S198. 
3198 
S198. 
3198 
als 
S98. 
3198 
S198. 
3198 
3198 
S98. 
3198 
3198. 
S126 


021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
B35 
018 
018 
018 
Zo0 
290 
200 
334 
895 


127 


025 
543 
026 
026 
543 
010 
543 
025 
030 
016 
016 
016 
023 
030 
016 
016 
016 
016 
030 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
004 
016 
016 
023 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
OL? 
017 
017 
5o2 
017 
ied 
017 
017 
016 
016 
Ot 
017 
017 
030 
017 
030 
017 
030 
017 
017 
Oot 
017 
017 
017 
030 
Oat 
017 
017 
017 
017 
030 
017 
COLT 
017 


54720 
54730 
51030 
54790 
315.170 
51570 
36870 
96509 
3.1090 
32290 
34780 
0 Ma) 
30115 
SOd15 
80602 
9021.5 


TOS 


16857 
01196 
05133 
04402 
00904 
03541 
00488 
12708 
81080 
08290 
04790 
01590 
21040 
81080 
08290 
04790 
04790 
01510 
81080 
02710 
01590 
04790 
01510 
01010 
02290 
90288 
02710 
01590 
21040 
04790 
01510 
02710 
08290 
04790 
02290 
01010 
01040 
01040 
01040 
263095 
01040 
01040 
01040 
01040 
02290 
02290 
01040 
01040 
01040 
74780 
01040 
74780 
01040 
74780 
01020 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
74780 
01020 
01040 
01040 
01040 
01040 
74780 
01020 
01040 
01040 
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2095 
2096 
209.7 
2098 
2099 
2100 
2 Od. 
2102 
2103 
2104 
2106 
2107 
2111 
2112 
Zs 
2114 
yaa lle) 
2116 
2118 
2119 
PANES ©) 
2121 
2122 
2123 
2124 
Pees) 
2126 
Zep 
2M29 
2130 
Pause ak 
2132 
2134 
21335 
2136 
PAE 
213.9 
2140 
2141 
2142 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3006 
3007 
3008 
3009 
3010 
50101. 
3012 
3013 
3014 
3015 
3016 
BO17 
3018 
SOLD 
3020 
5021. 
3022 
3023 
3024 
3025 
S026 
3027 
3028 
S029 
3030 
5031. 
3033 
3049 
3052 
3053 
3056 
3057 
3058 
oie beie) 
3060 
3061 
8062 
3063 
3064 
3065 
3066 
3073 
3074 
3082 
3085 
3089 
3090 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


100n, 10 
100n, 10 
100n, 10 
100n, 10 
470u, 20 
Alu, 20% 
lu, 20%, 
lu, 20%, 
lu, 20%, 
lu, 20%, 
lu, 20%, 
lu, 20%, 
lu, 20%, 
lu, 20%, 
lu, 20%, 
470u, 20 
10u, 20% 
10u, 20% 
22p, 5%, 
22p, 5%, 
680p, 10 
680p, 10 
100n, 10 
100n, 10 
100n, 10 
100n, 10 
100n, 10 
100n, 10 
100n, 10 
100n, 10 
100n, 10 
100n, 10 
100n, 10 
100n, 10 
100p, 5% 
100p, 5% 
10n, 10% 
10n, 10% 
180p, 5% 
180p, 5% 
10K, 5%, 
220 ohm, 
1M, 5%, 

100 ohm, 
75 ohm, 

1K8, 5%, 
AK7, 5%, 
150K, 5% 
13K, 5%, 
10K, 5%, 
100 ohm, 
560 ohm, 
AKT, 5%, 
150K, 5% 
13K, 5%, 
10K, 5%, 
560 ohm, 
100 ohm, 
4AK7, 5%, 
150K, 5% 
13K, 5%, 
10K, 5%, 
560 ohm, 
100 ohm, 
22K, 5%, 
22K, 5%, 
22K, 5%, 
1K, 5%, 

22K, 5%, 
22K, 5%, 
22K, 5%, 
100 ohm, 
75 ohm, 

100 ohm, 
100 ohm, 
1K5, 5%, 
75 ohm, 

390 ohm, 
100 ohm, 
1K, 5%, 

1M, 5%, 

220 ohm, 
820 ohm, 
220 ohm, 
Network, 
Network, 
Network, 
Network, 
Network, 
Network, 
1K, 5%, 

Network, 


S$, 16v, 
S$, 16v, 
$, 16v, 
$, 16v, 
S$, 16v, 


S$, 25v, 


%, 50v, 
S$, 50v, 
$, 16v, 
$, 16v, 
$, 16v, 
$, 16v, 
S$, 16v, 
S$, 16v, 
S$, 16v, 
$, 16v, 
S$, 16v, 
S$, 16v, 
S$, 16v, 
$, 16v, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic... 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic. . 
Electrolytic. . 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 

, 5Ov, Ceramic. 

, DOV, Ceramic. .... 
1/10W, Metalized Glass 

%, 1/10W, Metalized Glas 

1/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/10W, Metalized Glas 

5%, 1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

, 1/10W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Glas 

%, 1/10W, Metalized Glas 

1/10W, Metalized Glass 
, 1/10W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 

%, 1/10W, Metalized Glas 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 

, 1/10W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass . 
1/10W, Metalized Glass . 

%, 1/10W, Metalized Gla 
%, 1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Glas 

%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
5%, 1/10W, Metalized Glas 

1/10W, Metalized Glass. 

1/10W, Metalized Glass. 

%, 1/10W, Metalized Glas 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
33 ohm X 4, 5%, SM AVR24 
33 ohm 4, 5%, SM AVR24 
33 ohm 4, 5%, SM AVR24 

4 
4 


7 ZO 5 
35v, 
35v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


, lOv, 
, lOv, 
50v, 
50v, 


, DOV, 
, DOV, 
, DOV, 
7, DON; 


33 ohm , 5%, SM AVR24 
33 ohm , 5%, SM AVR24 
33 ohm X 4, 5%, SM AVR24 
1/10W, Metalized Glass. 

33 ohm X 4, 5%, SM AVR24 


xx KM XK 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S19 
3198 
3198 
3198 
3198 
Ae ae 
3198 
3198 
3198 
3198 
S135 
Deee 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
Zo22 
3198 
3198 
S193 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
338 
Zao.) 
2350 
Zao) 
2590 
2500) 
2350 
3198 
2350 


Be sure to use exact replacement 


OL 
017 
017 
O17 
025 
025 
004 
004 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
012 
032 
032 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
Goh 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
Oi 
016 
O16 
O17 
017 
016 
016 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 
O21 
130 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21: 
730 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
730 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 
021 
O21: 
035 
035 
035 
035 
035 
035 
O21 
035 


01040 
01040 
01040 
01040 
24710 
34790 
90Z82 
90282 
81080 
81080 
81080 
81080 
81080 
81080 
81080 
9345+) 
34130 
34130 
02290 
02290 
06810 
06810 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01010 
01010 
01030 
01030 
01810 
01810 
21030 
52210 
51050 
SLO10 
37590 
31820 
54720 
51540 
61133 
51030 
51010 
5o61:0 
54720 
51540 
SLES. 
51030 
55610 
51010 
54720 
51540 
6l133 
51030 
55610 
BLO10 
92230 
32230 
52230 
51020 
p2230 
92230 
22230 
5 L010 
57590 
SLO 1.0 
51010 
Dae) 
31590 
53910 
BLO1) 
51020 
20.90) 
52210 
58210 
522.10 
LO3S9 
LOS 3.9 
LO339 
10339 
LOS 3:2 
LOS So 
L020 
LO339 


part. 


S091. 
3097 
30.99 
31.00 
S04 
3L02 
3103 
3104 
3105 
3106 
3108 
3109 
3110 
SLi 
Sii2 
215 
3114 
3116 
SLL7 
SLES 
S19 
3120 
SHeeae 
ahZ2 
3124 
SL20 
3130 
3132 
S133 
S35 
3136 
S37 
3138 
S139 
3140 
3141 
3142 
3143 
4004 
4005 
4006 
5001 
5002 
5003 
5004 
5010 
S012 
5014 
SOLS 
5016 
S017 
5018 
5019 
5020 
5021 
9023 
5024 
6001 
6002 
6003 
6004 
6005 
6006 
6009 
6010 
6011 
6012 
6013 
6014 
6015 
6016 
6017 
6018 
6019 
7000 
7001 
7002 
7003 
7004 
7005 
7006 
7007 
7010 
FO1L 
7012 
1013 
7014 
7016 
7018 
7019 
7020 
7021 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 820 
Res, 75 0 
Inductor, 
Inductor, 
Inductor, 
Inductor, 
Inductor, 
Inductor, 
Coil, 
Inductor, 
Coil, 

Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, Re 
Zener Dio 
Diode, 
F.E.T. 
IC, LM393 
IC, LM393 
Transisto 
Transisto 
Transisto 
Transisto 
FET Signa 
FET Signa 
IC, 
IC, 
FET 


150 

10K, 
10K, 
10K, 
75.0 
1K, 

1K, 

150 

270 

4K7, 
4K7, 
4K7, 
4K7, 
4K7, 
22K, 
2K7, 
1K8, 
22K, 
6K8, 


1K, 
1K, 
1K, 
21.0 
100 
100 


22K, 
100 
100 
100 
100 
LKOy 
1K, 
LK Sy 
100 


820 
1u2 
1u2 
1u2 
820 


Signa 


IC, 


100K, 


100K, 
100K, 


82u. 


Network, 


ohm, 
5%, 
5%, 


fe) 
7 


hm, 
oQ 
Or 


fe) 
Oy, 


ohm, 
ohm, 


fe) 
Or, 


cy 
Sy 
cy 
cy 


cy 
cy 
cy 
cy 


fe) 
Or, 


Qo 
oO; 
Q 
or 
Q 
oO; 
ohm, 
ohm, 


ohm, 


po 
Or 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
po 
or 
5%, 
bo 
or 


ohm, 


Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


n 


n 
n 
hm, 


Fixed, 
Fixed, 
Fixed, 
Fixed, 
Fixed, 
Fixed, 


TANS rs: se 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


ely 
de, 


Signal, 
Signal, 


D 
D 


r, NPN, 
r, NPN, 
r, NPN, 
r, PNP, 


Fixed, 


33 ohm X 4, 5%, SM AVR24 
%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass . 


%, 1/10W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 

3, 1/8W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
5%, 1/10W, Metalized Glas 


%, 1/10W, Metalized Glass. 
%, 1/10W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
%, 1/10W, Metallized Glas 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metallized Glas 
"Chip' Jumper 
"Chip' Jumper 
"Chip' Jumper 


1/10W, Metalized Glass 
100MHz, 30 ohm. 
100MHz, 30 ohm. 
100MHz, 30 ohm. 
100MHz, 30 ohm. 
100MHz, 30 ohm. 
100MHz, 30 ohm. 


5%, 


100MHz, 30 ohm. 
BAV99 
BAV99 
BAV99 
BAV99 
BAV99 
BAV99 
BAV99 
BAV99 . 
BAS16WS 
BAS16WS 
BAS16WS 
BAS16WS 
BAS16WS 
BAS16WS 
MBRS140. 
6.8 volt. 
BAS316. 
BSN20 


BC847B. 
BC847B. 
BC847B. 
BC857B. 


1, BSN20. 
1, BSN20. 


POAOIAGCS Je. ace ke «2 
HYO/VL6L61L0DTC—10 « 


1, BSN20. 
IC SM P87C51RD+4A SCAN 4 


7T4HC4066D. 


IC, M24C04-WMN6. 


Wire Jump 
Transisto 
Transisto 


er. 


r, PNP, BC857B. 
r, NPN, BC847B. 


239.0 
S198 
B18 
5198 
S198 
3198 
S198 
S108 
31.98 
S198 
GBC Fe 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
Sh98 
S198 
S198 
3198 
Zo Le 
3198 
S198 
B18 
3198 
3198 
Sb98. 
S198 
B18 
3198 
S198 
S198. 
S198 
8198 
3198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98 
S198 
S198 
S198 
2422 
8198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
9322 
D322 
9322 
9322 
9322 
9322 
9322 
9340 
S198 
9340 
9339 
1339 
8198 
5198 
S198 
3198. 
9340 
9340 
9322 
9322 
9340 
S130 
9337 
DS 22. 
S198 
3198 
S198 


035 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
734 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
O21 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
935 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
031 
O32 
Osa 
031 
031 
031 
070 
386 
010 
Lo 
So 
S75 
010 
010 
010 
010 
L235 
U2S 
107 
hed 
i25 
120 
144 
122 
036 
010 
010 


10339 
51510 
91030 
52.030 
51030 
97590 
51020 
51020 
Sebo 
S210 
54720 
54720 
54720 
54720 
54720 
52230 
52720 
51820 
522.30 
56820 
51040 
51020 
51020 
S020 
69101 
51010 
51010 
51040 
51040 
92230 
51010 
31010 
51010 
S010 
51520 
51020 
SL920 
91010 
90020 
90020 
90020 
3271.0) 
31280 
31230 
31280 
38270 
B62 1.0 
57590 
90060 
90060 
90060 
90060 
90060 
90060 
95408 
90060 
31880 
10620 
10620 
10620 
10620 
10620 
10620 
10620 
10620 
99685 
99685 
99685 
I3689 
99685 
99685 
26668 
40115 
10630 
00235 
30668 
30668 
42030 
42030 
42030 
42150 
00235 
00235 
29641 
58668 
00235 
SOT 
20653 
33668 
90010 
42150 
42030 


27ST230P/35 (continued) 


7022 IC, MC33269D-3.3 

7023 IC, MC33269D-3.3 

7024 IC, LM2596S-ADJ. 

7028 FET Signal, BSH103 

7036 FET Signal, BSH103 

7037 Transistor, NPN, BC847B. 


CBA Scan 4 Card (part of Scan 4 Card 


ly). 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 
S ACO1 AC Cord. ne cae ee eae ee nee 
ACO3 Anode Lead Spacer (3 Used) 


Assemb 


ACO04 Batteries for Remote Control Transmitte 


ACO5 Cabinet Back 
S ACO9 CRT, A68AJB82X11 F 
AC10 Customer Control Buttons 
S AC12 Degaussing Coil. 


AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 


AC17 Owner's Manual, Scan 4 Card. 
AC20 Cabinet Front Assembly 
AC20A Cabinet Front. ae 

AC20B Chassis Guide (2 Used) 

AC20B Chassis Guide. 

AC20C Light Guide. 

AC20D Nameplate. 

AC20E Power Button dee Maroia clay a 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 
AC22 Cinch Cover. 

AC26 EPS Bracket. 

AC27 ITV Card Bracket 

AC30 Scan 3 VGA Adapter 

AC31 Scan 4 Card Cover. 


REMOTE Remote Control Transmitter, RC2572/01. 


D322 
OS22 
9322 
9340 
9340 
398 


3135 


3135 
3139 
ga09 
3139 
9301. 
S139 
2422 
3135 
3135 
3121 
3135 
3132 
S39 
3139 
3135 
Bees a} 
2422 
6 EG Ze 
3119 
3139 
3135 
3139 
S139 


106 
106 
130 
547 
547 
010 


127 


128 
014 
000 
124 
Sou 
124 
549 
G13 
LS 
251 
127 
124 
124 
124 
015 
124 
264 
124 
107 
124 
017 
124 
228 


88668 
88668 
86685 
MD pl Pa) 
13215 
42030 


10281 


70011 
04471 
69263 
45261 
90631 
SO90T 
43967 
01641 
21341 
52392 
50011 
31331 
41711 
26461 
O35 AL 
26444 
00401 
A299 01. 
17241 
31933 
07401 
45551 
88691 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


27ST240P/35 -— Manual no. 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0213 
0217 
0218 
0220 
0221 
0222 
0223 
C225 
0227 
0229 
0240 
0242 
0243 
0244 
0245 
S 0254 
0259 
0262 
0267 
0280 
S 1000 
LOO2 
1200 
S 1500 
S: Lo r5 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
21:03 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
21143 
2ieS 
2125 
2127 
2128 
Zed 
2132 
2133 
2134 
2139 
2136 
2181 
2182 
2183 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
22455 
2214 
2215 
221.6 
2214 
2219 
2220 
2221 
2226 
2227 
2228 
2220 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 


Ss = 


Safety Part 


Main Chassis Parts 
2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 
A/V Jack 

5 Pin Connector. 


2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

A/V Jack 

SVHS Jack. 

6 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

7 Pin Connector. 

7 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

9 Pin CRT Socket 

5 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

4 Pin Connector. 

Tuner, V+uU, PLL 

SAW Filter, 45.75MHz 

Filter, Ceramic, 4MHz5 

Fuse, 4A, 250V, IEC. 

Relay, 5 Amp, 12V. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. ... 

Crystal, 12MHz000 aS Sl, fuses: tel, fares 
Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. < 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper bb ete 3 a 
Res, 75 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 75 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap;.-2U2;,. +80/-20%, LOv, Céramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 2uz, +80/=20%, 10v,; Ceramic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap; 2u2;. -80/-204,- 10v5 Ceramic 
Cap; -2uz, +80/-20%,. 10¥v;,. Ceramic 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap; -100n;.-+80/-20%; 25v,. Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, .220n;, +80/-20%,. Lévy, Céramic, 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 
Cap, .220n; +80/-20%,. Lev; ‘Céramrc., 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, 820p, 5%, 25v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. Bite fe 
Cap, 100n, 5%, 63v, Metallized Polyester 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 


7638 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
ZALZ 
2422 
2422 
2412 
2422 
ZALZ 
2422 
2422 
2422 
2422 
ZALZ 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
Si38 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
31:98 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
S38 
SLs 
31:98 
31:98 
3198 
S38 
SEOs 
31:99 
319.8 
3198 
S38 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
S38 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
Si 
SLs 
3198 
3198 
2222 
S198 


Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
G25 
026 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
020 
025 
025 
025 
025 
025 
500 
025 
025 
020 
025 
542 
549 
549 
086 
Loe 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
Git 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
O21 
O21 
O21 
O21 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
Git 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
OL 
G17 
017 
017 
017 
026 
Git 
017 
014 
017 
016 
Git 
016 
025 
017 
OL) 
017 
S70 
017 


16269 
ERS Mes) 
16374 
12482 
04742 
04853 
£5503 
10646 
G52.36. 
04926 
15849 
00725 
11244 
17042 
04854 
04853 
04854 
80076 
15848 
16937 
OOT2S 
12479 
90108 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
3101.0 
32230 
24740 
32290 
33310 
333.10 
5 LOO 
51090 
32290 
32290 
$2290 
90020 
90020 
oieaye)§) 
515.90 
339 40 
22200 
33310 
22250 
$2290 
52290 
32290 
33310 
33310 
2200 
ZeaoU 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
52230 
32230 
32230 
Z1L020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31010 
34720 
S620 
SLOOO 
a1520 
41050 
32220 
76104 
42240 


part. 


nN 


2247 
2248 
2249 
2490 
2252 
2253 
2254 
2330 


253-1. 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2462 
2463 


2463 
2465 
2465 


2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


29031 
2002 
2503 
2005 
2907 
2508 
Pde tle) 
2520 
202k 
ZOL2 
2023 
ZO20 
Zoe 
2028 
2540 
2541 
2560 
2961 
2262 
2563 
2564 
ZO 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2616 
2618 
2619 
2691 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er: 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
5445 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
with 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


1000u, 20%, 1l6v, Electrolytic 

22n, 10%, 25v, Ceramic. 

22n, 10%, 25v, Ceramic. 

2u2, 20%, 50v, Electrolytic 

In, 5%, 25v, Ceramic. 

In, 5%, 25v, Ceramic. ay Me 

Zero ohm, "Chip" Jumper ..... 
100n, 10%, 250v, Metalized Polyest 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 


20%, 
LO%, 


250v, Electrolytic. 
500v, Ceramic 

5%, 50v, Ceramic. 

10%, 2000v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 1000v, Ceramic 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
330p, 5%, 50v, Ceramic. 

lu, 20%, 50v, Electrolytic. 

47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 

lu, 20%, 50v, Electrolytic. 

47u, 20%, 160v, Electrolytic. 

15n, 10%, 50v, Polyester. 

47u, 20%, 25v, Electrolytic 

470n, 5%, 250v, Metallized Polyprop 
20%, 100v, Electrolytic. 

10%, 500v, Ceramic. 

5%, 50v, Ceramic. 
330n, 10%, 250v, MPP. se 4 oN 
Inf, 10%, 2000v, Ceramic Only with 
(JF0501-21835) Layer Wound. 
10%, 2000v, Ceramic 
%, 1600v, Polypropylene 
1600v, Polypropylene Only 
0501-21835) Layer Wound 
%, 50v, Polyester .... 
%, 63v, Metalized Polyest 
63v, Metalized Polyeste 
, 3O0v, Ceramic. 
, 3O0v, Ceramic. 
, 3O0v, Ceramic. 
, 25v, Electrolytic 
500v, Ceramic. 
, 250v, Polyester 
, 250v, Electrolytic. 

16v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic 
1l6v, Electrolytic 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 

ln, 10%, 500v, Ceramic. see oe + 
470n, 20%, 275v, Metallized Polypro 


2u2, 
680p, 
100p, 


470u, 

A7u, 2 

1000u, 2 
0 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10%, 1000v, 
10%, 1000v, 
20%, 200v, 
10%, 1000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 

10%, 1000v, Ceramic 
20%, 50v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, 16v, Ceramic 

10%, 2000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 

10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 

10%, 50v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic. 

680p, 10%, 1000v, Ceramic 
100u, 20%, 160v, Electrolytic 
in, 10%, 50v, Ceramic 

100n, 10%, 50v, Polyester 
2u2, 20%, 25v, Electrolytic 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 16v, Electrolytic 
22u, 20%, 50v, Electrolytic . 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 

ln, 5%, 25v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5%, 50v, Ceramic 

68p, 5%, 50v, Ceramic 

ln, 10%, 50v, Ceramic ‘ 
470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
1n5, 
10n, 
22u, 
100n, 
nS; 
470p, 
2n2, 
ln, 
10n, 
10n, 


S298. 
S198 
8198 
5198 
3198 
S198 
S198. 


WAPI 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
3198 
S198 
5198 
S198 
SL98 
2020 
S198 
S108 


2022 
2020 
S198 
3198 
2022 


2020 
2292 
2020 


2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
S198 
2020 
S198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
S198 
3198 
2020 
3198 
S108 
S198 
2020 
Sh Os 
S198 
3198 
2020 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
2020 
2020 
3198 
8198 
2020 
3198 
a h98. 
S198 
S198 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
5198 
3198 
3198 
S198 


026 
O17 
017 
O25 
016 
016 
O21 


368 
558 
012 
019 
016 
Doo 
023 
Sots) 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
025 


333 
021 
019 
016 
333 


558 
elke 
301 


319 
014 
365 
363 
017 
OLY 
017 
O21 
019 
347 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
OLY 
025 
017 
boo 
017 
OL 
017 
017 
OL7 
558 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
025 


21020 
ea) 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


SO a 
90445 
93495 
43320 
05610 
20552 
21040 
90445 
32210 
03310 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
34790 


00086 
91332 
46810 
01010 
00084 


90487 
95024 
20251 


GO1LS:6 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
2 Boe 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
SOLLZ 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
21353 
34790 
51080 
24790 
92290 
22240 
8101-0 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
44740 
41050 
21050 
Bie 10) 


27ST240P/35 (continued) 


2802 
2803 
2810 
2813 
2816 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2642 
2873 
2874 
28-15 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
ZOOL 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2990 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
SLO? 
31:03 
3104 
BLOS 
3106 
eb, 
3114 
S116 
Sz. 
S122 
eae 
3125 
Zales al 
Si SZ 
3133 
3134 
S135 
S136 
BLSZ 
3184 
3189 
3186 
3187 
3200 
3201 
B22 
3203 
3204 
3206 
320°) 
3208 
3209 
S212 
3213 
S214 
BZ.18 
3219 
3Z2A0 
B22 1 
S222 
BZ23 
3226 
S232 
BZ 59 
3241 
3242 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


220n, 
220n, 
2u2, 
2u2, 


+80/-20%, 
+80/-20% 
+80/-20%, 
+80/-20% 
470n, +80/-20%, 
2u2, +80/-20%, 
2u2, 20%, 50v, 
2u2, 20%, 50v, 
2u2, +80/-20%, 
1n8, 10%, 50v, 
L50p, Ds, SOM, 
68n, 10%, 50v, 
68n, 10%, 50v, 
150p,. 5%; S0v; 
1n8, 10%, 50v, 
2u2, +80/-20%, 
100u, 20%, 25v, 
100u, 20%, 25v, 
4u7, 20%, 50v, 
10u, 20%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
An7, 10%, 50v, 
22n, 10%, 25v, 
470u, 20%, 1l6v, 
2u2, 20%, 50v, 
220n, 10%, 50v, 
220n, +80/-20% 
100n, +80/-20%, 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
1000u,;. 204, Lov, Elect rolyerc 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
27n, 10%, 50v, Ceramic. 

1n2, 10%, 50v, Ceramic. 

27n, 10%, 50v, Ceramic. 

in2, 10%, 50v, Ceramic. 

10u, 20%, 50v, Electrolytic 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

330p, 5%, 50v, Ceramic. Be od 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper car 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 
150 ohm, 5%, 
220K, 5%, 
100 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 


1l6v, 

1l6v, 
10v, 
10v, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 

10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. ‘ 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 


680 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
680 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
680 ohm, %, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 


75 ohm, 5%; 
100 ohm, 5%, 


Jumper. Be Yerq cay aces Wes Gy Get as Be 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, er 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, S, 
68 ohm, 5%, 
470 ohm, Sy 
560 ohm, 5%, 
530K, 5%, 
82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

560 ohm, 5%, 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


ZAK; DS; 


1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalieed Glas 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
2238 
3198 
3198 
3198 
SL 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
2238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


OL 
017 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
OL 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
O23 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
OL7 
017 
016 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21. 
O11 
COLL 
O21 
OL 
O21. 
O11 
O21 
O11. 
O11 
OLT 
O11 
COLL 
opm 
O11 
O11 
O21 
COLL 
O21 
O11 
O11 
036 
O21 
OT 
O21 
Odd 
O11 
COLL 
epar 
O11 
O11 
O21 
COLL 
O21 
O21 
02a, 
O11 
O21 
021 
O21 
OL1 
O11 
O11 
021 
O21 
02a. 
O11 
O21 
O21 


42240 
42240 
220,50 
Aa20 
44740 
22200 
52280 
52280 
22200 
1562.6 
31510 
06830 
06830 
S151) 
1562.6 
Za2oU 
31010 
S101) 
54780 
31090 
51080 
34720 
82230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
21060 
15642 
15624 
15642 
15624 
31090 
31030 
31030 
33510 
01010 
01010 
90030 
31520 
S622 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
01010 
01010 
01010 
07590 
06810 
06810 
06810 
OL 51) 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
34730 
01510 
34730 
OD510) 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
S2220 
01010 
05610 
01010 
90030 
35610 
32220 
01010 
32230 
32730 


part. 


3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
Sok 
32.506 
S207 
3298 
S250 
3331 
3352 
3335 
3334 
23:35 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 


3452 
3453 
3454 


3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
S001 
3504 
3506 
3507 
3508 
SOLO 
soL2 
3020 
3921 
222 
3025 
3524 
3020 
3326 
S27 
3028 
B29 
3939 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


h 5445 


Res, 
Res, 
Res, 
5445 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
680K, 5%, 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100K, 5%, 
470K, S, 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 
zero ohm, "Chip" Jumper ae 
1M, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
33° 6hm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
5K6, 1%, 
(JF0501-21835) Layer Wound. 
10K, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1%, 
(JF0501-21835) Layer Wound. 

3K9, 1%, 3/5W, Metal Film 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5%, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1%, 3/5W, Metal Film 

220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%; 
3R3, 1%, 
SRO,” 1s; 
BRS y ‘clay 
2K2, %, 3/5W, 
2K2, 1%, 3/5W, Metal Film 

150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon ere 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 


3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 
PTC, 3 ohm, 144V. 

1M5, 5%, 1/2W, Mebalized: aiges 
220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 4R7, 20%, 3W1. 

270 ohm, 5% 1/6u, Carbon Film. 
1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K; 53; 
100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 

OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

47K, 5%, 1/10W, Metalized evade 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


3/5W, Metal Film Only wit 


3/5W, Metal Film Only with 


1/10W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


Gwe ke! 
A222 
B98 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198. 
2306 
2306 
2306 
81.98. 
S198 
2922 
S138 
S198 
oh98 
S198 
8198 
S198 
S198 
8198. 
S198 
B198 
2306 


252 
23.12 
S198 


Zoe 
23k2 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198. 
2312 
3198 
S198 
S198 
23k2 
2312 
vate ils 
Zoe 
Ze 
Sh 98 
S198 
B18 
Zee 
rae a 
2312 
S198 
8198 
2306 
S198 
S198. 
2306 
2300 
S198 
S198 
S198. 
S198 
B18 
Zee. 
2022 
2122 
2322 
2422 
S198 
222 
S198. 
S198 
S108 
S198 
2306 
8 h08. 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 


O11 
704 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
013 
207 
204 
204 
013 
O11 
593 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 


915 
915 
011 


219 
915 
Q12 
O11 
012 
O11 
O11 
91:5 
O11 
OAT 
O21 
215 
915 
915 
elles) 
sls 
O11 
O11 
O21 
101 
219 
915 
O11 
012 
207 
O11 
O21 
204 
ZO} 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
ble 
O11 
O21 
O11 
O21 
204 
O21 
O21 
012 
012 
O21 
O21. 
O21 


08210 
63903 
31030 
36840 
33330 
08210 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 


15602 
L1L003 
01020 


12002 
T3902 
26880 
01020 
21.530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
92720 
02083 
LLZ0S 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
322.30 
31040 
31040 
212 3) 
91030 
13359 
T3335 
00019 
L355 
43073 
02210 
00056 
02710 
S1220 
04780 
53340 
OSLO L 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
5403-0 


27ST240P/35 (continued) 


Siojoal 
Boe 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3002 
3558 
S561 
BoGZ 
35.63 
3566 
3569 
3580 
3594 
3993 
S506 
3603 
3604 
3.605 
3606 
3607 
3608 
3609 
260 
3611. 
3618 
Baap 
3623 
3624 
3625 
3626 
B62) 
3628 
3630 
3632 
3636 
3633 
3639 
3640 
3681: 
3682 
3683 
3684 
BOSS 
3686 
SOO. 
36:93 
3801 
3802 
3810 
3814 
Belo 
3816 
2817 
3818 
381-9 
3820 
Soo. 
Bone 
3861. 
3862 
3863 
3864 
ie rohope) 
3866 
3867 
3891 
3093 
3894 
3396 
3901 
BI02 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4101 
4102 
4104 
4126 
4128 
4181 
4214 
4216 
4341 
4388 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
470 ohm, 5%, 1/10W, Metalized ee 3198 
1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
4K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
270K, 5%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1W, Metal Film 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
12K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
2K2, fa 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1/10W, Metalized elas 3198 
220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
470 ohm, %, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized eras 3198 
6K8, 5%, 1/6, Carbon Film. 3198 
470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gias 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, > 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper : 3198 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Gide. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3K3, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
560 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
560 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, ey 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, ee 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
100K, ei 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
15K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
1K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
330 ohm, a 1/16W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, er 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, ee 1/16W, Metalized Glass 3198 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3L99 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3L99 
zero ohm, "Chip" Jumper S193 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 

Be sure to use exact replacement 


O21 
204 
O21 
O21, 
915 
734 
730 
O21 
O21. 
012 
O11 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O11 
O11 
O21 
O11 
OeL 
O11 
COLL 
epi 
O21 
O11 
O21 
O21 
OT. 
O11 
O21. 
021 
O21 
O21 
O21 
O21: 
021 
O21 
Ort 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
021 
O21 
021 
O21 
O21, 
021 
021 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
G1. 
O11 
O21, 
O21 
021 
021 
O21 
O21, 
021 
O21 
021 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 


54720 
03222 
54710 
BLS20 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
L330 
01010 
p1L230 
52620 
p2220 
DIOLY 
54730 
93310 
52240 
52240 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31.030 
32220 
90030 
S20 
37590 
90030 
08220 
53910 
53320 
22 LA) 
55610 
55610 
51520 
33510) 
3221.0 
322.10 
31020 
S13 70 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
315.90 
31040 
31530 
SEZZY 
31010 
01010 
01010 
333520 
31010 
33310 
31010 
333.10 
SLOZ0 
53320 
33320 
31030 
33320 
31030 
Se220) 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90020 
90020 


part. 


4401 
4402 
4430 
4431 
4604 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
S002 
s20L 
5202 
5204 
5205 
2 06 
5241 
5242 
5342 
5445 


5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5471 
5472 
5480 
S501 
so20 
po2L 
5560 
3o6 1. 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6181 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 27u, 10% . 

Coil, 820n, 10%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Wire Jumper. Nees a, ot et nat Sah) Me 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. eh ado le Mee BS SS Sel Sd 
Transformer, LOT (JF0501-21835) Layer W 
ound ate SS he ak ee Sk ar 
Transformer, LOT (1342.0043B). 
Coil, 33u, 10% Sai Un de a mee eed he 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 42u. Bye. as A Day ae SS es Ss 
Transformer, Signal Driver, SC10027-00 
Coil, 3u3, 20% 

Coil, 3u3, 10% 

Coil, 39u, 10% 

Mains Filter a se, we Ge 
Transformer, SS39009-04. ‘ 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u, 5%. Boe Go th EN gt ot 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Corl, LOU; “Ses oa) os 

Zener Diode, 33 volt 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Rect, BY228/24. 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
2422 


ZAZZ 
2422 
8198. 
3198 
2422 
2422 
3198 
S198. 
2422 
2422 
ZAZ2 
S198 
SbO8. 
2422 
S198 
5198 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
51.98 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
9331. 
3198. 
9340 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 


ees all 
531 
018 
018 
535 
S51 
018 
018 
535 
549 
53.1 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
020 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
668 
010 
559 


90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22490 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 


OZ 611 
02506 
173390 
90020 
94865 
02478 
73380 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
56880 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
51090 
10010 
SO E3Z3 
10620 
50112 


27ST240P/35 (continued) 


6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6923 
6524 
G25 
6526 
6540 
6541 
6560 
6561 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 
6901 
6904 
7101 
7200 
120. 
7204 
EP Avis 
7330 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
7515 
7520 
T9241. 
ieee 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561. 
7580 
7602 
7802 
7861 
7891 
7892 
7901 
9001 
9104 
ele a 
9173 
OES 
9181 
O82 
9183 
91.92 
9193 
931 
o312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 


SS = 


Diode, Rect, 
Zener Diode, 


RGP30J-L7004. 
Ors. de WO Mes 


Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 


Diode, Rect, 


BYV95C. 


Diode, Signal, BAV99 


Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


Diode, Bridge Rect, 


Diode, Rect, 


15 volt 

5.6 volt. 

9.1 volt. 

33 volt 
BYV95C. 
EGP20DL-5100. 
BYVODA. 
EGP20DL-5100. 


BYV9D5A. 


Diode, Signal, 1N4148. 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 


1N5062. 
1N5062. 
22 volt 
6.2 volt. 
10 volt 


GBU6JL-7002. 


Safety Part 


Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, SB340L-—7010 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAT85 

LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. Greet we bos 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9588H/N1/3I ..... 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 se. a 8S 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 
Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
IC, TDA8359J/N2. » 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQOPF9NS50. . 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, LE33CZ a ok wae tan Eee Si 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24C16-WBN6. 

IC, HEF4053BT. 

TC,. TDAQ9S53H/V1s a. 6.4. «. 4-4 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9339 
3198 
3138 
3198 
933 i. 
3198 
9335 
oe AP 
9339 
9322 
oe ed 
9335 
S98 
3198 
3198 
3198 
9331 
S198 
9340 
I322 
3198 
9331 
S138 
3198 
3198 
3198 
9336 
9322 
2322 
3198 
3198 
3198 
4835 
3198 
3198 
3198 
9352 
S198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9392 
3199 
3198 
9322 
B32. 
2322 
3198 
3198 
9340 
S98 
2322 
9340 
3198 
9322 
9333 
9392 
3198 
3198 
9322 
ie alee Be 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


61,7 
a 
010 
010 
OL0 
010 
001 
010 
010 
010 
teh 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
Seer) 
128 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
185 
Lay 
021 
021 
010 
310 
010 
010 
010 
tks 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
106 
547 
010 
147 
129 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
SOLS 3 
10620 
21.5 9:0 
ZD000 
80133 
23.390) 
S133 
42682 
9OLSS 
42682 
08667 
20133 
10010 
LOLA 
LOLA 
pZ2290 
S0133 
SLOGO 
Do Ley 
18682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
69682 
54667 
90020 
90020 
42030 
57622 
42030 
42150 
42150 
Si LL2 
42150 
40110 
O21 24 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
B62 
L6G 87 
42030 
40030 
10215 
42150 
11676 
00215 
42150 
20002 
60553 
LISo4 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9419 
9421 
9a 22 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 
2500 
9501 
2205 
9506 
9507 
2510 
9oE 1 
eos 
9513 
9514 
eels) 
95-16 
2 oks 
9520 
9921 
9522 
9524 
9528 
99530 
961 1. 
2612 
9613 
9614 
9615 
2616 
2617 
9618 
9619 
9622 
9623 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9634 
263-4 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9647 
9648 
9650 
9652 
9654 
96.95 
9657 
9658 
9699 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671. 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9661. 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
Ashe) 
9697 
9698 
9699 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
221090 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


27ST240P/35 (continued) 


9821 Wire Jumper. 
9822 Wire Jumper. 
9825 Wire Jumper. 
9828 Wire Jumper. 
99829 Wire Jumper. 
9831 Wire Jumper. 
9832 Wire Jumper. 
9837 Wire Jumper. 
9838 Wire Jumper. 
9839 Wire Jumper. 
9846 Wire Jumper. 
9847 Wire Jumper. 
9849 Wire Jumper. 
9850 Wire Jumper. 
9851 Wire Jumper. 
9652 Wire Jumper. 
9853 Wire Jumper. 
9856 Wire Jumper. 
9860 Wire Jumper. 
9861 Wire Jumper. 
9862 Wire Jumper. 
9864 Wire Jumper. 
9865 Wire Jumper. 
9868 Wire Jumper. 
98°13 Wire Jumper. 
9874 Wire Jumper. 
95°75 Wire Jumper. 
9877 Wire Jumper. 
9891 Wire Jumper. 
9892 Wire Jumper. 
9901 Wire Jumper. 
9902 Wire Jumper. 
9903 Wire Jumper. 
9904 Wire Jumper. 
9905 Wire Jumper. 
9911 Wire Jumper. 
Se pales Wire Jumper. 
9914 Wire Jumper. 
9915 Wire Jumper. 
9918 Wire Jumper. 
9919 Wire Jumper. 
9920 Wire Jumper. 
999. Wire Jumper. 
9996 Wire Jumper. 
9998 Wire Jumper. ......... 
CBA SP/LS Module (Vertical) (ITV). 


CBA EPS Module (ITV) 
CBA Main Chassis Assembly. 
CBA Interface Panel (ITV). 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
ITV Institutional Interconnect Device (For 
ITV Models Only) 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3539 
3132 
3139 
3139 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
127 
ike 
187 
188 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
21392 
22961 
26831 
04541 


ONet IDE VX/35 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


AC Cord. Dee a heh 2. se8 og 

Anode Lead Spacer (3 Used) 
Cabinet Back 

CRT, A68AJB82X11 

Customer Control Buttons 
Degaussing Coil. 3 et Scat ae, Cae hy 
Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
Cabinet Front Assembly 

Cabinet Front. .... 

Chassis Guide (2 Used) 

Chassis Guide. 

Light Guide. 

Nameplate. 

Power Button Bin Sle SHRI te 
Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 
Cinch Cover. 

EPS Bracket. 

ITV Card Bracket 

ITV Card Slot Cover. dhe io aa, an 
Institutional Interconnect Device (Mode 
Le 27ST2A0R/ 35 Only) 


SHG co) 
S130 
139 
23021. 
3139 
2422 
S135 
3121 
S155 
3139 
e130 
3139 
S135 
3139 
2422 
g130 
S119 
3.139 
3139 


ONet 


128 
014 
124 
891 
124 
549 
013 
Cee, 
127 
124 
124 
124 
015 
124 
264 
124 
107 
124 
124 


1DE 


70011 
04471 
45261 
90631 
S090. 
43967 
01641 
22592 
S001. 
L361. 
41711 
26461 
03571 
26444 
00401 
pao sots Ae 
17241 
31933 
30571 


VX/35 


27ST420L/17 -— Manual no. 


7638 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0213 
0219 
0220 
0221 
0222 
UZ23 
0225 
0240 
0243 
0244 
0245 
S 0254 
0259 
0262 
0267 
0280 
S 1000 
1002 
1200 
S 1500 
S15 15 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
183 1 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101. 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
PEs) 
yaa eso) 
Parcs 
2132 
21,33 
2134 
2139 
2136 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
ZO 
2216 
2217 
2219 
PP AEAL) 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
ZLOe 
22103 
2254 
2330 


2331. 
2340 
2341 


S = 


Main Chassis Parts 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

A/V Jack 

SVHS Jack. 

7 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

9 Pin CRT Socket 

5 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

4 Pin Connector. 

Tuner, V+uU, PLL 

SAW Filter, 45.75MHz 

Filter, Ceramic, 4MHz5 

Fuse, 4A, 250V, IEC. 

Relay, 5 Amp, 12V. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. ... 

Crystal, 12MHz000 i, Bi NL ger Ataris ce 
Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 
C49/U A. ea er ee ae 

Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. F 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap;.-2u2, +80/-20%, LOv, Céramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 2u2z, +80/=20%, 10v,; Ceranic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap; -2u2, +80/=20%, 10v, Céramic 
Cap; 2uz, +80/-—20%, LOv;. Ceramic 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap; L0On;, +80/=20%; 25, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap; 220n;,-+80/-20%; L6év,. Ceramic, 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
Capp. day $80/=20%; -L0w- Ceramic, 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘: 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 7 
Cap; 220n;, +80/=-20%;, Lov; Ceramic, 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. x ke. & 
Cap, 100n, 5%, 63v, Metallized Polyester 
Cap; 220n; +80/-20%, Lév, Ceramic. 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘: 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 

Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. ee eee 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper ..... 
Cap, 100n, 10%, 250v, Metalized Polyest 
CLS Bee ah Hor a ep at. Chee. Be wel, Sea LSA SE Ee 
Cap, 10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 
Cap, 10u, 20%, 250v, Electrolytic. 
Cap, 3n3, 10%, 500v, Ceramic 


Safety Part Be 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
31:98 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
2020 
2020 
S198 


sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
G25 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
500 
025 
025 
020 
025 
542 
549 44518 
549 40807 
086 
12 
128 
128 
128 
128 
128 
543 


543 
024 
025 
025 24710 
02:3 
025 
OLy 
Gi} 
016 32290 
017 
017 
025 
025 
O16 32290 
G16. 32290 
OT6: 32290 
O21 
O21 
017 
017 
017 
OL 
G16. 32290 
O16 .-32290 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
OL 
017 
026° °21020 
017 
017 
014 
Git 
017 
017 
017 
310 
Gilt 
026 21020 
017 
017 
025 
016 31020 
O16: 31020 
02a. 


368 
558 
012 
019 43320 


part. 


2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2465 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2901 
2902 
2503 
2505 
2507 
2508 
25-19 
2520 
292-1 
2282 
2523 
202 
Z02 
2528 
2540 
2541 
2560 
pasiaek 
2562 
2053 
2564 
2967 
Pasa, 
2580 
208.4. 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2012 
2613 
26155 
2616 
2618 
2619 
269. 
2802 
2810 
2813 
2031. 
2032 
2035 
2834 
2039 
2836 
203-4 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


560p, 5%, 50v, Ceramic. 

2n2, 10%, 2000v, Ceramic. 

100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
330p, 5%, 50v, Ceramic. 

lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 

lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 160v, Electrolytic. 
15n, 10%, 50v, Polyester. - 
47u, 20%, 25v, Electrolytic. . 
470n, 5%, 250v, 
2u2, 20%, 100v, Electrolytic. 
680p, 10%, 500v, Ceramic. 

100p, 5%, 50v, Ceramic. 

330n, 10%, 250v, MPP. 

680p, 10%, 2000v, Ceramic 

lin, 5%, 1600v, Polypropylene 
100n, 10%, 50v, Polyester .... 
150n, 10%, 63v, 
100n, 10%, 63v, 
2n2, 10%, 50v, 
2n2, 10%, 50v, 
An7, 10%, 50v, Ceramic. 

47u, 20%, 25v, Electrolytic 
470p, 10%, 500v, Ceramic. 
68n, 10%, 250v, Polyester 
4u7, 20%, 250v, Electrolytic. 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
47u, 20%, 50v, Electrolytic 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
ln, 10%, 500v, Ceramic. 

470n, 20%, 275v, 


Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10%, 1000v, 
10%, 1000v, 
20%, 200v, 
10%, 1000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 1000v, Ceramic 
20%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, 16v, Ceramic 
10%, 2000v, Ceramic. 
470p, 10%, 50v, Ceramic 
2n2, 10%, 50v, Ceramic. 
in, 10%, 50v, Ceramic 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 
680p, 10%, 1000v, Ceramic 
LOU; “20S, 1607, Electrolytic 
in, 10%, 50v, Ceramic 
100n, 10%, 50v, Polyester 
2u2, 20%, 25v, Electrolytic 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 16v, Electrolytic 
22u, 20%, 50v, Electrolytic . 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 
In, 5%, 25v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5%, 50v, Ceramic 
68p, 5%, 50v, Ceramic 
ln, 10%, 50v, Ceramic A 
470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
lp, 25%, 50v, Ceramic 
lp, 25%, 50v, Ceramic 
47p, 5%, 5Ov, Ceramic 
470p, 5%, 50v, Ceramic. 
220p, 5%, 50v, Ceramic. 
1n5, 10%, 50v, Ceramic. 
4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
in5, 
10n, 
22u, 
100n, 
ANS» 


Metalized Polyprop 


Metalized Polyest 
Metallized Polyeste 


Metalized Polypro 


Sh98 
2020 
a198 
2020 
3198 
Sh98. 
S198 
S108 
S198 
2020 
Shoe. 
S198 


2022 
2020 
iG RC Be 
S198 
2022 
2020 
2020 
S198 
2222 
2222 
S198 
3198 
S198. 
2020 
S198 
2202 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
SLs. 


2022 
3198 
S198 
2020 
S98 
S198 
3198 
2020 
S198 
3198 
S198 
2020 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
2020 
2020 
S98 
S198 
2020 
S198 
S198 
Sb98. 
S198 
S198 
5198 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
Sh 98 
S198 
8198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


016 
558 
023 
Doo 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
025 


S33 
O21 
019 
016 
333 
bos 
3:01 
014 
365 
3.65 
O17 
017 
017 
O21 
019 
347 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
019 


330 
019 
019 
024 
ULS 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
OLY 
017 
OL 
DoS 
O21 
019 
014 
O21 
O25 
025 
028 
025 
023 
016 
016 
016 
O17 
016 
017 
016 
016 
O17 
017 
017 
017 
025 
O17 
017 
017 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 


05610 
90559 
21040 
90445 
B22 1.0 
03310 
51080 
24730 
51080 
gL L329 
01530 
34790 


00086 
91331 
46810 
01010 
00084 
90485 
20251 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
eee ae 
90854 
91049 
OLS ta 
41020 


00018 
22220 
S2220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
92290 
22240 
3.010 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
44740 
41050 
21050 
32210 
42240 
22200 
22250 
31080 
31080 
34790 
34710 
S22 10 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 


27ST420L/17 (continued) 


2846 
2849 
2850 
2852 
2854 
2855 
2856 
200 1 
2860 
2894 
2599 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
Z290:1 
2908 
ame Mile) 
2914. 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
BLO. 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
SLi2 
3114 
SDL6 
Sat 
Bi23 
3124 
B25 
3126 
Soles i 
Bi SZ 
3133 
3134 
S135 
3156 
3200 
3201 
BL02 
3203 
3204 
BZ05 
3206 
3207 
3208 
3209 
S212 
3213 
BA19 
3218 
S219 
3220 
S221 
BL ne 
3226 
3250 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3251. 
3296 
S201 
3258 
BLI9 
3332. 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


100u, 20%, 
In, 5%, 25v, 
In, 5%, 25v, 
In, 5%, 25v, 
In, 5%, 25v, 
33p, 5%, 50v, 
47p, 5%, 50v, 
150p, 5%, 
180p, ey 
220p, 5%, 
560p, 5%, 
390p, 
10n, 10% 
1000u, 208 Big a 
lu, 20%, 50v, 
470n, 
In, 10% 
470n, 
In, 10%, 
10u, 20%, 
3n3, 10%, 
3n3, 10%, 
330p, 5%, 
100 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
Zero ohm, 
1K5, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 5%, 
68 ohm, 5%, 
1K, 5%, 
150 ohm, 5%, 
220K, 5%, 
150 ohm, 5%, 
220K, 5%, 


\o 


oe 


50v, 


50v, 


100 ohm, 5% 
100 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5% 
Jumper. . 

75 ohm, 5%, 
Jumper. : 
75 ohm, 5%, 
150 ohm, 5 
ATK, 5%, 1 
150 ohm, 5%, 
ATK, 5%, 

75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
390 ohm, 5%, 
100 ohm, ey 
100 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
22K, 5%, 

1K, 5%, 


33K, 5%, 
1K, 5%, 1/6W, 
220 ohm, 5%, 
68 ohm, 5%, 

470 ohm, 5%, 
560 ohm, 5%, 


330K, 5%, 
82K, 5%, 
2K2, 5%, 
100 ohm, 5%, 
560 ohm, er 
100 ohm, 5%, 
560 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
22K, 5%, 
27K, 5%, 


820 ohm, 5%, 
39K, 1%, 
10K, 5%, 
680K, 5%, 
33K, 5%, 
820 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
IK; 5%, 
10M, 5%, 
100K, 5%, 
470K, 5%, 
100 ohm, 5%, 
1K, 20%, 
100 ohm, 5%, 
1K, 20%, 
100 ohm, 5%, 
1K, 20%, 
10 ohm, 5%, 
1 ohm, 5%, 
1 ohm, 5%, 
1K5, 20%, 


25v, 


50v, 
50v, 
50v, 
25v, 
50v, 
50v, 


+80/-20%, 
+80/-20%, 
50v, 
50v, 


50v, 
50v, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
6V, 


1l6v, 
Ceramic 
1l6v, 
Ceramic 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 


"Chip" Jumper 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 


1/6W, Carbon 


1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 


1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 


1/6W, Carbon 


1/6W, Carbon 


1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 


Carbon Film 


1/16W, Metalized eras 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glas 


1/6W, Carbon 


1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 


1/16W, Metalized Glas 


1/6W, Carbon 


1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 


1/6W, Carbon 


1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 


1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 


1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 


1/6W, Carbon 


Electrolytic. 


Blecurelyeic 
Electrolytic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


Electrolytic 


Film. 
Film. 
Glass 
Glass 
Film. 


1/6W, Carbon Film 
1/16W, Metalized Glass. 


Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


Film. 
Film. 
Film. 


, 1/6W, Carbon Film 
1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass 


Film. 


yy 6W, Metalized Glass 


Film. 


1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film 


Film. 
Film. 
Film. 
Film. 
Film. 


1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 


Film. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 


Glass 
Glass 
Film. 
Film. 
Film. 


Film. 
Glass 
Glass 
Film. 
Glass 
Glass 


Film. 
Film. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


Film. 


1/2W, Carbon Film. 


Film. 


1/2W, Carbon Film. 


Film. 


1/2W, Carbon Film. 
1/2W, Metal Film. 
1/3W, Metal Film 
1/3W, Metal Film 
1/2W, Carbon Film 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S19 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
Doed 
S38 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2506 
2306 
2306 
3198 


Be sure to use exact replacement 


025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
Ola 
017 
017 
OA, 
025 
Oly 
Gale 
016 
OL1 
O11 
O21 
O21 
O21 
OT 
O11 
O21 
OT 
O21 
OL 
021 
COLL 
Gat 
O11 
O11 
036 
O21 
036 
O21 
OLL 
O21 
COLL 
O21 
O11 
O11 
O11 
O11 
epar 
O11 
O11 
021 
O21 
OT 
O21 
O21. 
O21 
COLL 
O21 
O21 
O21. 
O11 
CLL 
epi 
O21 
Ord 
O21 
O21 
O11 
704 
O21, 
O21 
O21 
OTA. 
O11 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O11 
O13 
O11 
O13 
Ot 
013 
207 
204 
204 
G3 


31.010 
31020 
81020 
SLOZ0 
31020 
33390 
34790 
31510 
S110 
S22 10 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
31020 
24740 
SLOGZ0 
5 L090 
333.20 
33320 
333.10 
01010 
01010 
90030 
81520 
36220 
01010 
06890 
S1020 
01510 
32240 
01510 
32240 
01010 
01010 
01010 
O7S90 
90010 
Sioa) 
90010 
37590 
O15 1.0 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
30230 
g2220) 
01010 
05610 
01010 
85610 
01010 
32230 
32.130) 
08210 
63903 
31030 
36840 
33330 
08210 
01010 
SLOUZ0 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 


part. 


3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
S001 
3504 
3506 
3507 
3508 
S00 
SoL0 
3020 
3921 
222 
3025 
3524 
3925 
3326 
S027 
3028 
S920 
3530 
Rio cae 
S352 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
Some 
3399 
39.61 
3562 
3363 
3566 
3569 
3580 
3594 
ree )s) 
3596 
3603 
3604 
2605 
3606 
3607 
3608 


Res, 


33 ohm, S, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


33 ohm, 


100 
Zero 
1M, 
15K, 
5K6, 
180 


820 ohm, 5%, 
68 ohm, 
33 ohm, 5%, 
10 ohm, 5%, 


10K, 
1K, 

SEO, 
6R8, 
1K, 

TBR; 
SKoy 


33 ohm, S, 


27K, 
220 
SKS; 


330K, 


SRS y 
3R3, 
3R3, 
2K2, 
2K2, 


150 ohm, 5%, 
150 ohm, S, 


3K9, 


33 ohm, S, 


4R7, 
8K2, 
1K, 

6R8, 


PTC, 
1M5, 


220 
NIC, 


270 ohm, 5% 


1K2, 
4R7, 


330K, 
100 ohm, 5%, 


56K, 
1K, 
ORI, 


OR33, 


Zero 
47K, 
10K, 
AK7, 
2K2, 


470 ohm, 5%, 


LK 
82K, 
4K7, 


270K, 


LOK; 
10K, 


330 ohm, 


100 
12K, 
SK 6; 
2K2, 
5K6, 
47K, 
330 


220K, 
220K, 
100 ohm, S, 


100 

4K7, 
2K2, 
2K2, 


470 ohm, 5%, 


1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 
5%, 1/6W, Carbon Film 
ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 
ohm, "Chip" Jumper : 
5%, 1/16W, Metalized eee 
%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 
1/3W, Metal Film. 
1%, 3/5W, Metal Film 
5%, 1/6W, Carbon Film 
1%, 3/5W, Metal Film 
53, 1 1/3W, Metal Film 
5%, 1/6W, Carbon Film 
53, 1 1/3W, Metal Film 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
3, 3/5W, Metal Film 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. ? 
%, 1/10W, Metalized Glass. 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/4W, Carbon Film. 
3, 3/5W, Metal Film 
3, 3/5W, Metal Film 
%, 1/6W, Carbon Film. 
2 1/2W, Metal Film. 
5%, 1/2W, Metal Film 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/10W, Metalized Glass. 
%, 1/3W, Metal Film 
3, 1/2W, Metal Film 
%, 1/16W, Metalized Glass 
, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/2W, Metalized Glass. 
3, 1/2W, Metalized Glass. 
3 ohm, 144V. 
5%, 1/2W, Meesiined: aie: 


5%, 


1/2W, Carbon Film 
3W1. 
1/6, Carbon Film. 

%, 1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. P 
%, 1/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 

%, 1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Glass. 
53, 3/5W, Metal Film 

3, 3/5W, Metal Film. 
ohm, "Chip" Jumper 

e; 1/10W, Metalized eines 

%, 1/10W, Metalized Glass 

%, 1/10W, Metalized Glass 

%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glas 
5%, 1/10W, Metalized Glass 

3, 3/5W, Metal Film 
1%, 1/8W, Metalized Glass. 

5%, 1/8W, Metalized Glass 

%, 1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1W, Metal Film 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/10W, Metalized Glass 

%, 1/10W, Metalized Glass 

5%, 1/10W, Metalized Glass 

%, 1/10W, Metalized Glass 

5%, 1/10W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gide 
5%, 1/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/10W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 


ohm, 20%, 
AR7, 20% 


GH iec ke! 
A022 
S198 
3198 
S198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198. 
S198. 
2306 
2al2 
3198 
23542 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
2312 
3198 
S198 
3198 
2312 
2312 
23512 
Zale 
232 
3198 
S198 
B18 
Zee 
2312 
2312 
S198 
8198 
2300 
S198 
S198. 
2306 
2306 
S198 
S198 
S198. 
S198 
BIOS 
2322 
Zoe 
2122 
2322 
2422 
S198 
2122 
S198. 
S198 
S198 
S198 
2306 
8 h98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
B198 
2300 
S198 
S198. 
Zale 
2o22 
ZoLe 
3198 
S198. 
S198 
8198 
5198 
S198 
S98. 
S198 
B18 
3198 
SL98 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
3198 


O11 
0.93 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
OLD 
O11 
O11 
204 
915 
O11 
215 
O12 
O11 
012 
OLE 
O11 
g1:5 
O11 
O11 
O21 
215 
915 
915 
eles) 
Pilea) 
O11 
O11 
O21 
101 
219 
915 
O11 
012 
207 
O11 
O21 
204 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
242 
242 
663 
242 
549 
O13 
ble 
O11 
O21 
O11 
O21 
204 
O21. 
O21 
012 
012 
O21 
O21. 
O21 
O21 
204 
O21 
O21. 
g15 
734 
730 
O21 
O21 
O12 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
OTL 
O11 
O11 


03390 
13507 
03390 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
11003 
01020 
LS902 
26880 
01020 
21.530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
92720 
02083 
LLZ0S 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
322.30 
31040 
31040 
21230) 
91030 
13359 
T3335 
00019 
L355 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
31030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
13310 
01010 
512.30 
52020 
52220 
55620 
54730 
59.30 
52240 
52240 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 


27ST420L/17 (continued) 


3609 
3610 
361.1: 
3618 
Bo2Z 
3623 
3624 
3625 
3626 
B62) 
3628 
3630 
3632 
3636 
3633 
3639 
3640 
3681: 
3682 
3683 
3684 
BOSS 
3686 
SO 
36.93 
3801 
3802 
3810 
3814 
Beko 
3816 
Bold 
3818 
381-9 
3820 
Sead. 
Bone 
38.34. 
3832 
3833 
Seat 
2939 
3843 
3901 
BI02 
3903 
3904 
3905 
3906 
B20) 
4001 
4002 
4101 
4102 
4104 
4128 
4209 
4216 
4341 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4604 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4812 
4814 
4826 
4830 
4831 
4835 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gla 
6K8, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gla 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Zero ohm, "Chip" Jumper a 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
zero ohm, "Chip" Jumper 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gla 
3K3, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 
560 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 
560 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 
1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

Be 


Safety Part 


3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


sure to use exact replacement 


CLL 
epi 
O21 
O11 
O21 
O21 
G1. 
O11 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O21 
Olt 
021 
O21: 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
021 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
COLL 
opie 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21: 
021 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 


01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31.030 
B2220 
90030 
SbO2 0 
37590 
90030 
08220 
53910 
533520 
2391) 
55610 
55610 
51520 
33510 
32210 
32210 
31020 
S13 90 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
SLO20 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90030 
90030 
90:03 0 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90:03 0 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90:03 0 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90:03 0 
90030 
90030 
90030 
90030 


part. 


4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
SLOLORE 
5002 
5201 
2202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5342 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5471 
5472 
5480 
3201 
5520 
Sporn 
5560 
5561 
262 
5564 
5602 
5603 
5604 
3831 
3832 
So33 
5830 
6001 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6330 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6561 
6563 
6565 
6566 
6969 
6570 
6580 
6681 
6691 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Cord. Ay: Ose. we 4 

Coil; 820n, 10%. 

Corl, 68, Ses 

Wire Jumper. ah oe oh Hes tne Wey te 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. so Te ee HE, Ge DS Hee 
Transformer, LOT (1342.0043B). 
Coil; soup “Os ee ee ee ee 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Cord: 4203 Cee ee ee ee ee ee 
Transformer, Signal Driver, SC10027-00 
Cord BUS). 206 es a> Ba, seer they ac Be > Bs nt 
Cord, 3u3;, -L0s 

Coal, 39a, 103 


Mains Filter Se ate 
Transformer, SS39009-04. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 
Fixed, Inductor, 100MHz, 
Coil, 27u, 5%. 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 
Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 6u8, 5%. 
Coil, 6u8, 5%. 
Coil, 6u8, 5%. 
Coil, 12u, 10% — 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 

Zener Diode, 10 volt 
Diode, Signal, 1N4148. 
Zener Diode, 6.2 volt. 
Diode, Signal, BAV99 7 
Diode, Rect, BY228/24. .. 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Bridge Rect, 
Diode, Rect, BYV95A. 
Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 
Diode, Rect, 1N5062. 
Zener Diode, 22 volt 
Zener Diode, 6.2 volt. 
Zener Diode, 10 volt 
Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, SB340L-—7010 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 
Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 
Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAT85 
LED, LTL-10234WHCR 


100MHz, 
100MHz, 


BOR: 
5OR. 


SUR. 
SOR: 


GBU6JL-7002. 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
a h98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
2422 
Z24A22 
3198 
S198. 
2422 
2422 
S198 
S198 
2422 
2422 
2422 
S198 
S198 
2422 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
8 h98 
S198 
S198 
S198 
S198 
93.31 
3198 
9340 
9338 
9331 
3h 98. 
S198 
S198 
S198 
9339 
Sb98 
S198 
B18 
93 3eb 
S198 
9335 
9322 
9335 
9322 
9322 
vee pe) 
S198 
S198 
S198 
S198 
93.31 
S198 
9340 
GSL2 
3198 
93.34 
3198 
S198 
3198 
S198 
9336 
9322 


O21 
021 
021 
021 
021 
O21 
021 
021 
021 
021 
O21 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
S51 
018 
018 
535 
531 
018 
018 
535 
549 
bee yal 
018 
018 
S25 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
668 
010 
Dog 
ok 
aay av 
010 
010 
010 
010 
001 
010 
010 
010 
LTT 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
205 
128 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
185 


90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22490 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 
02506 
733.90 
90020 
94865 
02478 
73380 
235300 
91336 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
25390 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
5:0 90 
10010 
50133 
10620 
oO 
60682 
SO1L33 
10070 
10070 
10630 
10630 
80133 
10620 
21590 
25680 
80133 
235390 
80133 
42682 
90133 
42682 
08667 
90133 
10010 
10120 
10120 
32290 
30133 
51090 
Sole y 
18682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
69682 


27ST420L/17 (continued) 


6692 
6831 
6901 
6904 
7101 
7200 
tO. 
7204 
7205 
7330 
T441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
TS1L5 
toa) 
7521 
7322 
7540 
7541 
7542 
7560 
7961 
7580 
7602 
7802 
T8311. 
7901 
9001 
9104 
oe 
2 la a 
9173 
9181 
O82 
9183 
O92 
9193 
931 
oo 12 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 
9500 
950 1 
99:03 
9506 
9907 
go 0 
99 12. 
9512 
25.3 
9514 
go Lo 
95:16 
9518 
9520 
922. 
Go22 
9524 
9528 
95:20 
9611. 
9612 
9613 
9614 
96.5 
9618 
9619 
9622 


So = 


Safety Part 


IR Receiver. sce 
Diode, Signal, 1N4148. 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9588H/N1/3I ..... 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107J3F/N3 in (agin Hoe ok 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC1432ZT 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


IC, TDA8359J/N2. BO 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1L507P/N1. be ten ce 
Power FET, FQPF9ON50. .... 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, LE33CZ et aM ter Hen wer te 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24C16-WBN6. 

IC, HEF4053BT. 


IC MSP3425G-PO-B8-V3 (MIAS) L 


IC, AN7522N PH 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. . 
Coil, 27u, 10% 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 


G322 
3198 
3198 
S198 
3198 
4835 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
9340 
S98 
9340 
3198 
9392 
3198 
S198 
2322 
2392 
D322 
3198 
3198 
9340 
3198 
2322 
9340 
ie alee be) 
2322 
9333 
ee ed 
93:22 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


127 
010 
021 
021 
010 
SLO 
010 
010 
010 
413 
010 
020 
550 
020 
bay 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
O20 
310 
010 
106 
547 
010 
147 
129 
187 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


54667 
10010 
90020 
90020 
42030 
31626 
42030 
42150 
42150 
Slt? 
42150 
40110 
924127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
Sol12 
16687 
42030 
40030 
1021.5 
42150 
11676 
00215 
42150 
ZS 002 
60653 
89682 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9623 
9626 
9627 
9628 
9629 
9:63 1 
9632 
963°) 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9647 
9648 
9650 
9652 
9654 
SESS) 
9657 
9658 
96:99 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
26 
9642 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
96977 
9698 
96.99 
9821 
98:22 
9825 
9828 
9829 
9831 
9532 
953.4 
9838 
2839 
9846 
9847 
9849 
98.9.1 
9856 
9858 
9859 
9860 
9862 
9864 
9865 
98:67 
9868 
9869 
9873 
9874 
93.75 
gO hi 
9901 
2902 
79035 
9904 
9905 
0:9. 
9913 
9914 
9915 
pepe. 
9920 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


27ST420L/17 (continued) 


99:91 Wire Jumper. 
9996 Wire Jumper. 
9998 Wire Jumper. foe Be rw as 
CBA SP/LS Module (Vertical) (ITV). 


CBA EPS Module (ITV) 
CBA Main Chassis Assembly. 
CBA Interface Panel (ITV). 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 
1002 3 Pin A/V Jack es 
1219 6 Pin Board Connector. 
2002 Cap, 330p, 50v, Ceramic. 
2004 Cap, 330p, 50v, Ceramic. 
3001 Res, 75 ohm, 5%. ‘ 
3002 Res, 150 ohm, 5% 
3003 Res, 47k, 5% . 
3004 Res, 150 ohm, 5% 
3005 Res, 47k, 5% Somer Silo, ae 
6001 Zener Diode, 6.8V. ...... 
CBA ITV Front Jack Panel Assembly. 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 
S ACOL1 AC Cord. OP) Lids Geo eh wae iy = te 
ACO3 Anode Lead Spacer (3 Used) 
ACO5 Cabinet Back : 
S ACO9 CRT, A68AJB82X11 ; 
AC10 Customer Control Buttons 
S ACI2 Degaussing Coil. pw en ee 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
AC20 Cabinet Front Assembly 
AC2Z0A Cabinet Front. ay ye 
AC20B Chassis Guide (2 Used) 
AC20C Light Guide. 
AC20D Nameplate. 
AC20E Power Button Go. Se 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 
AC26 EPS Bracket. 
AC27 ITV Card Bracket 
AC28 ITV Card Slot Cover. 


3198 
3198 
3198 
S139 
SE 
3139 
i lee 2 | 


2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3193 
3198 
3198 
3198 
i es 2°) 


3135 
3135 
3139 
930-1 
3139 
2422 
S135 
Si 21. 
S135 
3139 
3139 
3135 
3139 
2422 
3119 
S130 
3139 


036 
036 
036 
Zag 
Ld 
eon d 
188 


026 
025 
017 
017 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
020 
eo 


010 
014 
124 
Cod 
124 
549 
013 
251 
017 
124 
124 
015 
124 
264 
107 
124 
124 


90010 
90010 
90010 
Zt oae 
22961 
26851 
04541 


05208 
10738 
03310 
03310 
21590 
5151.0 
54730 
S50 
54730 
56880 
26901 


07161 
04471 
45241 
90631 
42141 
43967 
01641 
ooo 7 1 
07161 
S136 1 
26461 
03571 
42151 
00401 
17241 
S933 
80571 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


27ST421L/17 -— Manual no. 


7638 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0213 
0219 
0220 
0221 
0222 
UZ23 
0225 
0240 
0243 
0244 
0245 
S 0254 
0259 
0262 
0267 
0280 
S 1000 
1002 
1200 
S 1500 
S15 15 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
183 1 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101. 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
PEs) 
yaa eso) 
Parcs 
2132 
21,33 
2134 
2139 
2136 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
ZO 
2216 
2217 
2219 
PP AEAL) 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
ZLOe 
22103 
2254 
2330 


2331. 
2340 
2341 


S = 


Main Chassis Parts 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

A/V Jack 

SVHS Jack. 

7 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

9 Pin CRT Socket 

5 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

4 Pin Connector. 

Tuner, V+uU, PLL 

SAW Filter, 45.75MHz 

Filter, Ceramic, 4MHz5 

Fuse, 4A, 250V, IEC. 

Relay, 5 Amp, 12V. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. ... 

Crystal, 12MHz000 i, Bi NL ger Ataris ce 
Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 
C49/U A. ea er ee ae 

Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. F 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap;.-2u2, +80/-20%, LOv, Céramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 2u2z, +80/=20%, 10v,; Ceranic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap; -2u2, +80/=20%, 10v, Céramic 
Cap; 2uz, +80/-—20%, LOv;. Ceramic 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap; L0On;, +80/=20%; 25, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap; 220n;,-+80/-20%; L6év,. Ceramic, 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
Capp. day $80/=20%; -L0w- Ceramic, 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘: 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 7 
Cap; 220n;, +80/=-20%;, Lov; Ceramic, 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. x ke. & 
Cap, 100n, 5%, 63v, Metallized Polyester 
Cap; 220n; +80/-20%, Lév, Ceramic. 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘: 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 

Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. ee eee 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper ..... 
Cap, 100n, 10%, 250v, Metalized Polyest 
CLS Bee ah Hor a ep at. Chee. Be wel, Sea LSA SE Ee 
Cap, 10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 
Cap, 10u, 20%, 250v, Electrolytic. 
Cap, 3n3, 10%, 500v, Ceramic 


Safety Part Be 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
31:98 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
2020 
2020 
S198 


sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
G25 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
500 
025 
025 
020 
025 
542 
549 
549 
086 
12 
128 
128 
128 
128 
128 
543 


543 
024 
025 
025 
02:3 
025 
OLy 
Gi} 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
O21 
O21 
017 
017 
017 
OL 
016 
016 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
OL 
017 
026° °21020 
017 
017 
014 
Git 
017 
017 
017 
310 
Gilt 
026 21020 
017 
017 
025 
016 
016 
02a. 


368 
558 
012 
019 


part. 


2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2462 
2463 


2463 
2465 
2465 


2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2004. 
2902 
2503 
2509 
2907 
2508 
ve alps) 
2920 
ZO. 
2922 
2023 
2520 
Zo21 
2928 
2540 
2541 
2560 
2961 
Zoe 
2963 
2564 
2967 
2568 
2580 
2581 
2601. 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
Z611 
2612 
2613 
2615 
2616 
2618 
261.9 
2691. 
2802 
200 
2813 
2831 
Pas eys 
2033 
2834 
2035 
2836 
2837 
2840 
2841 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
5445 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
with 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


560p, 5%, 50v, Ceramic. 

2n2, 10%, 2000v, Ceramic. 

100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
330p, 5%, 50v, Ceramic. 

lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 

lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 160v, Electrolytic. 
15n, 10%, 50v, Polyester. - 
47u, 20%, 25v, Electrolytic. . 
470n, 5%, 250v, 
2u2, 20%, 100v, Electrolytic. 
680p, 10%, 500v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 

330n, 10%, 250v, MPP. 

Inf, 10%, 2000v, 
(JF0501-21835) Layer Wound. 
10%, 2000v, Ceramic 

%, 1600v, Polypropylene 
, 1600v, 
FO0501-21835) Layer Wound 
O%, 50v, Polyester... . 
0%, 63v, 
0%, 63v, 
% Ceramic. 

% Ceramic. 

% Ceramic. 

% Electrolytic 
0%, 500v, Ceramic. 

%, 250v, Polyester 

, 250v, Electrolytic. 
0%, 16v, Electrolytic. 
, oOv, Electrolytic 
0%, 16v, Electrolytic 
%, 1l6v, Electrolytic. 
ln, 10%, 500v, Ceramic. 

470n, 20%, 275v, 


, 5O0Ov, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10%, 1000v, 
10%, 1000v, 
20%, 200v, 
10%, 1000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 1000v, Ceramic 
20%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, 16v, Ceramic 
10%, 2000v, Ceramic. 
470p, 10%, 50v, Ceramic 
2n2, 10%, 50v, Ceramic. 
in, 10%, 50v, Ceramic 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 
680p, 10%, 1000v, Ceramic 
100u, 20%, 160v, Electrolytic 
in, 10%, 50v, Ceramic 
100n, 10%, 50v, Polyester 
2u2, 20%, 25v, Electrolytic 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 16v, Electrolytic 
22u, 20%, 50v, Electrolytic . 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 
In, 5%, 25v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5%, 50v, Ceramic 
68p, 5%, 50v, Ceramic 
ln, 10%, 50v, Ceramic é 
470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
lp, 25%, 50v, Ceramic 
lp, 25%, 50v, Ceramic 
47p, 5%, S5Ov, Ceramic 
470p, 5%, 50v, Ceramic. 
220p, 5%, 50v, Ceramic. 
1n5, 10%, 50v, Ceramic. 
4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
in5;, 
10n, 
22u, 
100n, 
1n5, 


Metalized Polyprop 


Ceramic Only with 
Polypropylene Only 


Metallized Polyest 
Metalized Polyeste 


Metalized Polypro 


Sh98 
2020 
a198 
2020 
3198 
Sh98. 
S198 
S108 
S198 
2020 
Shoe. 
S198 


2022 
2020 
Sh Os. 
S198 
2022 


2020 
2020 
2020 


2202 
S198 
2222 
2222 
3198 
S198 
3198 
2020 
S198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
S198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
Sb98 
S198 
2020 
S198 
SL8 
S98 
2020 
S198 
3198 
S198 
3193 
3198 
2.020 
2020 
S198 
S98. 
2020 
S198 
3198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


016 
558 
023 
Doo 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
025 


S33 
021 
019 
016 
333 


558 
558 
301 


375 
014 
365 
365 
017 
Olet 
017 
O21. 
019 
347 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
Oi 
019 
554 
017 
025 
017 
598 
017 
017 
017 
Oe 
017 
208 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
016 
016 
CLT 
016 
017 
016 
016 
OL? 
017 
O17 
017 
025 
Ode? 
017 
017 
016 
016 
016 
016 
016 
OL7 
025 
023 
025 


05610 
90559 
21040 
90445 
B22 1.0 
03310 
51080 
24730 
51080 
gL L329 
01530 
34790 


00086 
91331 
46810 
01010 
00084 


90487 
90485 
90251 


90156 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
got 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
32220 
04710 
64710 
90172 
01030 
32290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91.353 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
31010 
3.1020 
33390 
41050 
83590 
41050 
36890 
36890 
31020 
44740 
41050 
21050 
B221.0 
42240 
22290 
Ze20U 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
5 LOZ) 
54780 
41040 
51090 


27ST421L/17 (continued) 


2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2002 
2854 
2599 
2856 
2857 
2860 
2894 
2695 
26.9 I 
2898 
2902 
2903 
2904 
2909 
2906 
2907 
2908 
2910 
Pee yl b 
2950 
3000 
3001 
30.02 
3003 
3004 
3005 
310d 
BLO 
3103 
3104 
3105 
3106 
lah, 
3114 
3116 
3121. 
Sia 3 
3124 
SUZ 
3126 
Sad. 
3132 
BiS3 
3134 
3135 
31'36 
3200 
B20. 
3202 
BZ03 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
S212 
3213 
S214 
BZ18 
3219 
3Z2A0 
S221 
S222 
3226 
3255 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
BL 
3200 
S201 
R200 
3290 
23511 
3332 
2333 
3334 
3335 
3336 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


100n;- +80 
10u, 20%, 
10u, 20%, 
100n, +80 


100u, 20%, 


In, 5%, 2 
In, 5%, 2 
In, 5%, 2 
In, 5%, 2 
33p, 5%, 

47p, 5%, 

150p, 5%, 
180p, 5%, 
220p, e) 
560p, 5%, 
390p, 5%, 
10n, 10% 


1000u, 20%, 


lu, 20%, 
470n, +80 
In, 10%, 
470n, +80 
ln, 10%, 
10u, 20%, 
3n3, 10%, 
3n3, 10%, 
330p, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
Zero ohm, 
1K5, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
68 ohm, 5 
1K, 5%, 1 
150 ohm, 
220K, 5%, 
150 ohm, 
220K, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
75 ohm, 5 
Jumper. . 
75 ohm, 5 
Jumper. . 
75 ohm, 5 
150 ohm, 
ATK, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
75 ohm, 
100 ohm, 
390 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
22K, 5%, 
1K, 5%, 1 
33K, 5%, 
1K, 5%, 1 
220 ohm, 


68 ohm, 5%, 


470 ohm, 
560 ohm, 
330K, 5%, 
82K, 5%, 
2K2, 5%, 
100 ohm, 
560 ohm, 
100 ohm, 
560 ohm, 
100 ohm, 
22K, 5%, 
27K, 5%, 
820 ohm, 
39K, 1%, 
10K, 5%, 
680K, 5%, 
33K, 5%, 
820 ohm, 
100 ohm, 
LK; DS p- L 
10M, 5%, 
100K, 5%, 
470K, 5%, 
100 ohm, 
1K, 20%, 
100 ohm, 
1K, 20%, 
100 ohm, 
1K, 20% 


/-20%, 
50v, 
50v, 

/-20% 

25v, 

5v, 
5v, 
5v, 
5v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
25v, 


25v, Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
lov, mleceréiyt ic 
50v, Electrolytic. 
/-20%, 16v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
/-20%, 1l6v, 
50v, Ceramic . 
50v, Electrolytic 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
5%, 1/6W, Carbon 
5%, 1/6W, Carbon 
"Chip" Jumper 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/6W, Carbon Film 
/16W, Metalized Glass. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/6W, Carbon Film 


Ceramic. 


Film. 
Film. 


Glass 


%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glass 
3, 1/6W, Carbon Film. 
/16W, Metalized Glass 

3, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 

3, 1/6W, Carbon Film 

5%, 1/6W, Carbon Film. 

Bi 1/6W, Carbon Film. 

3, 1/6W, Carbon Film. 

Br 1/6W, Carbon Film. 

3, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
/6W, Carbon Film 

%, 1/16W, Metalized iss 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metallized Glas 
5%, 1/6W, Carbon Film. 

1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

Br 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/16W, Metalized Glas 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 

1/16W, Metalized Glass. 

1/16W, Metalized Glass. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
Zee 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


023 
025 
O25 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
Oly 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
Ges 
Oly 
016 
O11 
O11 
O21 
O21 
021 
O11 
O11 
O21 
CLL 
O21 
O11 
O21. 
O11 
COLL 
ep 
O11 
036 
021 
036 
021 
O11 
O21. 
O11 
O21 
O1t 
O11 
OLT 
O11 
COLL 
GAT 
O11 
O21. 
021 
CLL 
O21 
O21 
02a, 
O11 
O21 
O21 
O21 
OL1 
O11 
OLE 
O21 
O11 
O21. 
O21 
O11 
704 
O21 
O21. 
021 
OLL 
Oat 
O21 
O21, 
O21 
O21 
G11. 
013 
O11 
013 
O11 
G3 


41040 
SLOS0 
51090 
41040 
S10.10 
31020 
31020 
81020 
31020 
533.9) 
34790 
31510 
S161) 
322.10 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
LOO 
33320 
33320 
33310 
01010 
01010 
90030 
Caley Al) 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
01010 
01010 
01010 
07590 
90010 
315.90 
90010 
315.90 
01510 
34730 
01510 
34730 
O75 90 
01010 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
S1LO20 
33330 
01020 
32210 
363.90 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
01010 
32230 
32130 
08210 
6.3903 
31030 
36840 
33330 
08210 
01010 
81020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 


part. 


3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 


3452 
3453 
3454 


3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
S472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
So Eo 
3020 
3521 
S022 
3523 
3524 
3020 
8226 
3027 
3528 
2329 
3930 
Gioyo ae 
Oreo ys 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
Sie por 
30.00 
S61 
3062 
33:63 
3566 
3969 
3580 
3594 


Res, 10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 2306 
Res, 1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 3198 
Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Varactor, 1MA/50V, Max 115V. 2322 
Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/10W, Metalized iad 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper ayn age 3198 
Res, 1M, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 68 ohm, 5% “1/oM, Carbon Film 3198 
Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 2306 
Res, 5K6, 1%, 3/5W, Metal Film Only wit 

h 5445 (JF0501-21835) Layer Wound. 2312 
Res, 10K, %, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 2K, 1%, 3/5W, Metal Film Only wath 

5445 (JF0501-21835) Layer Wound. eae ale 
Res, 3K9, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 15K, 5%, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 27K, 3, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
Res, 330K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 3R3, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3R3, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3R3, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 2K2, %, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 2K2, %, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 2K7, Sy 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1R5, 5%, 1/4W, Carbon Film. 2122 
Res, 12K, 3, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 12K, *y 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 3198 
Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 2306 
Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 2306 
Res, 22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
Res, PTC, 3 ohm, 144V. 2122 
Res, 1M5, 5%, 1/2W, Maca ieed: eiass: 2322 
Surge Protector. a gs’ se, nat” Sal ay SE 2422 
Res, 220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 3198 
Res, NIC, 4R7, 20%, 3W1. 2122 
Res, 270 ohm, 5% 1/6, Carbon Film. 3198 
Res, 1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
Res, 330K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 3198 
Res, OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, 47K, ei 1/10W, Metalized Glas 3198 
Res, 10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 4K7, *, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 2K2, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 470 ohm, 5%, 1/10W, Metalized etas 3198 
Res, 1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 82K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 4K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
Res, 270K, 5%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
Res, 15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 330 ohm, 5%, 1W, Metal Film 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 12K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 2K2, gy 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 330 ohm, 5%, 1/10W, Metalized ies 3198 


20] 
204 
204 
013 
O11 
593 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O11 
OLD 
O11 
204 


915 
Pile 
OTL 


915 
> lees) 
012 
O11 
O12 
O11 
O11 
> lle) 
O11 
O11 
O21 
eles) 
215 
215 
915 
915 
O11 
O12 
O21 
101 
915 
les) 
O11 
012 
207 
O11 
O21 
204 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
612 
O11 
O21 
O11 
O21 
204 
O21 
O21 
012 
O12 
O21 
O21 
O21 
O21 
204 
O21 
O21 
2 1o 
734 
730 
O21 
O21 
012 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 


03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13807 
03390 
51010 
90030 
a 1030 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 


15602 
LLOO3 
01020 


12002 
1.3902 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
T2103 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
L220:2 
T2202 
01510 
01510 
o2720 
02083 
11203 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
S020 
03688 
03478 
223) 
31040 
31040 
31230 
51030 
13335 
133335 
00019 
AG sls Fo) 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101, 
55630 
51020 
11070 
133 tO 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
S520 
LB208 
64702 
61274 
51530 
5.030 
T3310 
01010 
IL230 
55620 
SA220) 
50620 
54730 
533.10 


27ST421L/17 (continued) 


Se oh) 
3596 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
S62) 
3628 
3630 
3632 
3636 
3638 
3639 
3640 
3681 
BOSZ 
3683 
3684 
3685 
3686 
BA opc Ml 
3693 
3801 
2802 
3810 
3814 
3815 
3816 
Boro 
3818 
3819 
3820 
BOA 
Boe 
383.1 
Boe 
33.33 
3051 
3839 
3843 
390d. 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4101 
4102 
4104 
4128 
4209 
4216 
4341 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4604 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4812 
4814 
4826 
4830 
4831 
4835 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


220K, 
220K, 


100 
100 
AKT, 
2K2, 
2K2, 
470 
1K, 
8K2, 
100 
6K8, 
470 
AKT, 
100 
100 
AKT, 
4K7, 
10K, 
2K2, 
Zero 
1K, 
75 0 
Zero 
8K2, 
390 
3K3, 
390 
560 
560 
1K5, 
330 
220 
220 
1K, 
75 0 


100K, 


Q 
Or 
5%, 
ohm, 
ohm, 

po 

Oo;7 
5%, 

po 

or 
ohm, 
5S Al. 

bo 

or 
ohm, 

po 

Oo; 
ohm, 
5%, 
ohm, 
ohm, 

po 

Or 

Qa 

or 

QoQ 

Oo”; 

po 

or 
ohm, 
S, 1 

hm, 
ohm, 

pox 

Oo; 
ohm, 

po 

or 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
5%, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
$, 1 

hm, 


fe) 
Or 


100K, 5%, 
LOOK, 5% 


100K, 


fe) 
Or 


100K, 5%, 


100K, 


fe) 
Or 


100K, 5%, 
100K, 5%, 


75 0 
47K, 
100 

100 

100 

100 

2K2, 
1K, 

3K3, 
3K3, 
10K, 
3K3, 
10K, 
8K2, 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


Safety Part 


hm, 
5%, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
5%, 
S, 1 


° 
Or 


Sy 
Sy 
Sy 
Sy 
Sy 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


Be 


1/10W, Metalized Glass. 3198 
1/10W, Metalized Glass. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/6W, Carbon Film. 3198 
1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
/6W, Carbon Film . 3198 
1/6W, Carbon Film. ... 3198 
5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1/6W, Carbon Film. ... 3198 
5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
"Chip" Jumper . « -< « 3199 
/10W, Metalized Glass. 3198 
%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
"Chip" Jumper we vas W3L98 
1/6W, Carbon Film. ... 3198 
5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
/16W, Metalized Glass. 3198 
%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
sure to use exact replacement 


021 52240 4839 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

021 52240 4840 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

011 01010 4865 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

011 01010 4866 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

021 34720 4867 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

O11 02220 4869 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

O11 02220 4870 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

011 04710 4871 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

011 01020 4873 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

O11 08220 4876 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

021 31010 4879 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

O11 06820 4880 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

021 34710 4881 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

021 34720 4883 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

011 01010 4885 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

011 01010 4901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

021 34720 4903 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

021 34720 4906 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

021 31030 4924 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

021 32220 4925 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

021 90030 4982 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

021 51020 5001 Coil, 27u, 10% . 

021 37590 5002 Coil, 820n, 10%. 

021 90030 5201 Coil, 6u8, 5%. 

011 08220 5202 Wire Jumper. ae ae ee ee 
021 53910 5204 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
021 53320 5205 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
021 53910 5206 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
021 55610 5241 Wire Jumper. 

021 55610 5242 Coil, 10u, 5%. 

021 51520 5342 Coil, 22u. Be eS ee ed Seer, aS A Sp 
021 33310 S 5445 Transformer, LOT (JF0501-21835) Layer W 
021 32210 ound Sas ot! Hee ey PIP tae os 
021 32210 S 5445 Transformer, LOT (1342.0043B). 
021 31020 5451 Coil, 33u, 10% oud: A 22? aha cap “ee. 38 
021 37590 5452 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
021 31040 S 5457 Coil, 42u. a) ed: slate, Gort, ah US) 22 oe Oh kn 
021 31040 5461 Transformer, Signal Driver, SC10027-00 
021 31040 5471 Coil, 3u3, 20% eg A. thw, Ke chy ey Se Ee By 
021 31040 5472 Coil, 3u3, 10% 

021 31040 5480 Coil, 39u, 10% 

021 31040 S 5501 Mains Filter ae 

021 31040 S 5520 Transformer, SS39009-04. F 
021 31040 5521 Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
021 37590 5560 Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
021 34730 5561 Coil, 27u, 5%. ee ae ea 
011 01010 5562 Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
011 01010 5564 Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
011 01010 5602 Coil, 5u6, 5%. 

011 01010 5603 Coil, 5u6, 5%. 

021 32220 5604 Coil, 5u6, 5%. 

021 31020 5831 Coil, 6u8, 5%. 

021 33320 5832 Coil, 6u8, 5%. 

021 33320 5833 Coil, 6u8, 5%. 

021 31030 5835 Coil, 12u, 10% ds 

021 33320 6001 Zener Diode, 33 volt 

021 31030 6201 Diode, Signal, BAS316. 

021 38220 6202 Diode, Signal, BAS316. 

021 90030 6206 Zener Diode, 6.8 volt. 

021 90030 6331 Diode, Signal, BAV21 

021 90030 6332 Diode, Signal, BAS316. 

021 90030 6333 Diode, Signal, BAV21 

021 90030 6335 Diode, Signal, BAV21 

021 90030 6445 Zener Diode, 10 volt 

021 90030 6447 Diode, Signal, 1N4148. 

021 90030 6448 Zener Diode, 6.2 volt. 

021 90020 6449 Diode, Signal, BAV99 : 

021 90020 6460 Diode, Rect, BY228/24. .. 

021 90030 6461 Diode, Rect, RGP30J-L7004. 

021 90020 6462 Zener Diode, 9.1 volt. 

021 90020 6465 Diode, Signal, BAV21 

021 90020 6466 Diode, Signal, BAV21 

021 90030 6467 Diode, Signal, BAS316. 

021 90030 6468 Diode, Signal, BAS316. 

021 90030 6469 Diode, Rect, BYV95C. 

021 90030 6470 Diode, Signal, BAV99 

021 90030 6476 Zener Diode, 15 volt 

021 90030 6481 Zener Diode, 5.6 volt. 

021 90020 6482 Zener Diode, 9.1 volt. 

021 90030 6483 Zener Diode, 33 volt 

021 90030 6485 Diode, Rect, BYV95C. 

021 90020 6486 Diode, Rect, EGP20DL—-5100. 

021 90030 6487 Diode, Rect, BYV9D5A. 

021 90030 6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100. : 
021 90030 6500 Diode, Bridge Rect, GBU6JL—-7002. 
021 90030 6520 Diode, Rect, BYV9D5A. 

021 90030 6523 Diode, Signal, 1N4148. 

021 90030 6524 Diode, Rect, 1N5062. 

021 90030 6525 Diode, Rect, 1N5062. 

021 90030 6526 Zener Diode, 22 volt 

021 90030 6540 Zener Diode, 6.2 volt. 

021 90030 6541 Zener Diode, 10 volt 

part. 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
Sh98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
a h98 
S198 
S198 
S198 
3198 
2422 


2422 
2422 
3198 
SHES Be 
2422 
2422 
S138 
S198 
2422 
2422 
2422 
S198 
S198 
2422 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98 
S198 
S198 
S198 
S198 
gh98 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S108 
S198 
S198 
93.31 
S198 
9340 
9338 
2351. 
3198 
S198 
S198 
S198 
933-0 
SB b98. 
S198 
S198 
9334. 
S198 
9355 
9322 
9339 
D222 
9322 
ve ae) 
S198 
8198 
S198 
S198 
93.3 
S198. 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
530 


531 
551 
018 
018 
535 
531 
018 
018 
D359 
549 
bee jal 
018 
018 
S25 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
668 
010 
D9 
ule 
aay av 
010 
010 
010 
010 
001 
010 
010 
010 
LTT 
010 
001 
164 
000 
164 
rSs 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 


90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
eee ee ge: 


O2Z611 
02506 
733.90 
90020 
94865 
02478 
73380 
235300 
91336 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
25390 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
S090 
10010 
30133 
10620 
oO 2 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
80133 
10620 
21590 
25680 
80133 
235390 
80133 
42682 
90133 
42682 
08667 
90133 
10010 
10120 
10120 
32290 
30133 
51090 


27ST421L/17 (continued) 


6560 
6561 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 
6831 
6901 
6904 
7101 
7200 
IZ Od. 
7204 
7205 
7330 
T441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
TS1L5 
on 
TS24 
7322 
7540 
7541 
7542 
7560 
7961 
7580 
7602 
7802 
7831 
7901 
9001 
9104 
oe 
2 ala a 
91713 
9181 
OL S2 
G83 
91.92 
9193 
931 
oo 12 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 
9500 
9501 
95:03 
9506 
9907 
Go 10 
go 1. 
9512 
2513 
9514 
go Lo 
95:6 
9518 
9520 
oral 
go22 
9524 


Ss. = 


Safety Part 


Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, SB340L-—7010 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAT85 

LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. a tas 
Diode, Signal, 1N4148. ‘ 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Ley: TRROSSCH/ NIST. yo as ee ee 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107J3F/N3 in ey in Hee ok 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 
Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
IC, TDA83597/N24 Boe 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1L507P/N1. 

Power FET, FQPF9ONS5O. . 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, LE33CZ ot GY say Ab, wen EO 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24C16-WBN6. 

IC, HEF4053BT. er tee a! A 
IC MSP3425G—PO-B8-V3 (MIAS) L 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


9340 
eee 
3198 
933.1. 
3198 
3198 
3198 
3198 
2330 
2322 
9322 
3198 
3198 
S198 
3198 
4835 
3198 
3198 
3198 
9302 
3198 
3198 
9340 
S198 
9340 
3198 
B02 
3198 
S198 
2322 
9352 
D322 
3198 
3198 
9340 
3198 
2322 
9340 
S198 
2322 
9333 
eed 
9322 
S138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


Soy) 
128 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
185 
127 
010 
021 
021 
010 
SLO 
010 
010 
010 
413 
010 
020 
550 
020 
bay 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
1.7 
010 
020 
310 
010 
106 
547 
010 
147 
129 
187 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


Do en 
18682 
10630 
LOZ 1S 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
69682 
54667 
10010 
90020 
90020 
42030 
31626 
42030 
42150 
42150 
Sill? 
42150 
40110 
924127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
hooey 
42030 
40030 
10214:5 
42150 
TT676 
00215 
42150 
25002 
60653 
89682 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9528 
9330 
961 1. 
2612 
9613 
9614 
9615 
9618 
36.19 
9622 
2625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9:63 1. 
9632 
9637) 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9647 
9648 
9650 
9652 
9654 
SHOES) 
9657 
9658 
96:59 
9660 
2661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
26 BL 
9642 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
96977 
9698 
9699 
9821 
98.22 
9825 
9828 
9829 
9831 
9832 
953.4 
9838 
9839 
9846 
9847 
9849 
98.9.1 
9856 
9858 
93859 
9860 
98:62 
9864 
9865 
9867 
9868 
9869 
9873 
9874 
938.75 
hoe 
9902 


Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
221090 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


27ST421L/17 (continued) 


9902 Wire Jumper. 
9903 Wire Jumper. 
9904 Wire Jumper. 
9905 Wire Jumper. 
9911 Wire Jumper. 
oS ples Wire Jumper. 
9914 Wire Jumper. 
She alles) Wire Jumper. 
9919 Wire Jumper. 
9920 Wire Jumper. 
9991 Wire Jumper. 
9996 Wire Jumper. 
9998 Wire Jumper. ......... 
CBA SP/LS Module (Vertical) (ITV). 


CBA EPS Module (ITV) 
CBA Main Chassis Assembly. 
CBA Interface Panel (ITV). 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 
1002 3 Pin A/V Jack es 
1219 6 Pin Board Connector. 
2002 Cap, 330p, 50v, Ceramic. 
2004 Cap, 330p, 50v, Ceramic. 
3001 Res, 75 ohm, 5%. ‘ 
3002 Res, 150 ohm, 5% 
3003 Res, 47k, 5% . 
3004 Res, 150 ohm, 5% 
3005 Res, 47k, 5% ieee Silo, ae 
6001 Zener Diode, 6.8V. ...... 
CBA ITV Front Jack Panel Assembly. 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 
S ACOL1 AC Cord. OY Lids Gel teh wae iy = te 
ACO3 Anode Lead Spacer (3 Used) 
ACO5 Cabinet Back : 
S ACO9 CRT, A68AJB82X11 ; 
AC10 Customer Control Buttons 
S AC12 Degaussing Coil. Se ow ne 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
AC20 Cabinet Front Assembly 
AC2Z0A Cabinet Front. ay Ye 
AC20B Chassis Guide (2 Used) 
AC20C Light Guide. 
AC20D Nameplate. 
AC20E Power Button a Go. Sag 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 
AC26 EPS Bracket. 
AC27 ITV Card Bracket 
AC28 ITV Card Slot Cover. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3139 
SE 
3139 
io lee 2 | 


2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
i es 2°) 


3135 
3135 
3139 
930-1 
3139 
2422 
S135 
Si21. 
3139 
3139 
3139 
3135 
3139 
2422 
3119 
S130 
3139 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
Zag 
ae, 
187 
188 


026 
025 
017 
017 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
020 
eo 


010 
014 
124 
ood 
124 
549 
013 
231 
177 
124 
124 
015 
124 
264 
107 
124 
124 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
Zt oae 
2296 E 
26851 
04541 


05208 
10738 
03310 
03310 
21590 
51510 
54730 
55.0 
54730 
56880 
26901 


07161 
04471 
45241 
90631 
45731 
43967 
01641 
ooooL 
62021 
S136) 
26461 
03571 
45741 
00401 
17241 
31933 
80571 


part. 


Main Chassis Parts 


0127 
0136 
0137 
0138 
C139 
0140 
0141 
OLS2 
0153 
O21) 
0212 
0214 
0219 
0220 
O22) 
0222 
0223 
0225 
0239 
0243 
0244 
0245 
0246 
0267 
0268 
0269 
0278 
1002 
1200 
S15 00 
1660 
1831 


LS 54: 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
21:03 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
ZA 
2121 
2122 
PRE) 
2124 
Pes 
213d 
ZA1:32 
ZS 
2134 
2135 
rads Xe) 
2141 
2143 
2150 
2172 
ZA tS 
2184 
281 
PAC HR 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
Pap AAG) 
2214 
2219 
ZAG 
2217 
Zao 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 


28PW6532/85R —- Manual no. 7638 

Main Chassis Parts 

Socket Fuse. 2422 
rC-sSpring: 3104 
Spring 3139 
IC-Spring. as 3104 
Spring for Bracket 3122 
Spring 3139 
IC-Spring. : a eos 3104 
Cable, DIP, 6 Pin, 400mm 3104 
Cable, DIPMate 3104 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
A/V Jack 2422 
SVHS Jack. 2422 
3 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
3 Pin Connector. 2412 
3 Pin Connector. 2412 
Jack 3 is 2422 
3 Pin Connector. 2412 
SAW Filter, 45.75MHz 2422 
Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
Crystal, 12MHz000 eo i Boge? -44-% 2422 
Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, 

C49/U A. : 2422 
3 Pin Connector. ho gler = fet <2 2412 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. < 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v,- Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2uz, +80/-20%, 1O0¥v;. Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; 2u2,; +80/7—-20%,; 10v;. Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; 2Zu2;.- +80/=-204,. 10v; Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 2238 
Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 220p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap; 2u2,; +807—20%, 10v,. Ceramic 3198 
Cap, 2u2; -+80/-—204;>. 10v,. Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap; L00n; 480/=20%; 25, ‘Céramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap; -L00n;, -+80/—-20%;. .25v,. Ceramic, 3198 
Cap, 220n,- +80/-20%,. L6év, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap; 470n;,. +80/-20%;, L0v,;. Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 2u2, 20%, 10v, Electrolytic 2020 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 3198 
Cap, 220n, +80/-—20%, L6év, Ceramic. 3198 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. ~ . . 3198 
Cap, 100n, 5%, 63v, Metalized Polyester 2222 
Cap, .220n, *80/-—20%,. Lév;. Ceramic, 3198 
Cap, 10n, 10%, 100v, Metalized Polyeste 2222 


2246 


Ss = 


Safety Part 


Be sure to use exact replacement 


088 
S04 
P21 
Sur 
al 
121 
301 
301 
Sut 
025 
025 
025 
025 
029 
025 
025 
026 
026 
029 
025 
025 
025 
025 
020 
020 
026 
020 
549 
549 
086 
543 


543 
020 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
Git 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
Gey 
Gi 
017 
017 
CLs 
Git 
016 
016 
017 
023 
786 
016 
016 
017 
Oi 
023 
023 
023 
023 
Ons 
023 
025 
017 
017 
017 
cn, 
017 
012 
017 
Oi 
014 
017 
017 
017 
017 
370 
017 
BS ioipe) 


00271 
22061 
24583 
Zes 1 
24786 
24583 
22081 
09421 
08381 
16374 
63-75 
12481 
12482 
04853 
L503 
10646 
05236 
04926 
16382 
04854 
04853 
04854 
12481 
OO T25 
00725 
05182 
00725 
44518 
40807 
10914 
012038 


00842 
00725 
44730 
51090 
24710 
41040 
3101.0 
32230 
24740 
32290 
33310 
333.10 
5 LOO 
51090 
32290 
S2290 
52290 
32290 
335 10 
22290 
53310 
222090 
33351) 
22220 
33310 
22200 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
S010 
32210) 
22200 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
91090 
41050 
44740 
32230 
32230 
S2230 
93728 
32230 
42240 
04740 
52230 
$1520 
41050 
S1030) 
76104 
42240 
85103 


part. 


2247 
2248 
2249 
2490 
2252 
2253 
2254 
2330 


253-1. 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2360 
2362 
2364 
2569 
23.06 
2367 
2368 
236.9 
aed Ps 
2313 
2519 
2318 
2309 
2380 
2381 
2401 
2402 
2404 
2405 
2415 
2420 
2421 
2441 
2443 
2444 
2448 
2450 
2451 
2454 


2455 
2457 


2460 
2463 
2465 
2467 
2468 
2469 


2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2490 
2491 
2500 


2x01 
2502 
2003 
2505 
2507 
2508 
2909 


2915 
2920 
AOA. 
2922 
2025 
2520 
2021 
2928 
2540 
2541 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er: 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2u2, 
22n, 
22n, 
2u2, 


20%, 
10%, 


10v, 
25v, 


Electrolytic 
Ceramic. 

10%, 25v, Ceramic. 

20%, 50v, Electrolytic 
In, 5%, 25v, Ceramic. 

In, 5%, 25v, Ceramic. ay Me 
Zero ohm, "Chip" Jumper .. . 
100n, 10%, 250v, 
+80/-20% 1000v, Ceramic. 
10u, 20%, 250v, Electrolytic. 
3n3, 10%, 500v, Ceramic 

560p, 5%, 50v, Ceramic. 

2n2, 10%, 2000v, Ceramic. 

100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 
A4An7, 10%, 50v, Ceramic. 

220p, 5%, 50v, Ceramic. 

33p, 5%, 5O0v, Ceramic 

33p, 5%, 5O0v, Ceramic 

33p, 5%, 5O0v, Ceramic 

A4An7, 10%, 50v, Ceramic. 

47u, 20%, 25v, Electrolytic 
22p, 5%, 50v, Ceramic ie a 
10u, 20%, 160v, Electrolytic. 
A4An7, 10%, 50v, Ceramic. 

An7, 10%, 50v, Ceramic. 

220p, 5%, 50v, Ceramic. ‘ 
10u, 20%, 100v, Electrolytic. 
An7, 10%, 50v, Ceramic. 

A4An7, 10%, 50v, Ceramic. P 
2u2, 20%, 100v, Electrolytic. 
470p, 10%, 500v, Ceramic. 

47u, 20%, 50v, Electrolytic 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
330p, 5%, 50v, Ceramic. 

lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
470p, 5%, 50v, Ceramic. 

lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 

lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
100p, 10%, 1000v, Ceramic 

47u, 20%, 160v, Electrolytic. . 
22n, 10%, 50v, Polyester. ... 
68n, 5%, 


10n, 


47u, 20%, 25v, Electrolytic 
470n, 5%, 250v, 
%, 50v, Ceramic. 

0%, 2000v, Ceramic 

%, 1600v, Polypropylene 


1000v, Polypropylene 
Polypropylene 


100p, 
680p, 


role 


10%, 50v, Polyester .... 
10%, 63v, 
10%, 63v, 

10%, 50v, 

10%, 50v, 

10%, 50v, Ceramic. 

20%, 25v, Electrolytic 
10%, 500v, Ceramic. 

10%, 250v, Polyester 

20%, 250v, Electrolytic. 

470u, 20%, 16v, Electrolytic. 

47u, 20%, 50v, Electrolytic 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
2u2, 20%, 100v, Electrolytic. 
ln, 10%, 500v, Ceramic. 

470n, 20%, 275v, 


100n, 
150n, 
100n, 
2n2, 
2n2, 
Ani, 
Alu, 
470p, 
68n, 
Aul, 


Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10%, 1000v, 
10%, 1000v, 
20%, 400v, 
10%, 1000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 1000v, Ceramic 
20%, 275v, 


2n2, 
2n2, 
330u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
100n, 
20%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, 16v, Ceramic 
10%, 2000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 


in5, 
10n, 
22u, 
100n, 
1n5, 
470p, 
2n2, 
ln, 
10n, 
10n, 


Metalized Polyest 


250v, Metallized Polypropy 


Metalized Polyprop 


Metallized Polyprop 


Metalized Polyest 
Metalized Polyeste 


Metalized Polypro 


Metalized Polypro 


2020 
3198 
8198 
5198 
3198 
S198 
S198. 


WAPI 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
3198 
S198 
S198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
2020 
ShOs 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
2022 
8198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
gb 98. 
S198 
2022 
3198 


2222 
3198 


2222 
3198 
2020 
2222 
2222 
2222 


2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
gb 98 
S198 
2038 
S198 
2222 
2022 
2022 
2038 
2022 
2022 
2022 
S18. 


WOE 
3198 
S198 
2020 
B1LOS 
31.98 
SLs. 


2222 
2020 
S198 
S198 
Sb98 
2020 
B1LO8 
5198 
3198 
3198 
3198 


012 
017 
017 
O25 
016 
016 
O21 


368 
558 
012 
019 
016 
Doo 
023 
558 
017 
016 
016 
016 
016 
017 
O25 
016 
012 
OLY 
017 
019 
025 
017 
017 
032 
019 
O25 
025 
016 
017 
016 
025 
017 
025 
019 
031 
014 


479 
025 


479 
016 
Spols) 
S1D 
315 
S15 


479 
014 
365 
363 
017 
OL 
O17 
035 
019 
347 
031 
031 
035 
031 
031 
O31. 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
Ol 
019 


336 
554 
017 
025 
CLF 
598 
017 
017 
017 
017 
017 


93728 
a3) 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


SO a 
90445 
93495 
43320 
05610 
20552 
21040 
90445 
34720 
32210 
S239 
33390 
33390 
34720 
34790 
02290 
93318 
34720 
04720 
02210 
71090 
04720 
34720 
00138 
44710 
54790 
B2210 
03310 
21050 
04710 
51080 
24730 
51080 
51010 
00103 
02230 


90133 
34790 


90023 
01010 
90485 
9015.6 
90424 
90424 


90023 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
13301 
44710 
90234 
00137 
00139 
13508 
00144 
00139 
00138 
41020 


29148 
52220 
52220 
20592 
02220 
04710 
64710 


29144 
90128 
01030 
32290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 


28PW6532/85R (continued) 


2560 
2061. 
2962 
22963 
2564 
Zo 61 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2604 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2513 
2615 
2618 
2619 
2802 
2810 
2813 
2831. 
2ZE32 
2833 
2834 
ZO 35 
2836 
28:37 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
28.91 
2852 
2593 
2854 
2895 
25.96 
265.1 
2860 
2861 
2894 
2899 
2697 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2901 
2908 
3000 
3001 
30.02 
3003 
3004 
3005 
S104 
BLO 
3103 
3104 
3105 
3106 
Sea 
S112 
913 
3114 
SLES 
3116 
S125 
3124 
3125 
SAS) 
BL Sel 
S132 
B33 
3134 
S153 
3136 
3141 
3149 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


680p, 10%, 1000v, Ceramic 
100u, 20%, 160v, Electrolytic 
In, 10%, 50v, Ceramic 

100n, 10%, 50v, Polyester 
2u2, 20%, 25v, Electrolytic 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 16v, Electrolytic 
22u, 20%, 50v, Electrolytic . 
330n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 

10u, 20%, 50v, Electrolytic 
In, 5%, 25v, Ceramic. ; 
33p, 5%, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5%, 50v, Ceramic 

68p, 5%, 50v, Ceramic 

ln, 10%, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
lp, 25%, 50v, Ceramic 

lp, 25%, 50v, Ceramic 

47p, 5%, 50v, Ceramic 

470p, 5%, 50v, Ceramic. 

220p, 5%, 50v, Ceramic. 

1n5, 10%, 50v, Ceramic. 

4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
In, 5%, 25v, Ceramic. 

In, 5%, 25v, Ceramic. - 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
In, 5%, 25v, Ceramic. 

100p, 5%, 50v, Ceramic. 

In, 5%, 25v, Ceramic. 

33p, 5%, 50v, Ceramic 

47p, 5%, 50v, Ceramic 

150p, 5%, 50v, Ceramic. 

180p, 5%, 50v, Ceramic. 

In, 5%, 25v, Ceramic. 

220p, 5%, 50v, Ceramic. 

560p, 5%, 25v, Ceramic. 

390p, 5%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 
1000u, 20%, 25v, PieceroIgenc 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
in, 10%, 50v, Ceramic 
470n, +80/-20%, 16v, 
ln, 10%, 50v, Ceramic : 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
zero ohm, "Chip" Jumper one 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 
150 ohm, 5%, 
220K, 5%, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 


Ceramic. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

100K, 5%, 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


2020 
2020 
3198 
3138 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


558 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
91:0 
023 
016 
O25 
016 
016 
Owe 
016 
017 
016 
016 
OL) 
017 
017 
eH, 
OLY 
Oy 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
017 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
O17 
017 
O17 
025 
O11 
O11 
021 
O21 
O21 
O11 
O11 
021 
CLL 
O21 
O11 
O21. 
O11 
COLL 
Gad. 
O11 
OLT 
O11 
COLL 
O21 
OL 
O21. 
O11 
O21 
Olt 
O21 
OT 
O11 
OLL 
O21 


90472 
91654 
11020 
01040 
91374 
34790 
51080 
24790 
B2290 
LOSS 
22240 
31010 
51090 
SLUZ0 
333.9) 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31.020 
41050 
21050 
42240 
22200 
Ze22o0 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
SLOS0 
51090 
41040 
310.10 
31020 
31020 
41050 
31020 
31010 
31020 
33390 
34790 
S15 10 
31810 
31020 
32210 
35610 
33910 
31030 
31.020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
01010 
01010 
90030 
S152) 
38220 
01010 
06890 
S020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 


part. 


3150 
3154 
SLo6 
eobe wy, 
3158 
SL59 
BLZ 
3180 
Sod 
3190 
S200 
3201 
32.02 
2203 
3204 
S205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3212 
3213 
S217 
Beale: 
32.19 
oa) 
S221 
3222 
3226, 
3230 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
2200 
3291 
S256 
S201 
3258 
2209 
35 oo. 
S252 
3333 
3334 
2330 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3360 
a2 6k 
3262 
2363 
3367 
3368 
3369 
35:13 
3374 
S375 
3376 
3378 
3380 
Soe: 
3383 
3384 
33.0.0 
3386 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3407 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


150K, 
5KG6; (oe; 
LOK; SS, 
TKS; Sy 
10K, S, 
1K2, S, 
6K8, 5%, 
68K, *i 
150K, S, 
68K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, sa 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
220K, S, 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 
220 ohm, S, 
68 ohm, 5%, 
470 ohm, 5%, 
560 ohm, 5%, 
330K; "53; 
82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, me 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
470K, 5%, 1/16W, Metalized Ses 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
TOOK; (os 
470K, S, 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
39K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
39K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
220 ohm, 5% 
10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
2R2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
68K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

75 ohm, 5%, 
68K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
2R2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5%, SW, Metal Film 

10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, e, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
10K, es 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5% 
Zero ohm, "Chip" Jumper i. 
1M, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film. 


5%, 1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized eins 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


ohm, a 1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glas 


1/10W, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glas 


S198. 
S198 
8198 
31.98 
S198 
2322 
S198 
S198 
3198 
3198 
Shs 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S108 
3198 
S198 
3198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
Sh 98 
S198 
8198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
BIOS 
Zoe 
3198 
gh98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S108 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
2306 
2300 
S198 
S198 
2322 
S198 
S198 
S198 
S198 
8b98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98 
S198 
B18 
3198 
S198 
S98. 
S198 
B18 
Zoe 
2306 
898. 
S198 
S198 
S198 
S198 
Sh 98. 
S198 
S108 
S198 
2306 
B98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
3198 


O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
734 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O11 
Odd 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O21 
Ott 
O21 
O21 
O11 
704 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
013 
207 
204 
204 
013 
O11 
593 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O11 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
Zon 
204 
O11 
O11 
O11 
O11 
Ott 
O11 
O11 
O11 
Or 
204 
O21. 
O21 
O21 
Or 
OLL 
O11 
O11 


31540 
05620 
01030 
3.1520 
31030 
61202 
06820 
36830 
31540 
36830 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
32240 
01020 
S2210 
36890 
34710 
05610 
33340 
SOZ30 
B2220 
01010 
05610 
01010 
35610 
01010 
32230 
BA LS) 
08210 
63903 
31030 
34740 
23530 
08210 
01020 
01010 
S020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13007 
03390 
33930 
3.1030 
3393.0 
32240 
01030 
02210 
S2220 
31020 
02280 
BZ 130 
06830 
57590 
36830 
32730 
31020 
02280 
41103 
03109 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
04780 
01030 
01030 
03478 
51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 


28PW6532/85R (continued) 


3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
BATT 
3478 
3479 
3480 
3481 
3484 
3486 
3488 
3489 
3490 
3491 
3492 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3504 
3506 
Se0 7 
3503 
3510 
SOL 
3920 
Soa). 
Bone 
3523 
3524 
BOLO 
So26 
Bond 
3528 
ois pa) 
3530 
3251. 
Baye Ps 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3902 
399.7 
3561. 
BSGZ 
3563 
30.08 
3566 
3569 
3580 
3591. 
3594 
Bo oD 
3290 
3.601. 
3603 
3604 
8605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3614 
3615 
3617 
B18 
3619 
Bone 


S = 


Res, 68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 2306 
Res, 47K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 15K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 15K, 5%, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 27K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
Res, 470K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 3R3, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3R3, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3R9, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 2K2, %, 3/5W, Metal Film . 2312 
Res, 2K2, 1%, 3/5W, Metal Film... 2312 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 2K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1R5, 5%, 1/4W, Carbon Film. 2122 
Res, 18K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 22 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 3198 
Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 2306 
Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 3K3, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 330 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 2306 
Res, 22K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 100K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 100K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 12K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, PTC, 9R 220V. ar a ee ee ee 2120 
Res, 1M5, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
Surge Protector. Gc ae oleh, Set «hb. Sy SR 2422 
Res, 220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 3198 
Res; NTC, 4RT, 20%, SWle 2. & & ss & & AVE? 
Res, 270 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 22 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 330K, 1%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
Res, 47 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 2306 
Res, 56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, OR15, 5%, 3/5W, Metal Film. 3198 
Res, OR22, 5%, 3/5W, Metal Film. 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper... . 3198 
Res, 47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 2K2, 5%, 1/3W, Metal Film... . 2306 
Res, 470 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
Res, 1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 82K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 4K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
Res, 33K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 12K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 8K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 330 ohm, 5%, 1W, Metal Film 3198 
Res, 2K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 2306 
Res, 330 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
Res, 220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 220K, 5%, 1/10W, Metallized Glass. 3198 
Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 470 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film . 3198 
Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. . .. 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
Res, 4K7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 4K7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 6K8, 5%, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. ... 3198 
Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 


Safety Part 


Be sure to use exact replacement 


CLL 
ental 
204 
elle) 
O11 
21.5 
012 
O21 
O21: 
O11 
012 
O11 
O11 
5 
O11 
O21 
915 
I15 
piles) 
915 
215 
Git: 
O11 
O24: 
101 
91.5 
G1 
012 
207 
OLE 
COLL 
021 
O21 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
661 
242 
549 
013 
612 
CLT 
O21 
OLL 
734 
204 
O21, 
O21 
012 
012 
O21 
O21: 
O21 
O21 
204 
O21 
O21. 
915 
734 
O21 
O21 
O21, 
O21 
CLL 
O21 
O21 
O12 
O21 
O21 
021 
204 
O21: 
O21 
O21 
O11. 
O11 
OTT 
021 
COLL 
opm 
O11 
OAL 
O11 
O21 
O11. 
O11 
O11 
O11 
O11 
O21 


06890 
03390 
03109 
14703 
01020 
LiS03 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
P2hOS 
03320 
54740 
13308 
13308 
E3908. 
T2202 
T2202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11803 
03920 
32290 
03478 
03920 
08220 
93520 
53310 
03478 
92230 
51040 
51040 
51230 
00024 
T3155 
43073 
02210 
00056 
O27 10 
pEZZ0 
02290 
63304 
03479 
55630 
51020 
11570 
12270 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
BLS20 
18203 
64702 
33330 
51530 
SLOS0 
51020 
02210 
DE230 
56220 
ESSA) 
p2220 
32620 
54730 
03109 
5351) 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31.010 
04720 
01030 
04720 
06820 
08220 
34710 


part. 


5625 
3624 
3625 
3626 
3627 
S620 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 
3638 
3639 
3640 
3694 
3801 
3802 
3810 
3814 
yon) 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
S621 
3622 
3831 
3832 
3333 
S65 1 
3839 
3843 
3851 
3852 
S901 
3903 
3905 
2909 
3910 
S912 
4001 
4002 
4209 
4216 
4311 
4312 
4313 
4388 
4401 
4402 
4431 
4601 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4812 
4814 
4826 
4830 
4831 
4835 
4837 
4838 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


4K7, 


De, 


100 ohm, 
100 ohm, 


AK7, 
AK7, 
10K, 
2K2, 
Zero 


fe) 
Or 


fe) 
Or, 


fe) 
Or 


fe) 
Or, 


ohm, 


100 ohm, 
100 ohm, 


1K, 


5%, 


75 ohm, 


Zero 
8K2, 
AKT, 


ohm, 
5%, 


Dey 


220 ohm, 


1K, 


5%, 


75 ohm, 


100K, 
100K, 
100K, 
100K, 
100K, 
100K, 
100K, 
100K, 


Dey 
Sy 


Sy 
Sy 
Sy 
Sy 


fe) 
Or, 


Dey 


75 ohm, 


47K, 
100 
100 
100 
100 
2K2, 
330K, 
1K, 
6K8, 
47K, 
47K, 
27K, 
27K, 


5%, 


5%, 


ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


30; 


fe) 
Or 


fe) 
Or, 
fe) 
Or, 
fe) 
Or 


fe) 
Or 


fe) 
Or 


820 ohm, 


Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


1/16W, 


Metalized 


%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
Ww Ch ip Ww 
5S; 


5%, 


Ww Ch ip Ww 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Jumper 


1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 
1/10W, Metalized Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 


Jumper 


Glass 
Film. 
Film. 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


Film. 
Film. 


1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 


%, 1/16W, Metallized Glas 
1/16W, Metalized Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


1/16W, 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 


Metalized 


3, 1/6W, Carbon 
3, 1/6W, Carbon 
3, 1/6W, Carbon 
3, 1/6W, Carbon 


1/16W, 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


Metalized 


1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
3, 1/6W, Carbon 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


Glass 
Film. 
Film. 
Film. 
Film. 
Glass 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Film. 


S198. 
S198 
8198 
5198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
B18 
5198 
3198 
3198 
S198 
8198 
3198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
5198 
S198 
S198. 
S198 
B18 
S198 
S198 
8198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
3198 
S198 


O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
Odd 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
02d. 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 


34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
51020 
37590 
90030 
08220 
34720 
S220 
31020 
37390 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
33340 
B1020 
36820 
34730 
34730 
32130 
8273.0 
08210 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 


28PW6532/85R (continued) 


4925 
4982 
5001 
5002 
9201 
5204 
5205 
5206 
5242 
5341 
5342 
5376 
5400 
5451 
5452 
5461 
5464 
5471 
5472 
5480 
5500 
95°02 
5921 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
3603 
5604 
9831. 
D832 
99:33 
Deon 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6.3.52. 
6332 
6333 
6339 
6365 
6366 
6367 
6400 
6401 
6445 
6447 
6449 
6452 
6453 
6460 
6461 
6463 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6490 
6500 
6520 
6923 
6524 
Go20 
6526 
6540 
6541 
6560 
e263s 
6565 
6566 
6567 
6569 
6570 
6580 
6582 
6831 
6901 
6904 
7000 


Ss. = 


Res, 
Res, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Fixed, 
Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Fixed, 
Coil, 
Coil, 22u, 10% 
Fixed, Inductor, 
Transformer, Signal Driver, 
Coil, Bridge, C946-01 Y. 
Coil, 6u8, 20% 
Coil, 3u3, 10% 
Coil, 39u, 10% 
Mains Filter 
Mains Filter 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 
Coil, 27u, 5%. 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 
Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 6u8, 5%. 
Coil, 6u8, 5%. 
Coil, 6u8, 5%. 
Coil, 12u, 10% 


Zero ohm, 
Zero ohm, 
5ué. ; 
820n, 10%. 
6u8, 5%. 
Inductor, 
Inductor, 
Inductor, 
10u, 5%. 
22u. 
27u. 
Inductor, 
11lu7 


"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


100MHz, 
100MHz, 


100MHz, 50R. 


100MHz, 50R. 
100MHz, 50R. 
100MHz, 50R. 
100MHz, 50R. 


80 ohm. 
80 ohm. 
100MHz, 80 ohm. 


100MHz, 80 ohm. .. . 
Sc10015-00 


Zener Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Res, 1K, 1%, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


Diode, Bridge Rect, 


Diode, Rect, 
Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, 
Res, 
Res, 


Signal, 
Signal, 
Signal, 


Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


Signal, 
Signal, 
Signal, 


Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


Signal, 


Signal, 


Signal, 
Signal, 
Signal, 


Signal, 
Signal, 
Signal, 


Zero ohm, 
Zero ohm, 


33 volt 
BAS316. 

BAS316. 

BAS316. 

6.8 volt. 

BAV21 

BAS316. 

BAV21 

BAV21 

BAT85 

BAT85 : 
BAV 9S: vaca de 
3/5W, Metal Film. 
68 volt 

10 volt 

1N4148. 

BAV99 

BAS316. 

5.6 volt. 
DG3-7005L 
RGP30J-L7004. 

12 volt 

BAV21 

BAV21 

BAS316. 

BAS316. 

BYV95C. 

BAV99 

15 volt 

5.6 volt. 

9.1 volt. 

33 volt 

BYV95C. 
EGP20DL-5100. 
BYV95A. 
EGP20DL-5100. 
BYV95C. 


BYV9DA. 
1N4148. 
1N5062. 
1N5062. 
22 volt 
O.2 Volt. 
Peli Wolts 
BYV29X-500 
BAS316. 

BAV70 

1N4148. 
4.7 volt. 
BAS316. 
Gace VOR -% 
BAS316. . 
STPS10L60D. 
1N4148. 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


IC, TDA8941P/N1. 


Safety Part 


GBU4JL-7002. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
2ALZZ 
2422 
3198 
2422 
51.98 
3198 
2422 
ZALZ 
3198 
3198 
2ALZ 
2422 
ZALZ 
3198 
S138 
ZALZZ 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
9330 
933-6 
3198 
PAS ARS 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
9336 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9335 
3198 
3198 
3138 
9331. 
3198 
9335 
9322 
9330 
2322 
2339 
G322 
9335 
S98 
3198 
3198 
3198 
9331 
9322. 
SE39 
3198 
933A 
3198 
S198 
3198 
9322 
3198 
9322 
S198 
3198 
3198 
93952 


Be sure to use exact replacement 


021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
DoD 
535 
018 
330 
018 
018 
Sot 
Del 
018 
018 
eyes) 
549 
549 
018 
018 
Doo 
OLS 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
247 
247 
010 
915 
010 
020 
010 
010 
010 
020 
436 
61.7 
020 
010 
010 
010 
010 
001 
010 
010 
010 
Ty 
010 
001 
164 
000 
164 
001 
hows 
000 
010 
OL0 
010 
020 
668 
150 
120 
010 
849 
010 
020 
010 
163 
010 
LTS 
010 
021 
021 
628 


90020 
90020 
25680 
182.70 
16880 
90020 
90020 
90020 
IAGO 
ee Be 
97334 
90010 
91027 
12290 
90020 
02477 
02419 
76880 
23560 
od a6 
43567 
43432 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23590) 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
60133 
60133 
10620 
11002 
26890 
BLOOD 
10010 
10620 
10630 
55680 
10682 
60682 
J 290 
10070 
10070 
10630 
10630 
80133 
10620 
21590 
25680 
SOLS3 
25390 
80133 
42682 
20133 
42682 
80133 
Do667 
201.33 
10010 
LOLA 
LOLA 
pZZo0 
30133 
08685 
92021 
10630 
LOZASS 
10010 
54780 
10630 
OLESS 
10630 
70667 
10010 
90020 
90020 
SLi 


part. 


7101 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7102 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7103 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7201 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7204 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7205 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7360 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7366 Transistor, PNP, 2SA965. 

7369 Transistor, PNP, BC857B(COL) . 
7373 Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
7380 Transistor, NPN, 2SC2235 

7382 Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 
7400 Power FET, STP3NC60OFP. A 
7441 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7443 Transistor, PNP, BC557B(COL) 
7444 Transistor, NPN, BC547B(COL) 
7450 Transistor, PNP, PDTA114ET 
7460 Transistor, NPN, BU4508DxX. 
7461 Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 
7462 Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
7463 Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
7471 ECy TDASSSII/ NA se 4 

7480 Transistor, NPN, BD135 

7482 Transistor, NPN, BD135 

7520 RG, WEBATSO PR NA. 2 ae 4 oat ae ce 
7522 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7540 Transistor, NPN, BC547B(COL) 
7541 Transistor, NPN, PDTC114ET 
7542 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7560 IC, L78L33ACZ. A. tee a ot ah 
7561 Transistor, NPN, PDTC143ZT 
7580 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7602 IC, M24CO8-WBN6. .... . 
7606 Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
7802 IC, HEF4053BT. Sey ew EE 
7851 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
7901 IC, AN7580 da et HO 
7903 Transistor, NPN, BC847B(COL) 
9611 Coil, 27u, 10% 

9672 Coil, 22u, 10% . 

9678 Col, 220, LOS See vs 

CBA Main Chassis Assembly. 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


S 0211 2 Pin Connector. 

S 0212 2 Pin Connector. 

0214 5 Pin Connectors 6 3 «& 8 6. % wae oe ws 
0231 Switch, Mains, (Power) 2 Pole, 8/128A 
2691 Cap, 220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
2692 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 

2693 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 

2694 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 

2695 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 

2698 Cap, 100n, 10%, 50v, Polyester 

S 3500 Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 

S 3501 Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 
3691 Res, 330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3693 Res, 220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
6692 IR Receiver, TSOP1836UH3V. 

CBA Front Interface Panel Assembly 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 

Side Jack Panel Parts 
Headphone Jack 

A/V Jack 


G232 
0250 


S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
9322 
S198 
3198 
9322 
S198 
9322 
S138 
S198 
S198. 
S198 
9340 
S198 
9340 
S198. 
9352 
B18 
Sii98 
9392 
3198. 
S198 
9340 
S198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9340 
9333 
S198. 
9322 
B1O8 
S198 
S198 
Sb98. 
Si4ad 


2422 
2422 
2422 
2422 
S198 
3198 
dLO8 
3198 
3198 
5198 
2O22 
2322, 
3198 
3198 
9322 
S132 


010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
GF 
010 
020 
167 
020 
LS} 
010 
020 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
673 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
T2o 
010 
166 
010 
018 
018 
018 
058 


025 
025 
O25 
128 
O25 
023 
023 
023 
023 
014 
242 
242 
O11 
O11 
aa 
Let 


42030 
42150 
42030 
42030 
42150 
42150 
42030 
18676 
42150 
43430 
19676 
43530 
37687 
42150 
40110 
40030 
44010 
9227 
43530 
OOZES 
43430 
64112 
41010 
41010 
S611 2 
42030 
40030 
LOZ1S 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
42030 
29682 
42030 
2214790 
22290 
we290 
98:01 


16268 
16599 
06353 
02972 
32210 
04730 
04730 
04730 
04730 
01040 
AG 3 76 fs) 
[3333 
03310 
02210 
54667 
20091 


2422 026 04747 
2422 026 04815 


28PW6532/85R (continued) 


0251 6 Pin Connector. 

0254 5 Pin Connector. 

0255 4 Pin Connector. ger, ole Me 

2171 Cap, 470p, oe 50v, Ceramic. 

2172 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 

2173 Cap, 470p, ei 50v, Ceramic. 

2174 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 

2176 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 

2177 Cap, 10u, 20%, 50v, Bisetnolwedic 
2178 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 

2179 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
3150 Res, 47k, 5%, 1/6W, Carbon 

3151 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 

352 Res, 47k, 5%, 1/6W, Carbon 

3153 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon z 
3156 Res, 120 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3157 Res, 120 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
6161 Zener Diode, 6.8 volt. 

CBA Side Jack Panel Assembly 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 

1901 Connector, 3 Pin 
1902 Cinch Socket BS Phe oe eth iat aa Vein 
2901 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
2902 Cap, 100p, 10%, 50v, Ceramic 7 
3901 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
CBA Subwoofer Panel Assembly 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
0215 3 Pin Connector. 
1091 Tact Switch. 
1092 Tact Switch. 
1093 Tact Switch. 
1094 Tact Switch. : 
3091 Res, 560 ohm, 5%, Mebeaeee: alseis: 
3092 Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3093 Res, 560 ohm, 5%, Metalized Glass. 
3094 Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3095 Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3096 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
4085 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4089 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4090 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
6091 Diode, Signal. : 
CBA Top Control Panel Aesatioly 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 
S ACO1 AC Cord. ws. 
ACO3 Anode Lead Spaces: (3 GSsa) 
AC04 Batteries for Remote Control Teawemtees 
ACO5 Cabinet Back a. x Sn GP ake fete Wg 
AC06 Cabinet Back Screw ee (2 Used). 
ACO7 Canceller Coil 
ACO08 Chassis Tray 
S ACO9 CRT, W66ERF022X013 
S AC12 Degaussing Coil. . . 
AC13 Front Interface Panel Bracket: 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
AC17 Owner's Manual : 3% 
AC18 Quick Use Guide. . 
AC19 Side Jack Panel Bracket: 
AC20 Cabinet Front Assembly 
AC20A Cabinet Front. 
AC20C Light Guide. 
AC20D Nameplate. 
AC20E Power Button Pete Jae ten 
AC20H Speaker, 8 ohm, 10W (2 Used) 
AC20J Top Control Assembly ei 3. Se,- Soh SO 
REMOTE Remote Control Transmitter, RC19335010/ 
Ol. 


2422 
2422 
2422 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
3198 
3198 
S199 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
S139 


3139 
3135 
7299 
3139 
S139 
3125 
3139 
93-021. 
3106 
ee ag oe 
3135 
3121. 
i lead 
3139 
S121 
3139 
3139 
S141. 
3139 
S139 
3139 


S139 


025 
025 
O25 
019 
019 
O19 
019 
019 
025 
019 
025 
Gad: 
O11 
OL1 
O11 
COLL 
opal 
010 
187 


025 
026 
029 
euee, 
Ot 
187 


025 
128 
128 
128 
128 
O21 
021 
O21 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 
453 
187 


128 
014 
000 
124 
124 
138 
124 
888 
101 
124 
013 
23.0 
258 
124 
21 
124 
124 
050 
138 
128 
177 


238 


12482 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
SLO90 
14710 
31090 
04730 
01510 
04730 
0151.0 
01210 
01210 
26880 
L621. 


O9LoL 
0515.6 
31010 
11010 
C1510 
11641 


16601 
02742 
02742 
02742 
02742 
32610 
33910 
S501L0 
339 1:0 
33320 
31520 
90020 
90030 
90030 
90115 
15841 


75281 
04471 
65263 
44061 
43031 
60581 
S132 
10314 
02361. 
32523 
01641 
21141 
44521 
31662 
Deo ol, 
44141 
SOTO) 
00161 
10681 
76081 
56381 


O27 OF 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


29DV6931/85R —- Manual no. 


7638 


Main Chassis Parts 


0130 
0211 
0212 
0214 
C217 
0219 
0220 
O22 
0222 
C223 
O2Z25 
0229 
0239 
0240 
0243 
0244 
0245 
0246 
0251 
S 0254 
0267 
0269 
S 1000 
LOO2 
1200 
S 1500 
S: £515 
1660 
1810 
oe ae 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101. 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
213 
2121 
2122 
2123 
2124 
2129 
Paue an 
232 
2133 
2134 
AS 
2436 
2141 
2143 
2150 
2184 
ZLB 
2204. 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
22:0 
2211 
Pop AAG) 
2214 
22 LS 
ZAG 
2217 
Zao 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2290 
2202 
2205 


Ss. = 


Main Chassis Parts 


Bead, Ferrite, 100MHz 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
3 Pin Connector. 2412 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
A/V Jack 2422 
SVHS Jack. 2422 
7 Pin Connector. 2422 
3 Pin Connector. 2422 
4 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
4 Pin Connector. 2422 
9 Pin CRT Socket 2422 
3 Pin Connector. 2412 
Jack . st 2422 
Tuner, V+U, PLL 2422 
SAW Filter, 45.75MHz 2422 
Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
Crystal, 12MHz000 2422 
6 Pin Connector. le, Me BO er chew ee BLED 
Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 
C49/U A. a eh 4 Rh te 2422 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. F 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2uz, +80/-20%, 10v;..Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; 2u2,; +80/7—20%,; 10v;. Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; ‘2u2; +460/-—20%,. 10v;, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; -2u2;, +80/-20%, 10v,- Céramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; 1L00n; +80/=20%; 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 2238 
Cap; 2uz, +807—204;  L0v;, Ceramic 3198 
Cap, 2u2; -+80/-20%4,.10v, Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap; L00n; 480/=20%; 25, ‘Céramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap; -L00n;, -+80/—-20%;. .25v,. Ceramic, 3198 
Cap, 220n,- +80/-20%,. L6v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap; 470n;, +80/-20%;, L0v,;. Ceramic, 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3 3198 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 3198 
Cap, 220n, +80/-—20%, L6év, Ceramic. 3198 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. ~ . . 3198 
Cap, 100n, 5%, 63v, Metallized Polyester 2222 
Cap, .220n, +80/-20%, 16v, Ceramic, 3198 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


549 
025 
025 
025 
020 
025 
025 
025 
G25 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
G25 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
543 
G25 


543 
024 
025 
025 
02:3 
025 
OLy 
Gi} 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
Git 
Oi 
017 
017 
017 
Git 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
On 
023 
025 
017 
017 
017 
cniey, 
017 
026 
017 
O17 
014 
017 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
OL 
025 
016 
016 


part. 


2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 


2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2000. 
2902 
2903 
2509 
2907 
2508 
ve alps) 
2920 
Zoe. 
2022 
2023 
2520 
Zoe 
2928 
2540 
2541 
2560 
2961 
Zoe 
20563 
2564 
29607 
2568 
2580 
2561: 
2990 
2601 
2602 
2604 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2802 
200 


Res, 
Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Zero ohm, 
100n, 10%, 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
2u2, 
470p, 
Alu, 


20%, 
10%, 
5%, 
10%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
20%, 5O0v, 
10%, 
20%, 
220u, 20%, 
330p, 5%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
47n, +80/-20%, 
lu, 20%, 50v, 
4A7u, 20%, 160v, 
22n, 10%, 50v, 
180p, 5%, 50v, 
Alu, 20%, 25v, 
360n, 5%, 250v, 


250v, 
500v, 
50v, 


50v, 
25v, 


20%, 100v, 
10%, 
5%, 

103% 


5%, 


2u2, 
680p, 
100p, 
nS; 
2u2, 


50v, 


15n, 5%, 1600v, 
15n, 10%, 400v, 
27n, 10%, 400v, 
100n, 10%, 50v, 
150n, 10%, 63v, 
100n, 10%, 63v, 
2n2, 10%, 50v, 
2n2, 10%, 50v, 
An7, 10%, 50v, 
Alu, 20%, 25v, 
470p, 10%, 
120n, 5%, 250v, 
20%, 250v, 
470u, 20%, 1l6v, 
4A7u, 20%, 50v, 
1000u, 20%, 
470u, 20%, 1l6v, 
in, 10%, 500v, 
470n, 20%, 


Aul, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
in5;, 
10n, 
22u, 
100n, 
1n5, 
470p, 
2n2, 
ln, 
10n, 
10n, 


10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, 
10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
680p, 10%, 
100u, 20%, 
in, 10%, 50v, 
100n, 10%, 5O0v, 
2u2, 20%, 25v, 
Alu, 20%, 25v, 
lu, 20%, 50v, 
Alu, 20%, 16v, 
22u, 20%, 5O0v, 
330n, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
100p, 5%, 50v, 
10u, 20%, 50v, 
In, 5%, 25v, 
33p, 5%, 5O0v, 
lay. BOY 205; 
33p, 5%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
68p, 5%, 5O0v, 
68p, 5%, 5O0v, 
in, 10%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
lu, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
2u2, +80/-20%, 


50v, 


50v, 

50v, 

50v, 
1l6v, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


2000Vv, 


500v, 


500v, 


2000v, ; 
160v, Metalized Polypropy 


500v, 


1l6v, 


219; 
10%, 1000v, 
1000v, 


200v, 
1000v, 


1000v, 


2000v, 


1000v, 
160v, 
Ceramic 


NCR pi PUMP er: go te ae. Can (S 
250v, Metalized Polyest 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


Electrolytic. 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
25v, Ceramic. 
1000v, Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 


Electrolytic. 


50v, Ceramic 


Electrolytic. 


Electrolytic. 
Polyester. 

Ceramic. 
Electrolytic 
Metalized Polyprop 
Electrolytic. 
Ceramic. 


Ceramic. ‘ 
Ceramic. ... 


Polypropylene 
Polyester .. 
Polyester . 
Polyester ... . 
Metalized Polyeste 
Metalized Polyeste 

Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic. 

Electrolytic 
Ceramic. Bs ae 

Metallized Polyprop 

Electrolytic. 

Electrolytic. 

Electrolytic 
Electrolytic 

Electrolytic. 

Ceramic. ss ast, 

Metalized Polypro 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic. 


Ceramic 


Ceramic. 

Ceramic. 
Ceramic 

Electrolytic 


Polyester 
Electrolytic 
Electrolytic 


Electrolytic. 


Electrolytic 
Electrolytic . 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. 
Ceramic 
10v, 
Ceramic 
10v, 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, 
1l6v, 


Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
16v, Ceramic. 
10v, Ceramic 


3198 


2222 
2020 
2020 
Shoe 
S198 
2020 
S198 
2020 
2020 
3198 
S198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
3198 
2020 
S198 
S198 
S198. 


2022 
2020 
Shoe 
3198 
2020 


2222 
2020 
2222 
2222 
S198 
2222 
2222 
S198 
S198 
S198 
2020 
3198 


2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
S198 
2020 
S198 
S18 
S198 
2020 
S198 
S198 
3198 
8198. 
S198 
2.020 
2020 
S198 
3.198. 
2020 
B18 
3198 
3198 
S198. 
2222 
3198 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
5198 
3198 
3198 
3198 


O21 


368 
DOS 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
021 
019 
025 
O25 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 


S33 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
347 
014 
260 
305 
017 
017 
017 
O21 
019 


479 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
Ure 
019 
554 
017 
O25 
Oly 
598 
017 
017 
017 
OLY 
017 
558 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
9 1G 
023 
016 
025 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 


90020 


90174 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
90532 
44710 
54790 
324210 
O3310 
51080 
24730 
51080 
21139 
02230 
01810 
34790 


00163 
91331 
46810 
01010 
90489 


90042 
GO2ZS5 
90219 
90232 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 


90051 
90856 
91577 
90854 
91049 
eee at) 
41020 


00018 
52220 
92220 
90647 
392220 
04710 
64710 
90172 
01030 
32290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91374 
34790 
51080 
24790 
922.90 
19856 
22240 
31010 
51090 
31020 
23390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
42240 
22290 


29DV6931/85R (continued) 

2813 Cap, 2u2; -+80/-204,  10v, Céeranic 3198 
2831 Cap, lp, 25%, 50v, Ceramic 3198 
2832 Cap, lp, 25%, 50v, Ceramic 3198 
2833 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2834 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2835 Cap, 220p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2836 Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2837 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2840 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2841 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2842 Cap, 00nd, 480/—20%). 25: Ceramic, 3198 
2843 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2844 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2845 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2846 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
2849 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2850 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2852 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2854 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2855 Cap, 33p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2856 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2857 Cap, 150p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2860 Cap, 180p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2894 Cap, 220p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2895 Cap, 560p, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2897 Cap, 390p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2898 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. ... 3198 
2902 Cap, 1000u, 20%, 25v, Electrolytic 3198 
2903 Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
2904 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2905 Cap, in, 10%, 50v, Ceramic ‘ 3198 
2906 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2907 Cap, in, 10%, 50v, Ceramic . 3198 
2908 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
3000 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3001 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper ees 3198 
3003 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3004 Res, 8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3005 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3101 Res, 68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3102 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3103 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3104 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3105 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3106 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3111 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3112 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3113 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3114 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3115 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3116 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3123 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3124 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3125 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3126 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3131 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3132 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3133 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3134 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3135 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3136 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3141 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film . 3198 
3149 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3150 Res, 150K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3154 Res, 5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3156 Res, 10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3157 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3158 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3159 Res, 1K2, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
3200 Res, 390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3201 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3202 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3203 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3204 Res, 22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3205 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3206 Res, 33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3207 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film... . 3198 
3208 Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3209 Res, 68 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3212 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3213 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3217 Res, 330K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3218 Res, 82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3219 Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3220 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3221 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3222 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3226 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3235 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3241 Res, 22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3242 Res, 27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


O17 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
O25 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
O11 
COLL 
O21 
O21 
O21. 
O11 
COLL 
O21 
OL 
O21. 
O11 
O21 
OL 
O11 
O11 
O11 
O11 
GAT 
O11 
O21. 
O11 
O21 
OT 
O21 
OLL 
O21 
OLL 
opm 
O11 
O21. 
021 
OLL 
ep 
O21 
O21. 
734 
OLL 
Get. 
O11 
OAL 
O11 
O21 
O21 
O11 
O21, 
021 
O21 
oplan 
O21 
O21. 
021 
OLL 
opel 
O11 
O21. 
O11 
O21 
O21 


22200 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
SLOS0 
51090 
41040 
S010 
31020 
31020 
81020 
S1LO20 
$339) 
34790 
31510 
816-10 
S21) 
35610 
33910 
31030 
81020 
51080 
24740 
31020) 
24740 
81020 
BLOOD 
01010 
01010 
90030 
31520 
S622 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
0151.0 
34730 
O7590) 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
S221) 
36890 
34710 
05610 
33340 
36230 
32220 
01010 
05610 
01010 
S361) 
01010 
32230 
32730 


part. 


3244 
3245 
3246 
Cry 
3248 
3249 
3290 
3251 
5250 
32571 
S258 
32.59 
3331 
3332 
33:33 
3334 
3335 
3536 
3340 
S 3341 
S 3342 
3343 
3344 
S 3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
S 3451 
3452 
3453 
3454 
S 3455 
3458 
S 3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
S 3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
S 3504 
3506 
3507 
3508 
S 3910 
So 29 
3020 
3521 
S022 
3523 
3524 
3020 
83.26 
S 3527 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


53, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
53, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

53, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
470K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

82K, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

4R7, 5%, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5%, 
Zero ohm, "Chip" Jumper... . 
1M, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
5K1, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1%, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

5%, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5%, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 


820 ohm, 
39K, 1%, 
10K, 5%, 
470K, 5%, 
33K, 5%, 
820 ohm, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
1K, 53; 
10M, 5%, 


° 
Oo 


° 
ico} 


SKS ye oy 
470K, 5%, 
1%, 
4R7, 1%, 


1%, 


Film 
Film 
Film 


3/5W; 
3/5W, 
3/5W, 


Metal 
Metal 
Metal 
1%, 3/5W, Metal Film . 
2K2, 1%, 3/5W, Metal Film... 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

22 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
3 ohm, 144V. 


PTC, ai ime tes. Se 
5%, 1/2W, Metalized Glass. 


IMS, 


20%, 1/2W, Carbon Film 

20S, BW 95. ho Se +8 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 


220 ohm, 
NIC, 4R7, 
270 ohm, 
1K2, 5%, 
4R7, 5%, 
330K, 5%, 
100 ohm, 
56K, 5%, 
1K, 5%, 
OR1, 5%, 
OR33, 5%, 


5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film. 


1/10W, Metalized Gla 


1/16W, Metalized Glass. 


3, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


Gwe ke! 
A222 
B98 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
8198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
B198 
2306 
2306 
2306 
3198 
B18 
Zone 
3198 
S198. 
S198 
2oaL2 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
2300 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
8198 
2306 
Pate Ae 
3198. 
2512 
3198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
2312 
S198 
S198 
2312 
2312 
2312 
Zol2 
2312 
Sh 98 
S198 
BOS 
2120 
2312 
23.12 
S198 
8198 
2306 
3198 
S198. 
2306 
2300 
S198 
3198 
S98. 
S198 
B18 
ZV AZ 
ZO LL 
2422 
S198 
2122 
S198 
S198 
S198. 
S198. 
2306 
S198 
S198 
3198 
S198 


O11 
704 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
013 
20.7 
204 
204 
013 
O11 
593 
O11 
O11 
O11 
915 
O11 
OLL 
O11 
O11 
O11 
204 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O11 
Q12t 
O11 
204 
> ls 
O11 
g15 
012 
Os 
012 
O11 
O11 
915 
O11 
O21 
915 
915 
915 
lees) 
> lls) 
O11 
O11 
O21 
101 
219 
915 
O11 
012 
207 
O11 
O21 
204 
ZO} 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
663 
242 
549 
013 
612 
O11 
O21 
O11 
O21 
204 
O21 
O21 
012 
O12 


08210 
63903 
31030 
34740 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
LOU] 
03390 
03310 
03330 
18203 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
OS 109 
L102 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
03320 
34740 
14708 
14708 
12208 
LA2Z02 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
LiZ0S 
11003 
03920 
32290 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
322.30 
31040 
31040 
31230) 
51030 
00019 
ARG sls to) 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101, 
55630 
51020 
11070 
L33 70 


29DV6931/85R (continued) 


3228 
Boao 
3530 
So5,1 
Boose 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
BoOOe 
395.7 
So61 
3962 
3563 
3565 
3566 
30:69 
3580 
Stone al 
3594 
3595 
S096 
8601. 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
S641 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 
3638 
3639 
3640 
3694 
3e 0d. 
3802 
3810 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
Deak 
3822 
3851 
Boo2 
3833 
383°) 
33.39 
3843 
B01. 
3903 
2905 
3909 
391-0 
Bode 
4001 
4002 
4209 
4216 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Zero 
47K, 
10K, 
AKT, 
2K2, 
470 

1K5, 
82K, 
AKT, 
270K 
15K, 
AKT, 
1K, 

100 

12K, 
5K6, 
330 

2K2, 
5K6, 
47K, 
10 o 
330 

220K 
220K 
8K2, 
100 

100 

AKT, 
2K2, 
2K2, 
470 

1K, 

8K2, 
100 

6K8, 
470 

AKT, 
100 

100 

4AK7, 
AKT, 
10K, 
2K2, 
Zero 
100 

100 

1K, 

75 0 
Zero 
8K2, 
AKT, 
220 

1K, 

75 0 
100K 
100K 
100K 
100K 
100K 
100K 
100K 
100K 
75 0 
47K, 
100 

100 

100 

100 

2K2, 
6K8, 
47K, 
47K, 
27K, 
27K, 
820 

Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


Safety Part 


ohm, 
2g 
Oo; 
QoQ 
or 
Qo 
Oo”; 
2g 
or 
ohm, 
2g 
or 
1%, 
1%, 
Sy 
5%, 
5%, 
5%, 1 
ohm, 
5%, 
5%, 
ohm, 
5%, 
5%, 
2g 
Oo; 
hm, 5 
ohm, 


7 


fe} 
ie 
v or 


oQ 
7 Or 
po 
Oo;7 
ohm, 
ohm, 
5%, 
5%, 
po 
Oo; 
ohm, 
5%, 1 
5%, 
ohm, 
po 
or 
ohm, 
po 
or 
ohm, 
ohm, 


$e 
Oo; 

Q 
or 

& 

Oo; 
5%, 
ohm, 

ohm, 

ohm, 
S, 1 

hm, 
ohm, 
$e 

or 

Q 

or 
ohm, 
Dep 1 
hm, 

Qo 
v or 
oQ 
v or 
oo 
or 


vy 
fe) 


r Or 
a2 
lA Or 
QoQ 
7 Or 
a2 
i Or 
Q 
7 Or 
hm, 
5%, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
2 
Or 
po 
Oo;7 
Qa 
O;7 
pox 
Oo; 
a2 
oT 
Qo 
oO; 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


ohm, 


Be 


"Chip" Jumper «ow + 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 
5%, 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 

1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
/10W, Metalized Glass. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

%, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
%, 1/3W, Metal Film. 


%, 1/10W, Metallized Glas 


1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
5%, 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 
1/16W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
"Chip" Jumper ar ee 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
/10W, Metalized Glass. 


Glass 
Film. 
Film. 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


%, 1/16W, Metalized Glass 


"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 


%, 1/16W, Metalized Glas 


/16W, Metalized Glass. 


%, 1/16W, Metalized Glass 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 


1/16W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
3, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 


Glass 
Film. 
Film. 
Film. 
Film. 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


1/10W, Metalized Gla 


1/16W, Metalized Gla 


1/16W, Metalized Gla 


3198 
3198 
3198 
Sis 
2306 
3198 
3198 
he Bes 
Ae ae 
2ee2 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
5198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3193 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3199 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S193 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


sure to use exact replacement 


O21 
021 
O21 
O21 
204 
O21 
O21 
215 
734 
730 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
021 
012 
021 
O21: 
O21 
204 
O21 
O21 
O21, 
O11 
COLL 
Ot 
O21 
Oat 
O11 
COLL 
GAT 
O11 
O21, 
O11 
021 
O21 
O11 
OTT 
021 
O21 
021 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21: 
021 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
02a. 
O11 
COLL 
opm 
O11 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O24. 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 


90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
vie 
54720 
51020 
01010 
5 L230 
99.620 
13310 
52220 
55620 
54730 
03109 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
S101) 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
s2220 
90030 
01010 
01010 
51020 
1090 
90030 
08220 
34720 
32210 
S102) 
S15 90 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
Sto 70 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
36820 
34730 
34730 
o2 1b 30 
32730 
08210 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90020 
90030 


part. 


4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4826 
4830 
4831 
4835 
4837 
4838 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
32071 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
301 
5520 
spovenl 
5560 
SOL 
JoOb2 
5564 
5602 
5603 
5604 
3834 
3832 
Sia re ns: 
5835 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
oo30 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil; 24a, TOs . 

Coil, 820n, 10%. 

Coil; 68; - 5%. 

Wire Jumper. Go ohn Se whe ec ain Ys 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. 

Coil, 309, 10% 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, LOT 

Corl, A2Zu;. 10s Be his Bs lig VED Be A 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coal. 251% bay A, OS gh sae cae oe. Le 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
Coil, Choke. 

Coil, 6u8,. 20% 

Cord; 3u3 LOS 

Coil, 47u, 10% 

Mains Filter a ae) fe, oe 
Transformer, SS42202-00 B. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 2iuay 55s es ai Ue, ed ma 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 5uo;. 5%. 

Goud; ~ 56;. 53% 

Coil, - Diy: “Ss 

Coil; 6uey 55. 

Coil; Sus; “Ss. 

Coil, “bud, os 

Coil, 12u, 10% 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 . 
Res, 1K, 1%, 3/5W, Metal Fil 
Zener Diode, 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Rect, BY228/24. 

Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Rect, BYV95C. 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
2422 
2422 
S198 
2422 
S198 
S198 
2422 
2422 
3128 
S198 
S198 
2422 
2422 
2422 
S198 
S198 
2422 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
Pare awe 
S198. 
S198 
S198 
9331 
SL98 
9340 
2330 
3198 
5198 
S198 
3 L983. 
2350 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
935 
Doo 
018 
531 
018 
018 
SIRS 
ore al 
ee 
018 
018 
D359 
549 
bee yal 
018 
018 
S25 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
ols 
010 
020 
010 
668 
010 
Dog 
617 
010 
010 
010 
010 
001 


90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
22190 
L270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
o7 339 
91325 
71020 
02574 
72290 
90020 
91028 
02465 
31021 
76880 
23380 
eA eo Bo 
43432 
02562 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
25390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
51090 
10010 
S013 5 
10620 
SOLIS 
60682 
10070 
10070 
10630 
10630 
80133 


29DV6931/85R (continued) 


6470 Diode; Signal, BAVIO ss wig a ate we ee «6 BLOG: OLO. T0620 9415 Wire JUMPS: as ie! ite GS. et ES ee te Me Gre “BROS. 0836-90010 
6476 Zener, Diode, LS volt. « 2 2 tne ae %. BLOGS OLO! 21590 9416 Wire JUMPEP s. 40 os oh se Sk AY a et a de we os BS - BTR. OSG“ 900T0 
6481 Zener Diode, 5.6 volt. 2.06% 2 ao w woe 83198010 25680 9417 WILE OUNPSR se: ahs ood. & DS de eae, we BUS: O36 90010 
6482 Zener. Diede,y “Sel MOL. ay Ae cine Soe oe “9SSL cL SOls3 9418 Wire JUMPS =. 2.0 1d: ao kha ee ee, Se er ws oe, “BLE O86 9OOL0 
6483 A2ener Diode, 33° WOLE 4 «65%. 2 4 24en (3198: 01L0--23390 9419 Wire: JUMPS: 5-4. & ti sy Ya. we HOR ob” 48098. 08690010 
6485 Diode; “Reet, BYVISC .- aw Bal de e e at  9IBSS OOT S01TS3 9421 Wire: .JUMpe ra. "dy alte ce. ete? wis we ve ar ce .2b98 08690010 
6486 Diode, 'Réce,: EGPZODE-S100%. « 2.0. 2%. “9322-164 42682 9422 Wire JUMPEE s. 40's) ah ck ae BM Ge le a ee - @- BEVO. OSE S0010 
6487 Diode, Rect, BYVISAL 2 wow ve ets: Se, “9335 000 90133 9424 WIPE OUNBST i «6% cod. DS dee ae, we BUS: O36 90010 
6488 Dioede,: Rect, EGPZ0DL=S100)s.-s-<¢ a-:% <a GS22 264: 42682 9425 Ware JUMPS =: ae 1d: ook Sa ee ee, Se ae mw  o. “BLE 086 GOOL0 
6490 Diode, Rect, BYV95C. kicks Se Sy te SSS: OOD, -BOULSS 9426 Wire: JUMPS: 5-4. & th sy Be. we HE OR a b ” 4B098. 08690010 
6500 Diode, Bridge Rect, GBU4JL-7002. . . . 9322 132 55667 9427 Wire:  JUMpe i. as" ay alte ce. te? sae we “ee ar et «=. 9S 08690010 
6520 Diede; Reece, BYVOSA.. a. sa Gat bf ce ah BG. “9335 COO' 90133 9453 Wire JUMPS s. 40's) ak ck ae A Ge le a ee - @- BTS. OSE" S00T0 
6523 Diode; Signal, IN4¢146.. 20 aw ee ee Se, BL9S. 010 10010 9460 WILE OUNPST i a6 of ood. & DS dee ae, we BUS: O36 90010 
6524 Diode, Rect, “UN50G2 6) ay Micem.e docks dec “SLC OLO. LOT 9463 Ware JUMPS =: ae te: ao ES ee, Se ae mw we o. “BLE O86 GOOL0 
Go25 Diode; REct,. INSOG2 > 6 «257s £2 ban TOS COLO LOL2o 9500 Wire: JUMPS: 5-4. & th 4 Ye. we HOR ob 48098. OS6--90010 
6526 “Zener. Diode, 22) OLE. 4-6. eae we ce at a 6 BLOB O20 52290 9501 Wire JUMPS ra. "ay alte ce. te? wis we ve are .2b98 08690010 
6540 2ener (Diode; 6.2 VOLES a 2 is fae ae kG. “9331 668 SO1L3S3 9503 Wire JUMPEE Ss. 40's) ah ck ae BM Ge le a ee - @- BTR. OSE“ S00T0 
6541 Zener Diode, LO’ volt... 2 6% www woe 3198 020 51090 9506 WIPE JUNBSRe: ate ood. & DS de 6 ae, we BUS: O36 90010 
6560 Diode; Best: -BYV2Z9N=—S00.. 4: une dei oo a “9SE0 55S S927 ee Oe Ware JUMPS =. .c 1d: ao kB ee ee, Ge er mw a. “BLE O86 9OOL0 
6563 Diode, Signal, BASSILG.. «237s. 4 os 4. kan T3L9S) 010" 10650 9541 Wire: JUMPS: 5-4. 4 th sy Wt. we HERO a 4” 4829S. OS6--S0010 
6565 Duode;.. signal, BAV IO: a -s 2-"ar-te ie ce at a “BSL BAO T0215 oho alls Wire: .JUMper.. "ay alte ce. te? wis we ve ar es .2b98 08690010 
6566 Diode, Signal, IN4146.: « . 4 dana 8 4%, BLOBS: O10 10010 9913 Wire JUMPEE s. 40's ah ck ae A ee le a ee ot @- BTS. 08690070 
6569 Diode; Sional, BASSIG 6.) <> as aot: So, BLOS 010° 10630 9514 WIPE OUNPSR se: ae of ood. & DS dee ae, we BUS: O36 90010 
6570 Zener Diode; -Ga8 VOUS. ay de cine Some a OL9C 020 S6680 eels) Ware JUMPS =. 0 td: ao > Sa ee ee, Se er ws we o,. “BLE O86 9OOL0 
6580 Diode; Signal, BASSIGs. «ss 4 os 4. kn 13296) O10: 10630 95-16 Wire: JUMPS: 5-4. & ts sy Ya. we HOR ob” 48098. 08690010 
6582 Diode; Reet; STPSLOUGOD. o- "deca we ve at a “9B AZ PS. T0667 2 oks Wire: .JUMper.. "dy alte ce. te? wis we ve ar es .2b98 08690010 
6831 Diode, Signal, IN4146. «244 £0.08 4%, BLS OLO 1O0TO 9520 Wire JUMPEE s. 40's) ah ck ae BM Ge le a ee - @- BEES OSE S00T0 
6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper .... . 3198 021 90020 9921 WIPE OUNPSP e: a6 od. & DS dee ae, we BUS: O36 90010 
6904 Res, Zero:.ohm,. “Chip” gumper << <-.c.4--4 3196: 021, 90020 9522 Wire QuUmper se: 2c +e: a: 2s see ee, Eee ws ee e, “BLS 086 90010 
7101 ttansastor; NPN; BCS47B.(COU)- 4 oi 4a a. 13298°.010" 42030 9524 Wire: JUMPS: 3. 4..4 te Sy 8 dow Ho OS a 4 48098. 0OS6-S0010 
7102 Transistor; ‘PNP... BCSS7B(COL) sii «at oe BO LOS: OLR 4aZ150 9528 Wire JUMPS re. say el i ce. BE! tie Oe Se. aes «=. P98-0S6>90010 
7103 Transastor, NPN; BeS47B (COL)... «0 24%. S198" 010) 42030 9530 Wire? SUMPSE sve. ok ce Gn BY Oe a ee BTV. 036 SOOTO 
7200 LC;7 TWAQS6 SR /NIU/AT/A SIS x. o> se a ob ee, BS, “YSBBZ FAS OA5S7 9614. Cord 2g: Oe: as ah Sa Se, ee BE eS. ws Se ee BOS, OLE V2 90 
7201 Transistor, NPN, BC847B (COL). 24°: :4.-e 3L98-O10 42030 9612 Wire Dumper x: ss +: a: 2s ee ee, Ee ke ms ee , “BLES 086 GOUL0 
7204 transistor, ENP; “BESS PB (COU) 4 csi 4a a, 13098'.010. 47150 9613 Wire: JUMPS. 3. 4..4 te SY tow fo oS a 4 43098. 03690010 
7205 Transistor; PNP, BCSS TB(COLY sai «a at & OL9S: O10 42150 9614 Wire JUMPS Pr... say ele ce. BE! sie ae Me oes P98 -0S6> 90010 
7330 te TDAGLOTIE NS: 2° 4) Grow Se. of any eh RG: “9852-713 B12 9615 Wire JUMPEE s. 4. \ue ok cee Gn BY Ge a ae BTR. 036 "90010 
7400 Power -PET,; SIPSNCGOPPs. <2 26: - a(S “Be, “9322 LaT 31687 9618 Wire JUNBEP se: af sii, we DS. dee. 2 oe, we BIS: 036 “90010 
7441 Transastox,: PNP, BCBS (B(COL)., ¢<-:4.-e 3198. 010) 42150 3619 Wire QuUmpEr =: 2c +d: a: 2s es ee ke, Ee ee ms ee , “BLS Ose JO0LO 
7443 Transistor, PNP; BESS tS (COU)! 4 isi 4a a 13098) O20 ZOLLO 9620 Wire: JUMPS. 3. 4..4 th SY daw fo oe a 4 43098. 0S6-S0010 
7460 Transistor, NPN, BU4508DXs- 2 aw sot « 9340 SSO: 92127 9621 Wire JUMPS Pr... say ele a. BE? ie Oe we aes ~.BP98-0S6> 90010 
7461 Transistor, wNPN; Besa 1-25 (COL). «2 24 B98) 020) 43530 9622 Wire JUMPER: 4a oh ee Ge BY Oe a ae BPO. 08690010 
7462 Trensistor;. NPN; PDICI432T «3 «Sse, 9340 547 00215 9623 Wire UNSER se: a6 sii, we DE. dee 2 oe, we BAe: 036 “90010 
7463 Transasto,."PNP,. BCS2 7-25 (COU): “s- .2. 4-6 S198. 02043430 9624 Wire WuUmpEr =: 2c +e: jo: 2s ee ks, Ee ee ws ee , “BLE Ose GO0L0 
T471 EGY. “TDRSS O9O N26. wee Sy ear. A ok by Se ~“OBB2°- FOR 64112 9626 Ware: JUMPS: 3. 4..4 te SY dow fo oe a 4 48298. 0OS6-S0010 
7480 Transistor, (NPN; BDL35> = ig aracie «a at e = BLO: O20 41010 262 th Wire JUMPS Pr... say ele a. BE a! sie Oe we. oes =. P98-0S6> 90010 
7482 tvansastor, (NPN; BOLSS.. <4: ca dine ch ees SLOS O20) 4p010 9628 Wire JUMPEE s. e's ok cele Ge BY Ae a a ae BTS. USE "90010 
7515 Optical Coupler, “TCETII03(G) « .°-% «2+. 9322 140 14667 9629 Wire JUNPeP se: a6 sie, we D8 dee. 2 oe, we BAe: O36 90010 
7520 DCG, TRATSOIP YN. oe Bo ace a eee ee ge “BSA OTS SELLA 9631 Wire WDuUmper sc +d: a: 2s hs ee ee, Ee ke me ee, “BLE Ose GO0L0 
1921. Power FET, wPOPEONSO.. 4. 7, j-w. A om thy 2 en B42 TET Leo S 7s 9632 Wire: OUMPSEs 3. 4..4 te 4, 8 daw fo oe a 4 43098. 08690010 
Wee Transistor; NPN; BC847B (COL) 2%  . « 3198) 01042030 9633 Wire JUMPS i. say ele ce. Ee! sie Oe e aes «=. E9S- 08690010 
7540 Transistor; JNPN;-BeS47B(COL) .. «0 24. 3198 020° "40030 96:37 Wire JUMPEE s. 4's oh ce Gn AY Oe a ae - - BTVO. 08690010 
7541 Trensistory..NPN,; PDICII4ET 2 aS soe, “9340 S10 10275 9638 Wire JUNPeR se: a6 oii, we DE. dee 2 oe, ne BIS: O36 90010 
7542 Transastor,. PNP, BCSS/B (COL). 24°: 4-4 S198 01042150 9640 Ware DUmpET x: 2c +d: a: 2s hs ee ek, Ee ee mw ee , “BLS O86 GOOL0 
7560 IC, L7/8L33ACZ. geen OM ee choke AO tas By A ee “OS Z2 bed Deo G 9641 Ware: JUMPSEs 5. 4..4 te Sy Y daw HU oe a 4 48098. 08690010 
7561. Transistor; ‘NPN; PDTCL4327 a aie at e 9840 SAT 00215 9642 Wire JUMPS r.. say ele ae. BE a! sie Oe e aes P98 - 08690010 
7580 Transistor, sENPy BeESSiTB(COL) <2 2.4 SLOSS O10 42150 9643 Wire JUMPEE s. a: \ce oh cee Gn BY Be a ae BTR. OSE" 90010 
7602 EG ye MZSCOS=WENG. 2s ch as hue, - S Se Se BO, “OBA S LOE 38682 9644 Wire JUMPER se: a6 sii, we DS. dee. 2 oe, we BIS: O36 90010 
7606 Transistor, NPN, PDTCI432T swe 62: 4. “GRAD S47 00215 9645 Wire WuUmpEr =: 2c +e: a: 2s ee ek, Ee ae eo, “BLS Ose GOOL0 
7802 TC; HEP AOD SB Poy’. ewe. wc Se. A a By A BSS TAO CeO GSS 9648 Wire: JUMPS: 3... ti Sy Y daw of Oe a 4 48298. 03690010 
7803 TC; ABE 4O93B Iss a. ae ee Se GY Ante ve gt eY BSS T29" 60653 9650 Wire JUMPS Pr... say ele a. BE a! sie Oe we aes WB P98- 08690010 
7831. TC MSP3429G6G-PO-B8-Va. MMIAS)C Th. x. a ee. 9822 187 6868 2 9652 Wire JUMPEE s. y's oh cee Gn BY ae a ae BTS. USE S900T0 
7901 IC, AN7580 sete Sree we 2 te Se oe BS: “OBZ ZUG 29682 9654 Wire JUNPSERs: a6 sii, we DS. dee. 2 oe, we Bie: O36 90010 
1903 Transistor, “NPN, (BC84 78 (COL). 2.<-.4--~ 3198. 010. 42030 9699 Ware DUmpEr =: ice: a 2s ks ee ak) eee ws ee “BLE OSe 90010 
9001 Ware Jumpers “5-8 « 2s. eo bes Bom Bye ee 1309805690010 9656 Wire: JUMPS: 5-4. & th Sy We. we # OR ob 48098. 0S6-90010 
9101 WEre: DUMpSr...f-Tae wh ce a SS ae a st a BOB 0BE 900710 ieee Wire: JUMpe ra. "dy el te ce. te? cis we es ar ce 2 b98 08690010 
9102 Wire Jompebs “> ah 5) ice As fae. a eee. BLGS OSE. 90010 9658 Wire JUMPEE sas) ah ck ae BM Ge le a ee - @- BTS. OSE "90010 
9103 Wire JUMper. af wok 4 Gow e av GS ee ce: “B19 0836-90010 9659 WIPE CUNPST i a6 ood. & DS dee ae, we BUS: O36 90010 
9104 Wire CUMpers. .o4 «$30 ay Beta Soc ee ee ~BTC 0S6 90010 9660 Wire JUMPS =: ac te: ao Es Ss ee ee, Se ae mw we o,. “BLE O86" JO0L0 
g123 Ware “Jumpers <5. ky a 5.4 «@ 37% 2 ow bye se 13098).036 90010 9661 Wire: JMMpers: 5-4. & th 4) Be. we 6 OR ob” 48098. 08690010 
9171 WEre: WUMpSr sc.) ut cee, SG a ee et a = BOB 0S6 900710 9662 Wire .JUMpe r,s" ay alte ce. ete? cis we ve ar es = P98 086> 90010 
9173 Wire JumMpebs “> a8 6) ices A a fake eee. BLY OSE. 90010 9663 Wire JUMPEE s. 40's) ah ck ae BM Ge le a ee - @- BTS. 036 "90010 
91S Wire JUMper. afi wok a Goes av lS ce: “BL9G 0836-90010 9664 WIPE OUNBSE i: a6 ood. w DS de eae, we BUS: 036 90010 
9.76 Wire CUMpEPs. .o% «$30 ey Beta Soc ee ee ~BTO 0S6" 90010 9665 Ware JUMPS sac te ao kB ae ee, ae ae ms a. “BLE O86 VO0L0 
9178 Wire “JuUMpers <5. Kye 5.4%, @ £o5% 2 ow bye ee 13098).056- 90010 9666 Wire: JUMPS: 5-4. & th 4) Be. we HOR ok” 48098. 0S6-S0010 
GATS WEre: WUMpPSr. 6-4) sé ce a, SS ae se es a = BOB 0S6-90010 9667 Wire: JUMPS r.. "ay ol te ce. te? sis we ve are .2b98 086> 90010 
9181 Wire Jumpers “> ah 6) icra A a fake, eee. BLY OSE. 90010 9668 Wire JUMPEE s. 40's) ah ck ae BY Ge le a ee - @- BTS. OSE "90010 
9182 Wire JUMpSE. afi wok 4 Goes av lS ee ce: “BL9G 0836-90010 9669 WIPE JUNPSP se ate ood. & DS dee ae, we BUS: O36 “90010 
9183 Wire CUMpePs. .o4 aplh oo ee Bea Soc ee ee | ~TC OSe" 90010 9670 Ware DUMPS she td: eo: Sa ee ee, Ge ae ms  o. “BLE O86 9O0L0 
O192 Ware: “JuUMpers <5. Kye 5.4, « £39% So bye ee 13098).036- 90010 9671 Wire: JUMpeb. 5.4. 4 th 4) Yao we HOR oe A809 S. OSG 50010 
91:93 WEre: WUMpSr.)o-"4) uh cea, SS ae a st a = BES 0S6=90010 9672 Cowl jp. 22" LOS a ete a. ot Oa a we “Ea et POS OLE: 227 90 
9344. Wire Jumpers % ao 5) iced. 2 as fae. a ee Ge! BLOGS OSE 90010 9674 Wire JUMPS. 2 ca. ah cee oe Be le a ce we - @- BEES. 0S6" 90010 
9312 Wire JUMPS. afi wok 4 Goes a lS ee oe: “B19 0386-90010 9675 WIPE UUNPSPs: aS ood. wo de eae, we BUS: O36 “90010 
9406 Wire OUMpePs. .o¢ ph oo ee Meta Soc ee ke ~TC OSG" 90010 9676 Maire DUMPS se: ao > Sa ee ee, ae er ws eo, “BLS O86 BOOLO 
9407 Wire “JuUMpers <5. ky 5.4, @ 85% 2 bye ee 13098).056- BO0L0 9678 Cord, 220, WO 4. A Mk By WR. des oe RO. ca Re” SAO Oe 2298 
9408 WEre: WUMPSr.) o-"4) Sh ce a, SS ae ce st a BOB 0S6-90010 2079 Wale JUMPS .) fet ay cel te ce, Ee? sis we ve ar et .2b98 036> S00 TO 
9409 Wire JuMpGbs “> ao 6) ice A i fae. eee. BLGS OSE. 90010 9680 Wire JUMPERS. 40 vs) ah ck ae BM Ge le a ee - @- BES. 0S6° 90010 
9410 Wire JUMper. afi wok 4 Goes au S ee ce: “B19 0836-90010 9681 WILE OUNPSD ie ah ood. & DS dee ae, we BUS: O36 “90010 
9411 Wire CUMpers. .o% «-.¢. oo ey Beta Soc ee ee ~BTC 0SG 90010 2685 Wire JUMPS =: ac 1d: ao k- Saee ee, Ee ae ms  o. “BLE O86" JO0LO 
9412 Ware “JuUMpers <5. ky a 5.4 «@ £3%% 2 ow bye ee 13098).036 90010 9686 Wire: JUMPS: 5-4. & th sy Be. we OR ob” 48298. OS6-S0010 
9413 WEre: UUMpSrs: o-"4e bh ce ee, SS a ae et a BOB OSE "90010 9687 Wire: TUM ea. (sea en te ce, Ee? sae we Me ar et «69S 08690010 
9414 Ware SOMpPGEs “rer ei ei cei Se et oxi ah Ge SES OSE“ 90010 9688 Ware JUMPESE s. Yass) ah cine Se BGO IS ae et oe BPR 086 S00TO 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


29DV6931/85R 


(continued) 


9689 Wire Jumper. 
9690 Wire Jumper. 
9691 Wire Jumper. 
9694 Wire Jumper. 
9695 Wire Jumper. 
9697 Wire Jumper. 
9698 Wire Jumper. 
9699 Wire Jumper. 
9821 Wire Jumper. 
9822 Wire Jumper. 
9825 Wire Jumper. 
9828 Wire Jumper. 
9829 Wire Jumper. 
9831 Wire Jumper. 
9832 Wire Jumper. 
9837 Wire Jumper. 
9838 Wire Jumper. 
93:39 Wire Jumper. 
9846 Wire Jumper. 
9847 Wire Jumper. 
9849 Wire Jumper. 
9851 Wire Jumper. 
9856 Wire Jumper. 
9858 Wire Jumper. 
9859 Wire Jumper. 
9860 Wire Jumper. 
9862 Wire Jumper. 
9864 Wire Jumper. 
9865 Wire Jumper. 
9867 Wire Jumper. 
9868 Wire Jumper. 
9869 Wire Jumper. 
9873 Wire Jumper. 
9874 Wire Jumper. 
9875 Wire Jumper. 
9876 Wire Jumper. 
9877 Wire Jumper. 
9901 Wire Jumper. 
9902 Wire Jumper. 
9903 Wire Jumper. 
9904 Wire Jumper. 
9911 Wire Jumper. 
9913 Wire Jumper. 
9914 Wire Jumper. 
9915 Wire Jumper. 
9923 Wire Jumper. 
9991 Wire Jumper. 
9996 Wire Jumper. 
9998 Wire Jumper. ..... 
CBA Main Chassis Assembly. 
CBA DVD Loader SD5.12. 
CBA DVD MPEG Assembly SD5.12 
CBA DVD Module SD5.12 


MPEG Assembly) 


Channel One Card Parts 


Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 


DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


0267 3 Pin Board Connector. 
0361 Eject Button 

1110 Tact Switch. Si, MSS xe 
CBA DVD Eject Panel Assembly 


DVD Interface Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 


(contains Loader 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
iG gs 2) 
3139 
SS 


4835 


2422 
S139 
2422 
3139 


2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


0226 Connector, 6 Pin 
0228 Connector, 3 Pin 
0251 Connector, 4 Pin 
0253 Connector, 7 Pin 
0254 Connector, 3 Pin 
0266 Connector, 6 Pin 
0269 Connector, 5 Pin. . 
1100 Socket, Cinch, 1 Pin 
1101 Connector, 8 Pin 

S 1330 Fuse, 2A, 250V 

S 1331 Fuse, 2A, 250V 

S 1332 Fuse, 2A, 250V ete 
2101 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic de is 
2102 Cap, 10u, 20%, 16v, Electrolytic 
2103 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic , 
2104 Cap; 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2110 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2111 Capy .2uZ7 <-60/-20%, -10¥;; Ceramic 
2112 Cap, 2uz2; +80/=20%, 10v,. Ceramic 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
187 
188 
188 


310 


025 
177 
128 
187 


O25 
020 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
025 
086 
086 
086 
016 
028 
016 
023 
023 
Gay 
017 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22001 
aaa 71 
55481 


ping? 


OSLO 1. 
63451 
02742 
255.4 


12482 
00725 
15847 
11244 
16382 
15849 
15848 
04425 
12483 
10422 
10422 
10421 
34790 
21090 
34790 
41040 
41040 
22200 
22200 


part. 


2113 
2114 
2184 
2139 
2203 
2300 
2501 
L302 
2310 
2 Sl. 
23:13 
251.95 
2316 
2319 
2530 
233.1: 
2332 
2533 
2351 
2538 
2339 
2341 
2342 
2350 
Passeak 
2395 
3101 
3102 
S210 
i i il 
SLL 
S113 
3114 
SLi 
SLE6 
SL Ly 
S118 
3180 
3182 
32-62 
32:66 
3300 
3301 
3308 
33:09 
So10 
33 1: 
S312 
20 45 
3314 
So195 
3317 
3318 
2359 
3320 
33:39 
3340 
3342 
3344 
3360 
S261. 
4105 
4106 
4185 
4226 
4261 
4265 
4266 
4316 
4342 
4343 
4361 
4363 
4364 
5100 
5110 
5300 
5301 
Sais) 
epeeak 
3333 
ep ea 
2339 
6100 
6101 
6300 
6312 
63:12 
6330 
6332 
6336 
Sea 8, 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


2u2, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
100n 
10u, 
22n, 


+80/-20%, 
+80/-20%, 
80/=20%; 
£807 =204; 


, +80/-20%, 
250v, 
400v, 


20%, 
10%, 


10v, 
10v, 
10v, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic . 
25v, Ceramic. 
Electrolytic. 


Metallized Polyeste 


10%, 
10%, 16v, 
10%, 25v, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


100p, 1KV, 
100n, 


470n, 


470p 
220p 
33n, 
220n 
2u2, 
470u 
2u2, 
1000 
1000 
470u 
470u 
220n 
Alu, 
In, 

ln, 

ln, 

100 

68 0 
471K, 
47K, 
471K, 
471K, 
471K, 
471K, 
471K, 
471K, 
10K, 
100 

100 

10K, 
AKT, 


1 ohm, 5%, 
Power Resistor, 
%, 1/16W, 
5%, 1/16W, 
%, 1/16W, 
1/16W, Metalized Gla 
1/16W, Metalized Glass 


10K, 
10K, 
10K, 
180 

10 o 
10K, 


1 ohm, 5%, 
1 ohm, 5%, 


LOK, 
4K7, 
10K, 


100K, 1%, 


1K, 

100 

AK7, 
AK7, 
AR7, 
1K, 

Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


Inductor, 


Coil, 
Coil, 


Fixed, 
Transformer, 


Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 


220 
27u 


10u 
10u 
10u 
10u 


Diode, Si 
Diode, Si 
Diode, Re 
Diode, Si 


Zener Diode, 


Diode, Re 
Diode, Re 
Diode, Re 
IC, HEF4053BT. 


psy. DOV; 
yp: - 20%; 


10%, Lov, 


, +80/-203%, 


20%, 

p 20%; 

205; Zov; 
Uy 20%; 
Uy. 20s; 
% 2057 

, 20%, 


25v, 


20%; 
10%, 


1l6v, 
50v, 
10%, 50v, 
10%, 50v, 
ohm, 5%, 
hm, 5%, 


ohm, 5%, 
ohm, 5%, 


10v, 


10v, 
25v, 
l6v, 
1l6v, 
, +80/-20%, 


Ceramic. 


1KV, Ceramic 


Ceramic. : 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
16v, Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic oe a's 
1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, 
%, 1/16W, 
5%, 1/16W, 
%, 1/16W, 
5%, 1/16W, 
5%, 1/16W, 
%, 1/16W, 
5%, 1/16W, 
%, 1/16W, 
1/16W, Metalized Gla 
1/16W, Metalized Glas 


Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 


%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glass 


ohm, 5%, 
hm, 5%, 


1/3W, Metal Film 
68K, 


5 Sy. ZW Sale 8 
Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 


%, 1/16W, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


5%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glass 


5%, 1/16W, Metalized Glass. 


ohm, 5%, 


%, 1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film 


ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
Variable, 
n 


Inductor, 100MHz, 
$$25113-00. 


j Des 
f °O as 
, 10% 
, 10% 
gnal, 
gnal, 


gnal, 


‘Chap? 
Chap? 
iB Giavak on: 
"Chap 
‘Chap 
“Chap? 
Chap? 
Bb Ciauk on 
Chap? 
Chap" 
“Chip? 
Chap? 
be Gi avalon, 


Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper . 
100uH, 10% 


SOR: 


BAS316. 
BAS316. 
Cl, BYD33J7 
BAS316. 
22 volt 


et; °EGP20DiL—-51:00 
ot, SB340L-7024. 
ct, BYV27-200. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glas 


S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
2020 
2222 
o19:8 
S198 
2020 
ShOs 
S198 
S198 
5198 
S198 
8198 
S198 
2020 
S198 
S198 
S98. 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
BOS 
3198 
S198 
3.198. 
2306 
3198 
3198 
S198 
S198. 
S198 
B18 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S108 
3198 
ae Oa 
8198. 
S198 
2222 
Zo2e 
SOS 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S108 
S198 
2422 
8198. 
S198 
Bl OS 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
S138 
S198 
9337 
S198 
B18 
9322 
9322 
9330 
9339 


017 
017 
017 
017 
023 
U2 
365 
019 
017 
JO2 
016 
019 
017 
023 
026 
025 
026 
O21 
026 
O25 
025 
O17 
028 
017 
017 
ULF 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
204 
012 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
704 
O21 
O21 
704 
704 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
549 
018 
018 
018 
be eo all 
935 
530 
935 
D323 
010 
010 
234 
010 
020 
164 
161 
526 
729 


Za2o0 
Dae ie) 
22200 
222.50 
41040 
93495 
90223 
51010 
31040 
96465 
34710 
62210 
33330 
22240 
82220 
14710 
32220 
963 1 
3.1020 
24710 
24710 
42240 
24790 
31020 
31020 
31020 
31010 
36890 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
21: 03:0 
S010 
3.010 
31030 
34720 
03108 
26830 
3.1030 
31030 
31030 
31810 
31090 
3.1030 
01080 
01080 
3 1:030 
34720 
31030 
61004 
31020 
31010 
64702 
64702 
34780 
01020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
20030 
41663 
12270 
22190 
90010 
02596 
99363 
JIS05 
97328 
97328 
10630 
10630 
20133 
10630 
92290 
42682 
76682 
80133 
60653 


29DV6931/85R (continued) 


7262 Transistor, NPN, PDTC124ET 9340 
7310 Transistor, NPN, PDTC114ET 3198 
7311 Transistor, PNP, PDTA114ET 3198 
7312 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7313 Transistor, NPN, BC847B. 3198 
7315 Co TEATS ZS PAN2S: a ke ee a 9352 
S 7340 Optical Coupler, TCET1103(G) 9322 
7341 IC, TL431CLP 9337 
9110 Wire Jumper. 3198 
9111 Wire Jumper. 3198 
9183 Wire Jumper. 3L99 
9266 Wire Jumper. S198 
9315 Wire Jumper. 3193 
9350 Wire Jumper. 3198 
9351 Wire Jumper. 3198 
9352 Wire Jumper. 3198 
93:59 Wire Jumper. 3198 
9357 Wire Jumper. 3198 
CBA DVD Interface ‘Danet “Raseinoty 3141 
Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 
S 0211 2 Pin Connector. 2422 
S 0212 2 Pin Connector. 2422 
0214 5 Pin Connector. 2422 
1606 Tact Switch. Sf MR. it eR OR ee 8 2422 
2691 Cap, 220u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
2692 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2693 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2694 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2695 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2698 Cap, 100n, 10%, 50v, Polyester 3198 
S 3500 Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
S 3501 Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
3685 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3691 Res, 330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3693 Res, 220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
6691 LED, LTL-10234WHCR 9322 
6692 IR Receiver, TSOP1836UH3V. 9322 
9001 Wire Jumper. 3198 
9002 Wire Jumper. : 3198 
CBA Front Interface panei ‘AaSenb iy 3139 
ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 
Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 
0232 Headphone Jack 2422 
0250 A/V Jack 2422 
0251 6 Pin Connector. 2422 
0254 5 Pin Connector. 2422 
0255 4 Pin Connector. ...... 2422 
2171 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2172 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2173 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2174 Cap, 470p, i 50v, Ceramic. 3198 
2176 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2177 Cap, 10u, 20%, 50v, Rlectrolytic 3198 
2178 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2179 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
3150 Res, 47k, 5%, 1/6W, Carbon 3198 
BL5L Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 3198 
3152 Res, 47k, 5%, 1/6W, Carbon 3198 
e535 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 3198 
3156 Res, 120 ohm, 7 1/6W, Carbon Film. 3198 
3157 Res, 120 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
6161 Zener Diode, 6.8 volt. 3198 
91:53 Wire Jumper. 3198 
9170 Wire Jumper. 3198 
9171 Wire Jumper. 3198 
CBA Side Jack Panel Resenbily 3139 
Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
0215 3 Pin Connector. 2422 
1091 Tact Switch. 2422 
1092 Tact Switch. 2422 
1093 Tact Switch. 2422 
1094 Tact Switch. oe Se OO 2422 
3091 Res, 560 ohm, 5%, Metalized Glass. 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


310 
010 
010 
010 
010 
699 
140 
Lael 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


025 
025 
025 
128 
025 
023 
023 
023 
023 
014 
242 
242 
Gila: 
OLL 
O11 
185 
LAT 
036 
036 
ae ar 


026 
026 
O25 
025 
025 
Gao 
019 
019 
O19 
019 
025 
02:9 
025 
011 
embed 
011 
011 
011 
011 
010 
036 
036 
036 
188 


025 
128 
128 
se 
128 
O21 


20215 
44110 
44010 
42150 
42030 
68112 
14667 
00676 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
64801 


16268 
IB steno 
06353 
02742 
32210 
04730 
04730 
04730 
04730 
01040 
13330 
13339 
05610 
03310 
02210 
69682 
54667 
90010 
90010 
26211. 


04747 
04815 
15849 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
51090 
04730 
01510 
04730 
0151-0 
01210 
01210 
26880 
90010 
90010 
90010 
03541 


16601 
02742 
02742 
02742 
02742 
35610 


part. 


3092 Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3093 Res, 560 ohm, 5%, Metalized Glass. 3198 
3094 Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3095 Res, 3K3, ey 1/16W, Metalized Glass 3198 
3096 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4085 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4089 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4090 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
6091 Diode, Signal. . 7 9340 
CBA Top Control Panel ASeembiy, 3139 
Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 
S ACO1 AC Cord. age 3135 
ACO3 Anode Lead Seauee. (3 neea) 3135 
ACO04 Batteries for Remote Control Thame tee 9299 
ACO5 Cabinet Back Sen Ry iat ee Ve 3139 
AC06 Cabinet Back Screw Caen (2 Used). 3139 
ACO8 Chassis Tray - % 8139 
S ACO9 CRT, A68QCU754X73 (N) 9301 
S AC12 Degaussing Coil. . : 2422 
AC13 Front Interface Panel tee. 3139 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 3135 
AC17 Owner's Manual 3121 
AC18 Quick Use Guide. 3121 
AC19 Side Jack Panel Bracket, 3139 
AC20 Cabinet Front Assembly 3121 
AC20A Cabinet Front. 3139 
AC20C Light Guide. 3139 
AC20D Nameplate. 3141 
AC20E Power Button ben acon. vest Ce? Se 3139 
AC20H Speaker, 8 ohm, 10W (2 Used) 3139 
AC20J Top Control ane. 3139 
AC23 DVD Door : 3139 
AC24 DVD Interface Pavel ‘Backhoe: sac we uSL39 
REMOTE Remote Control Transmitter, RC19042007/ 
O1. 3128 


O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
453 
LOT 


010 
014 
000 
124 
124 
124 
225 
549 
124 
013 
239 
Z53 
124 
234 
177 
124 
050 
138 
128 
177 
177 
124 


147 


53910 
39 61:0 
33910 
33320 
31520 
90020 
90030 
90030 
90115 
15841 


03831 
04471 
65263 
44931 
39301 
51325 
60527 
45709 
SAG 91 
01641 
21341 
44461 
SAGs. 
See ge les: 
75451 
SO 701 
00161 
10881 
16921 
56381 
63441 
43291 


14521 


Z29DV693R85A —- Manual no. 


7638 


Main Chassis Parts 


0130 
0211 
0212 
0214 
C217 
0219 
0220 
O22 
0222 
C223 
O2Z25 
0229 
0239 
0240 
0243 
0244 
0245 
0246 
0251 
S 0254 
0267 
0269 
S 1000 
LOO2 
1200 
S 1500 
S: £515 
1660 
1810 
oe ae 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101. 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
213 
2121 
2122 
2123 
2124 
2129 
Paue an 
232 
2133 
2134 
AS 
2436 
2141 
2143 
2150 
2184 
ZLB 
2204. 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
22:0 
2211 
Pop AAG) 
2214 
22 LS 
ZAG 
2217 
Zao 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2290 
2202 
2205 


Ss. = 


Main Chassis Parts 


Bead, Ferrite, 100MHz 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
3 Pin Connector. 2412 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
A/V Jack 2422 
SVHS Jack. 2422 
7 Pin Connector. 2422 
3 Pin Connector. 2422 
4 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
4 Pin Connector. 2422 
9 Pin CRT Socket 2422 
3 Pin Connector. 2412 
Jack . st 2422 
Tuner, V+U, PLL 2422 
SAW Filter, 45.75MHz 2422 
Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
Crystal, 12MHz000 2422 
6 Pin Connector. le, Me BO er chew ee BLED 
Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 
C49/U A. a eh 4 Rh te 2422 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. F 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2uz, +80/-20%, 10v;..Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; 2u2,; +80/7—20%,; 10v;. Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; ‘2u2; +460/-—20%,. 10v;, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; -2u2;, +80/-20%, 10v,- Céramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; 1L00n; +80/=20%; 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 2238 
Cap; 2uz, +807—204;  L0v;, Ceramic 3198 
Cap, 2u2; -+80/-20%4,.10v, Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap; L00n; 480/=20%; 25, ‘Céramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap; -L00n;, -+80/—-20%;. .25v,. Ceramic, 3198 
Cap, 220n,- +80/-20%,. L6v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap; 470n;, +80/-20%;, L0v,;. Ceramic, 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3 3198 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 3198 
Cap, 220n, +80/-—20%, L6év, Ceramic. 3198 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. ~ . . 3198 
Cap, 100n, 5%, 63v, Metallized Polyester 2222 
Cap, .220n, +80/-20%, 16v, Ceramic, 3198 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


549 
025 
025 
025 
020 
025 
025 
025 
G25 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
G25 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
543 
G25 


543 
024 
025 
025 
02:3 
025 
OLy 
Gi} 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
Git 
Oi 
017 
017 
017 
Git 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
On 
023 
025 
017 
017 
017 
cniey, 
017 
026 
017 
O17 
014 
017 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
OL 
025 
016 
016 


part. 


2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 


2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2000. 
2902 
2903 
2509 
2907 
2508 
ve alps) 
2920 
Zoe. 
2022 
2023 
2520 
Zoe 
2928 
2540 
2541 
2560 
2961 
Zoe 
20563 
2564 
29607 
2568 
2580 
2561: 
2990 
2601 
2602 
2604 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2802 
200 


Res, 
Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Zero ohm, 
100n, 10%, 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
2u2, 
470p, 
Alu, 


20%, 
10%, 
5%, 
10%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
20%, 5O0v, 
10%, 
20%, 
220u, 20%, 
330p, 5%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
47n, +80/-20%, 
lu, 20%, 50v, 
4A7u, 20%, 160v, 
22n, 10%, 50v, 
180p, 5%, 50v, 
Alu, 20%, 25v, 
360n, 5%, 250v, 


250v, 
500v, 
50v, 


50v, 
25v, 


20%, 100v, 
10%, 
5%, 

103% 


5%, 


2u2, 
680p, 
100p, 
nS; 
2u2, 


50v, 


15n, 5%, 1600v, 
15n, 10%, 400v, 
27n, 10%, 400v, 
100n, 10%, 50v, 
150n, 10%, 63v, 
100n, 10%, 63v, 
2n2, 10%, 50v, 
2n2, 10%, 50v, 
An7, 10%, 50v, 
Alu, 20%, 25v, 
470p, 10%, 
120n, 5%, 250v, 
20%, 250v, 
470u, 20%, 1l6v, 
4A7u, 20%, 50v, 
1000u, 20%, 
470u, 20%, 1l6v, 
in, 10%, 500v, 
470n, 20%, 


Aul, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
in5;, 
10n, 
22u, 
100n, 
1n5, 
470p, 
2n2, 
ln, 
10n, 
10n, 


10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, 
10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
680p, 10%, 
100u, 20%, 
in, 10%, 50v, 
100n, 10%, 5O0v, 
2u2, 20%, 25v, 
Alu, 20%, 25v, 
lu, 20%, 50v, 
Alu, 20%, 16v, 
22u, 20%, 5O0v, 
330n, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
100p, 5%, 50v, 
10u, 20%, 50v, 
In, 5%, 25v, 
33p, 5%, 5O0v, 
lay. BOY 205; 
33p, 5%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
68p, 5%, 5O0v, 
68p, 5%, 5O0v, 
in, 10%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
lu, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
2u2, +80/-20%, 


50v, 


50v, 

50v, 

50v, 
1l6v, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


2000Vv, 


500v, 


500v, 


2000v, ; 
160v, Metalized Polypropy 


500v, 


1l6v, 


219; 
10%, 1000v, 
1000v, 


200v, 
1000v, 


1000v, 


2000v, 


1000v, 
160v, 
Ceramic 


NCR pi PUMP er: go te ae. Can (S 
250v, Metalized Polyest 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


Electrolytic. 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
25v, Ceramic. 
1000v, Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 


Electrolytic. 


50v, Ceramic 


Electrolytic. 


Electrolytic. 
Polyester. 

Ceramic. 
Electrolytic 
Metalized Polyprop 
Electrolytic. 
Ceramic. 


Ceramic. ‘ 
Ceramic. ... 


Polypropylene 
Polyester .. 
Polyester . 
Polyester ... . 
Metalized Polyeste 
Metalized Polyeste 

Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic. 

Electrolytic 
Ceramic. Bs ae 

Metallized Polyprop 

Electrolytic. 

Electrolytic. 

Electrolytic 
Electrolytic 

Electrolytic. 

Ceramic. ss ast, 

Metalized Polypro 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic. 


Ceramic 


Ceramic. 

Ceramic. 
Ceramic 

Electrolytic 


Polyester 
Electrolytic 
Electrolytic 


Electrolytic. 


Electrolytic 
Electrolytic . 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. 
Ceramic 
10v, 
Ceramic 
10v, 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, 
1l6v, 


Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
16v, Ceramic. 
10v, Ceramic 


3198 


2222 
2020 
2020 
Shoe 
S198 
2020 
S198 
2020 
2020 
3198 
S198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
3198 
2020 
S198 
S198 
S198. 


2022 
2020 
Shoe 
3198 
2020 


2222 
2020 
2222 
2222 
S198 
2222 
2222 
S198 
S198 
S198 
2020 
3198 


2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
S198 
2020 
S198 
S18 
S198 
2020 
S198 
S198 
3198 
8198. 
S198 
2.020 
2020 
S198 
3.198. 
2020 
B18 
3198 
3198 
S198. 
2222 
3198 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
5198 
3198 
3198 
3198 


O21 


368 
DOS 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
021 
019 
025 
O25 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 


S33 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
347 
014 
260 
305 
017 
017 
017 
O21 
019 


479 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
Ure 
019 
554 
017 
O25 
Oly 
598 
017 
017 
017 
OLY 
017 
558 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
9 1G 
023 
016 
025 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 


90020 


90174 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
90532 
44710 
54790 
324210 
O3310 
51080 
24730 
51080 
21139 
02230 
01810 
34790 


00163 
91331 
46810 
01010 
90489 


90042 
GO2ZS5 
90219 
90232 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 


90051 
90856 
91577 
90854 
91049 
eee at) 
41020 


00018 
52220 
92220 
90647 
392220 
04710 
64710 
90172 
01030 
32290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91374 
34790 
51080 
24790 
922.90 
19856 
22240 
31010 
51090 
31020 
23390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
42240 
22290 


Z29DV693R85A (continued) 


2813 Cap, 2u2; -+80/=20%, -10v, Ceramic 3198 
2831 Cap, lp, 25%, 50v, Ceramic 3198 
2832 Cap, lp, 25%, 50v, Ceramic 3198 
2833 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2834 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2835 Cap, 220p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2836 Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2837 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2840 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2841 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2842 Cap, 00nd, 480/—20%). 25: Ceramic, 3198 
2843 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2844 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2845 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2846 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
2849 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2850 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2852 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2854 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2855 Cap, 33p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2856 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2857 Cap, 150p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2860 Cap, 180p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2894 Cap, 220p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2895 Cap, 560p, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2897 Cap, 390p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2898 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. ... 3198 
2902 Cap, 1000u, 20%, 25v, Electrolytic 3198 
2903 Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
2904 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2905 Cap, in, 10%, 50v, Ceramic ‘ 3198 
2906 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2907 Cap, in, 10%, 50v, Ceramic . 3198 
2908 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
3000 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3001 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper ees 3198 
3003 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3004 Res, 8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3005 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3101 Res, 68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3102 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3103 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3104 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3105 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3106 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3111 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3112 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3113 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3114 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3115 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3116 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3123 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3124 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3125 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3126 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3131 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3132 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3133 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3134 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3135 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3136 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3141 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film . 3198 
3149 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3150 Res, 150K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3154 Res, 5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3156 Res, 10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3157 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3158 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3159 Res, 1K2, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
3200 Res, 390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3201 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3202 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3203 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3204 Res, 22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3205 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3206 Res, 33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3207 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film... . 3198 
3208 Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3209 Res, 68 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3212 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3213 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3217 Res, 330K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3218 Res, 82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3219 Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3220 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3221 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3222 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3226 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3235 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3241 Res, 22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3242 Res, 27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


O17 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
O25 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
O11 
COLL 
O21 
O21 
O21. 
O11 
COLL 
O21 
OL 
O21. 
O11 
O21 
OL 
O11 
O11 
O11 
O11 
GAT 
O11 
O21. 
O11 
O21 
OT 
O21 
OLL 
O21 
OLL 
opm 
O11 
O21. 
021 
OLL 
ep 
O21 
O21. 
734 
OLL 
Get. 
O11 
OAL 
O11 
O21 
O21 
O11 
O21, 
021 
O21 
oplan 
O21 
O21. 
021 
OLL 
opel 
O11 
O21. 
O11 
O21 
O21 


22200 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
SLOS0 
51090 
41040 
S010 
31020 
31020 
81020 
S1LO20 
$339) 
34790 
31510 
816-10 
S21) 
35610 
33910 
31030 
81020 
51080 
24740 
31020) 
24740 
81020 
BLOOD 
01010 
01010 
90030 
31520 
S622 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
0151.0 
34730 
O7590) 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
S221) 
36890 
34710 
05610 
33340 
36230 
32220 
01010 
05610 
01010 
S361) 
01010 
32230 
32730 


part. 


3244 
3245 
3246 
Cry 
3248 
3249 
3290 
3251 
5250 
32571 
S258 
32.59 
3331 
3332 
33:33 
3334 
3335 
3536 
3340 
S 3341 
S 3342 
3343 
3344 
S 3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
S 3451 
3452 
3453 
3454 
S 3455 
3458 
S 3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
S 3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
S 3504 
3506 
3507 
3508 
S 3910 
So 29 
3020 
3521 
S022 
3523 
3524 
3020 
83.26 
S 3527 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


53, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
53, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

53, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
470K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

82K, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

4R7, 5%, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5%, 
Zero ohm, "Chip" Jumper... . 
1M, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
5K1, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1%, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

5%, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5%, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 


820 ohm, 
39K, 1%, 
10K, 5%, 
470K, 5%, 
33K, 5%, 
820 ohm, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
1K, 53; 
10M, 5%, 


° 
Oo 


° 
ico} 


SKS ye oy 
470K, 5%, 
1%, 
4R7, 1%, 


1%, 


Film 
Film 
Film 


3/5W; 
3/5W, 
3/5W, 


Metal 
Metal 
Metal 
1%, 3/5W, Metal Film . 
2K2, 1%, 3/5W, Metal Film... 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

22 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
3 ohm, 144V. 


PTC, ai ime tes. Se 
5%, 1/2W, Metalized Glass. 


IMS, 


20%, 1/2W, Carbon Film 

20S, BW 95. ho Se +8 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 


220 ohm, 
NIC, 4R7, 
270 ohm, 
1K2, 5%, 
4R7, 5%, 
330K, 5%, 
100 ohm, 
56K, 5%, 
1K, 5%, 
OR1, 5%, 
OR33, 5%, 


5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film. 


1/10W, Metalized Gla 


1/16W, Metalized Glass. 


3, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


Gwe ke! 
A222 
B98 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
8198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
B198 
2306 
2306 
2306 
3198 
B18 
Zone 
3198 
S198. 
S198 
2oaL2 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
2300 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
8198 
2306 
Pate Ae 
3198. 
2512 
3198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
2312 
S198 
S198 
2312 
2312 
2312 
Zol2 
2312 
Sh 98 
S198 
BOS 
2120 
2312 
23.12 
S198 
8198 
2306 
3198 
S198. 
2306 
2300 
S198 
3198 
S98. 
S198 
B18 
ZV AZ 
ZO LL 
2422 
S198 
2122 
S198 
S198 
S198. 
S198. 
2306 
S198 
S198 
3198 
S198 


O11 
704 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
013 
20.7 
204 
204 
013 
O11 
593 
O11 
O11 
O11 
915 
O11 
OLL 
O11 
O11 
O11 
204 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O11 
Q12t 
O11 
204 
> ls 
O11 
g15 
012 
Os 
012 
O11 
O11 
915 
O11 
O21 
915 
915 
915 
lees) 
> lls) 
O11 
O11 
O21 
101 
219 
915 
O11 
012 
207 
O11 
O21 
204 
ZO} 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
663 
242 
549 
013 
612 
O11 
O21 
O11 
O21 
204 
O21 
O21 
012 
O12 


08210 
63903 
31030 
34740 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
LOU] 
03390 
03310 
03330 
18203 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
OS 109 
L102 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
03320 
34740 
14708 
14708 
12208 
LA2Z02 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
LiZ0S 
11003 
03920 
32290 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
322.30 
31040 
31040 
31230) 
51030 
00019 
ARG sls to) 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101, 
55630 
51020 
11070 
L33 70 


Z29DV693R85A (continued) 


3228 
Boao 
3530 
So5,1 
Boose 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
BoOOe 
395.7 
So61 
3962 
3563 
3565 
3566 
30:69 
3580 
Stone al 
3594 
3595 
S096 
8601. 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
S641 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 
3638 
3639 
3640 
3694 
3e 0d. 
3802 
3810 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
Deak 
3822 
3851 
Boo2 
3833 
383°) 
33.39 
3843 
B01. 
3903 
2905 
3909 
391-0 
Bode 
4001 
4002 
4209 
4216 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Zero 
47K, 
10K, 
AKT, 
2K2, 
470 

1K5, 
82K, 
AKT, 
270K 
15K, 
AKT, 
1K, 

100 

12K, 
5K6, 
330 

2K2, 
5K6, 
47K, 
10 o 
330 

220K 
220K 
8K2, 
100 

100 

AKT, 
2K2, 
2K2, 
470 

1K, 

8K2, 
100 

6K8, 
470 

AKT, 
100 

100 

4AK7, 
AKT, 
10K, 
2K2, 
Zero 
100 

100 

1K, 

75 0 
Zero 
8K2, 
AKT, 
220 

1K, 

75 0 
100K 
100K 
100K 
100K 
100K 
100K 
100K 
100K 
75 0 
47K, 
100 

100 

100 

100 

2K2, 
6K8, 
47K, 
47K, 
27K, 
27K, 
820 

Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


Safety Part 


ohm, 
2g 
Oo; 
2 
or 
2 
Oo”; 
2g 
or 
ohm, 
2g 
or 
1%, 
1%, 
Sy 
5%, 
5%, 
5%, 1 
ohm, 
5%, 
5%, 
ohm, 
5%, 
5%, 
2g 
Oo; 
hm, 5 
ohm, 


7 


fe} 
ie 
v or 


oQ 
7 Or 
po 
or 
ohm, 
ohm, 
5%, 
5%, 
po 
Oo; 
ohm, 
5%, 1 
5%, 
ohm, 
po 
or 
ohm, 
po 
or 
ohm, 
ohm, 


$e 
Oo; 

Q 
or 

& 

Oo; 
5%, 
ohm, 

ohm, 

ohm, 
S, 1 

hm, 
ohm, 
$e 

or 

Q 

or 
ohm, 
Dep 1 
hm, 

Qo 
v or 
oQ 
v or 
oo 
or 


vy 
fe) 


r Or 
Qo 
lA Or 
QoQ 
7 Or 
a2 
i Or 
Q 
7 Or 
hm, 
5%, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
2 
Or 
po 
Oo;7 
Qa 
O;7 
pox 
Oo; 
a2 
oT 
Qo 
oO; 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


ohm, 


Be 


"Chip™ Jumper ao wo + 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 
5%, 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 

1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
/10W, Metalized Glass. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

%, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
%, 1/3W, Metal Film. 


%, 1/10W, Metallized Glas 


1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
5%, 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 
1/16W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
"Chip" Jumper ar ee 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
/10W, Metalized Glass. 


Glass 
Film. 
Film. 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


%, 1/16W, Metalized Glass 


"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 


%, 1/16W, Metalized Glas 


/16W, Metalized Glass. 


%, 1/16W, Metalized Glass 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 


1/16W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
3, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 


Glass 
Film. 
Film. 
Film. 
Film. 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


1/10W, Metalized Gla 


1/16W, Metalized Gla 


1/16W, Metalized Gla 


3198 
3198 
3198 
Sis 
2306 
3198 
3198 
he Bes 
Ae ae 
2ee2 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
5198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3193 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3199 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S193 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


sure to use exact replacement 


O21 
021 
O21 
O21 
204 
O21 
O21 
215 
734 
730 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
021 
012 
021 
O21: 
O21 
204 
O21 
O21 
O21, 
O11 
COLL 
Ot 
O21 
Oat 
O11 
COLL 
GAT 
O11 
O21, 
O11 
021 
O21 
O11 
OTT 
021 
O21 
021 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21: 
021 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
02a. 
O11 
COLL 
opm 
O11 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O24. 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 


90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
vie 
54720 
51020 
01010 
5 L230 
99.620 
13310 
52220 
55620 
54730 
03109 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
S101) 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
s2220 
90030 
01010 
01010 
51020 
1090 
90030 
08220 
34720 
32210 
S102) 
S15 90 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
Sto 70 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
36820 
34730 
34730 
o2 1b 30 
32730 
08210 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90020 
90030 


part. 


4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4826 
4830 
4831 
4835 
4837 
4838 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
32071 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
301 
5520 
spovenl 
5560 
SOL 
JoOb2 
5564 
5602 
5603 
5604 
3834 
3832 
Sia re ns: 
5835 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
oo30 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil; 24a, TOs . 

Coil, 820n, 10%. 

Coil; 68; - 5%. 

Wire Jumper. Go ohn Se whe ec ain Ys 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. 

Coil, 309, 10% 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, LOT 

Corl, A2Zu;. 10s Be his Bs lig VED Be A 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coal. 251% bay A, OS gh sae cae oe. Le 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
Coil, Choke. 

Coil, 6u8,. 20% 

Cord; 3u3 LOS 

Coil, 47u, 10% 

Mains Filter a ae) fe, oe 
Transformer, SS42202-00 B. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 2iuay 55s es ai Ue, ed ma 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 5uo;. 5%. 

Goud; ~ 56;. 53% 

Coil, - Diy: “Ss 

Coil; 6uey 55. 

Coil; Sus; “Ss. 

Coil, “bud, os 

Coil, 12u, 10% 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 . 
Res, 1K, 1%, 3/5W, Metal Fil 
Zener Diode, 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Rect, BY228/24. 

Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Rect, BYV95C. 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
2422 
2422 
S198 
2422 
S198 
S198 
2422 
2422 
3128 
S198 
S198 
2422 
2422 
2422 
S198 
S198 
2422 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
Pare awe 
S198. 
S198 
S198 
9331 
SL98 
9340 
2330 
3198 
5198 
S198 
3 L983. 
2350 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
935 
Doo 
018 
531 
018 
018 
SIRS 
ore al 
ee 
018 
018 
D359 
549 
bee yal 
018 
018 
S25 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
ols 
010 
020 
010 
668 
010 
Dog 
617 
010 
010 
010 
010 
001 


90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
22190 
L270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
o7 339 
91325 
71020 
02574 
72290 
90020 
91028 
02465 
31021 
76880 
23380 
eA eo Bo 
43432 
02562 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
25390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
51090 
10010 
S013 5 
10620 
SOLIS 
60682 
10070 
10070 
10630 
10630 
80133 


Z29DV693R85A (continued) 


6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6490 
6500 
6520 
6523 
6524 
Go25 
6526 
6540 
6541 
6560 
6563 
6265 
6566 
6569 
6570 
6580 
6582 
6831 
6901 
6904 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7400 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
7515 
7520 
1921. 
Wee 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561. 
7580 
7602 
7606 
7802 
7803 
7831. 
7901 
1903 
9001 
9101 
9102 
9103 
9104 
g123 
9171 
9173 
91S 
9.76 
9178 
GATS 
9181 
9182 
9183 
O192 
91:93 
9344. 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 


So = 


Safety Part 


Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95C. 


Diode, Bridge Rect, GBU4JL-7002. 


Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, STPS10L60D. 
Diode, Signal, 1N4148. 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9569H/N1/41/1313. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 

Power FET, STP3NC6O0FP. 7 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC1432ZT 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


EC, TDASSS9I/NZ 6 a.’ 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQPF9ONS5O. . 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. be an Kae 2 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. ..... 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
IC, HEF4053BT. 

IC, HEF4053BT. a Sen tae 0s 
IC MSP3425G—PO-B8-V3 (MIAS) 
IC, AN7580 Se otiie pew mae 28 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
3198 
3198 
O33: 
3198 
2339 
eee 
9335 
Be ar 
9335 
9322 
9335 
3198 
3198 
3198 
3198 
93.3: 
3198 
9340 
3198 
933 1 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
93072 
9322 
S98 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9392 
3198 
3198 
9322 
DBO. 
2322 
3198 
3198 
9340 
S98 
2322 
9340 
3198 
9322 
9340 
9333 
9333 
OS27 
9322 
S138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
010 
010 
ae a 
010 
001 
164 
000 
164 
001 
L332 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
Sper) 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
LS 
010 
021 
021 
010 
010 
010 
743 
010 
010 
010 
713 
157 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
129 
129 
187 
166 
010 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10620 
A LO9u) 
25680 
s0133 
235.9) 
80133 
42682 
20133 
42682 
80133 
29067 
90133 
10010 
LOL2A) 
LOLA 
22290) 
30133 
51090 
Bola 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
10667 
10010 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
94557 
42030 
42150 
42150 
ST LL 
31687 
42150 
40110 
O21 24 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
B62 
L668 7 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
60653 
89682 
29682 
42030 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
9506 
ee Oe 
9541 
oho alls 
9913 
9514 
eels) 
95-16 
2 oks 
9520 
9921 
9522 
9524 
9528 
9530 
9614. 
9612 
9613 
9614 
9615 
9618 
3619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
262 th 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
96:37 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9648 
9650 
9652 
9654 
Stop) 
9656 
ieee 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
2079 
9680 
9681 
2OCo 
9686 
9687 
9688 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
221090 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


Z29DV693R85A (continued) 


9689 Wire Jumper. 3198 
9690 Wire Jumper. 3198 
9691 Wire Jumper. 3198 
9694 Wire Jumper. 3198 
9695 Wire Jumper. 3198 
9697 Wire Jumper. 3198 
9698 Wire Jumper. 3198 
9699 Wire Jumper. 3198 
9821 Wire Jumper. 3198 
9822 Wire Jumper. 3198 
9825 Wire Jumper. 3L99 
9828 Wire Jumper. S198 
9829 Wire Jumper. 3193 
9831 Wire Jumper. 3198 
9832 Wire Jumper. 3198 
9837 Wire Jumper. 3198 
9838 Wire Jumper. 3198 
9839 Wire Jumper. 3198 
9846 Wire Jumper. 3198 
9847 Wire Jumper. 3198 
9849 Wire Jumper. 3L99 
9851 Wire Jumper. 3198 
9856 Wire Jumper. 3198 
9858 Wire Jumper. 3198 
9859 Wire Jumper. 3198 
9860 Wire Jumper. 3198 
9862 Wire Jumper. 3198 
9864 Wire Jumper. 3198 
9865 Wire Jumper. 3198 
9867 Wire Jumper. 3198 
9868 Wire Jumper. 3198 
9869 Wire Jumper. 3198 
9873 Wire Jumper. 3198 
9874 Wire Jumper. 3198 
9875 Wire Jumper. 3198 
9876 Wire Jumper. 3198 
9877 Wire Jumper. 3198 
9901 Wire Jumper. 3198 
9902 Wire Jumper. 3198 
9903 Wire Jumper. 3198 
9904 Wire Jumper. 3198 
9911 Wire Jumper. 3198 
9913 Wire Jumper. 3193 
9914 Wire Jumper. 3198 
9915 Wire Jumper. 3198 
9923 Wire Jumper. 3L99 
9991 Wire Jumper. 3198 
9996 Wire Jumper. 3198 
9998 Wire Jumper. ..... 3198 
CBA Main Chassis Assembly. 3139 
CBA DVD Loader SD5.12. Bet acede Nay Le 3139 
CBA DVD MPEG Assembly SD5.12 ..... . . £3139 
CBA DVD Module SD5.12 (contains Loader and 
MPEG Assembly) 4835 
Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 
DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 
0267 3 Pin Board Connector. 2422 
0361 Eject Button 3139 
1110 Tact Switch. So, 84S te 2422 
CBA DVD Eject Panel Assembly 3139 
DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 
0226 Connector, 6 Pin 2422 
0228 Connector, 3 Pin 2412 
0251 Connector, 4 Pin 2422 
0253 Connector, 7 Pin 2422 
0254 Connector, 3 Pin 2422 
0266 Connector, 6 Pin 2422 
0269 Connector, 5 Pin. . 2422 
1100 Socket, Cinch, 1 Pin 2422 
1101 Connector, 8 Pin 2422 
S: 1330 Fuse, 2A, 250V 2422 
Slat Fuse, 2A, 250V 2422 
5, 1332 Fuse; 2h, 250V 4 2422 
2101 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic dn ve 3198 
2102 Cap, 10u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
2103 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic . 3198 
2104 Cap; 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2110 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2111 Capy .2uZ7 <-60/-20%, -10¥;; Ceramic 3198 
2112 Cap, 2uz2; +80/=20%, 10v,. Ceramic 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
187 
188 
188 


310 


025 
177 
128 
187 


O25 
020 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
025 
086 
086 
086 
016 
028 
016 
023 
023 
Gay 
017 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22001 
aaa 71 
55481 


ping? 


OSLO 1. 
63451 
02742 
255.4 


12482 
00725 
15847 
11244 
16382 
15849 
15848 
04425 
12483 
10422 
10422 
10421 
34790 
21090 
34790 
41040 
41040 
22200 
22200 


part. 


2113 
2114 
2184 
2139 
2203 
2300 
2501 
L302 
2310 
2 Sl. 
23:13 
251.95 
2316 
2319 
2530 
233.1: 
2332 
2533 
2351 
2538 
2339 
2341 
2342 
2350 
Passeak 
2395 
3101 
3102 
S210 
i i il 
SLL 
S113 
3114 
SLi 
SLE6 
SL Ly 
S118 
3180 
3182 
32-62 
32:66 
3300 
3301 
3308 
33:09 
So10 
33 1: 
S312 
20 45 
3314 
So195 
3317 
3318 
2359 
3320 
33:39 
3340 
3342 
3344 
3360 
S261. 
4105 
4106 
4185 
4226 
4261 
4265 
4266 
4316 
4342 
4343 
4361 
4363 
4364 
5100 
5110 
5300 
5301 
Sais) 
epeeak 
3333 
ep ea 
2339 
6100 
6101 
6300 
6312 
63:12 
6330 
6332 
6336 
Sea 8, 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


2u2, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
100n 
10u, 
22n, 


+80/-20%, 
+80/-20%, 
80/=20%; 
£807 =204; 


, +80/-20%, 
250v, 
400v, 


20%, 
10%, 


10v, 
10v, 
10v, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic . 
25v, Ceramic. 
Electrolytic. 


Metallized Polyeste 


10%, 
10%, 16v, 
10%, 25v, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


100p, 1KV, 
100n, 


470n, 


470p 
220p 
33n, 
220n 
2u2, 
470u 
2u2, 
1000 
1000 
470u 
470u 
220n 
Alu, 
In, 

ln, 

ln, 

100 

68 0 
471K, 
47K, 
471K, 
471K, 
471K, 
471K, 
471K, 
471K, 
10K, 
100 

100 

10K, 
AKT, 


1 ohm, 
Power Resistor, 
3, 1/16W, 


10K, 


psy. DOV; 
yp: - 20%; 


10%, Lov, 


, +80/-203%, 


20%, 

p 20%; 

205; Zov; 
Uy 20%; 
Uy. 20s; 
% 2057 

, 20%, 


25v, 


20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
ohm, 
hm, 

5%, 


1l6v, 
50v, 
50v, 
50v, 
5%, 


Shoe 


Ser 


IO} 


5%; 
Ie, 


ohm, 5%, 
ohm, 5%, 


10v, 


10v, 
25v, 
l6v, 
1l6v, 
, +80/-20%, 


Ceramic. 


1KV, Ceramic 


Ceramic. : 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
16v, Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic oe a's 
1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, 
%, 1/16W, 
1/16W, 
%, 1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
%, 1/16W, 
1/16W, 
%, 1/16W, 
1/16W, Metalized Gla 
1/16W, Metalized Glas 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 


%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glass 


5%, 


1/3W, Metal Film 
68K, 


5S QWs ove os 
Metalized Glass 
Metalized Glass 


10K, 5%, 1/16W, 
10K, 5%, 1/16W, 
180 ohm, 5%, 
10 ohm, 5%, 

10K, 5%, 
1 ohm, 5%, 
1 ohm, 5%, 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


Metalized Glass 
1/16W, Metalized Gla 
1/16W, Metalized Glass 

1/16W, Metalized Glass 


LOK, 
4K7, 
10K, 


100K, 1%, 


1K, 

100 

AK7, 
AK7, 
AR7, 
1K, 

Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


Inductor, 


Coil, 
Coil, 


Fixed, 
Transformer, 


Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 


220 
27u 


10u 
10u 
10u 
10u 


Diode, Si 
Diode, Si 
Diode, Re 
Diode, Si 


Zener Diode, 


Diode, Re 
Diode, Re 
Diode, Re 
IC, HEF4053BT. 


5%, 


1/16W, Metalized Glass 


%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glass 


5%, 
ohm, 5%, 


%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glass 


5%, 
5%, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
Variable, 
n 


Inductor, 100MHz, 
$$25113-00. 


j Des 
f °O as 
, 10% 
, 10% 
gnal, 
gnal, 
Cl, 

gnal, 


ct, 
Cky. 
ct, 


1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film 

‘Chap? 
Chap? 
iB Giavak on: 
"Chap 
‘Chap 
“Chap? 
Chap? 
Bb Ciauk on 
Chap? 
Chap" 
“Chip? 
Chap? 
be Gi avalon, 


Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper . 
100uH, 10% 


SOR: 


BAS316. 
BAS316. 
BYD33Jd 
BAS316. 

22 volt . 
EGP20DL-5100 
SB340L-7024. 
BYVZ7-=200. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glas 


S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
2020 
2222 
o19:8 
S198 
2020 
ShOs 
S198 
S198 
5198 
S198 
8198 
S198 
2020 
S198 
S198 
S98. 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
BOS 
3198 
S198 
3.198. 
2306 
3198 
3198 
S198 
S198. 
S198 
B18 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S108 
3198 
ae Oa 
8198. 
S198 
2222 
Zo2e 
SOS 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S108 
S198 
2422 
8198. 
S198 
Bl OS 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
S138 
S198 
9337 
S198 
B18 
9322 
9322 
9330 
9339 


017 
017 
017 
017 
023 
U2 
365 
019 
017 
JO2 
016 
019 
017 
023 
026 
025 
026 
O21 
026 
O25 
025 
O17 
028 
017 
017 
ULF 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
204 
012 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
704 
O21 
O21 
704 
704 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
549 
018 
018 
018 
be eo all 
935 
530 
935 
D323 
010 
010 
234 
010 
020 
164 
161 
526 
729 


Za2o0 
Dae ie) 
22200 
222.50 
41040 
93495 
90223 
51010 
31040 
96465 
34710 
62210 
33330 
22240 
82220 
14710 
32220 
963 1 
3.1020 
24710 
24710 
42240 
24790 
31020 
31020 
31020 
31010 
36890 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
21: 03:0 
S010 
3.010 
31030 
34720 
03108 
26830 
3.1030 
31030 
31030 
31810 
31090 
3.1030 
01080 
01080 
3 1:030 
34720 
31030 
61004 
31020 
31010 
64702 
64702 
34780 
01020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
20030 
41663 
12270 
22190 
90010 
02596 
99363 
JIS05 
97328 
97328 
10630 
10630 
20133 
10630 
92290 
42682 
76682 
80133 
60653 


Z29DV693R85A (continued) 


7262 Transistor, NPN, PDTC124ET 9340 
7310 Transistor, NPN, PDTC114ET 3198 
7311 Transistor, PNP, PDTA114ET 3198 
7312 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7313 Transistor, NPN, BC847B. 3198 
7315 Co TEATS ZS PAN2S: a ke ee a 9352 
S 7340 Optical Coupler, TCET1103(G) 9322 
7341 IC, TL431CLP 9337 
9110 Wire Jumper. 3198 
9111 Wire Jumper. 3198 
9183 Wire Jumper. 3L99 
9266 Wire Jumper. S198 
9315 Wire Jumper. 3193 
9350 Wire Jumper. 3198 
9351 Wire Jumper. 3198 
9352 Wire Jumper. 3198 
93:59 Wire Jumper. 3198 
9357 Wire Jumper. 3198 
CBA DVD Interface ‘Danet “Raseinoty 3141 
Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 
S 0211 2 Pin Connector. 2422 
S 0212 2 Pin Connector. 2422 
0214 5 Pin Connector. 2422 
1606 Tact Switch. Sf MR. it eR OR ee 8 2422 
2691 Cap, 220u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
2692 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2693 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2694 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2695 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2698 Cap, 100n, 10%, 50v, Polyester 3198 
S 3500 Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
S 3501 Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
3685 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3691 Res, 330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3693 Res, 220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
6691 LED, LTL-10234WHCR 9322 
6692 IR Receiver, TSOP1836UH3V. 9322 
9001 Wire Jumper. 3198 
9002 Wire Jumper. : 3198 
CBA Front Interface panei ‘AaSenb iy 3139 
ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 
Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 
0232 Headphone Jack 2422 
0250 A/V Jack 2422 
0251 6 Pin Connector. 2422 
0254 5 Pin Connector. 2422 
0255 4 Pin Connector. ...... 2422 
2171 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2172 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2173 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2174 Cap, 470p, i 50v, Ceramic. 3198 
2176 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2177 Cap, 10u, 20%, 50v, Rlectrolytic 3198 
2178 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2179 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
3150 Res, 47k, 5%, 1/6W, Carbon 3198 
BL5L Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 3198 
3152 Res, 47k, 5%, 1/6W, Carbon 3198 
e535 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 3198 
3156 Res, 120 ohm, 7 1/6W, Carbon Film. 3198 
3157 Res, 120 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
6161 Zener Diode, 6.8 volt. 3198 
91:53 Wire Jumper. 3198 
9170 Wire Jumper. 3198 
9171 Wire Jumper. 3198 
CBA Side Jack Panel Resenbily 3139 
Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
0215 3 Pin Connector. 2422 
1091 Tact Switch. 2422 
1092 Tact Switch. 2422 
1093 Tact Switch. 2422 
1094 Tact Switch. oe Se OO 2422 
3091 Res, 560 ohm, 5%, Metalized Glass. 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


310 
010 
010 
010 
010 
699 
140 
Lael 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


025 
025 
025 
128 
025 
023 
023 
023 
023 
014 
242 
242 
Gila: 
OLL 
O11 
185 
LAT 
036 
036 
ae ar 


026 
026 
O25 
025 
025 
Gao 
019 
019 
O19 
019 
025 
02:9 
025 
011 
embed 
011 
011 
011 
011 
010 
036 
036 
036 
188 


025 
128 
128 
se 
128 
O21 


20215 
44110 
44010 
42150 
42030 
68112 
14667 
00676 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
64801 


16268 
IB steno 
06353 
02742 
32210 
04730 
04730 
04730 
04730 
01040 
13330 
13339 
05610 
03310 
02210 
69682 
54667 
90010 
90010 
26211. 


04747 
04815 
15849 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
51090 
04730 
01510 
04730 
0151-0 
01210 
01210 
26880 
90010 
90010 
90010 
03541 


16601 
02742 
02742 
02742 
02742 
35610 


part. 


3092 Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3093 Res, 560 ohm, 5%, Metalized Glass. 3198 
3094 Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3095 Res, 3K3, ey 1/16W, Metalized Glass 3198 
3096 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4085 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4089 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4090 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
6091 Diode, Signal. . 7 9340 
CBA Top Control Panel ASeembiy, 3139 
Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 
S ACO1 AC Cord. age 3135 
ACO3 Anode Lead Seauee. (3 neea) 3135 
ACO04 Batteries for Remote Control Thame tee 9299 
ACO5 Cabinet Back Sen Ry iat ee Ve 3139 
AC06 Cabinet Back Screw Caen (2 Used). 3139 
ACO8 Chassis Tray - % 8139 
S ACO9 CRT, A68QCU754X73 (N) 9301 
S AC12 Degaussing Coil. . : 2422 
AC13 Front Interface Panel tee. 3139 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 3135 
AC17 Owner's Manual 3121 
AC18 Quick Use Guide. 3121 
AC19 Side Jack Panel Bracket, 3139 
AC20 Cabinet Front Assembly 3121 
AC20A Cabinet Front. 3139 
AC20C Light Guide. 3139 
AC20D Nameplate. 3141 
AC20E Power Button ben acon. vest Ce? Se 3139 
AC20H Speaker, 8 ohm, 10W (2 Used) 3139 
AC20J Top Control ane. 3139 
AC23 DVD Door : 3139 
AC24 DVD Interface Pavel ‘Backhoe: sac we uSL39 
REMOTE Remote Control Transmitter, RC19042007/ 
O1. 3128 


O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
453 
LOT 


010 
014 
000 
124 
124 
124 
225 
549 
124 
013 
239 
Z53 
124 
234 
177 
124 
050 
138 
128 
177 
177 
124 


147 


53910 
39 61:0 
33910 
33320 
31520 
90020 
90030 
90030 
90115 
15841 


03831 
04471 
65263 
44931 
39301 
51325 
60527 
45709 
SAG 91 
01641 
21341 
44461 
SAGs. 
See ge les: 
75451 
SO 701 
00161 
10881 
16921 
56381 
63441 
43291 


14521 


29DV693R85C 


- Manual no. 7638 


Main Chassis Parts 


0130 
0211 
0212 
0214 
C217 
0219 
0220 
O22 
0222 
C223 
O2Z25 
0229 
0239 
0240 
0243 
0244 
0245 
0246 
0251 
S 0254 
0267 
0269 
S 1000 
LOO2 
1200 
S 1500 
S: £515 
1660 
1810 
oe ae 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101. 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
213 
2121 
2122 
2123 
2124 
2129 
Paue an 
232 
2133 
2134 
AS 
2436 
2141 
2143 
2150 
2184 
ZLB 
2204. 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
22:0 
2211 
Pop AAG) 
2214 
22 LS 
ZAG 
2217 
Zao 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2290 
2202 
2205 


Ss. = 


Main Chassis Parts 


Bead, Ferrite, 100MHz 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
3 Pin Connector. 2412 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
A/V Jack 2422 
SVHS Jack. 2422 
7 Pin Connector. 2422 
3 Pin Connector. 2422 
4 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
4 Pin Connector. 2422 
9 Pin CRT Socket 2422 
3 Pin Connector. 2412 
Jack . st 2422 
Tuner, V+U, PLL 2422 
SAW Filter, 45.75MHz 2422 
Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
Crystal, 12MHz000 2422 
6 Pin Connector. le, Me BO er chew ee BLED 
Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 
C49/U A. a eh 4 Rh te 2422 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. F 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2uz, +80/-20%, 10v;..Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; 2u2,; +80/7—20%,; 10v;. Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; ‘2u2; +460/-—20%,. 10v;, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; -2u2;, +80/-20%, 10v,- Céramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; 1L00n; +80/=20%; 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 2238 
Cap; 2uz, +807—204;  L0v;, Ceramic 3198 
Cap, 2u2; -+80/-20%4,.10v, Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap; L00n; 480/=20%; 25, ‘Céramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap; -L00n;, -+80/—-20%;. .25v,. Ceramic, 3198 
Cap, 220n,- +80/-20%,. L6v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap; 470n;, +80/-20%;, L0v,;. Ceramic, 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3 3198 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 3198 
Cap, 220n, +80/-—20%, L6év, Ceramic. 3198 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. ~ . . 3198 
Cap, 100n, 5%, 63v, Metallized Polyester 2222 
Cap, .220n, +80/-20%, 16v, Ceramic, 3198 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


549 
025 
025 
025 
020 
025 
025 
025 
G25 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
G25 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
543 
G25 


543 
024 
025 
025 
02:3 
025 
OLy 
Gi} 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
Git 
Oi 
017 
017 
017 
Git 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
On 
023 
025 
017 
017 
017 
cniey, 
017 
026 
017 
O17 
014 
017 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
OL 
025 
016 
016 


part. 


2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 


2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2000. 
2902 
2903 
2509 
2907 
2508 
ve alps) 
2920 
Zoe. 
2022 
2023 
2520 
Zoe 
2928 
2540 
2541 
2560 
2961 
Zoe 
20563 
2564 
29607 
2568 
2580 
2561: 
2990 
2601 
2602 
2604 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2802 
200 


Res, 
Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Zero ohm, 
100n, 10%, 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
2u2, 
470p, 
Alu, 


20%, 
10%, 
5%, 
10%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
20%, 5O0v, 
10%, 
20%, 
220u, 20%, 
330p, 5%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
47n, +80/-20%, 
lu, 20%, 50v, 
4A7u, 20%, 160v, 
22n, 10%, 50v, 
180p, 5%, 50v, 
Alu, 20%, 25v, 
360n, 5%, 250v, 


250v, 
500v, 
50v, 


50v, 
25v, 


20%, 100v, 
10%, 
5%, 

103% 


5%, 


2u2, 
680p, 
100p, 
nS; 
2u2, 


50v, 


15n, 5%, 1600v, 
15n, 10%, 400v, 
27n, 10%, 400v, 
100n, 10%, 50v, 
150n, 10%, 63v, 
100n, 10%, 63v, 
2n2, 10%, 50v, 
2n2, 10%, 50v, 
An7, 10%, 50v, 
Alu, 20%, 25v, 
470p, 10%, 
120n, 5%, 250v, 
20%, 250v, 
470u, 20%, 1l6v, 
4A7u, 20%, 50v, 
1000u, 20%, 
470u, 20%, 1l6v, 
in, 10%, 500v, 
470n, 20%, 


Aul, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
in5;, 
10n, 
22u, 
100n, 
1n5, 
470p, 
2n2, 
ln, 
10n, 
10n, 


10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, 
10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
680p, 10%, 
100u, 20%, 
in, 10%, 50v, 
100n, 10%, 5O0v, 
2u2, 20%, 25v, 
Alu, 20%, 25v, 
lu, 20%, 50v, 
Alu, 20%, 16v, 
22u, 20%, 5O0v, 
330n, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
100p, 5%, 50v, 
10u, 20%, 50v, 
In, 5%, 25v, 
33p, 5%, 5O0v, 
lay. BOY 205; 
33p, 5%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
68p, 5%, 5O0v, 
68p, 5%, 5O0v, 
in, 10%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
lu, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
2u2, +80/-20%, 


50v, 


50v, 

50v, 

50v, 
1l6v, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


2000Vv, 


500v, 


500v, 


2000v, ; 
160v, Metalized Polypropy 


500v, 


1l6v, 


219; 
10%, 1000v, 
1000v, 


200v, 
1000v, 


1000v, 


2000v, 


1000v, 
160v, 
Ceramic 


NCR pi PUMP er: go te ae. Can (S 
250v, Metalized Polyest 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


Electrolytic. 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
25v, Ceramic. 
1000v, Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 


Electrolytic. 


50v, Ceramic 


Electrolytic. 


Electrolytic. 
Polyester. 

Ceramic. 
Electrolytic 
Metalized Polyprop 
Electrolytic. 
Ceramic. 


Ceramic. ‘ 
Ceramic. ... 


Polypropylene 
Polyester .. 
Polyester . 
Polyester ... . 
Metalized Polyeste 
Metalized Polyeste 

Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic. 

Electrolytic 
Ceramic. Bs ae 

Metallized Polyprop 

Electrolytic. 

Electrolytic. 

Electrolytic 
Electrolytic 

Electrolytic. 

Ceramic. ss ast, 

Metalized Polypro 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic. 


Ceramic 


Ceramic. 

Ceramic. 
Ceramic 

Electrolytic 


Polyester 
Electrolytic 
Electrolytic 


Electrolytic. 


Electrolytic 
Electrolytic . 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. 
Ceramic 
10v, 
Ceramic 
10v, 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, 
1l6v, 


Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
16v, Ceramic. 
10v, Ceramic 


3198 


2222 
2020 
2020 
Shoe 
S198 
2020 
S198 
2020 
2020 
3198 
S198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
3198 
2020 
S198 
S198 
S198. 


2022 
2020 
Shoe 
3198 
2020 


2222 
2020 
2222 
2222 
S198 
2222 
2222 
S198 
S198 
S198 
2020 
3198 


2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
S198 
2020 
S198 
S18 
S198 
2020 
S198 
S198 
3198 
8198. 
S198 
2.020 
2020 
S198 
3.198. 
2020 
B18 
3198 
3198 
S198. 
2222 
3198 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
5198 
3198 
3198 
3198 


O21 


368 
DOS 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
021 
019 
025 
O25 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 


S33 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
347 
014 
260 
305 
017 
017 
017 
O21 
019 


479 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
Ure 
019 
554 
017 
O25 
Oly 
598 
017 
017 
017 
OLY 
017 
558 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
9 1G 
023 
016 
025 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 


90020 


90174 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
90532 
44710 
54790 
324210 
O3310 
51080 
24730 
51080 
21139 
02230 
01810 
34790 


00163 
91331 
46810 
01010 
90489 


90042 
GO2ZS5 
90219 
90232 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 


90051 
90856 
91577 
90854 
91049 
eee at) 
41020 


00018 
52220 
92220 
90647 
392220 
04710 
64710 
90172 
01030 
32290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91374 
34790 
51080 
24790 
922.90 
19856 
22240 
31010 
51090 
31020 
23390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
42240 
22290 


Z29DV693R85C (continued) 


2813 Cap, 2u2;. -+80/=20%, -10v, Ceramic 3198 
2831 Cap, lp, 25%, 50v, Ceramic 3198 
2832 Cap, lp, 25%, 50v, Ceramic 3198 
2833 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2834 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2835 Cap, 220p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2836 Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2837 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2840 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2841 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2842 Cap, 00nd, 480/—20%). 25: Ceramic, 3198 
2843 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2844 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2845 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2846 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
2849 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2850 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2852 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2854 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2855 Cap, 33p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2856 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2857 Cap, 150p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2860 Cap, 180p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2894 Cap, 220p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2895 Cap, 560p, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2897 Cap, 390p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2898 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. ... 3198 
2902 Cap, 1000u, 20%, 25v, Electrolytic 3198 
2903 Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
2904 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2905 Cap, in, 10%, 50v, Ceramic ‘ 3198 
2906 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2907 Cap, in, 10%, 50v, Ceramic . 3198 
2908 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
3000 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3001 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper ees 3198 
3003 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3004 Res, 8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3005 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3101 Res, 68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3102 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3103 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3104 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3105 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3106 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3111 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3112 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3113 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3114 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3115 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3116 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3123 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3124 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3125 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3126 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3131 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3132 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3133 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3134 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3135 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3136 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3141 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film . 3198 
3149 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3150 Res, 150K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3154 Res, 5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3156 Res, 10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3157 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3158 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3159 Res, 1K2, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
3200 Res, 390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3201 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3202 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3203 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3204 Res, 22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3205 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3206 Res, 33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3207 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film... . 3198 
3208 Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3209 Res, 68 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3212 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3213 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3217 Res, 330K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3218 Res, 82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3219 Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3220 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3221 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3222 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3226 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3235 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3241 Res, 22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3242 Res, 27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


O17 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
O25 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
O11 
COLL 
O21 
O21 
O21. 
O11 
COLL 
O21 
OL 
O21. 
O11 
O21 
OL 
O11 
O11 
O11 
O11 
GAT 
O11 
O21. 
O11 
O21 
OT 
O21 
OLL 
O21 
OLL 
opm 
O11 
O21. 
021 
OLL 
ep 
O21 
O21. 
734 
OLL 
Get. 
O11 
OAL 
O11 
O21 
O21 
O11 
O21, 
021 
O21 
oplan 
O21 
O21. 
021 
OLL 
opel 
O11 
O21. 
O11 
O21 
O21 


22200 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
SLOS0 
51090 
41040 
S010 
31020 
31020 
81020 
S1LO20 
$339) 
34790 
31510 
816-10 
S21) 
35610 
33910 
31030 
81020 
51080 
24740 
31020) 
24740 
81020 
BLOOD 
01010 
01010 
90030 
31520 
S622 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
0151.0 
34730 
O7590) 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
S221) 
36890 
34710 
05610 
33340 
36230 
32220 
01010 
05610 
01010 
S361) 
01010 
32230 
32730 


part. 


3244 
3245 
3246 
Cry 
3248 
3249 
3290 
3251 
5250 
32571 
S258 
32.59 
3331 
3332 
33:33 
3334 
3335 
3536 
3340 
S 3341 
S 3342 
3343 
3344 
S 3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
S 3451 
3452 
3453 
3454 
S 3455 
3458 
S 3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
S 3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
S 3504 
3506 
3507 
3508 
S 3910 
So 29 
3020 
3521 
S022 
3523 
3524 
3020 
83.26 
S 3527 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


53, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
53, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

53, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
470K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

82K, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

4R7, 5%, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5%, 
Zero ohm, "Chip" Jumper... . 
1M, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
5K1, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1%, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

5%, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5%, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 


820 ohm, 
39K, 1%, 
10K, 5%, 
470K, 5%, 
33K, 5%, 
820 ohm, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
1K, 53; 
10M, 5%, 


° 
Oo 


° 
ico} 


SKS ye oy 
470K, 5%, 
1%, 
4R7, 1%, 


1%, 


Film 
Film 
Film 


3/5W; 
3/5W, 
3/5W, 


Metal 
Metal 
Metal 
1%, 3/5W, Metal Film . 
2K2, 1%, 3/5W, Metal Film... 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

22 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
3 ohm, 144V. 


PTC, ai ime tes. Se 
5%, 1/2W, Metalized Glass. 


IMS, 


20%, 1/2W, Carbon Film 

20S, BW 95. ho Se +8 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 


220 ohm, 
NIC, 4R7, 
270 ohm, 
1K2, 5%, 
4R7, 5%, 
330K, 5%, 
100 ohm, 
56K, 5%, 
1K, 5%, 
OR1, 5%, 
OR33, 5%, 


5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film. 


1/10W, Metalized Gla 


1/16W, Metalized Glass. 


3, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


Gwe ke! 
A222 
B98 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
8198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
B198 
2306 
2306 
2306 
3198 
B18 
Zone 
3198 
S198. 
S198 
2oaL2 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
2300 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
8198 
2306 
Pate Ae 
3198. 
2512 
3198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
2312 
S198 
S198 
2312 
2312 
2312 
Zol2 
2312 
Sh 98 
S198 
BOS 
2120 
2312 
23.12 
S198 
8198 
2306 
3198 
S198. 
2306 
2300 
S198 
3198 
S98. 
S198 
B18 
ZV AZ 
ZO LL 
2422 
S198 
2122 
S198 
S198 
S198. 
S198. 
2306 
S198 
S198 
3198 
S198 


O11 
704 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
013 
20.7 
204 
204 
013 
O11 
593 
O11 
O11 
O11 
915 
O11 
OLL 
O11 
O11 
O11 
204 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O11 
Q12t 
O11 
204 
> ls 
O11 
g15 
012 
Os 
012 
O11 
O11 
915 
O11 
O21 
915 
915 
915 
lees) 
> lls) 
O11 
O11 
O21 
101 
219 
915 
O11 
012 
207 
O11 
O21 
204 
ZO} 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
663 
242 
549 
013 
612 
O11 
O21 
O11 
O21 
204 
O21 
O21 
012 
O12 


08210 
63903 
31030 
34740 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
LOU] 
03390 
03310 
03330 
18203 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
OS 109 
L102 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
03320 
34740 
14708 
14708 
12208 
LA2Z02 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
LiZ0S 
11003 
03920 
32290 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
322.30 
31040 
31040 
31230) 
51030 
00019 
ARG sls to) 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101, 
55630 
51020 
11070 
L33 70 


Z29DV693R85C (continued) 


3228 
Boao 
3530 
So5,1 
Boose 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
BoOOe 
395.7 
So61 
3962 
3563 
3565 
3566 
30:69 
3580 
Stone al 
3594 
3595 
S096 
8601. 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
S641 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 
3638 
3639 
3640 
3694 
3e 0d. 
3802 
3810 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
Deak 
3822 
3851 
Boo2 
3833 
383°) 
33.39 
3843 
B01. 
3903 
2905 
3909 
391-0 
Bode 
4001 
4002 
4209 
4216 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Zero 
47K, 
10K, 
AKT, 
2K2, 
470 

1K5, 
82K, 
AKT, 
270K 
15K, 
AKT, 
1K, 

100 

12K, 
5K6, 
330 

2K2, 
5K6, 
47K, 
10 o 
330 

220K 
220K 
8K2, 
100 

100 

AKT, 
2K2, 
2K2, 
470 

1K, 

8K2, 
100 

6K8, 
470 

AKT, 
100 

100 

4AK7, 
AKT, 
10K, 
2K2, 
Zero 
100 

100 

1K, 

75 0 
Zero 
8K2, 
AKT, 
220 

1K, 

75 0 
100K 
100K 
100K 
100K 
100K 
100K 
100K 
100K 
75 0 
47K, 
100 

100 

100 

100 

2K2, 
6K8, 
47K, 
47K, 
27K, 
27K, 
820 

Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


Safety Part 


ohm, 
2g 
Oo; 
2 
or 
2 
Oo”; 
2g 
or 
ohm, 
2g 
or 
1%, 
1%, 
Sy 
5%, 
5%, 
5%, 1 
ohm, 
5%, 
5%, 
ohm, 
5%, 
5%, 
2g 
Oo; 
hm, 5 
ohm, 


7 


fe} 
ie 
v or 


oQ 
7 Or 
po 
or 
ohm, 
ohm, 
5%, 
5%, 
po 
Oo; 
ohm, 
5%, 1 
5%, 
ohm, 
po 
or 
ohm, 
po 
or 
ohm, 
ohm, 


$e 
Oo; 

Q 
or 

& 

Oo; 
5%, 
ohm, 

ohm, 

ohm, 
S, 1 

hm, 
ohm, 
$e 

or 

Q 

or 
ohm, 
Dep 1 
hm, 

Qo 
v or 
oQ 
v or 
oo 
or 


vy 
fe) 


r Or 
Qo 
lA Or 
QoQ 
7 Or 
a2 
i Or 
Q 
7 Or 
hm, 
5%, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
2 
Or 
po 
Oo;7 
Qa 
O;7 
pox 
Oo; 
a2 
oT 
Qo 
oO; 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


ohm, 


Be 


"Chip™ Jumper ao wo + 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 
5%, 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 

1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
/10W, Metalized Glass. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

%, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
%, 1/3W, Metal Film. 


%, 1/10W, Metallized Glas 


1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
5%, 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 
1/16W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
"Chip" Jumper ar ee 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
/10W, Metalized Glass. 


Glass 
Film. 
Film. 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


%, 1/16W, Metalized Glass 


"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 


%, 1/16W, Metalized Glas 


/16W, Metalized Glass. 


%, 1/16W, Metalized Glass 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 


1/16W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
3, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 


Glass 
Film. 
Film. 
Film. 
Film. 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


1/10W, Metalized Gla 


1/16W, Metalized Gla 


1/16W, Metalized Gla 


3198 
3198 
3198 
Sis 
2306 
3198 
3198 
he Bes 
Ae ae 
2ee2 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
5198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3193 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3199 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S193 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


sure to use exact replacement 


O21 
021 
O21 
O21 
204 
O21 
O21 
215 
734 
730 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
021 
012 
021 
O21: 
O21 
204 
O21 
O21 
O21, 
O11 
COLL 
Ot 
O21 
Oat 
O11 
COLL 
GAT 
O11 
O21, 
O11 
021 
O21 
O11 
OTT 
021 
O21 
021 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21: 
021 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
02a. 
O11 
COLL 
opm 
O11 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O24. 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 


90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
vie 
54720 
51020 
01010 
5 L230 
99.620 
13310 
52220 
55620 
54730 
03109 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
S101) 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
s2220 
90030 
01010 
01010 
51020 
1090 
90030 
08220 
34720 
32210 
S102) 
S15 90 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
Sto 70 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
36820 
34730 
34730 
o2 1b 30 
32730 
08210 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90020 
90030 


part. 


4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4826 
4830 
4831 
4835 
4837 
4838 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
32071 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
301 
5520 
spovenl 
5560 
SOL 
JoOb2 
5564 
5602 
5603 
5604 
3834 
3832 
Sia re ns: 
5835 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
oo30 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil; 24a, TOs . 

Coil, 820n, 10%. 

Coil; 68; - 5%. 

Wire Jumper. Go ohn Se whe ec ain Ys 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. 

Coil, 309, 10% 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, LOT 

Corl, A2Zu;. 10s Be his Bs lig VED Be A 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coal. 251% bay A, OS gh sae cae oe. Le 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
Coil, Choke. 

Coil, 6u8,. 20% 

Cord; 3u3 LOS 

Coil, 47u, 10% 

Mains Filter a ae) fe, oe 
Transformer, SS42202-00 B. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 2iuay 55s es ai Ue, ed ma 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 5uo;. 5%. 

Goud; ~ 56;. 53% 

Coil, - Diy: “Ss 

Coil; 6uey 55. 

Coil; Sus; “Ss. 

Coil, “bud, os 

Coil, 12u, 10% 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 . 
Res, 1K, 1%, 3/5W, Metal Fil 
Zener Diode, 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Rect, BY228/24. 

Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Rect, BYV95C. 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
2422 
2422 
S198 
2422 
S198 
S198 
2422 
2422 
3128 
S198 
S198 
2422 
2422 
2422 
S198 
S198 
2422 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
Pare awe 
S198. 
S198 
S198 
9331 
SL98 
9340 
2330 
3198 
5198 
S198 
3 L983. 
2350 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
935 
Doo 
018 
531 
018 
018 
SIRS 
ore al 
ee 
018 
018 
D359 
549 
bee yal 
018 
018 
S25 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
ols 
010 
020 
010 
668 
010 
Dog 
617 
010 
010 
010 
010 
001 


90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
22190 
L270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
o7 339 
91325 
71020 
02574 
72290 
90020 
91028 
02465 
31021 
76880 
23380 
eA eo Bo 
43432 
02562 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
25390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
51090 
10010 
S013 5 
10620 
SOLIS 
60682 
10070 
10070 
10630 
10630 
80133 


Z29DV693R85C (continued) 


6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6490 
6500 
6520 
6523 
6524 
Go25 
6526 
6540 
6541 
6560 
6563 
6265 
6566 
6569 
6570 
6580 
6582 
6831 
6901 
6904 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7400 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
7515 
7520 
1921. 
Wee 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561. 
7580 
7602 
7606 
7802 
7803 
7831. 
7901 
1903 
9001 
9101 
9102 
9103 
9104 
g123 
9171 
9173 
91S 
9.76 
9178 
GATS 
9181 
9182 
9183 
O192 
91:93 
9344. 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 


So = 


Safety Part 


Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95C. 


Diode, Bridge Rect, GBU4JL-7002. 


Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, STPS10L60D. 
Diode, Signal, 1N4148. 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9569H/N1/41/1313. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 

Power FET, STP3NC6O0FP. 7 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC1432ZT 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


EC, TDASSS9I/NZ 6 a.’ 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQPF9ONS5O. . 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. be an Kae 2 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. ..... 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
IC, HEF4053BT. 

IC, HEF4053BT. a Sen tae 0s 
IC MSP3425G—PO-B8-V3 (MIAS) 
IC, AN7580 Se otiie pew mae 28 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
3198 
3198 
O33: 
3198 
2339 
eee 
9335 
Be ar 
9335 
9322 
9335 
3198 
3198 
3198 
3198 
93.3: 
3198 
9340 
3198 
933 1 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
93072 
9322 
S98 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9392 
3198 
3198 
9322 
DBO. 
2322 
3198 
3198 
9340 
S98 
2322 
9340 
3198 
9322 
9340 
9333 
9333 
OS27 
9322 
S138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
010 
010 
ae a 
010 
001 
164 
000 
164 
001 
L332 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
Sper) 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
LS 
010 
021 
021 
010 
010 
010 
743 
010 
010 
010 
713 
157 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
129 
129 
187 
166 
010 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10620 
A LO9u) 
25680 
s0133 
235.9) 
80133 
42682 
20133 
42682 
80133 
29067 
90133 
10010 
LOL2A) 
LOLA 
22290) 
30133 
51090 
Bola 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
10667 
10010 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
94557 
42030 
42150 
42150 
ST LL 
31687 
42150 
40110 
O21 24 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
B62 
L668 7 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
60653 
89682 
29682 
42030 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
9506 
ee Oe 
9541 
oho alls 
9913 
9514 
eels) 
95-16 
2 oks 
9520 
9921 
9522 
9524 
9528 
9530 
9614. 
9612 
9613 
9614 
9615 
9618 
3619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
262 th 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
96:37 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9648 
9650 
9652 
9654 
Stop) 
9656 
ieee 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
2079 
9680 
9681 
2OCo 
9686 
9687 
9688 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
221090 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


Z29DV693R85C (continued) 


9689 Wire Jumper. 3198 
9690 Wire Jumper. 3198 
9691 Wire Jumper. 3198 
9694 Wire Jumper. 3198 
9695 Wire Jumper. 3198 
9697 Wire Jumper. 3198 
9698 Wire Jumper. 3198 
9699 Wire Jumper. 3198 
9821 Wire Jumper. 3198 
9822 Wire Jumper. 3198 
9825 Wire Jumper. 3L99 
9828 Wire Jumper. S198 
9829 Wire Jumper. 3193 
9831 Wire Jumper. 3198 
9832 Wire Jumper. 3198 
9837 Wire Jumper. 3198 
9838 Wire Jumper. 3198 
9839 Wire Jumper. 3198 
9846 Wire Jumper. 3198 
9847 Wire Jumper. 3198 
9849 Wire Jumper. 3L99 
9851 Wire Jumper. 3198 
9856 Wire Jumper. 3198 
9858 Wire Jumper. 3198 
9859 Wire Jumper. 3198 
9860 Wire Jumper. 3198 
9862 Wire Jumper. 3198 
9864 Wire Jumper. 3198 
9865 Wire Jumper. 3198 
9867 Wire Jumper. 3198 
9868 Wire Jumper. 3198 
9869 Wire Jumper. 3198 
9873 Wire Jumper. 3198 
9874 Wire Jumper. 3198 
9875 Wire Jumper. 3198 
9876 Wire Jumper. 3198 
9877 Wire Jumper. 3198 
9901 Wire Jumper. 3198 
9902 Wire Jumper. 3198 
9903 Wire Jumper. 3198 
9904 Wire Jumper. 3198 
9911 Wire Jumper. 3198 
9913 Wire Jumper. 3193 
9914 Wire Jumper. 3198 
9915 Wire Jumper. 3198 
9923 Wire Jumper. 3L99 
9991 Wire Jumper. 3198 
9996 Wire Jumper. 3198 
9998 Wire Jumper. ..... 3198 
CBA Main Chassis Assembly. 3139 
CBA DVD Loader SD5.12. Bet acede Nay Le 3139 
CBA DVD MPEG Assembly SD5.12 ..... . . £3139 
CBA DVD Module SD5.12 (contains Loader and 
MPEG Assembly) 4835 
Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 
DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 
0267 3 Pin Board Connector. 2422 
0361 Eject Button 3139 
1110 Tact Switch. So, 84S te 2422 
CBA DVD Eject Panel Assembly 3139 
DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 
0226 Connector, 6 Pin 2422 
0228 Connector, 3 Pin 2412 
0251 Connector, 4 Pin 2422 
0253 Connector, 7 Pin 2422 
0254 Connector, 3 Pin 2422 
0266 Connector, 6 Pin 2422 
0269 Connector, 5 Pin. . 2422 
1100 Socket, Cinch, 1 Pin 2422 
1101 Connector, 8 Pin 2422 
S: 1330 Fuse, 2A, 250V 2422 
Slat Fuse, 2A, 250V 2422 
5, 1332 Fuse; 2h, 250V 4 2422 
2101 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic dn ve 3198 
2102 Cap, 10u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
2103 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic . 3198 
2104 Cap; 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2110 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2111 Capy .2uZ7 <-60/-20%, -10¥;; Ceramic 3198 
2112 Cap, 2uz2; +80/=20%, 10v,. Ceramic 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
187 
188 
188 


310 


025 
177 
128 
187 


O25 
020 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
025 
086 
086 
086 
016 
028 
016 
023 
023 
Gay 
017 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22001 
aaa 71 
55481 


ping? 


OSLO 1. 
63451 
02742 
255.4 


12482 
00725 
15847 
11244 
16382 
15849 
15848 
04425 
12483 
10422 
10422 
10421 
34790 
21090 
34790 
41040 
41040 
22200 
22200 


part. 


2113 
2114 
2184 
2139 
2203 
2300 
2501 
L302 
2310 
2 Sl. 
23:13 
251.95 
2316 
2319 
2530 
233.1: 
2332 
2533 
2351 
2538 
2339 
2341 
2342 
2350 
Passeak 
2395 
3101 
3102 
S210 
i i il 
SLL 
S113 
3114 
SLi 
SLE6 
SL Ly 
S118 
3180 
3182 
32-62 
32:66 
3300 
3301 
3308 
33:09 
So10 
33 1: 
S312 
20 45 
3314 
So195 
3317 
3318 
2359 
3320 
33:39 
3340 
3342 
3344 
3360 
S261. 
4105 
4106 
4185 
4226 
4261 
4265 
4266 
4316 
4342 
4343 
4361 
4363 
4364 
5100 
5110 
5300 
5301 
Sais) 
epeeak 
3333 
ep ea 
2339 
6100 
6101 
6300 
6312 
63:12 
6330 
6332 
6336 
Sea 8, 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


2u2, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
100n 
10u, 
22n, 


+80/-20%, 
+80/-20%, 
80/=20%; 
£807 =204; 


, +80/-20%, 
250v, 
400v, 


20%, 
10%, 


10v, 
10v, 
10v, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic . 
25v, Ceramic. 
Electrolytic. 


Metallized Polyeste 


10%, 
10%, 16v, 
10%, 25v, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


100p, 1KV, 
100n, 


470n, 


470p 
220p 
33n, 
220n 
2u2, 
470u 
2u2, 
1000 
1000 
470u 
470u 
220n 
Alu, 
In, 

ln, 

ln, 

100 

68 0 
471K, 
47K, 
471K, 
471K, 
471K, 
471K, 
471K, 
471K, 
10K, 
100 

100 

10K, 
AKT, 


1 ohm, 
Power Resistor, 
3, 1/16W, 


10K, 


psy. DOV; 
yp: - 20%; 


10%, Lov, 


, +80/-203%, 


20%, 

p 20%; 

205; Zov; 
Uy 20%; 
Uy. 20s; 
% 2057 

, 20%, 


25v, 


20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
ohm, 
hm, 

5%, 


1l6v, 
50v, 
50v, 
50v, 
5%, 


Shoe 


Ser 


IO} 


5%; 
Ie, 


ohm, 5%, 
ohm, 5%, 


10v, 


10v, 
25v, 
l6v, 
1l6v, 
, +80/-20%, 


Ceramic. 


1KV, Ceramic 


Ceramic. : 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
16v, Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic oe a's 
1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, 
%, 1/16W, 
1/16W, 
%, 1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
%, 1/16W, 
1/16W, 
%, 1/16W, 
1/16W, Metalized Gla 
1/16W, Metalized Glas 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 


%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glass 


5%, 


1/3W, Metal Film 
68K, 


5S QWs ove os 
Metalized Glass 
Metalized Glass 


10K, 5%, 1/16W, 
10K, 5%, 1/16W, 
180 ohm, 5%, 
10 ohm, 5%, 

10K, 5%, 
1 ohm, 5%, 
1 ohm, 5%, 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


Metalized Glass 
1/16W, Metalized Gla 
1/16W, Metalized Glass 

1/16W, Metalized Glass 


LOK, 
4K7, 
10K, 


100K, 1%, 


1K, 

100 

AK7, 
AK7, 
AR7, 
1K, 

Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


Inductor, 


Coil, 
Coil, 


Fixed, 
Transformer, 


Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 


220 
27u 


10u 
10u 
10u 
10u 


Diode, Si 
Diode, Si 
Diode, Re 
Diode, Si 


Zener Diode, 


Diode, Re 
Diode, Re 
Diode, Re 
IC, HEF4053BT. 


5%, 


1/16W, Metalized Glass 


%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glass 


5%, 
ohm, 5%, 


%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glass 


5%, 
5%, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
Variable, 
n 


Inductor, 100MHz, 
$$25113-00. 


j Des 
f °O as 
, 10% 
, 10% 
gnal, 
gnal, 
Cl, 

gnal, 


ct, 
Cky. 
ct, 


1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film 

‘Chap? 
Chap? 
iB Giavak on: 
"Chap 
‘Chap 
“Chap? 
Chap? 
Bb Ciauk on 
Chap? 
Chap" 
“Chip? 
Chap? 
be Gi avalon, 


Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper . 
100uH, 10% 


SOR: 


BAS316. 
BAS316. 
BYD33Jd 
BAS316. 

22 volt . 
EGP20DL-5100 
SB340L-7024. 
BYVZ7-=200. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glas 


S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
2020 
2222 
o19:8 
S198 
2020 
ShOs 
S198 
S198 
5198 
S198 
8198 
S198 
2020 
S198 
S198 
S98. 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
BOS 
3198 
S198 
3.198. 
2306 
3198 
3198 
S198 
S198. 
S198 
B18 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S108 
3198 
ae Oa 
8198. 
S198 
2222 
Zo2e 
SOS 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S108 
S198 
2422 
8198. 
S198 
Bl OS 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
S138 
S198 
9337 
S198 
B18 
9322 
9322 
9330 
9339 


017 
017 
017 
017 
023 
U2 
365 
019 
017 
JO2 
016 
019 
017 
023 
026 
025 
026 
O21 
026 
O25 
025 
O17 
028 
017 
017 
ULF 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
204 
012 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
704 
O21 
O21 
704 
704 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
549 
018 
018 
018 
be eo all 
935 
530 
935 
D323 
010 
010 
234 
010 
020 
164 
161 
526 
729 


Za2o0 
Dae ie) 
22200 
222.50 
41040 
93495 
90223 
51010 
31040 
96465 
34710 
62210 
33330 
22240 
82220 
14710 
32220 
963 1 
3.1020 
24710 
24710 
42240 
24790 
31020 
31020 
31020 
31010 
36890 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
21: 03:0 
S010 
3.010 
31030 
34720 
03108 
26830 
3.1030 
31030 
31030 
31810 
31090 
3.1030 
01080 
01080 
3 1:030 
34720 
31030 
61004 
31020 
31010 
64702 
64702 
34780 
01020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
20030 
41663 
12270 
22190 
90010 
02596 
99363 
JIS05 
97328 
97328 
10630 
10630 
20133 
10630 
92290 
42682 
76682 
80133 
60653 


Z29DV693R85C (continued) 


7262 Transistor, NPN, PDTC124ET 9340 
7310 Transistor, NPN, PDTC114ET 3198 
7311 Transistor, PNP, PDTA114ET 3198 
7312 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7313 Transistor, NPN, BC847B. 3198 
7315 Co TEATS ZS PAN2S: a ke ee a 9352 
S 7340 Optical Coupler, TCET1103(G) 9322 
7341 IC, TL431CLP 9337 
9110 Wire Jumper. 3198 
9111 Wire Jumper. 3198 
9183 Wire Jumper. 3L99 
9266 Wire Jumper. S198 
9315 Wire Jumper. 3193 
9350 Wire Jumper. 3198 
9351 Wire Jumper. 3198 
9352 Wire Jumper. 3198 
93:59 Wire Jumper. 3198 
9357 Wire Jumper. 3198 
CBA DVD Interface ‘Danet “Raseinoty 3141 
Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 
S 0211 2 Pin Connector. 2422 
S 0212 2 Pin Connector. 2422 
0214 5 Pin Connector. 2422 
1606 Tact Switch. Sf MR. it eR OR ee 8 2422 
2691 Cap, 220u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
2692 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2693 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2694 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2695 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2698 Cap, 100n, 10%, 50v, Polyester 3198 
S 3500 Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
S 3501 Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
3685 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3691 Res, 330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3693 Res, 220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
6691 LED, LTL-10234WHCR 9322 
6692 IR Receiver, TSOP1836UH3V. 9322 
9001 Wire Jumper. 3198 
9002 Wire Jumper. : 3198 
CBA Front Interface panei ‘AaSenb iy 3139 
ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 
Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 
0232 Headphone Jack 2422 
0250 A/V Jack 2422 
0251 6 Pin Connector. 2422 
0254 5 Pin Connector. 2422 
0255 4 Pin Connector. ...... 2422 
2171 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2172 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2173 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2174 Cap, 470p, i 50v, Ceramic. 3198 
2176 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2177 Cap, 10u, 20%, 50v, Rlectrolytic 3198 
2178 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2179 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
3150 Res, 47k, 5%, 1/6W, Carbon 3198 
BL5L Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 3198 
3152 Res, 47k, 5%, 1/6W, Carbon 3198 
e535 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 3198 
3156 Res, 120 ohm, 7 1/6W, Carbon Film. 3198 
3157 Res, 120 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
6161 Zener Diode, 6.8 volt. 3198 
91:53 Wire Jumper. 3198 
9170 Wire Jumper. 3198 
9171 Wire Jumper. 3198 
CBA Side Jack Panel Resenbily 3139 
Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
0215 3 Pin Connector. 2422 
1091 Tact Switch. 2422 
1092 Tact Switch. 2422 
1093 Tact Switch. 2422 
1094 Tact Switch. oe Se OO 2422 
3091 Res, 560 ohm, 5%, Metalized Glass. 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


310 
010 
010 
010 
010 
699 
140 
Lael 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


025 
025 
025 
128 
025 
023 
023 
023 
023 
014 
242 
242 
Gila: 
OLL 
O11 
185 
LAT 
036 
036 
ae ar 


026 
026 
O25 
025 
025 
Gao 
019 
019 
O19 
019 
025 
02:9 
025 
011 
embed 
011 
011 
011 
011 
010 
036 
036 
036 
188 


025 
128 
128 
se 
128 
O21 


20215 
44110 
44010 
42150 
42030 
68112 
14667 
00676 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
64801 


16268 
IB steno 
06353 
02742 
32210 
04730 
04730 
04730 
04730 
01040 
13330 
13339 
05610 
03310 
02210 
69682 
54667 
90010 
90010 
26211. 


04747 
04815 
15849 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
51090 
04730 
01510 
04730 
0151-0 
01210 
01210 
26880 
90010 
90010 
90010 
03541 


16601 
02742 
02742 
02742 
02742 
35610 


part. 


3092 Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3093 Res, 560 ohm, 5%, Metalized Glass. 3198 
3094 Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3095 Res, 3K3, ey 1/16W, Metalized Glass 3198 
3096 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4085 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4089 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4090 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
6091 Diode, Signal. . 7 9340 
CBA Top Control Panel ASeembiy, 3139 
Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 
S ACO1 AC Cord. age 3135 
ACO3 Anode Lead Seauee. (3 neea) 3135 
ACO04 Batteries for Remote Control Thame tee 9299 
ACO5 Cabinet Back Sen Ry iat ee Ve 3139 
AC06 Cabinet Back Screw Caen (2 Used). 3139 
ACO8 Chassis Tray - % 8139 
S ACO9 CRT, A68QCU754X73 (N) 9301 
S AC12 Degaussing Coil. . : 2422 
AC13 Front Interface Panel tee. 3139 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 3135 
AC17 Owner's Manual 3121 
AC18 Quick Use Guide. 3121 
AC19 Side Jack Panel Bracket, 3139 
AC20 Cabinet Front Assembly 3121 
AC20A Cabinet Front. 3139 
AC20C Light Guide. 3139 
AC20D Nameplate. 3141 
AC20E Power Button ben acon. vest Ce? Se 3139 
AC20H Speaker, 8 ohm, 10W (2 Used) 3139 
AC20J Top Control ane. 3139 
AC23 DVD Door : 3139 
AC24 DVD Interface Pavel ‘Backhoe: sac we uSL39 
REMOTE Remote Control Transmitter, RC19042007/ 
O1. 3128 


O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
453 
LOT 


010 
014 
000 
124 
124 
124 
225 
549 
124 
013 
239 
Z53 
124 
234 
177 
124 
050 
138 
128 
177 
177 
124 


147 


53910 
39 61:0 
33910 
33320 
31520 
90020 
90030 
90030 
90115 
15841 


03831 
04471 
65263 
44931 
39301 
51325 
60527 
45709 
SAG 91 
01641 
21341 
44461 
SAGs. 
See ge les: 
75451 
SO 701 
00161 
10881 
16921 
56381 
63441 
43291 


14521 


29PT543S44A —- Manual no. 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0219 
0220 
O22) 
0222 
0223 
0225 
0229 
0243 
0244 
0245 
0246 
S 0254 
0267 
0269 
S 1000 
LOO2 
1200 
S 1500 
Ss) 1515 
1600 
1601 
LOO? 
1603 
1606 
1660 
L811 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
21:03 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
ZA 
2121 
2122 
PE) 
2124 
22 
213d 
21:32 
Pm NS) 
2134 
2135 
rads Xe) 
2141 
2143 
21,50 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
229 
2216 
2217 
22D 
2220 
2221 
2226 
2227 
2228 
2229 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2200 


S = 


Main Chassis Parts 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

A/V Jack 

SVHS Jack. 

3 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

9 Pin CRT Socket 

3 Pin Connector. 

Jack ge te tg 

Tuner, V+tU PLL 4 

SAW Filter, 45.75MHz 

Filter, Ceramic, 4MHz5 

Fuse, 4A, 250V, IEC. 

Relay, 5 Amp, 12V. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. ... 

Crystal, 12MHz000 

3 Pin Connector. oh wee AS 3a. eh eh doe 
Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. < 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 2u2, +80/-20%, 10v,- Ceramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 2uz, +80/-20%,° 1O0¥v;..Ceramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap; 2u2,; +80/7—20%,; 10v;. Ceramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap; 2Zu2>.- +80/-204,. 1L0v; Ceramic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 2uz, +80/-20%, 10v, ‘Ceramic 
Cap,. -2u2,. +80/=20%,- l0w, Céranic 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap; 1L00n; +80/=20%,. 25v, ‘Ceramic. 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap; 100n;,- +80/-20%;. 25v, Ceramic, 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap; Lu;.+80/-20%,. 10v;. Céramic. 
Cap; 470n, +80/-20%,. 10v, Céramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. : 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, 820p, 5%, 25v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap; .1u, +80/-20%, 1O0v,; Ceramic. 
Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. ae te 
Cap, 100n, 5%, 63v, Metalized Polyester 
Cap; 220n;,. +80/=-20%, L6v,;. Ceramic. 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 


7638 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2A 2A 
2422 
2422 
2422 
2422 
by Bll 
2422 
2422 
ZALZ 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
ZA Z 
2422 
Si38 
SLs 
31:98 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
3138 
SOS 
3198 
2238 
3198 
S198 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
31:98 
3198 
3198 
S138 
SOS 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
3138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
2222 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
029 
025 
025 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
Lae 
128 
128 
128 
128 
543 
020 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
Git 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
Gilet 
Ory 
017 
017 
CLs 
Git 
016 
016 
017 
023 
786 
Git 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
Git 
017 
017 
017 
O17 
026 
Gils 
OL 
014 
OL 
016 
017 
016 
025 
Oly 
Gig 
017 
See 
017 
026 
017 
017 
O25 


16269 
L63-h5 
12482 
04853 
L503 
10646 
05236 
04926 
OOF25 
04854 
04853 
04854 
15848 
80076 
00725 
05182 
90098 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
00725 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
3101.0 
32230 
24740 
32290 
33310 
333.10 
BLOOD 
51090 
32290 
S2290 
52290 
32290 
33510 
22200 
53310 
222090 
33351) 
22220 
33310 
22200 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
ZeaoU 
22200 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21.020 
s2230) 
42240 
04740 
32230 
31010 
34720 
30210 
51090 
g1520 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
52230 
52280 


part. 


2202 
2255 
2254 
2330 


233 1. 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2462 
2463 


2463 
2465 
2465 


2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


29031 
2002 
2503 
2005 
2507 
2508 
2909 


Ao dd) 
2520 
Zo2 1 
Zee 
2925 
2029) 
2021 
2028 
2540 
2541 
2560 
2561 
29.62 
Zo:03 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
Z61 1 
2612 
2.6.15 
2615 
2618 
Z619 
2691 
2802 
2803 
ZOL0 


Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er: 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
5445 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
with 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


25v, Ceramic. 
ln, 5%, 25v, Ceramic. 
zero ohm, "Chip" Jumper 
100n, 10%, 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


LOU, “205, 
3n3.;°- 10%, 


250v, Electrolytic. 
500v, Ceramic 

560p, 5%, 50v, Ceramic. 

2n2, 10%, 2000v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 160v, Electrolytic. 
15n, 10%, 50v, Polyester. 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
470n, 5%, 
2u2, 20%, 100v, Electrolytic. 
680p, 10%, 500v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 

330n, 10%, 250v, MPP. 

Inf, 10%, 2000v, 
(JF0501-21835) Layer Wound. 
10%, 2000v, Ceramic 

%, 1600v, Polypropylene 
1600v, 


%, 50v, Polyester 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 

, 25v, Electrolytic 
0%, 500v, 
, 250v, 
%, 250v, 
0%, l6v, 


, 5Ov, 


Ceramic. 
Polyester 
Electrolytic. 
470u, Electrolytic. 
47u, 20%, 50v, Electrolytic 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
ln, 10%, 500v, Ceramic. 
470n, 20%, 
10%, 1000v, Ceramic. 
10%, 1000v, Ceramic. 

20%, 400v, Electrolytic 
10%, 1000v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic 

10%, 1000v, Ceramic 

20%, 


2n2, 

2n2, 

330u, 

2n2, 

470p, 

470p, 
100n, 

20%, 50v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic. 

20%, 50v, Electrolytic 
10%, l6v, Ceramic 

10%, 2000v, Ceramic. 

470p, 10%, 50v, Ceramic 

2n2, 10%, 50v, Ceramic. 

in, 10%, 50v, Ceramic 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

680p, 10%, 1000v, Ceramic 
100u, 20%, 160v, Electrolytic 
ln, 10%, 50v, Ceramic . 
100n, 10%, 50v, Polyester 

2u2, 20%, 25v, Electrolytic 

47u, 20%, 25v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 

47u, 20%, 16v, Electrolytic 

22u, 20%, 50v, Electrolytic . 

330n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 

220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. : 

470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 

33p, 5%, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 

33p, 5%, 5Ov, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5%, 50v, Ceramic 

68p, 5%, 50v, Ceramic 

ln, 10%, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 

220u, 20%, 25v, Electrolytic. 

220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 

220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 

2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 


1n5, 
10n, 
22u, 
100n, 
In ; 


250v, Metalized Poly 


250v, Metalized Polyprop 


Ceramic Only with 


Polypropylene Only 
0501-21835) Layer Wound 


y 
EF 
0 
0%, 63v, Metallized Polyest 
0%, 63v, Metalized Polyeste 


275v, Metallized Polypro 


275v, Metalized Polypro 


Sh 98 
S198 
S198 


2222 
2020 
2020 
S198 
S198 
2020 
S98. 
2020 
B18 
3198 
3198 
Sb98 
2020 
BOS 
S108 


2022 
2020 
S198 
3198 
2022 


2020 
2020 
2020 


2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
S198 
2020 
S198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
S198 
S198 
2020 
3198 
S108 
S198 


2222 
2020 
S198 
S198 
S198 
2020 
3198 
S198 
S198 
S198 
SL98 
2020 
2020 
S198 
S198 
2020 
3198 
S198 
S198 
S198 
2222 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 


016 
016 
021 


368 
Spols) 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
025 
O25 
017 
025 
021 
014 
025 


333 
021 
019 
016 
333 


598 
558 
301 


319 
014 
365 
S63 
017 
OLY 
017 
O21 
019 
347 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
O19 


33.6 
554 
017 
025 
017 
558 
O17 
017 
017 
017 
CLF 
558 
O21 
019 
014 
O21. 
025 
O25 
028 
025 
910 
023 
016 
OL7 
016 
OLY 
016 
017 
016 
016 
OL 
017 
017 
O25 
017 
017 
O17 


31020 
31020 
90020 


SOL 7 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
34790 


00086 
91332 
46810 
01010 
00084 


90487 
90485 
90251 


POLS:6 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
9ST 
90854 
91049 
2 eo a, 
41020 


00018 
52220 
32220 
90561. 
52220 
04710 
64710 


29144 
90172 
01030 
5229.0 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
gL 355 
34790 
51080 
24790 
32290 
19856 
22240 
31010 
44740 
33390 
41050 
23590 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
342210 
42240 
42240 
22299 


29PT543S44A (continued) 


2813 
2816 
2862 
2864 
26865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2612 
2873 
2874 
2819 
2876 
2671 
2878 
ZO 09 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2692 
2095 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
291-0 
Zo i. 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
2 LOS 
3104 
S.L'OS 
3106 
lea a 
Sle 
2113 
3114 
SL15 
SG 
eae aS, 
3124 
B25 
3126 
oles i 
Bi SZ 
S133 
3134 
S135 
S136 
3141 
3149 
SLO 
3154 
3156 
BLOT 
S158 
2 LOO 
3200 
3201 
B202 
3203 
3204 
3205 
3206 
B20 ') 
3208 
3209 
3212 
32.1.3 
Sy Ay, 
3218 
BLL9 
3220 
Spay al 
S222 
S226 
BL 2 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


2u2, 
470n 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
1n8, 
150p 
68n, 
68n, 
150p 
1n8, 
2u2, 
100u 
100u 
Aul, 
10u, 
lu, 

Ani, 
22n, 
470u 
2u2, 
220n 
220n 
100n 
100n 
1000 
lu, 

27n, 
1n2, 
27n, 
1n2, 
10u, 
10n, 
10n, 
330p 
100 

100 

Zero 
1K5, 
8K2, 
100 

68 0 
1K, 

150 


220K, 


150 


220K, 


75 0 
100 
75 0 
100 
75 0 
100 
150 
47K, 
150 
47K, 
150 
47K, 
150 
47K, 
75 0 
100 
1K, 


100K, 
150K; 


5K6, 
10K, 
1K5, 
10K, 
1K2, 
390 
100 
100 
100 
22K, 
1K, 
33K, 
1K, 
220 
68 0 
470 
560 


350K, 


82K, 
ZK; 
100 
560 
100 
560 
ZK2; 


Safety Part 


+80/-20%, 
, +80/-20% 
+80 /=205 4 
207 ‘OOS 
20%, 5SOv, 
+80/-20%, 
10%, 5Ov, 
y Os, 50V; 
LOey UM, 
LOS 2 -20Vy 
po pep OO My 
10%, 50v, 
80/2034 
pee ZOVy 
p LOC Zovy 
20%, 50V, 
20%; 50¥, 
20%, SOV, 
LOGy Oy 
LO ge. (LOVE 
p 20S, Lov, 
20%, SOv, 
y LOS,. S0v; 
po FEOF =205 
pp 4807-205; 


10v, Ceramic 
10v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. : 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
u, 20%, 16v, Electrolytic 
20%, 50v, Electrolytic. 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
, 9%, 50v, Ceramic. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
ohm, "Chip" Jumper 
5%, 1/16W, Metalized 
3, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
hm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
53, 1/16W, Metalized Glass. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/16W, Metalized Glass. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/16W, Metalized Glass. 
hm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
hm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
hm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/16W, Metalized Glass 
hm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film . 
%, 1/16W, Metalized Glass. 
5%, 1/16W, Metalized Glass. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
ey 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/16W, Metalized Glass 
> 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/8W, Metalized Glass. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, os 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metalized Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film 
ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
hm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/16W, Metalized Glass. 
3, 1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/16W, Metalized Glass 


Film. 
Film. 


Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
31:98 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
L238 
2238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
Zee 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


OLy 
017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
Oct 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
017 
017 
016 
Ge. 
O11 
O21: 
021 
O21 
OL 
O11 
O21, 
O11 
021 
OT: 
O21 
OL 
O11 
O11 
epman 
O11 
OLT 
O11 
O21 
Ot 
O21 
OTL 
021 
OLL 
O21 
O11 
OLL 
O11 
O21 
021 
O11 
OLT 
O21 
O21 
734 
O11 
O11 
O11 
COLL 
opm 
O21 
O21. 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O21 
021 


22200 
44740 
Dee 0 
52280 
52280 
22200 
15626 
Si1510 
06830 
06830 
S1510 
15626 
22290 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
S L030 
31030 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
36220 
01010 
06890 
SLGZ0 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
O15 10 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
81020 
33330 
01020 
322,10 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
32220 


part. 


S239 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
SZo1 
325.6 
S257 
3258 
2209 
3532. 
S252 
3333 
3334 
3330 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 


3452 
3453 
3454 
3454 


3455 
3456 
3457 
3459 
3460 
3461 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3491 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3500 
S001 
3504 
3506 
3507 
3508 
SOLO 
soL2 
3020 
3521 
So22 
3025 
3524 
3025 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


h 5445 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
5445 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Film. 
Glass 
Glass 
Film. 
Glass 
Glass 


100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
22K, %, 1/16W, Metalized 
27K, %, 1/16W, Metalized 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
39K, 1%, 1/16W, Metalized 
10K, 5%, 1/16W, Metalized 
680K, 5%, 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
LOOK; (B34 
470K, S, 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 
Zero ohm, "Chip" Jumper ie age 
1M, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
5KG, (18; 
(JF0501-21835) Layer Wound. 
47K, 1%, 3/5W, Metal Film 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 
15K, 1%, 3/5W, Metal Film 
2K, 1%, 
(JF0501-21835) Layer Wound. 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

15K, 5%, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1W, Metal Film. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1%, 3/5W, Metal Film 

220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%; 
3R3,. AS, 
SRO,” 1s; 
BRS yr ‘ch ey 
2K2, %, 3/5W, 
2K2, 1%, 3/5W, Metal Film 

150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon rere 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 

4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
12K, Sy 


Film 
Film 
Film 


3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


Metal 
Metal 
Metal 
Metal Film 


1/16W, Metalized Glass 
3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 
3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 
9 ohm, 265V. 

1M5, 5%, 1/2W, Mebaived: diges: 
220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
NIC, 4R7, 20%, 3Wl1. 

270 ohm, 5% 1/6, Carbon Film. 
1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
22 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
390K, 5%, 1/8W, Metalized Glass 
47 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


3/5W, Metal Film Only ane 


3/5W, Metal Film Only mit 


1/10W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


iG wae Be 
S198 
S198 
3198 
ZO Le 
8198. 
S198 
8198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
2306 
2300 
S198 
3198 
2322 
S198 
8198 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
2306 


Zoe 
ZZ 
3198. 
2312 


Zoe 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198. 
2312 
3198 
S198 
S198 
ae als 
2312 
ake ls 
Zoe 
Ze 
Sh 98 
S198 
B18 
CA 
PAE a 
Zoke 
S198 
8198 
2306 
3198 
S198. 
S198. 
2306 
236 
3198 
Sh98 
S198 
B1O8 
Zee. 
2022 
2122 
2322 
2422 
S198 
222 
S198. 
S198 
B18 
CREA 
2306 
31.98 
S198 


O11 
O21 
O21 
Oier 
704 
O21. 
O21 
O21 
O11 
Odd 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
OL 
013 
207 
204 
204 
013 
O11 
593 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 


915 
> ls 
011 
215) 


lees) 
O12 
O21 
O21 
012 
Or 
012 
O11 
g1:5 
O11 
GCE 
O21 
215 
915 
915 
alles) 
> lls 
O11 
O11 
O21 
101 
210 
915 
O11 
012 
207 
O11 
O21 
O21 
204 
20-1 
O21 
O21 
O21 
O21 
242 
242 
663 
242 
549 
O13 
ble 
O11 
O22 
O11 
730 
204 
O21 
O21 


01010 
Be230 
32730 
08210 
63903 
31030 
36840 
33330 
08210 
01010 
S020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13807 
03390 
51010 
90030 
a 1030 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 


15602 
14703 
01020 
L1I503 


12002 
26880 
90030 
90030 
21530 
03920 
11020 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
92720 
02083 
LLZ0S 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
31030 
51020 
03688 
03478 
32230 
31040 
31040 
31230 
13359 
T3330 
00021 
Lolo 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
02290 
61394 
03479 
55630 
51020 


29PT543S44A (continued) 


526 
Bond 
3528 
3049 
3530 
S251. 
Bis ye ys 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3902 
BIO) 
3561. 
BoGZ 
35.63 
35.62 
3566 
3569 
3580 
3594 
bs Boss) 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
BOL 
3618 
eh oa 
3623 
3624 
B6Z5 
3626 
BOad 
3628 
3630 
BOSZ 
3634 
3635 
3636 
3638 
3639 
3640 
eiepe 
3682 
3683 
3684 
3686 
3687 
3688 
3689 
3691 
3093 
3694 
3801 
3802 
3810 
3814 
BELLS 
3816 
36.17 
3818 
3819 
BOLU 
3821. 
3822 
3861. 
3862 
38:63 
3864 
3865 
3866 
S66: 
efope Nl 
3393 
3894 
3896 
3901. 
3902 
3903 
3904 
BIND 
3906 
3907 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


OR15, 5%, 
OR22, 5%, 
Zero ohm, 
47K, ea 
10K, 5%, 
4K, ee 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
TKD )-. Doz 
82K, 1%, 
4AK7, 1%, 
270K, 5%, 
15K, 5%, 
10K, 5%, 
1K, 5% 
220 ohm, 
12K, 5%, 
8K2, 5%, 
330 ohm, 
2K2, 5%, 
5K6, 5%, 
ATK, 5%, 
330 ohm, 
220K, 5%, 
220K, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4AK7, 5%, 
2K 25. Diy 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
6K8, 5%, 
Zero ohm, 
4AK7, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
AKT, 5%, 
AKT, 5%, 
10K, 5%, 
470 ohm, 
Zero ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
1K, 5%, 
75 ohm, 
Zero ohm, 
8K2, 5%, 
180 ohm, 
270 ohm, 
390 ohm, 
390 ohm, 
Zero ohm, 
75 ohm, 
68 ohm, 
2K7, 1%, 
330 ohm, 
220 ohm, 
AK7, 5%, 
220 ohm, 
1K, 5%, 
75 ohm, 
100K, ot 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, ey 
100K, 5%, 
100K, ot 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
75 ohm, 
100K, 5%, 
15K, 5%, 
1K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
3K3, 5%, 
100 ohm, 
330 ohm, 
100 ohm, 
330 ohm, 
1K, 5%, 
3K3, 5%, 
3K3, 5%, 
10K, e% 
3K3, 5%, 
10K, ey 
8K2, 5%, 


Lee 


3/5W, Metal Film. 
3/5W, Metal Film. 
"Chip" Jumper 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 
5%, 1/10W, Metalized ee 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Gigs 

1/10W, Metalized Glass. 

1/10W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film. 
%, 1/16W, Metalized Glas 
1/6W, Carbon Film. 
"Chip" Jumper 
1/16W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Giag 
"Chip" Jumper : 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 


Glass 
Film. 
Film. 
Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


3, 1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film. é 

%, 1/8W, Metalized Glass 

%, 1/8W, Metalized Glass 

%, 1/8W, Metalized Glass 

3, 1/8W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper . 
1/8W, Metalized Giags 
3, 1/8W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 

%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


%, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 

%, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 

1/16W, Metalized Glass 

1/16W, Metalized Glass 

5%, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glas 

5%, 1/16W, Metalized Glas 

5%, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
2306 
3198 
3198 
Me Pd 
2322 
Zaee 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
Zee 
Doed 
Zoe 
Zee7e 
3198 
Zee 
Ne ad 
2320 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3199 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


O12 
012 
O21 
O21; 
021 
021 
204 
O21 
O21. 
915 
734 
730 
O21 
O21: 
O21 
Olt 
O21 
O21 
012 
G21 
O21 
021 
O21 
O21: 
O21 
OLL 
epman 
O11 
O21. 
O11 
OLL 
epee 
O11 
O11 
O21 
OTL 
O21 
021 
OL 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
OLL 
epi 
O21 
O21, 
O21 
O11 
734 
734 
734 
734 
O21 
734 
734 
734 
G21 
021 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
OL 
O11 
O21 
021 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
021 


11570 
12270 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
BLS20 
18203 
64702 
61274 
51530 
BLOS0 
51020 
02210 
5E230 
56220 
ESSA) 
D2220 
30620 
54730 
533.10 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
90030 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
81030 
34710 
90030 
01010 
01010 
51020 
S190 
90030 
08220 
61801 
62701 
63901 
63901 
90030 
67509 
66809 
62702 
3335: 
322 10 
34720 
S220 
31020 
37590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
S1 990 
31040 
S15 30 
31220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31010 
333.10 
31010 
333140) 
8.1020 
333520 
33320 
31030 
33320 
31030) 
38220 


part. 


n 


4001 
4002 
4122 
4123 
4127 
4214 
4216 
4341 
4388 
4401 
4402 
4431 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
S201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5342 
5445 


5445 
5451 
5452 
5453 
5457 
5461 
5471 
BaTZ 
5480 
5500 
So OL 
so20 
p02 1 
5560 
wood 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
6201 
6202 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil; 24a, TOs . 

Coil, 820n, 10%. 

Coil, ous; 5%. 

Wire Jumper. Go ohn Se whe ec ain Ys 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coady: (225 Wa” Ah gh ie. AT a ee ie aca ME Pe 
Transformer, LOT (JF0501-21835) Layer W 
ound e.4 

Transformer, LOT 

Coal, 33u,. L0s Be his Bs lig VED Be 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 22u, 5%. 

Coil, 42u. dt ae for te Sas 1G te ieee Wohnen ie 
Transformer, Signal Driver, SC10027-00 
Ceauby Susp. 20% 

Coil, Sus; -L0s 

Coal; 29° LO% 

Mains Filter 

Mains Filter Beast “eis oo 
Transformer, SS42025-03. ‘ 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Conl, Biuy OF% Br reefs, th OE ae a 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil; 2a6,. “Sex 

Cosi; Sue; “Ss 

Coil, Susp Ss. 

Coil, 10, Sex .6 2. 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
2422 


2422 
2128 
Si98 
3198 
S98. 
2422 
2422 
S138 
S198 
2422 
2422 
2422 
2422 
S198 
Sbos. 
2422 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 
S198 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
939 


931. 
Hee 
018 
018 
018 
535 
531 
018 
018 
535 
549 
549 
53.1 
018 
018 
935 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 


90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22190 
L270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
1339 


02611 
21391 
73390 
90020 
122.90 
94865 
02478 
73380 
25300 
9133.6 
43567 
43432 
02462 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
235390 
10630 
10630 
10630 


29PT543S44A (continued) 


6206 
6351. 
6332 
6333 
6335 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6923 
6524 
She eas) 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6567 
6569 
6570 
6580 
6691 
6692 
6901 
6904 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
350 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
yes wes 
7520 
7921. 
71922 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7802 
7861 
7891 
7892 
7901 
9001 
9101 
9102 
9103 
9104 
923 
OLEL 
eal 
2 la a) 
9176 
9178 


S = 


Zener Diode, 


6..8° VOLE: 


Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 


Zener Diode, 


10 volt 


Diode, Signal, 1N4148. 


zener Diode, 


632° VOLE. 


Diode, Signal, BAV99 


Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 


6.8 volt. . 
BYZ26/ 24%. sv 4 
RGP30J-L7004. 
9.1 volt. 


Safety Part 


Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYD33J. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYD33D. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


Diode, Rect, BYD33D. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

zener Diode, 9.1 volt. 
Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 4.7 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.2 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 

LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. Greets we bos 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9577H/N1/AI/1130. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 b- 8s en Aes 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, PNP, PDTA114ET 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC143Z2T 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


IC, TDA8359J/N2. bo 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1104 (G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, STU9NC80ZI1. - 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. Sexer cel Sn xs 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. 

IC, HEF4053BT. 

TC, TDACSS3H/ Vila: ed Go as 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
S198 
3198 
9340 
9330 
9331 
ie alee be) 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
933 1. 
3198 
9337 
ear 
233-1 
9322 
eed 
9337 
S198 
3198 
3198 
3198 
9331 
9322 
9340 
9322 
3198 
9331 
S138 
3198 
3198 
D327, 
3198 
Se a 
2322 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
93.02 
3198 
3198 
3i98 
9392 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
S13 
3198 
9322 
2302 
9322 
S198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
93.33: 
9352 
Si93 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
668 
010 
020 
So he, 
617 
Li7 
010 
OL0 
010 
010 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
138 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
150 
eke)s) 
164 
010 
849 
010 
020 
010 
163 
010 
185 
Lat 
021 
021 
010 
010 
010 
LoL 
010 
010 
010 
413 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
LIS 
673 
163 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
729 
671 
010 
010 
Lok 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


56880 
10070 
10630 
LOO70 
10070 
31090 
10010 
S0033 
10620 
56880 
50112 
60682 
80133 
LOO:70 
10070 
10630 
10630 
10620 
Z1.5 9:0 
ZD000 
80133 
233594) 
20033 
42682 
00133 
42682 
08667 
00133 
10010 
LOLA 
LOL2AD 
52290 
30133 
08685 
SoLay 
42682 
10630 
10215 
10010 
54780 
10630 
9L685 
10630 
69682 
54667 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
Dio 
42030 
42150 
42150 
SLL? 
42150 
40110 
44010 
92024 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
12667 
peli 
76687 
42030 
40030 
LOZ1S 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
60653 
19557 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


2 pad oe 
O18 1: 
IL82 
93:3 
9184 
2192 
9193 
S31 2 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421. 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 
9500 
9501 
9503 
9510 
ee a 
95.2 
2513 
9514 
99515 
D316 
9518 
9520 
9521 
2922. 
9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
96.13 
9614 
9615 
9617 
9618 
961-9 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
262 h 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
96:37 
9638 
2037 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9651 
9652 
9654 
SESS) 
9657 
9658 
96:99 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22190 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


29PT543S44A (continued) 


9670 
9671. 
9672 
9674 
96 t5 
9676 
9678 
9679 
9680 
9681. 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
good. 
9694 
JOIS 
ehone wy 
9698 
9699 
9821 
9822 
2825 
9828 
9829 
98.32. 
9832 
9637 
9838 
9839 
9846 
9847 
9849 
9850 
985 1. 
98.52 
9853 
9856 
9860 
98 62. 
9862 
9864 
9865 
9868 
98°73 
9874 
9875 
9677 
96:9 1. 
9892 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9913 
9914 
991.5 
9918 
9991. 
I293 
9994 
9996 
9997 
99:98 
CBA 


Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


7 


7 


Jumper. 
Jumper. 
22u, 10% 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
22u, 10% 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Chassis Nas Sin sh: 


Channel One Card Parts 


Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


sateey bapee spe 


ITV Front Jack Panel Parts 


rt of, Scan 4 Car 
sure to use exac 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3141 


036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
58181 


FT Cnene part. 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 

0232 Headphone Jack 
0250 A/V Jack gt ay 
0251 6 Pin Connector. 
0254 5 Pin Connector. 
0255 4 Pin Connector. 
1810 3 Pin Connector. 
1811 3 Pin Connector. ...... 
2171 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2172 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2173 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2174 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2176 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 
2177 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
2178 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 
2179 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
2180 Cap, 2u2z,..+80/7-204;. .10v, Ceramic 
2181 Cap; 202; +80/-20%, LOw.~ Ceramic’. 
2802 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
3150 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3151 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
3152 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3153 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
3156 Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized elas 
3157 Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3814 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
3815 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
3816 Res, 100K, ig 1/10W, Metalized Glass. 
3817 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
3818 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
3819 Res, 100K, er 1/16W, Metalized Glass. 
3820 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
3821 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
4820 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
6161 Zener Diode, 6.8 volt. 
7802 IC, HEF4053BT. 
9150 Wire Jumper. 
91-5 1. Wire Jumper. 
9152 Wire Jumper. 
9153 Wire Jumper. 
9154 Wire Jumper. 
9170 Wire Jumper. 
CBA Side Jack Danek Wssenbig 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 
S ACOl AC Cord. — 
ACO3 Anode Lead Sauer (3 Used) 
AcC04 Batteries for Remote Control aT PaeLEES 
ACO5 Cabinet Back 
S ACO9 CRT, A68AJB82X01 
AC10 Customer Control Buttons 
S AC12 Degaussing Coil. : oy sls Teal” Se 
AC15 Holder, Degaussing Coil. (4 Used) 
AC17 Owner's Manual os 
AC19 Side Jack Panel Bracket. 
AC20 Cabinet Front Assembly 
AC20A Cabinet Front. eS 
AC20B Chassis Guide (2 Used) 
AC20C Light Guide. 
AC20D Nameplate. 
AC20E Power Button tba, pap oie 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) : 
REMOTE Remote Control Transmitter, RC19335004/ 
Ol. 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2412 
3198 
S198 
3198 
S198 
S199 
3198 
S198 
3198 
S198 
5199 
S198 
S198 
3198 
S196 
31.99. 
LOS. 
SOS 
3198 
S18 
31.98 
S198 
3198 
3198 
S198 
31.98 
SL98 
3198 
9355 
S198 
5198 
S198 
3198 
3198 
S198 
5139 


2422 
CA 20) 
o299 
3139 
9301 
3139 
2422 
S130 
S121 
3139 
3h21. 
GS oe) 
3139 
S130 
3141 
3139 
2422 


3139 


026 
026 
025 
025 
025 
020 
020 
017 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
025 
O17 
OLT 
017 
O21 
O11 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
010 
129 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
LT 


070 
014 
000 
124 
787 
177 
549 
013 
235 
124 
Pee | 
177 
124 
124 
050 
177 
264 


228 


04747 
04815 
12482 
12481 
T2479 
00725 
OOL25 
ao 510 
33310 
33310 
33-310 
34710 
51090 
34710 
51090 
Ze250 
22200 
42240 
34730 
01510 
34730 
01510 
B121.0 
31210 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
26880 
60653 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
26231 


98239 
04471 
69263 
Sa 993 
70612 
60751 
45506 
01641 
20761 
37061 
53071 
co eoeors ae 
9138.4. 
So 
00161 
60761 
00411 


86463 


29PT543S85A —- Manual no. 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0219 
0220 
O22) 
0222 
0223 
0225 
0229 
0243 
0244 
0245 
0246 
S 0254 
0267 
0269 
S 1000 
LOO2 
1200 
S 1500 
Ss) 1515 
1600 
1601 
LOO? 
1603 
1606 
1660 
L811 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
21:03 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
ZA 
2121 
2122 
PE) 
2124 
22 
213d 
21:32 
Pm NS) 
2134 
2135 
rads Xe) 
2141 
2143 
21,50 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
229 
2216 
2217 
22D 
2220 
2221 
2226 
2227 
2228 
2229 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2200 


S = 


7638 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2A 2A 
2422 
2422 
2422 
2422 
by Bll 
2422 
2422 
ZALZ 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
ZA Z 
2422 
Si38 
SLs 
31:98 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
3138 
SOS 
3198 
2238 
3198 
S198 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
31:98 
3198 
3198 
S138 
SOS 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
3138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
2222 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Main Chassis Parts 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

A/V Jack 

SVHS Jack. 

3 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

9 Pin CRT Socket 

3 Pin Connector. 

Jack ge te tg 

Tuner, V+tU PLL 4 

SAW Filter, 45.75MHz 

Filter, Ceramic, 4MHz5 

Fuse, 4A, 250V, IEC. 

Relay, 5 Amp, 12V. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. ... 

Crystal, 12MHz000 

3 Pin Connector. oh wee AS 3a. eh eh doe 

Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 

Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 

Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 

Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 

Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. < 

Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 2u2, +80/-20%, 10v,- Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 2uz, +80/-20%,° 1O0¥v;..Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap; 2u2,; +80/7—20%,; 10v;. Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap; 2Zu2>.- +80/-204,. 1L0v; Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 

Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 

Cap, 2uz, +80/-20%, 10v, ‘Ceramic 

Cap,. -2u2,. +80/=20%,- l0w, Céranic 

Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 

Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 

Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 

Cap; 1L00n; +80/=20%,. 25v, ‘Ceramic. 

Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 

Cap; 100n;,- +80/-20%;. 25v, Ceramic, 

Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 

Cap; Lu;.+80/-20%,. 10v;. Céramic. 

Cap; 470n, +80/-20%,. 10v, Céramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 

Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. : 

Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 

Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, 820p, 5%, 25v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 

Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap; .1u, +80/-20%, 1O0v,; Ceramic. 

Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. ae te 

Cap, 100n, 5%, 63v, Metalized Polyester 

Cap; 220n;,. +80/=-20%, L6v,;. Ceramic. 

Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
029 
025 
025 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
Lae 
128 
128 
128 
128 
543 
020 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
Git 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
Gilet 
Ory 
017 
017 
CLs 
Git 
016 
016 
017 
023 
786 
Git 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
Git 
017 
017 
017 
O17 
026 
Gils 
OL 
014 
OL 
016 
017 
016 
025 
Oly 
Gig 
017 
See 
017 
026 
017 
017 
O25 


16269 
L63-h5 
12482 
04853 
L503 
10646 
05236 
04926 
OOF25 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
05182 
90098 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
00725 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
3101.0 
32230 
24740 
32290 
33310 
333.10 
BLOOD 
51090 
32290 
S2290 
52290 
32290 
33510 
22200 
53310 
222090 
33351) 
22220 
33310 
22200 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
ZeaoU 
22200 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21.020 
s2230) 
42240 
04740 
32230 
31010 
34720 
30210 
51090 
g1520 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
52230 
52280 


part. 


2202 
2255 
2254 
2330 


233 1. 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2462 
2463 


2463 
2465 


2465 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


29031 
2002 
2503 
2005 
2907 
2508 
Pde tle) 
2520 
202k 
ZOL2 
20235 
ZO20 
Zoe t 
2528 
2540 
2541 
2560 
2961 
2262 
2563 
2564 
ZOO 
2568 
2580 
2581 
29590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691. 
2802 
2803 
291-0 
2613 
2916 


Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ln, 


Zero ohm, 
100n, 


10n, 


10u, 
3n3:; 


560p, 


2n2, 


100n, 


10n, 


220u, 


Tuy 
4’7n, 
lu, 
Alu, 
Lon; 
Alu, 


470n, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
5445 
Cap, 
Cap, 
with 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2u2, 


680p, 
100p, 
330n, 


Int, 


(JF0501-21835) 
680p, 


12n, 


5445 


in, 


100n, 
150n, 
100n, 


2n2, 
2n2, 
Ani, 
Alu, 


470p, 


68n, 
Aull, 


470u, 


Alu, 


1000u, 
470u, 


ln, 


470n, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2n2, 
2n2, 


470u, 


2n2, 


470p, 
470p, 


in5, 
10n, 
22u, 


100n, 


nS; 


470p, 


2n2, 
ln, 

10n, 
10n, 


680p, 
100u, 


in; 


100n, 


2u2, 
Alu, 
lu, 

Alu, 
22u, 


330n, 
220n, 
100p, 53, 
470n, 


33p, 
Lu; 
33p, 
lu, 
68p, 
68p, 
ln, 
Lu; 
lu, 


220u, 
220n, 
220n, 


2u2, 
2u2, 


470n, 


%, 25v, Ceramic. 

$, 25v, Ceramic. ie 
"CHAU! DUMPS a. os. 8. 
10%, 250v, Metallized Polyest 
+80/-20% 1000v, Ceramic. 

20%, 250v, Electrolytic. 

10%, 500v, Ceramic 

5%, 50v, Ceramic. 

10%, 2000v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 1000v, Ceramic 

20%, 25v, Electrolytic. 

20%, 50v, Electrolytic. 
+80/-20%, 50v, Ceramic 
20%, 50v, Electrolytic. 
20%, 160v, Electrolytic. 
10%, 50v, Polyester. 
20%, 25v, Electrolytic 

5%, 250v, Metalized Polyprop 
20%, 100v, Electrolytic. 

10%, 500v, Ceramic. 

5%, 50v, Ceramic. 

10%, 250v, MPP. a ee ee 
10%, 2000v, Ceramic Only with 
Layer Wound. 

10%, 2000v, Ceramic .... 
5%, 1600v, Polypropylene Only 
(JF0501-21835) Layer Wound 

%, 1600v, Polypropylene 

10%, 50v, Polyester .... 

10%, 63v, Metalized Polyest 

10%, 63v, Metalized Polyeste 
10%, 50v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
20%, 25v, Electrolytic 

10%, 500v, Ceramic. 
10%, 250v, Polyester 
20%, 250v, Electrolytic. 

20%, l16v, Electrolytic. 
20%, 50v, Electrolytic 

20%, l6v, Electrolytic 
20%, l16v, Electrolytic. 

10%, 500v, Ceramic. ie oes 
20%, 275v, Metalized Polypro 

Ceramic. 

Ceramic. 
Electrolytic 


10%, 1000v, 
10%, 1000v, 
20%, 200v, 
10%, 1000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 1000v, Ceramic 
20%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, 16v, Ceramic 
10%, 2000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 1000v, Ceramic 
20%, 160v, Electrolytic 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Polyester 
20%, 25v, Electrolytic 
20%, 25v, Electrolytic 
20%, 50v, Electrolytic. 
20%, l6v, Electrolytic 
20%, 50v, Electrolytic . 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
50v, Ceramic. : 
+80/-20%, 10v, Ceramic. 
5%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic. 
5%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic. 
5%, 50v, Ceramic 
5%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic. 
+80/-20%, 16v, Ceramic. 
20%, 25v, Electrolytic. 
+80/-20%, 16v, Ceramic. 
+80/-20%, 16v, Ceramic. 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic. 


Sh 98 
S198 
S198 


2222 
2020 
2020 
S198 
S198 
2020 
S98. 
2020 
B18 
3198 
3198 
Sb98 
2020 
BOS 
S108 


2222 
2020 
S198 
3198 
2022 


2020 
2020 


2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
S198 
2020 
S198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 
51:08 
S198 
2020 
3198 
S198 
S198 
2020 
S98 
S198 
3198 
2020 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
S198. 
S198 
B18 
2222 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198. 
3198 


016 
016 
021 


368 
Spols) 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
025 
O25 
017 
025 
021 
014 
O25 


479 
O21 
019 
016 
333 


558 
208 


S45 
S15 
014 
365 
S63 
017 
OLY 
017 
O21 
019 
347 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
OLY 
025 
017 
DDS 
017 
OL 
017 
017 
O:les 
558 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
O17 
016 
017 
016 
OLy 
016 
016 
017 
017 
OL 
025 
017 
017 
017 
OL? 
017 


31020 
31020 
90020 


SOL 7 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
34790 


90023 
91332 
46810 
01010 
00084 


90487 
90485 


90156 
GOLSS 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
9ST 
90854 
91049 
2 eo a, 
41020 


29148 
52220 
32220 
90647 
52220 
04710 
64710 
SOLIZ 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
21353 
34790 
51080 
24790 
92290 
19856 
22240 
31010 
44740 
33390 
41050 
B2390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
B2210 
42240 
42240 
22290 
medoO 
44740 


29PT543S85A (continued) 


2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2612 
28.13 
2874 
28-15 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2002 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2990 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
a LOZ 
3103 
3104 
BLOS 
3106 
|b 
SLA 
3113 
3114 
S115 
BALLS 
S123 
3124 
Seo 
S26 
BLS 
S182 
S153 
3134 
3135 
3136 
3141 
3149 
BLS0 
3154 
3156 
S57 
3108 
BLO? 
3200 
S204. 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
S212 
3213 
321) 
32.18 
3219 
3220 
B22. 
3222 
3226 
S252 
3235 
3241 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


2u2, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
1n8, 


150p, 


68n, 
68n, 


150p, 


1n8, 
2u2, 


100u, 20% 
100u, 20%, 


Aul, 
10u, 
lu, 

Ani, 
22n, 


470u, 20%, 


2u2, 


220n, 10%, 
220n, 
100n, 
100n, 
1000u, 20%, 


lu, 

27n, 
1n2, 
27n, 
1n2, 
10u, 
10n, 
10n, 


330p, 


100 
100 


Zero ohm, 


1K5, 
8K2, 
100 


68 ohm, 


1K, 
150 


220K, 


150 


220K, 
72 “OAM. op 


100 


73-Ohm;, “SS, 


100 


75 ohm, 5%, 


100 
150 
47K, 
10 
47K, 
150 
47K, 
150 
47K, 


75 ohm, 5%, 


100 
1K, 


100K, 
150K, 


5K6, 
10K, 
1K5, 
10K, 
1K2, 
390 
100 
100 
100 
22K, 
1K, 
33K, 
1K, 
220 


68 ohm, 5%, 


470 
560 


330K, 


82K, 
2K2, 
100 
560 
100 
560 
2K2, 
100 
22K, 


Safety Part 


+80/-20%, 
20%, 5O0v, 
20%, 50v, 
+80/-20%, 
10%, 50v, 
5%, 50v, 
10%, 50v, 
10%, 50v, 
5%, 50v, 
10%, 50v, 
+80/-20%, 
25v, 
25v, 
20%, 50v, 
20%, 5O0v, 
20%, 50v, 
10%, 50v, 
10%, 25v, 
l6v, 
20%, 5O0v, 
50v, 
+80/-20% 
+80/-20%, 


10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. ‘ 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
1l6v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
1l6v, Electrolytic 
20%, 50v, Electrolytic. 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
5%, 50v, Ceramic. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
"Chip" Jumper 
3, 1/16W, Metalized 
%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film 
%, 1/16W, Metalized Glass. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/16W, Metalized Glass. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/16W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film ; 
3, 1/16W, Metalized Glass. 
5%, 1/16W, Metalized Glass. 
ca 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/16W, Metalized Glass 
i 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/8W, Metalized Glass. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, ° 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
53, 1/16W, Metalized Glass. 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film 
ohm, 5%, 1/16W, Metalized ies 
1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/16W, Metalized Glass. 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
3, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/16W, Metalized Glass 


Film. 
Film. 


Glass 


ohm, 5%, 


ohm, 5%, 


3198 
3198 
3198 
S138 
2238 
3198 
3198 
3198 
338 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
2238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3193 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
Zee2 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


Oi 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
O17 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
O25 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
OL7 
017 
016 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21. 
O11 
COLL 
O21 
OL 
O21. 
O11 
O21 
OL 
O11 
O11 
O11 
O11 
GAT 
O11 
O21. 
O11 
O21 
OT 
O21 
OLL 
O21 
OLL 
opm 
O11 
O21. 
021 
OLL 
ep 
O21 
O21. 
734 
OLL 
Get. 
O11 
OAL 
O11 
O21 
O21 
O11 
O21, 
021 
O21 
oplan 
O21 
O21. 
021 
OLL 
oneal 
O11 
O21. 
O21 
O11 
O21 


22200 
52280 
52280 
Z2e200 
1S 62.6 
315 10 
06830 
06830 
31510) 
15626 
Za200 
31010 
S101) 
54780 
21090 
51080 
34720 
82230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
310:90 
31030 
31030 
33510 
01010 
01010 
90030 
31520 
S622 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
0151.0 
34730 
O7590) 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
S221) 
36890 
34710 
05610 
33340 
36230 
32220 
01010 
05610 
01010 
S361) 
32220 
01010 
32230 


part. 


3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3201 
5256 
3257 
S258 
32.59 
3331 
3332 
33:33 
3334 
3335 
3536 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 


3452 
3453 
3454 


3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
S501. 
3504 
3506 
Sa0! 
3508 
So10) 
B99 
3520 
2o2L 
2022 
S925 
3524 
3920 
3526 
3027 
3528 
3929 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


27K, 


820 ohm, 5%, 


39K; 
10K, 
680K, 
33K; 


820 ohm, 5%, 
100 ohm, 
1K; 53; 


10M, 
100K, 
470K, 
100 
1K, 2 
100 
1K, 2 
100 
1K, 2 


10 ohm, 5%, 
1 ohm, 
1 ohm, 5%, 


LK Dy 


33 ohm, 5%, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


h 5445 


Res, 
Res, 
Res, 
5445 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 
220 ohm, 20%, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


33 ohm, 5%, 
100 ohm, 

Zero ohm, 
1M, 5%, 


Lok, 
SK6, 


180 ohm, 
820 ohm, 5%, 
68 ohm, 27 
33 ohm, ee 
10 ohm, 5%, 
%, 3/5W, Metal Film Only aie 
(JF0501-21835) Layer Wound. 


SK 6; 


10K, 
iy 3S 


ZBog- Gs 


(JFO5 
3K, 
6R8, 
i Sea 
Dy 
SK; 


33 ohm, 5%, 


27K, 


220 ohm, 53; 


SK3y 
330K; 
3R3, 
3R3, 
SRS; 
2iKe, 
2K2; 


150 ohm, 
150 ohm, 5%, 


2K7, 
1R5, 
12K, 
12K, 
3K9, 


33 ohm, 5%, 


4R7, 
8K2, 


LR) Soy 


6R8, 
4R7, 
22K, 
100K, 


3M3, 
PTC, 
1M5, 


NTC, 


240 OAM; 9% 


1K2, 
4R7, 
330K, 


56K, 


1K, 5%, 


OR1, 
OR33, 


Zero ohm, 


47K, 


ohm, 
ohm, 5%, 


ohm, 5%, 


%, 1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glass 


3, 1/16W, Metalized Glass. 


%, 1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 


3, 1/16W, Metalized Glass. 
5%, 1/16W, Metalized Glass. 


%, 1/6W, Carbon Film. 
0%, 1/2W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
0%, 1/2W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
0%, 1/2W, Carbon Film. 
1/2W, Metal Film. 
%, 1/3W, Metal Film 
1/3W, Metal Film 
20%, 1/2W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 
1/6W, Carbon Film 
5%, 
"Chip" Jumper i. x 
1/16W, Metalized Glass. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 
1/3W, Metal Film. 


1%, 3/5W, Metal Film 
3, 1/6W, Carbon Film 


01-21835) Layer Wound. 

3, 3/5W, Metal Film 

53, 1 1/3W, Metal Film 

3, 1/6W, Carbon Film 

53, 1 1/3W, Metal Film 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 


Ley 


%, 1/10W, Metalized Glass. 


Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 

3, 3/5W, Metal Film 

3, 3/5W, Metal Film 

3, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/4W, Carbon Film. 

3, 3/5W, Metal Film 

3, 3/5W, Metal Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 

2 1/2W, Metal Film. 
3, 1/2W, Metal Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/3W, Metal Film 

3, 1/2W, Metal Film 

%, 1/16W, Metalized Glass 


$, 3/5W, 
S, S/W, 
Sp 37 BW, 


%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/2W, Metalized Glass. 
%, 1/2W, Metalized Glass. 
3 ohm, 144V. 
5%, 1/2W, Metal ived: aiwed, 
1/2W, Carbon Film 
3W1. 
1/6, Carbon Film. 
%, 1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 


4R7, 20% 


5%, 1/3W, Metal Film 
%, 1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
53, 3/5W, Metal Film 

3, 3/5W, Metal Film. 
"Chip" Jumper 
3, 1/10W, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glas 


3/5W, Metal Film Only wae 


, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 


%, 1/10W, Metalized Glass. 
100 ohm, 


Shoe 
S198 
23522 
S198 
S198 
S98. 
S198 
8198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
B198 
2306 
2306 
2306 
3198 
S108 
Zone 
3198 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
8198. 
S198 
S198 
S198 
2306 


232 
ate lls 
S198 


2S 
2312 
3198 
S198 
S198 
898 
S198 
2317 
S198 
S198 
3 L98. 
2312 
ate als 
Zoe 
ZOLe 
232 
S198 
S198 
S198 
2122 
ae Bs 
2312 
3198 
S198 
2306 
8198. 
S198. 
2306 
236 
S198 
S198. 
S198 
S198 
3198 
LOL 
2322 
2122 
2322 
2422 
S198 
2122 
S198 
S198 
31.98 
S198 
2306 
3198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 


O21 
O42 
704 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
013 
20.7 
204 
204 
013 
O11 
593 
O11 
O21. 
O21 
O21 
Or 
OLL 
O11 
O11 
O11 
O1t 
204 


915 
915 
011 


915 
915 
012 
Ot 
O12 
O11 
O11 
915 
O11 
O11 
O21 
915 
915 
elles) 
219 
215 
O11 
O11 
O21 
101 
915 
915 
O11 
O12 
207 
O11 
O21 
204 
20-1 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
GZ 
Q1it 
O21 
O11 
O21 
204 
O21 
O21 
012 
012 
O21 
O21 


32130 
08210 
63903 
31030 
36840 
33330 
08210 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
LOU] 
03390 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 


15602 
TLO03 
01020 


12002 
3902 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
I2703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
T2202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11203 
L203 
03920 
32590 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
822,30 
31040 
31040 
31230 
51.030 
L333 SO 
P3355 
00019 
TLS 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
99630 
51020 
11070 
T3310 
90020 
54730 


29PT543S85A (continued) 


3930 
Bioye al 
3932 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
Biorey 
Book 
Bo -6:L 
33.62 
3063 
3565 
3566 
3569 
3580 
3594 
3595 
3200 
3.601. 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3633 
3636 
3638 
3639 
3640 
3681: 
3682 
3683 
3684 
3686 
368} 
3688 
3689 
3691: 
3693 
3694 
3801 
3802 
38:10 
3814 
3815 
3816 
Belo 
3818 
BB I'9 
3820 
BOA 
Bene 
3861 
38.62 
3863 
3864 
Boon 
3866 
3867 
3391. 
3893 
3894 
3896 
39 Oe. 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4122 
4123 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


10K, 5%, 
4AK7, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K5, 5%, 
82K, 1%, 
4AK7, 1%, 
270K, 5%, 
15K, 5%, 
10K, 5%, 
1K, 5%, 

100 ohm, 
12K, 5%, 
5K6, 5%, 
330 ohm, 
2K2, 5%, 
5K6, 5%, 
ATK, 5%, 
330 ohm, 
220K, 5%, 
220K, 5%, 
8K2, 5%, 

100 ohm, 

100 ohm, 

AKT, 5%, 

2K2, 5%, 

2K2, 5%, 

470 ohm, 

LK. Dei 2 
8K2, 5%, 

100 ohm, 

6K8, 5%, 

Zero ohm, 
AK7, 5%, 

100 ohm, 

100 ohm, 

AK7, 5%, 

AKT, 5%, 

10K, 5%, 

470 ohm, 

Zero ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
1K, 5%, 

75 ohm, 

Zero ohm, 
8K2, 5%, 
180 ohm, 
270 ohm, 
390 ohm, 
390 ohm, 
Zero ohm, 
75 ohm, 1% 
68 ohm, 

2K7, 1%, 
330 ohm, 
220 ohm, 
4AK7, 5%, 
220 ohm, 
1K, 5%, 

75 ohm, 

100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, Sy 
100K, 5%, 
100K, ot 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
75 ohm, 

100K, 5%, 
15K, 5%, 
1K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
3K3, 5%, 
100 ohm, 
330 ohm, 
100 ohm, 
330 ohm, 
1K, 5%, 

3K3, 5%, 
3K3, ei 
10K, 5%, 
3K3, er 
10K, 5%, 
8K2, 5%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


Be 


1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/3W, Metal Film 


5%, 1/10W, Metalized Gias 


1/10W, Metalized 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized G 
1/8W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 


%, 1/6W, Carbon 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 


Glass 
Glass 


Glass 


lass. 
Glass 
Glass 
Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


Film. 
Glass 
Glass 


%, 1W, Metal Film 


1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 


5%, 1/10W, Metalized Gias 
Glass. 
Glass. 


1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 


Glass 
Glass 
Glass 


1/6W, Carbon Film. 


%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 


Film. 
Film. 
Glass 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


%, 1/6W, Carbon 
/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 


Film. 


1/16W, Metalized Glas 


1/6W, Carbon Film. 


"Chip" Jumper 
1/16W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 


%, 1/16W, Metalized elas 


"Chip" Jumper 
5%, 1/6W, Carbon 
58, 1/6W, Carbon 


"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film. 


3, 1/8W, Metalized eines 
%, 1/8W, Metalized Glass 
3, 1/8W, Metalized Glass 
3, 1/8W, Metalized Glass 


"Chip" Jumper 


1/8W, Metalized Glses 
2. 1/8W, Metalized Glass 


1/8W, Metalized G 


5%, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/16W, Metallized Glas 


1/16W, Metalized 


5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 
Glass. 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 


5%, 1/16W, Metalized Glas 


%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 


%, 1/16W, Metalized Glas 
es 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/16W, Metallized Glas 
1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


Glass 
Film. 
Film. 
Glass 
Glass 
Glass 


Film. 
Film. 


1/10W, Metalized Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 


lass. 


Glass 


Glass 
Glass 


Film. 
Film. 
Glass 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


3198 
3198 
2306 
S198 
3198 
2312 
Zee2 
Dood 
ie alee Be) 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
Ne es 
2224 
Me Od 
Zone 
3198 
EG Ae) 
Zoe 
Bee 
3198 
3198 
3198 
S193 
3198 
3198 
3198 
3198 
3193 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 


sure to use exact replacement 


O21 
O21 
204 
O21 
O22. 
g15 
734 
730 
O20: 
O21 
O21 
OTL 
O21 
O21 
012 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
021 
OTA. 
O11 
O11 
O21 
OLL 
Ga: 
O11 
OAL 
O11 
O21 
OT. 
O21 
O24. 
O11 
OLE 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
OL 
O11 
O21: 
O21 
O21 
G11. 
734 
734 
734 
734 
O21 
734 
734 
734 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O11 
COLL 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
021 


51030 
54720 
03222 
54710 
pLo20 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
JLOZ0 
01010 
51230 
55620 
L330 
22220 
55620 
54730 
B55 10 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
90030 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
S1LO30 
34710 
90030 
01010 
01010 
SLOZ0 
37590 
90030 
08220 
61801 
62701 
63901 
63901 
90030 
67509 
66809 
62702 
33310 
32210 
34720 
S221) 
31020 
31590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
31040 
31530 
S122 
31010 
01010 
01010 
33320 
81010 
33510 
31010 
33310 
31020 
33320 
333520 
31030 
33320 
31030 
30220 
90030 
90030 
90030 
90030 


part. 


4127 
4214 
4216 
4341 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
S002 
eyA0nR 
5202 
5204 
5205 
2 06 
5241 
5242 
5342 
5445 


5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5471 
5472 
5480 
S501 
so20 
ao2L 
5560 
3o6 1. 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 27u, 10% . 

Coil, 820n, 10%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Wire Jumper. Neier a, ot Yet net Sa) he 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. ah ado le Mee BS SE el Sd 
Transformer, LOT (JF0501-21835) Layer W 
ound ake BO ee a ee SE ar 
Transformer, LOT (1342.0043B). 
Coil, 33u, 10% Mah fw Ee a ed Me 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 42u. Poe, a Bl Ree He RL el MS 
Transformer, Signal Driver, SC10027-00 
Coil, 3u3, 20% 

Coil, 3u3, 10% 

Coil, 39u, 10% 

Mains Filter a se, wet Ge 
Transformer, SS39009-04. ‘ 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u, 5%. Boe Go th EN gt ot 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Corl, 1Ouy “See: at os 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
2422 


2422 
2422 
3198 
S198 
2422 
2422 
S198 
S198. 
2422 
2422 
A422 
3198 
S98. 
2422 
S198 
5198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
3198 
3198 
S198 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 


oes alk 
oS1 
018 
018 
535 
S51 
018 
018 
535 
549 
53.1 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 


90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22490 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 


OZ 611 
02506 
13390 
90020 
94865 
02478 
73380 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
25390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 


29PT543S85A (continued) 


6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6923 
6524 
G25 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6691 
6692 
6901 
6904 
TL. 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
1205 
7330 
T441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
yecnes 
7520 
oa. 
T3922 
7540 
7541 
7542 
7560 
TS61 
7580 
7602 
7802 
7861 
T8941. 
1892 
7901 
9001 
9101 
9102 
9103 
9104 
9123 
9171 
9173 
91S 
91.76 
9178 
GATS 
9181 
9182 
9183 
9184 
9192 
91:93 


S. = 


Safety Part 


Zener Diode, 10 volt 
Diode, Signal, 1N4148. 
Zener Diode, 6.2 volt. 
Diode, Signal, BAV99 
Diode, Rect, BY228/24. 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, BYD33J. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYD33J. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYD33D. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


Diode, Rect, BYD33D. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 

LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. ae ee 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9577H/N1/AI/1130. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 rr a oe 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC1432ZT 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


IC, TDA8359J/N2. oe 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQPF9NSO. A 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. ee eee 
Transistor, NPN, PDTC143ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. 

IC, HEF4053BT. 

Tey: TDRSS SEV Will» We .-k, des ee aot 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
3198 
9331 
S198 
9340 
9338 
933 i 
3198 
3198 
3198 
31:98 
933: 1 
3198 
3199 
3198 
933 1. 
3198 
9337 
ear 
233-7 
9322 
D7 
9337 
S38 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
S198 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3i98 
D392 
3199 
3198 
3198 
O352 
3198 
3108 
9340 
3198 
9340 
3198 
93.92 
3198 
3198 
G3 22. 
2302 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
D322 
9340 
3198 
se AP 
933-3 
9352 
3198 
3198 
9320 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


020 
010 
668 
010 
Soo 
617 
Tey 
010 
010 
OL0 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
138 
234 
010 
OL0 
010 
020 
668 
020 
5o.0 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
185 
Lad 
021 
021 
010 
010 
010 
aon 
010 
010 
010 
af pes: 
010 
020 
tee) 
020 
547 
020 
LOL 
020 
020 
140 
673 
Led, 
010 
020 
S10 
010 
134 
547 
010 
154 
to 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


310-90 
10010 
30133 
10620 
SOLT2 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
215 9:0 
ZD000 
80133 
23394) 
20033 
42682 
00153 
42682 
08667 
00133 
10010 
LOLZO 
LOLA 
p2290 
S01'33 
PLOBO 
ge Neer | 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
69682 
54667 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
DLO 
42030 
42150 
42150 
37112 
42150 
40110 
922 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
Leos] 
42030 
40030 
LOZ 1S 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
60653 
LOS ou 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9311 
O32 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9 ot 
9.2 
251.3 
9514 
9515 
D516 
9518 
9520 
9921 
9522. 
9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
96.13 
9614 
9615 
9617 
9618 
261-9 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
262 th 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
96:37 
9638 
JO 32 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
969.1 
9652 
9654 
eA SEO ES) 
9657 
9658 
96:59 
9660 
2661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
26 BL 
9642 
9674 
9675 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
221390 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 


29PT543S85A (continued) 


9676 Wire Jumper. 3198 036 
9678 Coat, 22u; 10s S198) 018 
9679 Wire Jumper. 3198. 036 
9680 Wire Jumper. 3196.-036 
9681 Wire Jumper. 3198 036 
9685 Wire Jumper. 3198036 
9686 Wire Jumper. S198: 036 
9687 Wire Jumper. 3198: 036 
9688 Wire Jumper. 3198:-036 
9689 Wire Jumper. 3198 036 
9690 Wire Jumper. 3198 036 
9691 Wire Jumper. S198: 036 
9694 Wire Jumper. 3198. 036 
9695 Wire Jumper. 3198: 036 
9697 Wire Jumper. 3198 036 
9698 Wire Jumper. 3198036 
9699 Wire Jumper. S198: 036 
9821 Wire Jumper. 3198 036 
9822 Wire Jumper. 3198 036 
9825 Wire Jumper. 3198 036 
9828 Wire Jumper. 3198036 
9829 Wire Jumper. S198: 036 
9834 Wire Jumper. 3198. 036 
YoS2 Wire Jumper. 3198: 036 
9837 Wire Jumper. 3198 036 
9838 Wire Jumper. 3198036 
9839 Wire Jumper. S198: 036 
9846 Wire Jumper. 3198. 036 
9847 Wire Jumper. 3198 036 
9849 Wire Jumper. 3198 036 
9850 Wire Jumper. 3198: 036 
9851 Wire Jumper. 3198036 
98.02 Wire Jumper. 3198) 036 
9853 Wire Jumper. 3198-036 
9856 Wire Jumper. 3198 036 
9860 Wire Jumper. 3198 036 
9861 Wire Jumper. 3198036 
9862 Wire Jumper. 3198: 036 
9864 Wire Jumper. 3198-036 
9865 Wire Jumper. 3198 036 
9868 Wire Jumper. 3198 036 
95713 Wire Jumper. 3198036 
9874 Wire Jumper. 3198 036 
995 to Wire Jumper. 3198-036 
9877 Wire Jumper. 3198 036 
9891 Wire Jumper. 3198 036 
9992 Wire Jumper. 3198036 
9901 Wire Jumper. 3198: 036 
9902 Wire Jumper. 3198-036 
9903 Wire Jumper. 3198 036 
9904 Wire Jumper. 3198: 036 
9905 Wire Jumper. 3198036 
9911 Wire Jumper. 3198 036 
9913 Wire Jumper. 3198-036 
9914 Wire Jumper. 3198 036 
991.5 Wire Jumper. 3198 036 
9918 Wire Jumper. 3198036 
eke ke Ae Wire Jumper. 3198. 036 
9993 Wire Jumper. 3198-036 
9994 Wire Jumper. 3198 036 
9996 Wire Jumper. 3198 036 
Shee | Wire Jumper. 3198036 
9993 Wire Jumper. 3198 036 
CBA Main Chassis Noe Sins ah: 3141 058 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 


S = safary Part 


90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
oy by ae 


Be sure to use exact replacement part. 


Side Jack Panel Parts 


Side Jack Panel Parts 
0232 Headphone Jack 
0250 A/V Jack 
0251 6 Pin Connector. 
0254 5 Pin Connector. 
0255 4 Pin Connector. 
1810 3 Pin Connector. 
1811 3 Pin Connector. ...... 
2171 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2172 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2173 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2174 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2176 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 
2177 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
2178 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 
2179 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
2180 Cap, 2uz,. +80/—205, 10, Ceramic 
2181 Cap, .2u2,.+807-20%,.. L0v,. Ceramic: . 
2802 Cap; 220n;,.°+60/-20%, .1l6v, Ceramic; 
3150 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3151 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
3152 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3153 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
3156 Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized ateg 
3157 Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3814 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
3815 Res, 100K, ay 1/16W, Metalized Glass. 
3816 Res, 100K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
3817 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
3818 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
3819 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
3820 Res, 100K, ay 1/16W, Metalized Glass. 
3821 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
4820 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
6161 zener Diode, 6.8 volt. 
7802 IC, HEF4053BT. 
9150 Wire Jumper. 
9151 Wire Jumper. 
9152 Wire Jumper. 
9155 Wire Jumper. 
9154 Wire Jumper. 
9170 Wire Jumper. 
CBA Side Jack panel Resets 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 


Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


S AcCO1 
ACO03 
AC04 
ACO5 

S ACO9 
AC10 

S AC12 
AC15 
AC17 
AC19 
AC20 
AC20A 
AC20B 
AC20C 
AC20D 
AC20E 
AC20H 
REMOTE 


AC Cord. 


Anode Lead Suacans 
Batteries for Remote Control Teanenecee 


Cabinet Back 
CRT, A68AJB82X11 
Customer Control Buttons 
Degaussing Coil. 


Degaussing Coil” 


(3 sea) 


Holder, 

Owner's Manual oh a 

Side Jack Panel HPACKEE, 
Cabinet Front Assembly 
Cabinet Front. gk. 
Chassis Guide (2 Used) 

Light Guide. 

Nameplate. 

Power Button Si Hin es Boar Ak 
Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 


Remote Control Transmitter, 


Ol 


(4 Used) 


RC19335004/ 


2422 
2422 
2422 
2EaL2 
2422 
2412 
2412 
S198. 
3198 
3198 
S98. 
3198 
S198 
3198 
alos 
S198. 
3198 
S198. 
3198 
3198 
S98. 
3198 
31,98. 
3198 
alos 
S198 
3198 
S198. 
3198 
3198 
S198. 
3198 
3198. 
S198 
9333 
S198. 
3198 
S198. 
3198 
3198 
8198. 
3139 


S35 
ByiRs aS 
g299 
S139 
9301 
3139 
2422 
Cg yo) 
si 
3139 
Sie 
Stoo 
GS oe 
3139 
3141 
313.9 
2422 


3139 


026 
026 
025 
025 
025 
020 
020 
017 
017 
017 
Git 
016 
025 
016 
025 
Oy 
017 
017 
O21 
O11 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
010 
729 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
de 


010 
014 
000 
124 
SO. 
177 
549 
OS 
239 
124 
234 
177 
124 
124 
050 
alee A 
264 


228 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
00725 
00725 
S350 
333.10 
33310 
33310 
34710 
510.90 
34710 
51090 
2A250 
22290 
42240 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
31210 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
26880 
60653 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
26231 


03831 
04471 
65263 
ie mech 
90631 
60751 
43967 
01641 
20771 
37061 
ope ak 
53001 
S136. 
ie ton ie 
00161 
60761 
00411 


86463 


29PT563S85A —- Manual no. 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0219 
0220 
O22) 
0222 
0223 
OZ225 
0243 
0244 
0245 
0246 
S 0254 
0267 
0269 
S 1000 
1002 
1200 
S-.1500 
aeelboples| 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1810 
1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
21:03 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
ZA 
2121 
2122 
PE) 
2124 
22 
213d 
21:32 
Pm NS) 
2134 
2135 
rads Xe) 
2141 
2143 
21,50 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
229 
2216 
2217 
22D 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2290 
Z2LoO2 
ZL IS 
2254 
2330 


S = 


7638 


Main Chassis Parts 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
A/V Jack 2422 
SVHS Jack. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
9 Pin CRT Socket 2422 
3 Pin Connector. 2412 
Jack ‘ : 2422 
Tuner, V+tU PLL < 2422 
SAW Filter, 45.75MHz 2422 
Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. ... 2422 
Crystal, 12MHz000 2422 
6 Pin Connector. a eee Le eh -E Gi BYEZ 
Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 
C49/U A. oh tes tee ok figs Liana 2422 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. < 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v,- Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2uz, +80/-20%,° 1O0¥v;..Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; 2u2,; +80/7—20%,; 10v;. Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; 2Zu2>.- +80/-204,. 1L0v; Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 2238 
Cap, 2uz, +80/-20%, 10v, ‘Ceramic 3198 
Cap,. -2u2,. +80/=20%,- l0w, Céranic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap; 1L00n; +80/=20%,. 25v, ‘Ceramic. 3198 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap; 100n;,- +80/-20%;. 25v, Ceramic, 3198 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap; Lu;.+80/-20%,. 10v;. Céramic. 3198 
Cap; 470n, +80/-20%,. 10v, Céramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 3198 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. : 3198 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap; tua, $80/=20%;. 1LOv;, Caéramic. 3198 
Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. ~ . . 3198 
Cap, 100n, 5%, 63v, Metallized Polyester 2222 
Cap, 220n;,-:+80/—20%,. Lov, Ceramic. 3198 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. é 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. ase ein fe 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper... .. 3198 
Cap, 100n, 10%, 250v, Metalized Polyest 
er. ; Be don wee, che “eh se0- fo bs ca er eh Se, %, S222 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
029 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
Loe 
128 
128 
128 
128 
128. 
543 
025 


543 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
Git 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
Gilet 
Ory 
017 
017 
CLs 
Git 
016 
016 
017 
023 
786 
Git 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
Git 
017 
017 
017 
O17 
026 
Gils 
OL 
014 
OL 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
Oi 
017 
025 
016 
016 
O21 


368 


16269 
L63-h5 
12482 
04853 
L503 
10646 
05236 
04926 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
05182 
90098 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
012038 
16607 


00842 
44730 
51090 
24710 
41040 
3101.0 
32230 
24740 
32290 
33310 
333.10 
BLOOD 
51090 
32290 
S2290 
52290 
32290 
33510 
22200 
53310 
222090 
33351) 
22220 
33310 
22200 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
ZeaoU 
22200 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
S223) 
42240 
04740 
32230 
$1520 
41050 
32220 
76104 
42240 
Z.1.02,0 
52230 
32230 
52280 
31.020 
31020 
90020 


901 TT 


part. 


223 J. 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2462 
2463 


2463 
2465 


2465 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


29031 
2002 
2503 
2005 
2907 
2508 
2219 
2520 
202k 
ZOL2 
20235 
ZO20 
Zed 
2528 
2540 
2541 
2560 
2961 
2262 
2563 
2564 
ZO 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
269A. 
2802 
2807 
Z201:0 
2015 
2016 
2031 
2832 
2033 
2834 
2835 


10n, 
10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
220u, 
lu, 20%, 
4’7n, 
lu, 
Alu, 
Lon; 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 47u, 
Cap, 470n, 
ylene. 

Cap, 2u2, 
Cap, 680p, 
Cap, 100p, 
Cap, 330n, 
Cap, inf, 
5445 
Cap, 
Cap, 
with 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


20%, 
10%, 
Dey 


10%, 


20%, 
205; 
10%, 
20%, 
5%, 


5; 
10%, 


680p, 
12n, 
5445 
lin, 5%, 
100n, 
150n, 
100n, 
2n2, 
2n2, 
Ani, 
Alu, 
470p, 
68n, 
Aul, 
470u, 
Alu, 20%, 
1000u, 
470u, 
Cap, lin, 10%, 
Cap, 470n, 
pylene 
Cap, 2n2, 
Cap, 2n2, 
Cap, 470u, 
Cap, 2n2, 
Cap, 470p, 
Cap, 470p, 
Cap, 1n5, 
Cap, 10n, 
Cap, 22u, 
Cap, 100n, 
Cap, i1n5, 
Cap, 470p, 
Cap, 2n2, 
Cap, ln, 
Cap, 10n, 
Cap, 10n, 
Cap, 680p, 
Cap, 100u, 
Cap, lin, 10%, 
Cap, 100n, 
Cap, 2u2, 
Cap, 47u, 
Cap, lu, 
Cap, 47u, 
Cap, 22u, 
Cap, 330n, 
Cap, 220n, 
Cap, 100p, 5%, 
Cap, in, 5%, 
Cap, 33p, 5%, 
Cap, lu, 
Cap, 33p, 
Cap, lu, 
Cap, 68p, 
Cap, 68p, 
Cap, ln, 
Cap, lu, 
Cap, lu, 
Cap, 220u, 
Cap, 220n, 
Cap, 220n, 
Cap, 2u2, 
Cap, 2u2, 
Cap, 470n, 
Cap, lp, 25%, 
Cap, lp, 25%, 
Cap, 47p, 5%, 
Cap, 470p, 5%, 
Cap, 220p, 5%, 


DS 


10%, 
10%, 
10%, 
20%, 


10%, 
20%, 


10%, 


10%, 


20%, 
10%, 
20%, 


10%, 


10%, 
10%, 

10%, 

LOS; 


20%, 
20%, 
20%, 
20%, 
20%, 


5%, 


5%, 
5%, 
10%, 


+80/-20% 


+80/-20%, 
+80/-20%, 
20% 


+80/-20%, 


20%, 
10% 


10% 


(JP O501-21835) 
10% 


(JFO501—21835) 
10% 


10% 
10% 


10% 


20% 


20%, 
20% 


20% 
10%, 
20% 


10% 
10% 


10% 


10% 


10% 
20% 


10% 


+80/-20%, 
£80/-203, 


25v, 
+80/- 


+80/- 


+80/- 
+80/- 
20% 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 


1000v, Ceramic. 
250v, Electrolytic. 
500v, Ceramic 

50v, Ceramic. 
2000v, Ceramic. 

25v, Ceramic. 
1000v, Ceramic 

, 25v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic. 
50v, Ceramic 
50v, Electrolytic. 

160v, Electrolytic. 

50v, Polyester. 

25v, Electrolytic 

250v, Metallized Polyprop 
100v, Electrolytic. 

, 500v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

, 250v, MPP. a ae 
2000v, Ceramic Only with 
Layer Wound. 

, 2000v, Ceramic .... 
1600v, Polypropylene Only 
Layer Wound 
Polypropylene 
Polyester .... 
Metallized Polyest 
Metalized Polyeste 
Ceramic. 
Ceramic. 

50v, Ceramic. 

25v, Electrolytic 
, 50O0v, Ceramic. 

250v, Polyester 

250v, Electrolytic. 
, l6v, Electrolytic. 

50v, Electrolytic 
16v, Electrolytic 

, l6v, Electrolytic. 
500v, Ceramic. ere oe +5 
, 275v, Metalized Polypro 


1600v, 
, 5OvV, 
, ©3Vv, 
, ©3Vv, 
50v, 
50v, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
1000v, Ceramic. 

, 5O0v, Ceramic 

, 1000v, Ceramic 
50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Electrolytic 

, l6v, Ceramic 
2000v, Ceramic. 

, 5O0v, Ceramic 

50v, Ceramic. 
50v, Ceramic 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

, 1000v, Ceramic 

, 160v, Electrolytic 
50v, Ceramic 

, 920v, Polyester 
25v, Electrolytic 
25v, Electrolytic 
50v, Electrolytic. 
1l6v, Electrolytic 
50v, Electrolytic . 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
Ceramic. 

Ceramic 

10v, Ceramic. 
Ceramic 

10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
20%, 10v, Ceramic. 
20%, 1l6v, Ceramic. . 
, 25v, Electrolytic. 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 


1000v, 
1000v, 
, 200v, 


50v, 
20%, 
50v, 
20%, 
50v, 
50v, 
50v, 


50v, 

50v, 

50v, 
50v, 
50v, 


2020 
2020 
S198 
S198 
2020 
8198. 
2020 
B18 
3198 
S198 
SL98. 
2020 
S198 
S198 


2222 
2020 
S108 
3198 
2022 


2020 
2020 


2222 
2222 
S198 
2222 
WAI 
3198 
3198 
S198 
2020 
S198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 
51:08 
3198 
2020 
3198 
S198 
S198 
2020 
Sh 98 
S198 
3198 
2020 
3198 
S198. 
S198 
S198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
Sh98. 
S198 
B198 
CAPONE 
S198 
S98. 
S198 
S198 
5198 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
51.98 
S198 
Sh 98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
S198 
3198 
S198 


Spots) 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
025 
O25 
017 
025 
021 
014 
025 


479 
O21 
019 
016 
333 


558 
558 


SD 
S45 
014 
365 
363 
017 
OLY 
017 
O21 
019 
347 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
DOS 
017 
OL? 
017 
017 
O:les 
558 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
016 
016 
Olas 
016 
OLY 
016 
016 
017 
017 
ULF 
025 
017 
023 
017 
OL? 
017 
016 
016 
016 
016 
016 


90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
34790 


90023 
91332 
46810 
01010 
00084 


90487 
90485 


90156 
90155 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
seo 
41020 


29148 
5222.0 
32220 
90647 
52220 
04710 
64710 
SOLIZ 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
21353 
34790 
51080 
24790 
92290 
19856 
22240 
31010 
31020 
33390 
41050 
32590 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
Z2210 
42240 
22240 
22250 
wedod 
44740 
31080 
31080 
34790 
34710 
SrA 


29PT563S85A (continued) 

2836 Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2837 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2840 Cap, 100n; +80/-20%, 25v, Ceramic, 3198 
2841 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2842 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2843 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2844 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2845 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2846 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
2849 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2850 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2852 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2854 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2855 Cap, 33p, Ne 50v, Ceramic 3198 
2856 Cap, 47p, 50v, Ceramic 3198 
2857 Cap, 150p, 8, 50v, Ceramic. 3198 
2860 Cap, 180p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2894 Cap, 220p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2895 Cap, 560p, ey 25v, Ceramic. 3198 
2897 Cap, 390p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2898 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2902 Cap, 1000u, 20%, 1l16v, Biecerolsene 3198 
2903 Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
2904 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2905 Cap, in, 10%, 50v, Ceramic ‘ 3198 
2906 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2907 Cap, in, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2908 Cap, 10u, 20%, 50v, Risetrolytic 3198 
2910 Cap, 3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2911 Cap, 3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2950 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. be 3198 
3000 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3001 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper i tS 3198 
3003 Res, 1K5, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3004 Res, 8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3005 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
SLOL Res, 68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3102 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3103 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3104 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3105 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3106 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3111 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3112 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3113 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3114 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
S115 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3116 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3123 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3124 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3125 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3126 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3131 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3132 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3133 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3134 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
S135 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3136 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3141 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3149 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized idee, 3198 
3150 Res, 150K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3154 Res, 5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3156 Res, 10K, ee 1/6W, Carbon Film. 3198 
3157 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3158 Res, 10K, ey 1/16W, Metalized Glass 3198 
3159 Res, 1K2, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
3200 Res, 390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3201 Res, 100 ohm, ey 1/6W, Carbon Film. 3198 
3202 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3203 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3204 Res, 22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3205 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3206 Res, 33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3207 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3208 Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3209 Res, 68 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3212 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3213 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3217 Res, 330K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3218 Res, 82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3219 Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3220 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3221 Res, 560 ohm, 2 1/6W, Carbon Film. 3198 
3222 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3226 Res, 560 ohm, ar 1/16W, Metalized Glas 3198 
3235 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3241 Res, 22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3242 Res, 27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3244 Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3245 Res, 39K, 1%, 1/16W, Metalized Glass 2322 
3246 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


Oi 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
Ge. 
O11 
O21: 
021 
O21 
OL 
O11 
O21, 
O11 
021 
OT 
O21 
O21 
O11 
COLL 
opal 
O11 
OLT 
O11 
021 
Ot 
021 
OTL 
O21 
OLL 
O21 
O11 
OLL 
O11 
O21 
021 
O11 
O11 
O21 
O21 
734 
O11 
O11 
O11 
COLL 
epi 
O21 
O24, 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
OLT 
O11 
O21 
O11 
O21 
O21, 
O11 
704 
021 


S1520 
54780 
41040 
BLOOO 
41040 
21.090 
51090 
41040 
S101) 
31020 
31.020 
31020 
81020 
33390 
34790 
31510 
31810 
822.20 
S061) 
33914) 
31030 
21020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
33320 
333.20 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
36220 
01010 
06890 
SLGZ0 
01510 
32240 
01510 
32240 
O7S90 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
O15 10 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
51030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
81020 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 


part. 


3247 
3248 
3249 
S2ot 
3256 
S251 
3258 
32.09 
333) 
35.32 
23:33 
3334 
3335 
3956 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 


3452 
3453 
3454 


3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
S07 
3508 
3510 
35.19 
2520 
S021 
S22 
3023 
3524 
2325 
3926 
Soe 
S028 
3329 
2350 
See eek 
BOo2 
3541 


Res, 680K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 470K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 3198 
Res, 10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 2306 
Res, 1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 3198 
Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Varactor, 1MA/50V, Max 115V. 2322 
Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/10W, Metalized elas 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 2.5 3198 
Res, 1M, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 2306 
Res, 5K6, 1%, 3/5W, Metal Film Only wit 

h 5445 (JF0501-21835) Layer Wound. DV 
Res, 10K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 2K, 1%, 3/5W, Metal Film Only asin 

5445 (JF0501-21835) Layer Wound. 2212 
Res, 3K9, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 15K, 5%, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 27K, 3, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
Res, 330K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 3R3, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3R3, oy 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3R3, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 2K2, ee 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 2K2, %, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 150 ohm, ie 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 2K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1R5, Sr 1/4W, Carbon Film. 2122 
Res, 12K, 3, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 12K, 3, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 3198 
Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 2306 
Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 2306 
Res, 22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
Res, PTC, 3R0, Degaussing. 2120 
Res, 1M5, 5%, 1/2W, Metalized disse. 2322 
Surge Protector. Hb, es G4 cae ces <4 2422 
Res, 220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 3198 
Res, NIC, 4R7, 20%, 3W1. 2122 
Res, 270 ohm, 5%, 1/6, Carbon Film. 3198 
Res, 1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
Res, 330K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 3198 
Res, OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, 47K, 5%, 1/10W, Metalized Giaes 3198 
Res, 10K, ey 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 2K2, 5%, 1/3W, Metal Film ; 2306 
Res, 470 ohm, 5%, 1/10W, Metalized elas 3198 


O21. 
O21 
O11 
eet 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
G13 
207 
204 
204 
013 
O11 
393 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O11 
O14 
O11 
204 


915 
> lees) 
011 


915 
915 
O12 
O11 
012 
O11 
O11 
> lees) 
Ott 
O11 
O21 
915 
elles) 
2 Lo 
2 wes) 
915 
O11 
O11 
O21 
101 
915 
915 
Oe 
012 
207 
O11 
O21 
204 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
242 
242 
661 
242 
549 
013 
612 
O11 
O21 
Ott 
O21 
204 
O21 
O21 
O12 
OL 
O21 
O21 
O21 
O21 
204 
O21 


36840 
225.50 
08210 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
L307 
03390 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03330 
03109 


15602 
11003 
01020 


12002 
13902 
26880 
01020 
AL930 
03920 
03390 
12703 
O22 10 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
2202 
01510 
01510 
32720 
02083 
LiZ03 
LIEZ03 
03920 
33390 
03478 
08220 
ot020 
03688 
03478 
32230 
31040 
31040 
312.30 
51030 
ass Be Vo 83) 
13335 
00025 
ee pile yo) 
43073 
02210 
00056 
02710 
SZ 20 
04780 
53340 
03101 
55630 
502.0 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 


29PT563S85A (continued) 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
BOOZ 
BaD 
3561 
3562 
3563 
3965 
3566 
3569 
3080 
3594 
she oh) 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
361 3. 
3618 
3622 
8623 
3624 
3625 
3626 
S627 
BozZs 
3630 
BSc 
3634 
3635 
3636 
3638 
2639 
3640 
3681 
Beez 
3683 
3684 
3685 
3686 
Bie OT 
3093 
3694 
3801 
3802 
3810 
36 11. 
os 
38:13 
3814 
Belo 
3816 
281-7 
3818 
3819 
se20 
Soa. 
Bone 
38.34. 
3832 
3833 
Soot 
3339 
3843 
3901 
B02 
3903 
3904 
3905 
3906 
B20) 
4001 
4002 
4209 
4216 
4341 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4601 
4608 
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Res, 
Res, 
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Res, 
Res, 
Res, 
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Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


1K5; 5 

82K, 1%, 
4AK7, 1%, 
270K, 5%, 
15K, 5 
10K, 5 

1K, 5%, 

100 ohm, 
12K, 5%, 
5K6, 5%, 
330 ohm, 
2K2, 5%, 
5K6, 5%, 
47K, 5%, 
330 ohm, 
220K, 5%, 
220K, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4K7, 5%, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K, 5%, 

8K2, 5%, 
100 ohm, 
6K8, 5%, 
470 ohm, 
AK7, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
AK7, 5%, 
AK7, 5%, 
10K, 5%, 
2K2, 5%, 
Zero ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
1K, 5%, 

75 ohm, 

Zero ohm, 
8K2, 5%, 
390 ohm, 
3K3, 5%, 
390 ohm, 
560 ohm, 
560 ohm, 
IK5;- Dz 
330 ohm, 
220 ohm, 
AK7, 5%, 
220 ohm, 
1K, 5%, 

75 ohm, 

1K, 5%, 

1K, 5%, 

1K, 5%, 

100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
75 ohm, 

ATK, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
2K2, 5%, 
1K, 5%, 

3K3, 5%, 
3K3, 5%, 
10K, 5%, 
3K3, 5%, 
10K, 5%, 
8K2, 5%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


° 
Oo 


7 
7 


Be 


1/10W, Metalized 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized G 
1/8W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 


%, 1/6W, Carbon 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
5%, 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 


%, 1/10W, Metalized Gla 


Glass 


lass. 
Glass 
Glass 
Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


Film. 
Glass 
Glass 


1W, Metal Film 


Glass 
Glass 
Glass 


1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 


1/6W, Carbon Film 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 
3, 1/6W, Carbon 


1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film 


3, 1/16W, Metalized Gla 


1/6W, Carbon Film 
5%, 
1/16W, Metalized 
3, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
"Chip" Jumper 
5%, 1/6W, Carbon 
5%, 1/6W, Carbon 


"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film 
5%, 
1/10W, Metalized 
5%, 


D6, 


1/10W, Metalized 


%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glas 


5%, 
1/16W, Metalized 


DSF 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 


%, 1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 


1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


Film. 
Film. 
Glass 


Film. 


Glass 
Film. 
Film. 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Film. 
Film. 


1/10W, Metalized Glass. 
3, 1/16W, Metalized Glass 


Glass 


Glass 


Glass 


1/16W, Metalized Gla 


1/10W, Metalized Gla 


1/10W, Metalized Glas 
%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 


Glass 
Film. 
Film. 
Film. 
Film. 
Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


3198 
Z2o12 
Ne ad 
aie a 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3193 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 


sure to use exact replacement 


O21 
915 
734 
730 
O21 
021 
O21 
O11 
O21, 
021 
012 
O21 
021 
O21: 
O21 
O21 
O21 
O11 
OLT 
O11 
O21 
OL 
O11 
OL1 
O11 
OLE 
O21 
O11 
O21. 
O21 
OLL 
epiae 
O21 
O21. 
O21 
O21 
021 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21: 
O21 
021 
O21 
021 
O21; 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
OLE 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
OL 
Ct 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O21 
021 


Die) 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
SL230 
55620 
13310 
92220 
52620 
54730 
Dao) 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
51020 
31500) 
90030 
08220 
53910 
22520) 
ors ic MA) 
55610 
55610 
51520 
33510 
32210 
34720 
S220 
31020 
S700 
01020 
31020 
sl020 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
S2220 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
Se220) 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 


part. 


4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4824 
4826 
4830 
4831 
4835 
4837 
4838 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4876 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4884 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
2 Ot 
5202 
5204 
2205 
5206 
5241 
5242 
5342 
5445 


5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5471 
BAIZ 
5480 
301 
5520 
sieve 
5560 
SOL 
JoOb2 
5564 
5602 
5603 
5604 
5810 
5831 
5832 
DOo33 
5835 
6001 
6150 
620s 
6202 
6206 
6331 
6332 
6335 
6335 
6445 
6447 


Layer W 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Come "27a - LO is 

Coil, 820n;° 10%. 

Coal, 6s). Sex 

Wire Jumper. Seb em, 4) dha ex 455. oe 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. Pe Oe, ee eres “eon 
Transformer, LOT (JF0501-21835) 
ound a ee a eee 
Transformer, LOT (1342.0043B). 
Cowl, 230, 10% cod e- AY te. de a. oo 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Cord> 424 ay wah: tale, Har 6S, ah GE AP Ae se nl, 
Transformer, Signal Driver, SC10027-00 
Coal, Susp. 20% es eo Bw, er hey ar Be > Bs eS 
Coil, Sus, Ls 

Coal, 39a 10% 


Mains Filter 


Transformer, SS39009-04. 


Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Zener 
Diode, 


Inductor, 
Inductor, 
27u, 5%. 
Inductor, 
Inductor, 
5u6, 5%. 
5u6, 5%. 
5u6, 5%. 
10u, 10% 
6u8, 5%. 
6u8, 5%. 
6u8, 5%. 
12u, 10% 
Diode, 
Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Zener Diode, 6. 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Zener Diode, 
Diode, Signal, 


DORs 
SOR: 


100MHz, 
100MHz, 
50R. 
50R. 


100MHz, 
100MHz, 


33 volt 
BAS316. 
BAS316. 
BAS316. 
8 volt. 
BAV21 
BAS316. 
BAV21 
BAV21 
10 volt 
1N4148. 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
2422 


2422 
2422 
S198 
SHES Be 
2422 
2422 
S198 
S198 
2422 
2422 
2422 
S198 
S198 
2422 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98 
S198 
S198 
S198 
3198 
Sh98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
3198 
S198 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 


531 
5.51. 
018 
018 
535 
531 
018 
018 
p35 
549 
be ea 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
020 
010 


90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
20030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
DLS 35 


O26 11 
02506 
133.90 
90020 
94865 
02478 
73380 
235380 
9133.6 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
51090 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
51090 
10010 


29PT563S85A (continued) 


6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
Saou 
6523 
6524 
6925 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6269 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
God. 
6692 
6831 
6901 
6904 
TOs. 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
1205 
7330 
T441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
yecnes 
7520 
oa. 
T3922 
7540 
7541 
7542 
7560 
TS61 
7580 
7602 
7802 
7803 
7804 
183A. 
7901 
9001 
9101 
9102 
9103 
9104 
9123 
9171 
9173 
91S 
91.76 
9178 
GATS 
9181 
9182 
9183 
O192 
9193 
9311 


SS 


Safety Part 


Zener Diode, 6.2 volt. 
Diode, Signal, BAV99 
Diode, Rect, BY228/24. 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, BYD33J. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYD33J. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYD33D. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


Diode, Rect, BYD33D. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAT85 

LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. Oe. Ms 
Diode, Signal, 1N4148. 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9587H/N1/31/0990. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 rr a oe 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC1432ZT 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


IC, TDA8359J/N2. oe 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQPF9NSO. A 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. ee eee 
Transistor, NPN, PDTC143ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. 

IC, HEF4053BT. Mag 

TC; HEFA4OQSSBT.~ ae &. 6. eS 45 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC MSP3425G-—PO-B8-V3 (MIAS) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


933 1 
3198 
9340 
9338 
933-1. 
3198 
3198 
3198 
3138 
933-7 
3198 
3198 
3198 
O33: 
3198 
9354 
W322 
933° 
Se a 
2322 
23354 
3198 
3198 
3198 
3198 
935 1. 
3198 
9340 
9322 
3198 
933 
3198 
3198 
S198 
3198 
1336 
go272 
9322 
S138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3i98 
D392 
3199 
3198 
3198 
O352 
3198 
3108 
9340 
3198 
9340 
3198 
93.92 
3198 
3198 
G3 22. 
2302 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
D322 
9340 
3198 
ie AP 
9335 
9333 
3198 
9322 
9322 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


668 
010 
Dog 
Gi 
abe Ae 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
ae a 
010 
234 
164 
234 
164 
138 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
JOO 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
135 
L227 
010 
O21 
O21 
010 
010 
010 
725 
010 
010 
010 
af pes: 
010 
020 
tee) 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
S10 
010 
134 
547 
010 
154 
tZ9 
129 
010 
187 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


30133 
10620 
50112 
60682 
SO01LS3 
10070 
10070 
10630 
10630 
2013.3 
10620 
ZOOM) 
25680 
S0133 
235.9 
201353 
42682 
00133 
42682 
08667 
00133 
10010 
10120 
LOLA) 
92290 
30133 
51090 
S927 
42682 
10630 
10215 
1LQ010 
10630 
56880 
10630 
e033 
69682 
54667 
LOO10 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
47557 
42030 
42150 
42150 
37112 
42150 
40110 
922 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
Leos] 
42030 
40030 
LOZ 1S 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
60653 
60653 
42030 
89682 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


2 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
Ae 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 
9500 
9501 
2505 
9506 
9507 
9510 
9511. 
oe 
95.53 
9514 
ee les) 
I516 
Dole 
9520 
9521 
9922 
9524 
2928 
9530 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9618 
961'9 
9620 
962 1 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
2635 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
96S 
9652 
9654 
96.95 
9657 
9658 
96.99 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671. 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil, 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil, 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil, 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. . 
27u, 10% 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. . 
22u, 10% 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
22u, 10% 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 


29PT563S85A (continued) 


9679 
9680 
9681 
9682 
9659 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
JO97 
9698 
9699 
9821. 
9822 
9625 
968.28 
9829 
96:31. 
9832 
96371 
9838 
9839 
9846 
9847 
9849 
259.1 
9856 
9858 
9859 
9860 
2862 
9863 
9864 
9865 
9867 
9868 
9869 
98°70 
9871 
9873 
9874 
9873 
9876 
9877 
9878 
99.0.1. 
9902 
9903 
9904 
9905 
oo To. 
gOS 
9914 
9915 
99 91. 
9993 
9994 
99:96 
9907 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. . 
Chassis A 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


ssembly. 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 
6 Pin Connector. 


0266 
2401 
2402 
2403 
2407 
2408 
2409 
2411 
2412 
2413 
2414 
2415 
2416 
2419 
2420 
2425 
2426 
2427 
2428 
2429 
2430 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


47u, 20%, 16v, Electrolytic 


4u7, 20%, 35v, Electrolytic 
100n, 10%, 16v, Ceramic 

15p, 5%, 50v, Ceramic 

56p, 5%, 5O0v, Ceramic 

15p, 5%, 50v, Ceramic . 
470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
An7, 10%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

180p, 5%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. .. 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
10n, 10%, 50v, Ceramic. . 
100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
100n, 10%, 16v, Ceramic 


Safety Part Be 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3141 


2A 22 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
SEOs 
3198 


sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


025 
028 
028 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
Oly 
017 
016 
Gale 
025 
Gast 
025 
O25 
017 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
58141 


16609 
24790 
44780 
31040 
B15 90 
35690 
515.90 
44740 
34720 
31030 
31030 
31030 
51030 
31030 
31810 
31030 
34790 
51030 
5101-0 
81010 
31040 


part. 


2431 
2432 
2433 
2434 
2435 
2436 
2440 
2442 
2443 
2450 
2452 
2453 
3401 
3402 
3403 
3404 
3405 
3406 
3407 
3408 
3412 
3419 
3425 
3427 
3431 
3432 
3440 
3441 
3442 
3443 
3444 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
4401 
4402 
4403 
5401 
5407 
5408 
5421 
5425 
5428 
5429 
5430 
5440 
5442 
5450 
5452 
7401 
7402 
7403 
7421 
7440 
7444 
7450 
7454 
9401 
9402 
9403 
CBA 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 


Inductor, 


Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


100u, 
10n, 
10n, 
10n, 
100n, 
100n, 
10u, 
56p, 
56p, 
10u, 
56p, 
56p, 


20% 
10%, 
10%, 
10%, 

10% 

10% 
20%, 
5%, 
DS; 
20%, 
De; 


5%, 


560 ohm, 


10K, 
1K8, 
IK Sy 


SS; 


fe) 
Or 


Se; 


820 ohm, 


6K8, 


5%, 


1K, 5%; 1 
820 ohm, 


5LOK; 


fe) 
Or 


820 ohm, 


10K, 
10K, 
8K2, 
12K, 


5%, 
5%; 


fe) 
Or 


Se; 


820 ohm, 
470 ohm, 


12K, 
2K7, 


SS 


fe) 
Or, 


560 ohm, 
820 ohm, 
470 ohm, 


12K, 
2K 7; 


DS; 


fe) 
Or, 


560 ohm, 
390 ohm, 


Zero ohm, 
Jumper. 
390 ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
10u, 10% 
33u, 5%. 
33u, 20% 


10u, 
10u, 
10u, 
10u, 
10u, 
22u, 
10u, 
33u, 


10% 
DOs 
10% 
10% 
10% 
OS's 
10% 
OSs 


IC, “TESOAS3N 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


Wire 
Wire 
Wire 
2D 3 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. . 


Line Comb 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


PNP, 
NPN, 
NPN, 


NPN, 
NPN, 
NPN, 
NPN, 


7, 2OV; 
50v, 
50v, 
50v, 

, l6v, 

, l6v, 
1l6v, 

50v, 

50v, 
1l6v, 


Electrolytic. 
Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic 

Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic i 
Electrolytic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic Ag Wa se 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
/16W, Metalized Glass. 

%, 1/16W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/16W, Metalized Glas 
"Chip" Jumper 

%, 1/16W, Metalized Glas 
"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


100 MHz, 120 ohm 


BC857B (COL) 
BC847B (COL) 
BC847B (COL) 
COL 
COL 
COL 
COL 


BC847B 
BC847B 
BC847B 
BC847B 


Om pt lien gto, 


) 
) 
) 
) 


Filter Assembly 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


Net 1 Panel 


Ly) 


(part of Scan 4 Card Assemb 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


Scan 
ly) 


4 Card 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


(part of Scan 4 Card Assemb 


S298. 
S198 
S198 
51.98 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
B198 
31.98 
3198 
S98. 
S198 
B18 
31.98 
S198 
2122 
S198 
B18 
3198 
ZO LL 
898. 
S198 
B18 
S198 
3198 
Sb98. 
S198 
B18 
S198 
S198 
Sb98. 
S198 
B18 
S198 
S198 
Sb98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
8198 
PScz. 
S198 
Sb98 
S198 
S198 
S198 
3198 
81.93. 
3139 


025 
O17 
017 
017 
017 
017 
028 
016 
016 
028 
016 
016 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
118 
O21 
O21 
O21 
704 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
036 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
182 
010 
010 
010 
010 
036 
036 
036 
de Br 


31010 
31:030 
31030 
3.1030 
31040 
31040 
21090 
35690 
35690 
21090 
35690 
35690 
35610 
3.1030 
31820 
S1520 
28210 
36820 
3.1020 
3621.0 
05951 
38210 
31.030 
31030 
68202 
31230 
38210 
34710 
31230 
B2120 
35610 
38210 
34710 
31230 
B2120 
35610 
33-910 
90030 
90010 
BoI10 
90030 
90030 
90030 
31090 
P3390 
33390 
90070 
31090 
11090 
31090 
31090 
31090 
12290 
31090 
T3390 
42150 
42030 
42030 
18682 
42030 
42030 
42030 
42030 
90010 
90010 
90010 
26561 


29PT563S85A (continued) 


0232 Headphone Jack 


0250 A/V Jack ee 
0251 6 Pin Connector. 
0254 5 Pin Connector. 
0255 4 Pin Connector. 


2171 Cap, 
2172 Cap, 
2173 Cap, 
2174 Cap, 
2176 Cap, 
2177 Cap, 
2178 Cap, 
2179 Cap, 
3150 Res, 
3151 Res, 
3152 Res, 
3153 Res, 
3156 Res, 
3157 Res, 
4817 Res, 
4819 Res, 
4821 Res, 
4822 Res, 


6161 Zener Diode, 


9151 Wire 
9152 Wire 
9153 Wire 
9170 Wire 
CBA Side 


330p, 10%, 
330p, 10% 
330p, 10%, 
330p, 10%, 


470p, 5%, 
10u, 20%, 
470p, 5%, 
10u, 20%, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
ATK, 5%, 
150 ohm, 
120 ohm, 
120 ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


50v, Ceramic. 


50v, Electrolytic 


50v, Ceramic. 


50v, Electrolytic 
1/16W, Metalized Glass 


%, 1/6W, Carbon 


1/16W, Metalized Glass 


%, 1/6W, Carbon 


5%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 


Ww Chip Ww 
Ww Chip Ww 
Ww Chip Ww 
Ww Chip Ww 


Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 


G48 VOTE. 


Jack Panel Assen iy 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 


Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 

S ACO1 Ac Cord. st 
ACO3 Anode Lead coacen (3 


AC04 Batteries for Remote Control eae 


ACO5 Cabinet Back 
S ACO9 CRT, A68AJB82X11 
S AC12 Degaussing Coil. 


AcC15 Holder, 
AC17 Owner's Manual 


Weed) 


Degaussing Coil. (4 Used) 


AC19 Side Jack Panel BeeeRSE, 
AC20 Cabinet Front Assembly 


AC20A Cabinet Front. 


AC20B Chassis Guide 
AC20D Nameplate. 
AC20E Power Button 


AC20H Speaker, 
REMOTE Remote Control Transmitter, 


Od. 


S = Safety Part 


(2 Used) 


16 ohm, 5W ( 


2 Used) 


RC19335004/ 


2422 
2422 
2422 
Zana 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


3135 
3135 
9299 
3139 
23 Oc, 
2422 
3135 
SL eA! 
3139 
STZ 
3139 
S139 
3141 
S121: 
2422 


3139 


026 
026 
025 
025 
025 
OL 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
025 
O21 
O11 
O21 
O11. 
O21 
O21, 
021 
021 
O21 
O21 
010 
036 
036 
036 
036 
187 


010 
014 
000 
124 
891 
549 
O13 
Ve he) 
124 
254 
LaF 
124 
050 
Zo. 
264 


228 


04747 
04815 
12482 
12481 
L241 9 
33310 
33310 
33310) 
33510 
34710 
31090 
34710 
51090 
34730 
01510 
34730 
01510 
SiZ1) 
Shel) 
90030 
90030 
90020 
90020 
26880 
90010 
90010 
90010 
90010 
15141 


03831 
04471 
65263 
43281 
90631 
43967 
01641 
20791 
S106 1. 
53081 
ore eh 
31381 
00161 
53341 
00411 


86463 


Be sure to use exact replacement part. 


29PT633R85A —- Manual no. 7638 


Main Chassis Parts 2330 Cap, 100n, 10%, 250v, Metalized Polyest 
Main Chassis Parts CL: ie of deo Gd ae wo Se BA Re Ee te SS US 2222 (S68 90177 
0211 2 Pin Connector. . ... . -. «© © © «© - 2422 025 16374 2331 Cap, 10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. . . 2020 558 90445 
0212 2 Pin Connector. ........ 6... 2422 025 16375 2340 Cap, 10u,. 20%; 250v, Electrolytic. « . 2020 012 93495 
0214 5 -Pain “Conmecuors. «. <q) Ge ao ee oh ee Sa: SARE 2S 1a? 2341 Cap, -3n3y, 103, 500v,. Ceramic ’...cn «4°» 6196. 019° 43320 
0219 6 Pim “C6Onnector; « a aos. eR 4A we Soe ee “24227025: 12482 2342 Cap, BoUpy 53; -90V,, “CSLAMTGs. a) we a oa .<SEIG- 01605610 
0220 5 Pin Connector. ......... . . 2422 025 04853 2343 Cap, 202; 20s; 2000, Ceramic... x. @-, 202055890559 
0221 Po Pam CONMEGEEOPS. Gy v4) i te BY ek ae “APA -025* 15503 2o44 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 21040 
0222 2 Pin Connector. .......... . 2422 025 10646 2345 Cap, 10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic . . 2020 558 90445 
0223 PM Jae. ad Soke eo et ee cd Aa eh nee SAB 6 205236 2401 Cap; 202,203). 50v, Elect rolytie  4°-s.- 2020-021 90552 
0225 SVHS Jack. . ... . eee eee ee) 2422 026 04926 2402 Cap, 4270p, 10%, S00v, ‘Céeranre. sa. « s B3b9S-0L9 44710 
0229 3 Pin Connector. ......... . . 2412 020 00725 2404 Cap, 4/u, 20%, 50v, Electrolytic . « « 3198-025. 54790 
0239 3 Pan “CONNECGHOr.. & <6 -48 ke A XY aoe Aw: “2A22 025. V6382 2405 Capy. 220u,,, 20S,. 25v, Electrolytic. s. 1. 3198 025 32210 
0243 Gu. Pit CONNGCEORr.: @ -ya.5% 2-22 038 04854 2415 Cap, 330p,:' Ss, S0vy, Ceramic «oa. a % 4. 3SL98-016°03310 
0244 5 Pin Connector. ......... . . 2422 025 04853 2441 Cap, lu, .203;,.-50v;, -BISCerolyerGe Se 0-4” 48496. 025° 51080 
0245 6 Pin ‘Connector, » «4-6 & 6 4 « «+ & 2422 025. 04854 ZnS Cap, 47n, +80/-20%, 50v, Ceramic . . . 3198 017 24730 
0246 5 Pin Connector. ......... . . 2422 025 12481 2444 Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. . . . 3198 025 51080 
S 0254 9 Pin CRT Socket . ... 2. 2 1 we e «© )=©6©2422 500 80076 2450 Cap, 47u, 20%, 160v, Electrolytic. + « 2020: 021. 91139 
0267 3 Pin Connector. ......... . . 2412 020 00725 2451 Cap, 22n, 10%, 50v, Polyester. . .. . 3198 014 02230 
0269 Jack ck SS He MLE ee oe oh se, SR SA OP 6 05 82 2402 - Cap, 180p, oe; SOV, Ceramic. «2. £4 4s 21938 01601810 
S 1000 Tuner, V+tU PLL ......... . . . 2422 542 90098 2455 Cap, 47u, 20S, 25; Blectrolytic ~<a 3198-025. 34790 
1002 SAW Wa loern, 45.6 TOMEZ ws wan ot de 2 ee a OA A AA 2457 Cap, 360n, 5%, 250v, Metalized Polyprop 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 ...... . . 2422 549 40807 ylene. bo a we 4 ee ee ke eae a 2022-333) 00163 
S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. ........ . 2422 086 10914 2458 Cap; -2u2, 20%, 100v, Electrolytic: « . 2020 021, 91331 
S 1515 Relay; S Amy: devin. ) edo 4 iat eh oy eae: 12422-1352 07444 2459 Cap, -680p, -10%, 500v, Ceramic: in «< «°°» 8196 019 46810 
1660 Crystal, ~ L2MAZ000' waaw eee. Bowe toe ee C4422 5435-01203 2460 Cap, LOUp, “S3;.. 30V,, COramiCe ie “a ay EIS O16-01010 
1811 3 Pin Connector. ......... . . 2412 020 00725 S 2463 Cap, Ins, "103; 2000, Ceramics 2.2. << (2020. 558904389 
1861 Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 2422 540 98344 2464 Cap, 2u2, 5%, 160v, Metalized Polypropy 
2004 Cap, 47n, 10%, 5O0v, Ceramic. . ... . 3198 024 44730 Lene@ 4 6 ee A ee So a ee ew a LS OZ 222° A779: 90042 
2005 Cap, LOmp -20%;--50v,, ELectrolytiet.. a2.. Sige ves 51090 S 2465 Cap, “Lon, (aa; L600v; Polypropylene «+ “2OZ0c30T 30255 
2006 Cap, 4701, 20%, lov, Electrolytic... <2 3198 025: 24710 2466 Cap, 15n, 10%, 400v, Polyester . .. . 2222 347 90219 
2007 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 41040 2468 Cap, 27n, 10%, 400v, Polyester . . . . 2222 347 90232 
2008 Cap; ~Lovuy,20s, -2ov,) Blectrolyric. «a2. S298 0255-31010 2471 Cap, 100n, 10%, 50v, Polyester ... . 3198 014 01040 
2009 Cap; 22H, 10%, 25 - ‘Ceramic. “ocs <s..t a -22Se OL 32230 2472 Cap, 150n, 10%, 63v, Metalized Polyeste 2222 365 75154 
2101 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 24740 2473 Cap, 100n, 10%, 63v, Metallized Polyeste 2222 365 75104 
2102 Cap," 2209 See "SOV, Ceramices: 2s tie (S98 ULG: 32290 2474 Cap, -2n2, 108; :50v;. “Ceramicy. ise Se So “SOS COLT 02220 
2103 Cap,. 330p,- 10%, S0v, Ceramic < 2 qs 2998°-0L7 33310 2475 Cap, 2nZ, 10s, 30V,. Ceramic. « «< «<4 38196.017 02220 
2104 Cap; 3306, LOS, 50v,. Ceramic. & -. ae WiSe-017 33310 2476 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. . ... . 3198 017 04720 
2105 Cap, Dm, 20%, 50m, Electrolytic -<... 4 3298: 025: 51090 2480 Cap, 47u,. 20%, 25vy Electrolytic ..« « 2020 021 90586 
2106 Cap, LOU, «203, -5Ov, ELSGCEroOlytiC ws. aa. Sle 025 5090 2481 Cap, 470p, 10%, 500v, Ceramic. . .. . 3198 019 44710 
2114 Cape 220, See SOV; Ceramics, 4. wing & (SEO. 0L6 32290 2482 Cap, 120n, 5%, 250v, Metalized Polyprop 
2112 Cap, 22p, 53; s0v, Ceramic. « ¢-« wm 2 2998-016. 32290 WET wis, ee a ar od, lg Se Se ee ee A OOS 1 
21:13 Cab; 22p, 25%}. S0v, “Ceramic. x a+ a @ BP98-016- 32290 2485 Capy 4aly 20%, -250v,. Elect rolytices = 1 2020: 021 90856 
2121 Cap 220; 54, SOV, -Ceramie su. ts 2. ae 23298 016-32290 2486 Cap; 470u;,. 20%, lév, Electrolytic... « <« -2020 021, 91577 
2122 Cap, 2350p, 10s,. 50v; Ceramic. «aaa. BSUS O17 33310 2487 Cap, 47u, 20%, 50v, Electrolytic . .. 2020 021 90854 
2123 Cap, 22, $60/=208,7 10y;. Caeramic...4 4 igi96 017. 22250 2488 Cap, 1000u, 20%, 1l6v, Electrolytic . . 2020 021 91049 
2124 Cap,. 2320p, 10%, 50v, Ceramic «<2... "4 2 2998°-0L7 33310 2489 Cap, 4/0u,, 203; lov, Electrolytic. «« -2020- 021. 91577 
2125 Cap; 2u2; +607=205;" t0v> Ceramic ..a.6- BE9S-O17 22250 2491 Capy. Ln, 10%, S00v, Ceramice 2. ©:s +> .3198° 01941020 
2131 Cap; -330p,, 20S, 50u;. Ceramic. ss ut a PSE OL 23310 S 2500 Cap, 470n, 20%, 275v, Metalized Polypro 
2132 Cap; 2Zues e0/—205, lOve Ceramiers a. Sle 017 22250 pylene wo Bote. ks BR tet Ane Ae He ce -&. “2OZ2--330--000718 
2133 Cap, 3230p, 10%, -50v,- Ceramic «4 a..°2 S98 017 33310 2501 Cap, 2n2, 108, L000v,--Ceramice i ea SIG O19 52220 
2134 Cap, -202;,.-+80/=203;, P0v,. Céramic.. ~~ ~ 329s -0L?) 22250 2502 Cap, 2nZ, 10s; 000%, Ceramics... <4 3198.019 52220 
2135 Cap; 220, be, (50v, ‘Caramic: 4 2 o -wa 2 BPOS-016,-32290 2503 Cap, 470u, 20%, 200v, Electrolytic . . 2020 024 90647 
2136 Cap, 220, ~5S, SOV, Ceramic? fu. ts 4. .t a 829801 6-32290 2505 Cap,;-2n2; L0s, L000v,. ‘Ceramics: (> . 4 «. 319201952220 
2141 Gap; 330p, 0s, :50v; “Ceramic 2 a. Sas, BLOB IOL7 33310 250%) Cap, 4470p; 10%, 50v, ‘Ceramic . « 7 4-4 ° §3198. 017 (04710 
2143 Cap, L00n, +80/=20%; 25v, Céeramre.. 4 :3196:.023: 41040 2508 Cap, 470p, 10%, 1000v, Ceramic ... . 3198 019 64710 
2150 Cap; 150n,. +80/-20%, 16v, Ceramic. « ~ (2238 786 19852 S 2515 Cap, 1n5, 20%, 50v, Ceramic. . ... . 2020 554 90172 
2184 Cap; 2u2, +$60/—20%,° h0v, Ceramic. «ae Bi9s8-017 22250 2520 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 2. . 2. +» 3198 017 01030 
2187 Cap, Zaz; -F80/7=205; 10, Ceramic... ie POS OL 22250 2521 Cap, 22u, 20%, 50v, Electrolytic .. . 3198 025 52290 
2201 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 41040 2522 Cap, LO00n, 10%, 16v, Ceramic...) « . °3198.017 01040 
2202 Cap, L0Qne 480/=20%; 25, Ceramic... 4 3196 023: 41040 S 2523 Cap, 1n5, 10%, 2000v, Ceramic. . .. . 2020 558 90489 
2203 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 41040 2525 Cap, 470p;,. 10%, SO0v, Céramic « «1 . «« 3198 017 04710 
2204 Cap; L00n;, -+80/-20%;. .25v,.' Ceramic, «6. BF98-023- 41040 Zoet Cap, 2nZz, 10%; -50v,. Ceramic. 2 «2-3, ss 3198. OL? 02220 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 42240 2528 Cap, in, 10%, 50v, Ceramic ..... . 3198 017 01020 
2208 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 41040 2540 Cap; -LOn, 10%; 30v;, Ceramic. «.2. 2 4° 5 *3196. 017 01030 
2209 Cap; 4ai,> 20%; -50v, Electrolytic ...°-2 3198 025: 54760 2541 Cap, DOnm, 10S; -50v;, ‘CELFAMLC soe s oe SEOs OL 01030 
2210 Cap, lu, +80/=20%,;. LOv, Ceramic. «~~ i. 3298-017 -41050 2560 Cap, 680p, 10%, 1000v, Ceramic ... . 2020 558 90472 
2211 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. . . 3198 017 44740 2561 Cap; 200u; 20%, 1o0v,; Electrolytic.» «— 2020: 021 191654 
2213 Cap, 22n,: 10%, 25, ‘Ceramies. fiw a ESE OL 32230 2562 Cap, iny 10S, S0v;.§ Ceramic... « o- ® & «. 8192 019° 11020 
2214 Cappy 22n;. LOS, 2ovy- Ceramic. 2 a. % aa, BSl9G017 32230 25.63 Cap, 100n, 10%, 50v, Polyester . .. . 3198 014 01040 
2215 Cap. 222i, 10S) 25) -Ceramie. goa wane 1398 OL 32230 2564 Cap, 212, -20e,. 25, Blectrolytic -~. «%: 2020021. 91353 
2216 Cap, 1000u,- 20%, Lévy, Electrolytic ~ 2. .32998:026..21020 2567 Cap, 4/%u, 20%, 25v, Electrolytic. «« 3198 025.34790 
2217 Cap, 22. LOS, 2ave Ceramicw < «-sq ee BP9s-007 32730 2568 Cap, Du, 203,. 50v,- Electrolytic. .2-s. + 8198 025. 51080 
2219 Cap, 220n, +80/—20%, “Lev, Ceramic. . « 3198: 017-42240 2580 Cap, 47u, 20%, lov, Electrolytic... « . 3198 028 ‘24790 
2220 Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester ... . 3198 014 04740 2581 Cap, 22u; 20s) 50v;, Electtolytic 2 «<°k <S198-025 52290 
2221. Cap, 22m, 05; 25y, Ceramics: ¢ x, ine & (S98 OL 32230 2590 Cap, 330n; +60/-20%, 2Sv, Ceramic. os. 22227910 19856 
2226 Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. .... . 3198 016 31010 2601 Cap, 220n, +80/-20%; 25v, Ceramic, .« , 3198 023 22240 
2227 Cap, 4nd LOS. 507, -Ceramic., = a -+ ae WiSe-O17" 34720 2602 Cap; 1200p; bs, SOvy Ceramics» uf os, 2s BL98, 0L6. S1010 
2228 Cap, B20p, 5%). “25v7-. CETEMiGs 1 2. a -B298::016-382710 2606 Cap, \iny So, 25¥;, Ceramics «2h « & «2. Si9e- OLE 31020 
2229 Cap; LOU, 20%; S50v,/ Eiectrolyties.. as. Sloe 025. 51090 2607 Cap, 323py ot, S0V, “Ceramic « « «6 4° 4 *3196. 016 33390 
2241 Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. .... . 3198 017 31520 2608 Cap; daa, “+80/-202, d0ve Ceramic... es 2b9e-0L7 41050 
2242 Cap, lu, +80/=20%,. L0v, Ceramic. «~ «~ + .31298°017 41050 2609 Cap, 33p, 5%, 50v, Ceramic ..... . 3198 016 33390 
2243 Cap; 2n2, 10%, 50v; Ceramic. «4-2 « « 3298: 017 32220 Zoi Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. . . . 3198 017 41050 
2244 Cap, 100n, 5%, 63v, Metalized Polyester 2222 370 76104 2612 Cap, 68p); 5%, SOv, Ceramic .. « s- « « « 3198 016 36890 
2245 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 42240 2613 Cap, 68p, 5%, 50v, Ceramic ..... . 3198 016 36890 
2247 Cap, 1000u;,. 20%, .16v7, Ebectrolytic:. 2 32198 026 21020 2615 Cap, in, 203). SOvp. Ceramic -s. caisy ~e. ates b9S- ULI“ SL020 
2248 Cap, 22n, 10%, -25v; Ceramic. « <--. . « 3998-017 ,32230 2618 Cap, lu, +80/-20%,. 10v;, Ceramic... « 4 3198 017 41050 
2249 Cap; 22n, LOS, e5v, Ceramic. © 4 + ae SF98-017 32230 2619 Cap, lu, +80/-20%, 16v,, Ceramic. .-s «3198, 017 21050 
2250 Cap, 2u2; 203, S0v, Pbectrolytitce .. 4 3298: 025 "52280 2802 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 42240 
2252 Cap, In, 5%, 25, Ceramic. so a Gee B98 016 31020 2803 Cap, 220n, +80/-20%, l6év, Ceramic. . . 3198 017 42240 
2253 Cap, In, 535: 25¥;,. CeramiGn< «4 « wo.“ -S98 016: 317020 2810 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . . . 3198 017 22250 
2254 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper... . . 3198 021 90020 2813 Cap, -2u2,..+-807-205,;. lOv,y Ceramie..s4- 3196-017-22250 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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2816 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2069 
2870 
2871 
2012 
2873 
2874 
2875 
2876 
Zo74 
2878 
28-19 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2901 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001. 
3002 
3003 
3004 
3005 
cal eal 
3102 
3103 
3104 
3105 
3.106 
a 
3112 
BLS 
3114 
S15 
3LD6 
S123 
3124 
SUZ 
3126 
Sad. 
3132 
BiS3 
3134 
3135 
3136 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
Salbow | 
BLS 
S159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
S205 
3206 
320.7 
3208 
3209 
A 
3213 
Sole} 
B28 
S219 
3220 
322.1. 
32A2 
3226 
3232 
BZ59 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


470n, +80/-20%, 
2u2, +80/-20% 
2u2, 20%, 50v, 
2u2, 20%, 50v, 
2u2, +80/-20%, 
1n8, 10%, 50v, 
L50p;. 5S; -50v, 
68n, 10%, 50v, 
68n, 10%, 50v, 
1500, 5S, SOV, 
1n8, 10%, 50v, 
2u2, +80/-20% 
100u, 20%, 25v, 
100u, 20%, 25v, 
4u7, 20%, 50v, 
10u, 20%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
An7, 10%, 50v, 
22n, 10%, 25v, 
470u, 20%, l6v, 
2u2, 20%, 50v, 
220n, 10%, 50v, 
220n, +80/-20%, 
100n, +80/-20% 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
LOO0u,: 20%, lov, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
27n, 10%, 50v, Ceramic. 

In2, 10%, 50v, Ceramic. 

27n, 10%, 50v, Ceramic. 

1n2, 10%, 50v, Ceramic. 

10u, 20%, 50v, Electrolytic 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

330p, 5%, 50v, Ceramic. ye 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper pies 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 
150 ohm, 5%, 
220K, 5%, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 


10v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 

10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. ‘ 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

100 ohm, ig 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


1K, 5%, 1/6W, Carbon Film ‘ 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K5, ee 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K2, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 


390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, i 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, S, 
68 ohm, 5%, 
470 ohm, S, 
560 ohm, 5%, 
330K, 5%, 
82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, i 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 


100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Gias 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
L238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3193 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
Zo22 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
J25 
025 
025 
025 
017 
OA, 
025 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
017 
017 
016 
COLL 
O11 
O21 
O21. 
O21 
COLL 
ep 
O21 
O21 
O21 
CLL 
021 
O11 
O11 
O11 
O11 
Gad. 
O11 
OTT 
O21 
COLL 
O21 
OL 
O21. 
O11 
O21 
OL 
O11 
OTT 
O21 
O21 
OT: 
O11 
O21, 
021 
734 
Gad. 
O11 
OLT 
O11 
COLL 
O21 
O21 
CLL 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21. 
021 
O21 
OL 
O11 
OTT 
O21 
021 
GA 


44740 
22250 
52280 
52280 
22250 
LSo26 
31510 
06830 
06830 
3151.0 
Lo GZ6 
22250 
31010 
31010 
54780 
21090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
ZLO20 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
31030 
31030 
33510) 
01010 
01010 
90030 
31520 
Se220 
01010 
06890 
Ss 1020 
01510 
32240 
VLS10 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
075.90 
01010 
O1510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
O75. 90 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
833.30 
01020 
322,10 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
S2220 
01010 
05610 
01010 
39610 
32220 
01010 


part. 


3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
5200 
3291 
8296 
S257 
3258 
2209 
3532. 
S252 
3333 
3334 
3330 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
S472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3504 
3506 
So0"! 
3508 
So10 
So Lo 
3520 
Soe L 
2Oee 
S925 
3524 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
470K, 5%, 1/16W, Metallized aes. 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
LOOK; (B34 
470K, S, 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5%, 
Zero ohm, "Chip" Jumper : 
1M, 5%, 1/16W, Metalized Gigss. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
5K1, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1%, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

a Tele Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 

220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
470K, S, 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 

150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon mia: 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

22 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
PTC, 3 ohm, 144V. 

1M5, 5%, 1/2W, Metalived: anise. 
220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 4R7, 20%, 3Wl1. 

270 ohm, 5% 1/6u, Carbon Film. 
1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%; 
100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


S198. 
S198 
B18 
Zook 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
2306 
2300 
S198 
3198 
2322 
S198 
S108 
5198 
are aw 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
S198 
B18 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
SL98 
2306 
Za2 
2198 
212 
S198 
898. 
S198 
S198 
S198 
are awe 
ShOs 
S198 
Bl OS 
Zoli 
2312 
2312 
2312 
2312 
S198 
S198 
SbO8. 
2120 
2512 
Zau2 
S198 
3.193. 
2306 
Bi 98 
S198 
2306 
2306 
S198 
S198 
S198 
S198 
So bOs. 
2AZe 
222 
Z4a22 
S198 
2122 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
3198 


O21 
O21 
Ot 
704 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
Odd 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
OL 
013 
207 
204 
204 
013 
O11 
593 
O11 
O11 
O11 
> lbs) 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 
O21 
O21 
O21 
Ott 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 
915 
O11 
915 
012 
O11 
O12 
O11 
O11 
pls) 
O11 
O11 
O21 
elles) 
215 
215 
915 
915 
O11 
O11 
O21 
101 
915 
lees) 
O11 
012 
207 
O11 
O21 
204 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
663 
242 
549 
013 
GZ 
O11 
O21 
O11 
O21 
204 
O21 


32230 
B13) 
08210 
63903 
31030 
34740 
23550 
08210 
08220 
01010 
S020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
03310 
03330 
L8203 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
S010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
LS L02 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
T2103 
02210 
03320 
34740 
14708 
14708 
12208 
L2202 
T2202 
01510 
01510 
52720 
74158 
LI203 
11003 
03.920 
32290 
03478 
08220 
S020 
03688 
03478 
e230) 
31040 
31040 
31230 
51030 
00019 
LoS 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
2 03:0 


29PT633R85A (continued) 


SOLD 
3526 
3327) 
3528 
3oO20 
3930 
bisye al 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
Biorer 
Boo t 
BS Gz. 
393.62 
3063 
3565 
3566 
3569 
3580 
3594 
Boon 
30906 
3.60.1. 
3603 
3604 
8605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3633 
3636 
36338 
3639 
3640 
3694 
3801 
3802 
3810 
3814 
3815 
3816 
Belo 
3818 
381'9 
3820 
3621 
Bop ay 
3861 
38.62 
3863 
3864 
Boon 
3866 
3867 
3891. 
3893 
3894 
3896 
39 Oe. 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4122 
4123 
4127 
4214 
4216 
4388 
4401 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 3198 
OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper : 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metalized eiage 3198 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
470 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gias 3198 
1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
4K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
270K, 5%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
12K, 5 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1W, Metal Film 3198 
2K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1/10W, Metalized gies 3198 
220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, et 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
470 ohm, %, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
6K8, 5%, 1/6, Carbon Film. 3198 
470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gias 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, ee 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper ee 3199 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, ee 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, ee 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
15K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
1K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
330 ohm, Sy 1/16W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, ey 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, er 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3199 
Zero ohm, "Chip" Jumper S198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3193 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 

Be sure to use exact replacement 


O21 
012 
O12 
O21, 
O21 
O21 
O21 
204 
O21 
021 
2 eS) 
734 
130 
O21: 
O21 
O21 
OTL 
O21 
O21 
012 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
021 
OTA. 
O11 
OLT 
O21 
OLL 
Gat: 
O11 
OAL 
O11 
O21 
open 
O21 
O21. 
O11 
OLE 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
OL 
O11 
O21: 
O21 
O21 
open 
O21 
O21. 
021 
O21 
021 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
021 
O21 
O21 
O21, 
O11 
COLL 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O21: 
021 
021 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O21 
021 


O02 0 
11070 
T3370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
JLOU20 
01010 
51230 
55620 
L330 
22220 
55620 
54730 
B55 10 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31.010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
5 LO2Z0 
37590 
90030 
08220 
34720 
3221) 
31020 
31590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
31040 
31530 
S122) 
31010 
01010 
01010 
33320 
81010 
33510 
31010 
33310 
31020 
33320 
333520 
31030 
33320 
31030 
30220 
90030 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90020 
90030 


part. 


4402 
4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
2 Ot 
5202 
5204 
2205 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
S501 
so20 
po2L 
5560 
3o6 1. 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Come "27a - LO is 

Coil, 820n;° 10%. 

Coal, 6s). Sex 

Wire Jumper. Seb em, 4) dha ex 455. oe 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. 

Coil, 22u. 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, LOT 

Cowl, 2207 “10% bis Hs A eh cae A 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Could. 25s ee ee ee 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
Coil, Choke. 

Cord; “606% “20% 

Coal, “3u3,. 10% 

Coil, 27u, 10% 

Mains Filter Susi aah. ts 
Transformer, SS39009-04. ‘ 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coul, Ziuy O5% Boe Gar Sh as 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil. 846). “Ss% 

Coal; -Suo;; Ss 

Coil, Susp Ss. 

Coil, LOU, * Sees 2 ss 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Res, 1K, 1%, 3/5W, Metal Film. 
zener pucdes 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
2422 
2422 
3198 
A422 
S198 
3 b98. 
2422 
2422 
S128 
3198 
S98. 
S198 
2422 
ZAZ2 
S198 
SbO8. 
2422 
S198 
5198 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
51.98 
3198 
Sb98. 
S198 
2al2 
S198 
S198 
3 LOS. 
O33 i. 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
535 
018 
oes al 
018 
018 
535 
53. 
138 
018 
018 
018 
549 
53.1 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
915 
010 
020 
010 
668 


90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
20030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22090 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
oo doe: 
97333 
71020 
02574 
72290 
90020 
91028 
02465 
2102 1. 
76880 
23380 
ZLA30 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
25390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 


29PT633R85A (continued) 


6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
Shs pone) 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6003 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6901 
6904 
TOs: 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
1Z05 
7330 
7400 
T441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
TOLLS 
ton) 
7521 
7322 
7540 
7541 
7542 
7560 
7961 
7580 
7602 
7606 
T802 
7861 
7891 
7892 
7901 
90.01. 
9101 
9102 
9103 
9104 
ee 
cale ae 
91 73 
2 ila) 
9176 
9 1LT8 
OL To 
9181 
OL S2 
9183 
oL92 
9193 
931 
2312 
9406 
9407 


S = 


Safety Part 


Diode, Signal, BAV99 
Diode, Rect, BY228/24. 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, BYD33J. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYD33J. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYD33D. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


Diode, Rect, BYD33D. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. .. . 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9588H/N1/31/1053. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 

Power FET, STP3NC60FP. . 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC1432ZT 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


LC, TDASSSSI/NZS xt < 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1L507P/N1. 

Power FET, FQPF9NSO. 5 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. ey ee ee 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. .... . 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
IC, HEF4053BT. 

LC, TDASSSSH7 Vilise ee ae Sao ae 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
9340 
9338 
9331. 
3198 
3198 
3198 
3198 
2334 
3198 
3198 
3198 
9331 
S198 
933:7 
9322 
93:31 
9322 
G3a0 
2339 
3198 
3198 
3198 
S198 
9351. 
3198 
9340 
9322 
S138 
9331 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
31.98 
9302 
3198 
3198 
3198 
O23 52. 
2322 
3198 
3198 
9340 
S198 
9340 
3198 
9392 
3198 
S198 
2322 
2392 
D322 
3198 
3198 
9340 
3198 
OS22 
9340 
S198 
2322 
9340 
9533 
9352 
3138 
3198 
I322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
232 
617 
ale or 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
LTT 
010 
234 
164 
234 
164 
138 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
ee hs) 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
O21 
021 
010 
010 
010 
T28 
010 
010 
010 
epee: 
Le 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
613 
187 
010 
020 
310) 
010 
134 
547 
010 
L524 
547 
T29 
671 
010 
010 
Loe 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10620 
SO0TI12 
60682 
S033 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
LO620 
21500 
25680 
80133 
23590 
20433 
42682 
00133 
42682 
08667 
O0LS3 
10010 
LOL20 
10120 
p2a29) 
S0 153 
31090 
Sol27 
42682 
10630 
LOZ 1S 
10010 
10630 
56880 
10630 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
40557 
42030 
42150 
42150 
37112 
SOO) 
42150 
40110 
92h 27 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
hoes? 
42030 
40030 
102 1:5 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60693 
19557 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
942. 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9.501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9 ot 
9.2 
251.3 
9514 
9515 
D516 
9518 
9520 
9921 
9522. 
9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
96.13 
9614 
9615 
9617 
9618 
261-9 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
262 th 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
96:37 
9638 
2032 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9651 
9652 
9654 
eA StOES) 
9656 
wore el 
9658 
96929 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9641 
9672 
9674 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil, 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil, 
Wire 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
221390 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 


29PT633R85A (continued) 


IGS 
9676 
9678 
9679 
9680 
9681 
9655 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9O9 t 
9698 
9599 
9621 
Roya 
9825 
96.28 
9829 
9831 
28 32 
9637 
9838 
98:39 
9846 
9847 
9849 
9850 
9851 
9852 
98°93 
9856 
9860 
9861 
9862 
9864 
9865 
9868 
9873 
9874 
98:15 
coe 
9891. 
98:92 
9901 
9202 
9903 
9904 
9905 
OO LL 
9913 
9914 
9915 
9918 
9991. 
9993 
9994 
99:96 
9907 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


7 


Jumper. 
Jumper. 
22u, 10% 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. . 


Chassis Assembly. 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 
2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 


Ss 0214. 
5 0212 
0214 
1606 
2691 
2692 
2023 
2694 
2099 


S = 


Tact 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Switch. 


220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


47n, 
Ayn, 
47n, 
Aj7n, 


10%, 
10%, 
10%, 
10%, 


Safety Part Be 


25v, 
25v, 
25v, 
25v, 


sure 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3141 


ZAZ2 
2422 
ZA22 
2422 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 


to use exact replacement 


036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


025 
025 
025 
128 
025 
023 
023 
G23 
023 


90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
58631 


16268 
LOS 59 
06353 
02742 
32210 
04730 
04730 
04730 
04730 


part. 


2698 
S 3500 
Ss: 3507 
3685 
S691 
3693 
6691 
6692 
9001 
9002 
CBA 


Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
LED, 


IR Receiver, 


100n, 10%, 
3M3, 5%, 
3M3, 5%, 
560 ohm, 5 
330 ohm, 5 
220 ohm, 5 


Wire Jumper. 
Wire Jumper. 


Front Interface Pa 


50v, 


Polyester 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 


3, 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/6W, Carbon Film. 


LTL-10234WHCR A 
TSOP1836UH3V. 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


nel 


Assembly 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


Net 1 Panel 


ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


Scan 4 Card 


ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel 
Headphone Jack 
A/V Jack 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 


0232 
0250 
G25eL 
0254 
0255 
1810 
1811 
yale gi 
2172 
Add 3 
2174 
21.76 
Zleted 
2178 
Va Ol Be) 
2180 
2161. 
2802 
3150 
SLoL 
Soe 
SLoS 
315.6 
3157 
3814 
yo Be) 
881.6 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
4820 
6161 
7802 
9150 
O15. 
oLS2 
9153 
9154 
91.70 
CBA 


6 
Ss 
4 
3 
3 


Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Zener Diode, 6. 
IC, HEF4053BT. 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Side 


Connector. 


10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
5%, 
20%, 
5%, 
20%, 
+80/- 
+80/- 
220n, +80/ 
471K, 5%, 
150 ohm, 
ATK, 5%, 
150 ohm, 
120 ohm, 
120 ohm, 5 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
Zero ohm, 


330p, 
330p, 
330p, 
330p, 
470p, 
10u, 
470p, 
10u, 
2u2, 
2u2, 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. . 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
3. Pan Connector, 
Lack 
Tact 
Tact 
Tact 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


0215 
LOS J. 
1092 
1093 
1094 
3088 
3089 
S091 
3092 
3093 
3094 
3095 
3096 
4092 
6092 
CBA 


Diode, 


Switch. 
Switch. 
Switch. 
Switch. 


Parts 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
20%, 
20%, 
-20%, 


10v, 
10v, 
1l6v, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic . 
Ceramic. 
1/16W, Metalized Glass 


%, 1/6W, Carbon 


%, 1/6W, Carbon 


%, 1/16W, Metalized Gla 
%, 1/16W, Metallized Glas 


1/16W, 
1/16W, 
1/10W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
Ww Ch ip Ww 


8 volt. 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Jumper 


Jack Panel Assembly 


Zero ohm, "Chip" Jumper 


Zero ohm, 
560 ohm, 
390 ohm, 5 
560 ohm, 5 
390 ohm, 
3K3, 5%, 
1K5, 5%, 
Zero ohm, 
Signal : 


Ww Ch ip Ww 


Jumper 


1/16W, Metalized Glass 


(part of Scan 4 Card Assemb 


(part of Scan 4 Card Assemb 


Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 


%, Metallized Glass. 


3, 1/16W, Metallized Glas 


%, Metalized Glass. 


%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


Ww Ch ip Ww 


Top Control Panel. 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


Jumper 


Gwe ke! 
2a22 
2322 
S138 
3198 
Sb98. 
G322 
9322 
S198 
S198 
839 


ZaZ2 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2412 
S198. 
3198 
3198 
SLs 
3198. 
3198 
3198 
3198 
SLs 
3199. 
3198 
3198 
3198 
SL OS 
S198. 
3198 
3198 
S128 
SLs 
Oh 9O8. 
3198 
3198 
3198 
SLOS 
Oh 9O8. 
3198 
2198 
3333 
S198 
Sh O8. 
3198 
3198 
3198 
S198 
S139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
31.98 
3198 
BLS 
3198 
3198 
3198 
S LoS. 
3198 
9340 
3139 


014 
242 
242 
O11 
Ot2 
O11 
185 
127 
036 
036 
177 


026 
026 
025 
025 
O25 
020 
020 
O17 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
O25 
017 
On 
017 
O21 
O11 
O21 
OaeL 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
010 
129 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
ie a 


025 
128 
L28 
128 
128 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
453 
187 


01040 
13335 
13335 
05610 
03310 
02210 
69682 
54667 
90010 
90010 
26241 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
00725 
00725 
33-310 
33310 
33510 
B35 10 
34710 
51090 
34710 
5.09.0 
22250 
22200 
42240 
34730 
O15 10 
34730 
01510 
3121-0 
31210 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
26880 
60653 
90010 
9001-0 
90010 
90010 
90010 
90010 
2623 1. 


O9TOL 
02742 
02742 
02742 
02742 
90030 
90030 
BIOL 
33910 
35610 
3.3910 
33320 
819520 
90030 
9015 
LOZ 1. 


29PT633R85A (continued) 


ACO1 AC Cord. .... io ey ve et ee BESS OL0™.03 831 
ACO03 Anode Lead Saacen- (3 ised) Sb see 3135 014 04471 
AC04 Batteries for Remote Control i panemiece 9299 000 65263 
ACO5 Cabinet Back ......... ... . 3139 124 36763 
ACO8 Chassis Tray ............ . 3139 124 31324 
ACO9 CRT, A68QCU754X73(N) . ....... . 9301 925 60527 
AC12 Degaussang Coil, . <-% 2 2 ee) 2422 549 43967 
AC13 Front Interface Panel Brucker. wie ee, SL39° 124 32691 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) .. . 3139 124 31122 
AC17 Owner's Manual... . beh. Ate Ao ea IBLh21. 235 20621 
AC19 Side Jack Panel Bracieet. Se we te et eo «6 BESO T24- STO6L 
AC20 Cabinet Front Assembly ....... . 3121 237 53091 
AC20A.. Cabinet Front. oi 6 20 30 So was ae oe Se bes “BLS9- 177 600L1 
AC2Z0C. Light Guide. . « «- 6 kb aw Mee w fece a 2 3239. 124 33811 
AC20D Nameplate. ... So aw SM ok Ay eee ISAT 050: (00162 
AC20F Power Button Saver Sees ee ee Ye et oY 6 BESO 124 62924 
AC20G Power Button Shaft ......... . 3139 124 32791 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) .... . 2422 264 00371 
AC20J1 Top Control Bracket. ........ . 3139 124 33941 
AC20J3 Top Control Cover. ......... . 3139 124 31131 
AC20J4 Top Control Rubber... o ewe a 4h, 23 L39> 124 30392 
REMOTE Remote Control PASH Coe "RC19335004/ 

Oded. a) ae ae ee Se ee al Ge Se SL a ee BLS 9-228 38:64:63 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


29PT633R85C -—- Manual no. 7638 


Main Chassis Parts 2330 Cap, 100n, 10%, 250v, Metalized Polyest 
Main Chassis Parts CL: ie of deo Gd ae wo Se BA Re Ee te SS US 2222 (S68 90177 
0211 2 Pin Connector. . ... . -. «© © © «© - 2422 025 16374 2331 Cap, 10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. . . 2020 558 90445 
0212 2 Pin Connector. ........ 6... 2422 025 16375 2340 Cap, 10u,. 20%; 250v, Electrolytic. « . 2020 012 93495 
0214 5 -Pain “Conmecuors. «. <q) Ge ao ee oh ee Sa: SARE 2S 1a? 2341 Cap, -3n3y, 103, 500v,. Ceramic ’...cn «4°» 6196. 019° 43320 
0219 6 Pim “C6Onnector; « a aos. eR 4A we Soe ee “24227025: 12482 2342 Cap, BoUpy 53; -90V,, “CSLAMTGs. a) we a oa .<SEIG- 01605610 
0220 5 Pin Connector. ......... . . 2422 025 04853 2343 Cap, 202; 20s; 2000, Ceramic... x. @-, 202055890559 
0221 Po Pam CONMEGEEOPS. Gy v4) i te BY ek ae “APA -025* 15503 2o44 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 21040 
0222 2 Pin Connector. .......... . 2422 025 10646 2345 Cap, 10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic . . 2020 558 90445 
0223 PM Jae. ad Soke eo et ee cd Aa eh nee SAB 6 205236 2401 Cap; 202,203). 50v, Elect rolytie  4°-s.- 2020-021 90552 
0225 SVHS Jack. . ... . eee eee ee) 2422 026 04926 2402 Cap, 4270p, 10%, S00v, ‘Céeranre. sa. « s B3b9S-0L9 44710 
0229 3 Pin Connector. ......... . . 2412 020 00725 2404 Cap, 4/u, 20%, 50v, Electrolytic . « « 3198-025. 54790 
0239 3 Pan “CONNECGHOr.. & <6 -48 ke A XY aoe Aw: “2A22 025. V6382 2405 Capy. 220u,,, 20S,. 25v, Electrolytic. s. 1. 3198 025 32210 
0243 Gu. Pit CONNGCEORr.: @ -ya.5% 2-22 038 04854 2415 Cap, 330p,:' Ss, S0vy, Ceramic «oa. a % 4. 3SL98-016°03310 
0244 5 Pin Connector. ......... . . 2422 025 04853 2441 Cap, lu, .203;,.-50v;, -BISCerolyerGe Se 0-4” 48496. 025° 51080 
0245 6 Pin ‘Connector, » «4-6 & 6 4 « «+ & 2422 025. 04854 ZnS Cap, 47n, +80/-20%, 50v, Ceramic . . . 3198 017 24730 
0246 5 Pin Connector. ......... . . 2422 025 12481 2444 Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. . . . 3198 025 51080 
S 0254 9 Pin CRT Socket . ... 2. 2 1 we e «© )=©6©2422 500 80076 2450 Cap, 47u, 20%, 160v, Electrolytic. + « 2020: 021. 91139 
0267 3 Pin Connector. ......... . . 2412 020 00725 2451 Cap, 22n, 10%, 50v, Polyester. . .. . 3198 014 02230 
0269 Jack ck SS He MLE ee oe oh se, SR SA OP 6 05 82 2402 - Cap, 180p, oe; SQV, Ceramic. «2. fa 4 21938 01601810 
S 1000 Tuner, V+tU PLL ......... . . . 2422 542 90098 2455 Cap, 47u, 20S, .25v;, Blectrolytic <a 3198. 025. 34796 
1002 SAW Wa loern, 45.6 TOMEZ ws wan ot de 2 ee a OA A AA 2457 Cap, 360n, 5%, 250v, Metalized Polyprop 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 ...... . . 2422 549 40807 VLENG ses So... a” Bae? eI Be eae ob Oe, 2 WER EO S001 
S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. ........ . 2422 086 10914 2458 Cap; -2u2, 20%; 100v, Electrolytic: « . 2020 0217, 91331 
S 1515 Relay; S Amy: devin. ) edo 4 iat eh oy eae: 12422-1352 07444 2459 Cap, -680p, 10%, 500v, Ceramic: in «< «°°» 8198 019 46810 
1660 Crystal, ~ L2MAZ000' waaw eee. Bowe toe ee C4422 5435-01203 2460 Cap, LOUp, “S3;.. 30V,, CSramiCe te “a ay SEIS O16-01010 
1811 3 Pin Connector. ......... . . 2412 020 00725 S 2463 Cap, Ins, 103; 2000v, Ceramics 2.2 << (2020. 55890439 
1861 Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 2422 540 98344 2464 Cap, 2u2, 5%, 160v, Metalized Polypropy 
2004 Cap, 47n, 10%, 5O0v, Ceramic. . ... . 3198 024 44730 Lene@ 4 6 ee A ee So a ee ee aw A, LS OZ 222° 79. -90042 
2005 Cap, 10u, 20%, 50v, Blectrolytic . .. 3198 025 51090 2465 Cap, l5n, 5%, 1600v, Polypropylene . . 2222 375 90158 
2006 Cap, 4701, 20%, lov, Electrolytic... <2 3198 025: 24710 2466 Cap, 15n, 10%, 400v, Polyester . .. . 2222 347 90219 
2007 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 41040 2468 Cap, 22n, 10%, 400v, Polyester . . . . 2222 347 90223 
2008 Cap; ~Lovuy,20s, -2ov,) Blectrolyric. «a2. S298 0255-31010 2471 Cap, 100n, 10%, 50v, Polyester ... . 3198 014 01040 
2009 Cap; 22H, 10%, 25 - ‘Ceramic. “ocs <s..t a -22Se OL 32230 2472 Cap, 150n, 10%, 63v, Metalized Polyeste 2222 365 75154 
2101 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 24740 2473 Cap, 100n, 10%, 63v, Metallized Polyeste 2222 365 75104 
2102 Cap," 2209 See "SOV, Ceramices: 2s tie (S98 ULG: 32290 2474 Cap, -2n2, 108; :50v;. “Ceramicy. ise Se So “SOS COLT 02220 
2103 Cap,. 330p,- 10%, S0v, Ceramic < 2 qs 2998°-0L7 33310 2475 Cap, 2nZ, 10s, 30V,. Ceramic. « «< «<4 38196.017 02220 
2104 Cap; 3306, LOS, 50v,. Ceramic. & -. ae WiSe-017 33310 2476 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. . ... . 3198 017 04720 
2105 Cap, Dm, 20%, 50m, Electrolytic -<... 4 3298: 025: 51090 2480 Cap, 47u,. 20%, 25vy Electrolytic ..« « 2020 021 90586 
2106 Cap, LOU, «203, -5Ov, ELSGCEroOlytiC ws. aa. Sle 025 5090 2481 Cap, 470p, 10%, 500v, Ceramic. . .. . 3198 019 44710 
2114 Cape 220, See SOV; Ceramics, 4. wing & (SEO. 0L6 32290 2482 Cap, 120n, 5%, 250v, Metalized Polyprop 
2112 Cap, 22p, 53; s0v, Ceramic. « ¢-« wm 2 2998-016. 32290 WET wis, ee a ar od, lg Se Se ee ee A OOS 1 
21:13 Cab; 22p, 25%}. S0v, “Ceramic. x a+ a @ BP98-016- 32290 2485 Capy 4aly 20%, -250v,. Elect rolytices = 1 2020: 021 90856 
2121 Cap 220; 54, SOV, -Ceramie su. ts 2. ae 23298 016-32290 2486 Cap; 470u;,. 20%, lév, Electrolytic... « <« -2020 021, 91577 
2122 Cap, 2350p, 10s,. 50v; Ceramic. «aaa. BSUS O17 33310 2487 Cap, 47u, 20%, 50v, Electrolytic . .. 2020 021 90854 
2123 Cap, 22, $60/=208,7 10y;. Caeramic...4 4 igi96 017. 22250 2488 Cap, 1000u, 20%, 1l6v, Electrolytic . . 2020 021 91049 
2124 Cap,. 2320p, 10%, 50v, Ceramic «<2... "4 2 2998°-0L7 33310 2489 Cap, 4/0u,, 203; lov, Electrolytic. «« -2020- 021. 91577 
2125 Cap; 2u2; +607=205;" t0v> Ceramic ..a.6- BE9S-O17 22250 2491 Capy. Ln, 10%, S00v, Ceramice 2. ©:s +> .3198 01941020 
2131 Cap; -330p,, 20S, 50u;. Ceramic. ss ut a PSE OL 23310 2500 Cap, 470n, 20%, 275v, Metalized Polypro 
2132 Cap; 2Zues e0/—205, lOve Ceramiers a. Sle 017 22250 pylene . . . 2... ww ee we ee ww 2222 336 29148 
2133 Cap, 3230p, 10%, -50v,- Ceramic «4 a..°2 S98 017 33310 2501 Cap, 2n2;, 108, LO00v,--Ceramice inj ea GLOS- O19. 52220 
2134 Cap, -202;,.-+80/=203;, P0v,. Céramic.. ~~ ~ 329s -0L?) 22250 2502 Cap, 2nZ, 10s; 000%, Ceramics... <4 3198.01952220 
2135 Cap; 220, be, (50v, ‘Caramic: 4 2 o -wa 2 BPOS-016,-32290 2503 Cap, 470u, 20%, 200v, Electrolytic . . 2020 024 90647 
2136 Cap, 220, ~5S, SOV, Ceramic? fu. ts 4. .t a 829801 6-32290 2505 Cap,;-2n2; L0s, L000v,. ‘Ceramics: (> . 4 «. 319201952220 
2141 Gap; 330p, 0s, :50v; “Ceramic 2 a. Sas, BLOB IOL7 33310 250%) Cap, 4470p; 10%, 50v, ‘Ceramic . « 7 4-4 ° §3198. 017 (04710 
2143 Cap, L00n, +80/=20%; 25v, Céeramre.. 4 :3196:.023: 41040 2508 Cap, 470p, 10%, 1000v, Ceramic ... . 3198 019 64710 
2150 Cap; 150n,. +80/-20%, 16v, Ceramic. « ~ (2238 786 19852 S 2515 Cap, 1n5, 20%, 50v, Ceramic. . ... . 2020 554 90172 
2184 Cap; 2u2, +$60/—20%,° h0v, Ceramic. «ae Bi9s8-017 22250 2520 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 2. . 2. +» 3198 017 01030 
2187 Cap, Zaz; -F80/7=205; 10, Ceramic... ie POS OL 22250 2521 Cap, 22u, 20%, 50v, Electrolytic .. . 3198 025 52290 
2201 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 41040 2522 Cap, LO00n, 10%, 16v, Ceramic...) « . °3198.017 01040 
2202 Cap, L0Qne 480/=20%; 25, Ceramic... 4 3196 023: 41040 S 2523 Cap, 1n5, 10%, 2000v, Ceramic. . .. . 2020 558 90489 
2203 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 41040 2525 Cap, 470p;,. 10%, SO0v, Céramic « «1 . «« 3198 017 04710 
2204 Cap; L00n;, -+80/-20%;. .25v,.' Ceramic, «6. BF98-023- 41040 Zoet Cap, 2nZz, 10%; -50v,. Ceramic. 2 «2-3, ss 3198. OL? 02220 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 42240 2528 Cap, in, 10%, 50v, Ceramic ..... . 3198 017 01020 
2208 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 41040 2540 Cap; -LOn, 10%; 30v;, Ceramic. «.2. 2 4° 5 *3196. 017 01030 
2209 Cap; 4ai,> 20%; -50v, Electrolytic ...°-2 3198 025: 54760 2541 Cap, DOnm, 10S; -50v;, ‘CELFAMLC soe s oe SEOs OL 01030 
2210 Cap, lu, +80/=20%,;. LOv, Ceramic. «~~ i. 3298-017 -41050 2560 Cap, 680p, 10%, 1000v, Ceramic ... . 2020 558 90472 
2211 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. . . 3198 017 44740 2561 Cap; 200u; 20%, 1o0v,; Electrolytic.» «— 2020: 021 191654 
2213 Cap, 22n,: 10%, 25, ‘Ceramies. fiw a ESE OL 32230 2562 Cap, iny 10S, S0v;.§ Ceramic... « o- ® & «. 8192 019° 11020 
2214 Cappy 22n;. LOS, 2ovy- Ceramic. 2 a. % aa, BSl9G017 32230 25.63 Cap, 100n, 10%, 50v, Polyester . .. . 3198 014 01040 
2215 Cap. 222i, 10S) 25) -Ceramie. goa wane 1398 OL 32230 2564 Cap, 212, -20e,. 25, Blectrolytic -~. «%: 2020021. 91353 
2216 Cap, 1000u,- 20%, Lévy, Electrolytic ~ 2. .32998:026..21020 2567 Cap, 4/%u, 20%, 25v, Electrolytic. «« 3198 025.34790 
2217 Cap, 22. LOS, 2ave Ceramicw < «-sq ee BP9s-007 32730 2568 Cap, Du, 203,. 50v,- Electrolytic. .2-s. + 8198 025. 51080 
2219 Cap, 220n, +80/—20%, “Lev, Ceramic. . « 3198: 017-42240 2580 Cap, 47u, 20%, lov, Electrolytic... « . 3198 028 ‘24790 
2220 Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester ... . 3198 014 04740 2581 Cap, 22u; 20s) 50v;, Electtolytic 2 «<°k <S198-025 52290 
2221. Cap, 22m, 05; 25y, Ceramics: ¢ x, ine & (S98 OL 32230 2590 Cap, 330n; +60/-20%, 2Sv, Ceramic. os. 22227910 19856 
2226 Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. .... . 3198 016 31010 2601 Cap, 220n, +80/-20%; 25v, Ceramic, .« , 3198 023 22240 
2227 Cap, 4nd LOS. 507, -Ceramic., = a -+ ae WiSe-O17" 34720 2602 Cap; 1200p; bs, SOvy Ceramics» uf os, 2s BL98, 0L6. S1010 
2228 Cap, B20p, 5%). “25v7-. CETEMiGs 1 2. a -B298::016-382710 2606 Cap, \iny So, 25¥;, Ceramics «2h « & «2. Si9e- OLE 31020 
2229 Cap; LOU, 20%; S50v,/ Eiectrolyties.. as. Sloe 025. 51090 2607 Cap, 323py ot, S0V, “Ceramic « « «6 4° 4 *3196. 016 33390 
2241 Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. .... . 3198 017 31520 2608 Cap; daa, “+80/-202, d0ve Ceramic... es 2b9e-0L7 41050 
2242 Cap, lu, +80/=20%,. L0v, Ceramic. «~ «~ + .31298°017 41050 2609 Cap, 33p, 5%, 50v, Ceramic ..... . 3198 016 33390 
2243 Cap; 2n2, 10%, 50v; Ceramic. «4-2 « « 3298: 017 32220 Zoi Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. . . . 3198 017 41050 
2244 Cap, 100n, 5%, 63v, Metalized Polyester 2222 370 76104 2612 Cap, 68p); 5%, SOv, Ceramic .. « s- « « « 3198 016 36890 
2245 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 42240 2613 Cap, 68p, 5%, 50v, Ceramic ..... . 3198 016 36890 
2247 Cap, 1000u;,. 20%, .16v7, Ebectrolytic:. 2 32198 026 21020 2615 Cap, in, 203). SOvp. Ceramic -s. caisy ~e. ates b9S- ULI“ SL020 
2248 Cap, 22n, 10%, -25v; Ceramic. « <--. . « 3998-017 ,32230 2618 Cap, lu, +80/-20%,. 10v;, Ceramic... « 4 3198 017 41050 
2249 Cap; 22n, LOS, e5v, Ceramic. © 4 + ae SF98-017 32230 2619 Cap, lu, +80/-20%, 16v,, Ceramic. .-s «3198, 017 21050 
2250 Cap, 2u2; 203, S0v, Pbectrolytitce .. 4 3298: 025 "52280 2802 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 42240 
2252 Cap, In, 5%, 25, Ceramic. so a Gee B98 016 31020 2803 Cap, 220n, +80/-20%, l6év, Ceramic. . . 3198 017 42240 
2253 Cap, In, 535: 25¥;,. CeramiGn< «4 « wo.“ -S98 016: 317020 2810 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . . . 3198 017 22250 
2254 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper... . . 3198 021 90020 2813 Cap, -2u2,..+-807-205,;. lOv,y Ceramie..s4- 3196-017-22250 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


29PT633R85C (continued) 


2816 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2069 
2870 
2871 
2012 
2873 
2874 
2875 
2876 
Zo74 
2878 
28-19 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2901 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001. 
3002 
3003 
3004 
3005 
cal eal 
3102 
3103 
3104 
3105 
3.106 
a 
3112 
BLS 
3114 
S15 
3LD6 
S123 
3124 
SUZ 
3126 
Sad. 
3132 
BiS3 
3134 
3135 
3136 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
Salbow | 
BLS 
S159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
S205 
3206 
320.7 
3208 
3209 
A 
3213 
Sole} 
B28 
S219 
3220 
322.1. 
32A2 
3226 
3232 
BZ59 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


470n, +80/-20%, 
2u2, +80/-20% 
2u2, 20%, 50v, 
2u2, 20%, 50v, 
2u2, +80/-20%, 
1n8, 10%, 50v, 
L50p;. 5S; -50v, 
68n, 10%, 50v, 
68n, 10%, 50v, 
1500, 5S, SOV, 
1n8, 10%, 50v, 
2u2, +80/-20% 
100u, 20%, 25v, 
100u, 20%, 25v, 
4u7, 20%, 50v, 
10u, 20%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
An7, 10%, 50v, 
22n, 10%, 25v, 
470u, 20%, l6v, 
2u2, 20%, 50v, 
220n, 10%, 50v, 
220n, +80/-20%, 
100n, +80/-20% 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
LOO0u,: 20%, lov, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
27n, 10%, 50v, Ceramic. 

In2, 10%, 50v, Ceramic. 

27n, 10%, 50v, Ceramic. 

1n2, 10%, 50v, Ceramic. 

10u, 20%, 50v, Electrolytic 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

330p, 5%, 50v, Ceramic. ye 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper pies 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 
150 ohm, 5%, 
220K, 5%, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
150 ohm, 5%, 
47 ohm, 5%, 
150 ohm, 5%, 
47 ohm, 5%, 1/16W, 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


10v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 

10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. ‘ 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, 


1/6W, Carbon Film. 


1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

100K, 5%, 1/16W, Metalized Gises. 
150K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K5, ee 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K2, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 


390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, i 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, S, 
68 ohm, 5%, 
470 ohm, S, 
560 ohm, 5%, 
330K, 5%, 
82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, i 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 


100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


Metalized Glass 


Metalized Glass 


1/16W, Metalized Gias 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
L238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
Zo22 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
J25 
025 
025 
025 
017 
OA, 
025 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
017 
017 
016 
COLL 
O11 
O21 
O21. 
O21 
COLL 
ep 
O21 
O21 
O21 
CLL 
021 
O11 
O11 
O11 
O11 
Gad. 
O11 
OTT 
O21 
COLL 
O21 
OL 
O21. 
O11 
O21 
OL 
O11 
OTT 
O21 
O21 
OT: 
O11 
O21, 
021 
734 
Gad. 
O11 
OLT 
O11 
COLL 
O21 
O21 
CLL 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21. 
021 
O21 
OL 
O11 
OTT 
O21 
021 
GA 


44740 
22250 
52280 
52280 
22250 
LSo26 
31510 
06830 
06830 
3151.0 
Lo GZ6 
22250 
31010 
31010 
54780 
21090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
ZLO20 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
31030 
31030 
33510) 
01010 
01010 
90030 
31520 
Se220 
01010 
06890 
Ss 1020 
01510 
32240 
VLS10 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
075.90 
01010 
G1 510 
34790 
01510 
34790 
01510 
34730 
01510 
34730 
O75. 90 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
833.30 
01020 
322,10 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
S2220 
01010 
05610 
01010 
39610 
32220 
01010 


part. 


3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
5200 
3291 
8296 
S257 
3258 
2209 
3532. 
S252 
3333 
3334 
3330 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
S472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3504 
3506 
So0"! 
3508 
So10 
So Lo 
3520 
Soe L 
2Oee 
S925 
3524 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
470K, 5%, 1/16W, Metallized aes. 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
LOOK; (B34 
470K, S, 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 1/6W, Carbon Film 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5%, 
Zero ohm, "Chip" Jumper : 
1M, 5%, 1/16W, Metalized Gigss. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
5K1, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1%, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

a Tele Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 

220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
470K, S, 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 

150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon mia: 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

22 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
PTC, 3 ohm, 144V. 

1M5, 5%, 1/2W, Metalived: anise. 
220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 4R7, 20%, 3Wl1. 

270 ohm, 5% 1/6u, Carbon Film. 
1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%; 
100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


S198. 
S198 
B18 
Zook 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
2306 
2300 
S198 
3198 
2322 
S198 
S108 
5198 
are aw 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
S198 
B18 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
SL98 
2306 
Za2 
2198 
212 
S198 
898. 
S198 
S198 
S198 
are awe 
ShOs 
S198 
Bl OS 
Zoli 
2312 
2312 
2312 
2312 
S198 
S198 
SbOs. 
2122 
2512 
252 
S198 
3.193. 
2306 
Bi 98 
S198 
2306 
2306 
S198 
S198 
S198 
S198 
So bOs. 
2AZe 
222 
Z4a22 
S198 
2122 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
3198 


O21 
O21 
Ot 
704 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
Odd 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
OL 
013 
207 
204 
204 
013 
O11 
593 
O11 
O11 
O11 
2 lls) 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 
O21 
O21 
O21 
Ott 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 
915 
O11 
915 
012 
O11 
O12 
O11 
O11 
pls) 
O11 
O11 
O21 
ols) 
215 
215 
915 
915 
O11 
O12 
O21 
101 
915 
lees) 
O11 
012 
207 
O11 
O21 
204 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
663 
242 
549 
013 
GZ 
O11 
O21 
O11 
O21 
204 
O21 


32230 
B13) 
08210 
63903 
31030 
34740 
23550 
08210 
08220 
01010 
S020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
O3310 
02240 
LBZ03 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
S010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
LS L02 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
T2103 
02210 
03320 
34740 
13908 
13908 
12208 
L220:2 
T2202 
01510 
01510 
o2120 
02083 
LiZ203 
11003 
03.920 
32290 
03478 
08220 
S020 
03688 
03478 
e230) 
31040 
31040 
31230 
51030 
00019 
LoS 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
9 03:0 


29PT633R85C (continued) 


SOLD 
3526 
3327) 
3528 
3oO20 
3930 
bisye al 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
Biorer 
Boo t 
BS Gz. 
393.62 
3063 
3565 
3566 
3569 
3580 
3594 
Boon 
30906 
3.60.1. 
3603 
3604 
8605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3633 
3636 
36338 
3639 
3640 
3694 
3801 
3802 
3810 
3814 
3815 
3816 
Belo 
3818 
381'9 
3820 
3621 
Bop ay 
3861 
38.62 
3863 
3864 
Boon 
3866 
3867 
3891. 
3893 
3894 
3896 
39 Oe. 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4122 
4123 
4127 
4214 
4216 
4388 
4401 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 3198 
OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper : 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metalized eiage 3198 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
470 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gias 3198 
1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
4K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
270K, 5%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
12K, 5 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1W, Metal Film 3198 
2K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1/10W, Metalized gies 3198 
220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, et 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
470 ohm, %, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
6K8, 5%, 1/6, Carbon Film. 3198 
470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gias 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, ee 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper ee 3199 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, ee 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, ee 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
15K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
1K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
330 ohm, Sy 1/16W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, ey 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, er 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3199 
Zero ohm, "Chip" Jumper S198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3193 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 

Be sure to use exact replacement 


O21 
012 
O12 
O21, 
O21 
O21 
O21 
204 
O21 
021 
2 eS) 
734 
130 
O21: 
O21 
O21 
OTL 
O21 
O21 
012 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
021 
OTA. 
O11 
OLT 
O21 
OLL 
Gat: 
O11 
OAL 
O11 
O21 
open 
O21 
O21. 
O11 
OLE 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
OL 
O11 
O21: 
O21 
O21 
open 
O21 
O21. 
021 
O21 
021 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
021 
O21 
O21 
O21, 
O11 
COLL 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O21: 
021 
021 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O21 
021 


O02 0 
11070 
T3370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
JLOU20 
01010 
51230 
55620 
L330 
22220 
55620 
54730 
B55 10 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31.010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
5 LO2Z0 
37590 
90030 
08220 
34720 
3221) 
31020 
31590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
31040 
31530 
S122) 
31010 
01010 
01010 
33320 
81010 
33510 
31010 
33310 
31020 
33320 
333520 
31030 
33320 
31030 
30220 
90030 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90020 
90030 


part. 


4402 
4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
2 Ot 
5202 
5204 
2205 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
S501 
so20 
po2L 
5560 
3o6 1. 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Come "27a - LO is 

Coil, 820n;° 10%. 

Coal, 6s). Sex 

Wire Jumper. Seb em, 4) dha ex 455. oe 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. 

Coil, 22u. 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, LOT 

Cowl, 2207 “10% bis Hs A eh cae A 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Could. 25s ee ee ee 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
Coil, Choke. 

Cor; 606% “20% 

Coal, 303, 10% 

Coil, 47u, 10% 

Mains Filter Susi aah. ts 
Transformer, SS39009-04. ‘ 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coul, Ziuy O5% Boe Gar Sh as 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil. 846). “Ss% 

Coal; -Suo;; Ss 

Coil, Susp Ss. 

Coil, LOU, * Sees 2 ss 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Res, 1K, 1%, 3/5W, Metal Film. 
zener pucdes 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
2422 
2422 
3198 
A422 
S198 
3 b98. 
2422 
2422 
S128 
3198 
S98. 
2422 
2422 
ZAZ2 
S198 
SbO8. 
2422 
S198 
5198 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
51.98 
3198 
Sb98. 
S198 
2al2 
S198 
S198 
3 LOS. 
O33 i. 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
535 
018 
oes al 
018 
018 
535 
53. 
138 
018 
018 
535 
549 
53.1 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
915 
010 
020 
010 
668 


90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
20030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22090 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
oo doe: 
97333 
71020 
02574 
72290 
90020 
91028 
02465 
2102 1. 
76880 
23380 
97337 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
25390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 


29PT633R85C (continued) 


6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
Shs pone) 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6003 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6901 
6904 
TOs: 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
1Z05 
7330 
7400 
T441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
TOLLS 
ton) 
7521 
7322 
7540 
7541 
7542 
7560 
7961 
7580 
7602 
7606 
T802 
7861 
7891 
7892 
7901 
90.01. 
9101 
9102 
9103 
9104 
ee 
cale ae 
91 73 
2 ila) 
9176 
9 1LT8 
OL To 
9181 
OL S2 
9183 
oL92 
9193 
931 
2312 
9406 
9407 


S = 


Safety Part 


Diode, Signal, BAV99 
Diode, Rect, BY228/24. 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, BYD33J. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYD33J. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYD33D. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


Diode, Rect, BYD33D. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. .. . 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9588H/N1/31/1053. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 

Power FET, STP3NC60FP. . 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC1432ZT 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


LC, TDASSSSI/NZS xt < 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1L507P/N1. 

Power FET, FQPF9NSO. 5 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. ey ee ee 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. .... . 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
IC, HEF4053BT. 

LC, TDASSSSH7 Vilise ee ae Sao ae 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
9340 
9338 
9331. 
3198 
3198 
3198 
3198 
2334 
3198 
3198 
3198 
9331 
S198 
933:7 
9322 
93:31 
9322 
G3a0 
2339 
3198 
3198 
3198 
S198 
9351. 
3198 
9340 
9322 
S138 
9331 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
31.98 
9302 
3198 
3198 
3198 
O23 52. 
2322 
3198 
3198 
9340 
S198 
9340 
3198 
9392 
3198 
S198 
2322 
2392 
D322 
3198 
3198 
9340 
3198 
OS22 
9340 
S198 
2322 
9340 
9533 
9352 
3138 
3198 
I322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
232 
617 
ale or 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
LTT 
010 
234 
164 
234 
164 
138 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
ee hs) 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
O21 
021 
010 
010 
010 
T28 
010 
010 
010 
epee: 
Le 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
613 
187 
010 
020 
310) 
010 
134 
547 
010 
L524 
547 
T29 
671 
010 
010 
Loe 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10620 
SO0TI12 
60682 
S033 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
LO620 
21500 
25680 
80133 
23590 
20433 
42682 
00133 
42682 
08667 
O0LS3 
10010 
LOL20 
10120 
p2a29) 
S0 153 
31090 
Sol27 
42682 
10630 
LOZ 1S 
10010 
10630 
56880 
10630 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
40557 
42030 
42150 
42150 
37112 
SOO) 
42150 
40110 
92h 27 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
hoes? 
42030 
40030 
102 1:5 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60693 
19557 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
942. 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9.501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9 ot 
9.2 
251.3 
9514 
9515 
D516 
9518 
9520 
9921 
9522. 
9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
96.13 
9614 
9615 
9617 
9618 
261-9 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
262 th 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
96:37 
9638 
2032 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9651 
9652 
9654 
eA StOES) 
9656 
wore el 
9658 
96929 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9641 
9672 
9674 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil, 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil, 
Wire 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
221390 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 


29PT633R85C (continued) 


IGS 
9676 
9678 
9679 
9680 
9681 
9655 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9O9 t 
9698 
9599 
9621 
Roya 
9825 
96.28 
9829 
9831 
28 32 
9637 
9838 
98:39 
9846 
9847 
9849 
9850 
9851 
9852 
98°93 
9856 
9860 
9861 
9862 
9864 
9865 
9868 
9873 
9874 
98:15 
coe 
9891. 
98:92 
9901 
9202 
9903 
9904 
9905 
OO LL 
9913 
9914 
9915 
9918 
9991. 
9993 
9994 
99:96 
9907 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


7 


Jumper. 
Jumper. 
22u, 10% 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. . 


Chassis Assembly. 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 
2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 


Ss 0214. 
5 0212 
0214 
1606 
2691 
2692 
2023 
2694 
2099 


S = 


Tact 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Switch. 


220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


47n, 
Ayn, 
47n, 
Aj7n, 


10%, 
10%, 
10%, 
10%, 


Safety Part Be 


25v, 
25v, 
25v, 
25v, 


sure 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3141 


ZAZ2 
2422 
ZA22 
2422 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 


to use exact replacement 


036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


025 
025 
025 
128 
025 
023 
023 
G23 
023 


90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
S195 


16268 
LOS 59 
06353 
02742 
32210 
04730 
04730 
04730 
04730 


part. 


2698 
S 3500 
Ss: 3507 
3685 
S691 
3693 
6691 
6692 
9001 
9002 
CBA 


Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
LED, 


IR Receiver, 


100n, 10%, 
3M3, 5%, 
3M3, 5%, 
560 ohm, 5 
330 ohm, 5 
220 ohm, 5 


Wire Jumper. 
Wire Jumper. 


Front Interface Pa 


50v, 


Polyester 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 


3, 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/6W, Carbon Film. 


LTL-10234WHCR A 
TSOP1836UH3V. 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


nel 


Assembly 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


Net 1 Panel 


ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


Scan 4 Card 


ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel 
Headphone Jack 
A/V Jack 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 


0232 
0250 
G25eL 
0254 
0255 
1810 
1811 
yale gi 
2172 
Add 3 
2174 
21.76 
Zleted 
2178 
Va Ol Be) 
2180 
2161. 
2802 
3150 
SLoL 
Soe 
SLoS 
315.6 
3157 
3814 
yo Be) 
881.6 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
4820 
6161 
7802 
9150 
O15. 
oLS2 
9153 
9154 
91.70 
CBA 


6 
Ss 
4 
3 
3 


Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Zener Diode, 6. 
IC, HEF4053BT. 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Side 


Connector. 


10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
5%, 
20%, 
5%, 
20%, 
+80/- 
+80/- 
220n, +80/ 
471K, 5%, 
150 ohm, 
ATK, 5%, 
150 ohm, 
120 ohm, 
120 ohm, 5 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
Zero ohm, 


330p, 
330p, 
330p, 
330p, 
470p, 
10u, 
470p, 
10u, 
2u2, 
2u2, 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. . 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
3. Pan Connector, 
Lack 
Tact 
Tact 
Tact 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


0215 
LOS J. 
1092 
1093 
1094 
3088 
3089 
S091 
3092 
3093 
3094 
3095 
3096 
4092 
6092 
CBA 


Diode, 


Switch. 
Switch. 
Switch. 
Switch. 


Parts 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
20%, 
20%, 
-20%, 


10v, 
10v, 
1l6v, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic . 
Ceramic. 
1/16W, Metalized Glass 


%, 1/6W, Carbon 


%, 1/6W, Carbon 


%, 1/16W, Metalized Gla 
%, 1/16W, Metallized Glas 


1/16W, 
1/16W, 
1/10W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
Ww Ch ip Ww 


8 volt. 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Jumper 


Jack Panel Assembly 


Zero ohm, "Chip" Jumper 


Zero ohm, 
560 ohm, 
390 ohm, 5 
560 ohm, 5 
390 ohm, 
3K3, 5%, 
1K5, 5%, 
Zero ohm, 
Signal : 


Ww Ch ip Ww 


Jumper 


1/16W, Metalized Glass 


(part of Scan 4 Card Assemb 


(part of Scan 4 Card Assemb 


Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 


%, Metallized Glass. 


3, 1/16W, Metallized Glas 


%, Metalized Glass. 


%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


Ww Ch ip Ww 


Top Control Panel. 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


Jumper 


Gwe ke! 
2a22 
2322 
S138 
3198 
Sb98. 
G322 
9322 
S198 
S198 
839 


ZaZ2 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2412 
S198. 
3198 
3198 
SLs 
3198. 
3198 
3198 
3198 
SLs 
3199. 
3198 
3198 
3198 
SL OS 
S198. 
3198 
3198 
S128 
SLs 
Oh 9O8. 
3198 
3198 
3198 
SLOS 
Oh 9O8. 
3198 
2198 
3333 
S198 
Sh O8. 
3198 
3198 
3198 
S198 
S139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
31.98 
3198 
BLS 
3198 
3198 
3198 
S LoS. 
3198 
9340 
3139 


014 
242 
242 
O11 
Ot2 
O11 
185 
127 
036 
036 
177 


026 
026 
025 
025 
O25 
020 
020 
O17 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
O25 
017 
On 
017 
O21 
O11 
O21 
OaeL 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
010 
129 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
ie a 


025 
128 
L28 
128 
128 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
453 
187 


01040 
13335 
13335 
05610 
03310 
02210 
69682 
54667 
90010 
90010 
26241 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
00725 
00725 
33-310 
33310 
33510 
B35 10 
34710 
51090 
34710 
5.09.0 
22250 
22200 
42240 
34730 
O15 10 
34730 
01510 
3121-0 
31210 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
26880 
60653 
90010 
9001-0 
90010 
90010 
90010 
90010 
2623 1. 


O9TOL 
02742 
02742 
02742 
02742 
90030 
90030 
BIOL 
33910 
35610 
3.3910 
33320 
819520 
90030 
9015 
LOZ 1. 


29PT633R85C (continued) 


ACO1 AC Cord. .... io ey ve et ee BESS OL0™.03 831 
ACO03 Anode Lead Saacen- (3 ised) Sb see 3135 014 04471 
AC04 Batteries for Remote Control i panemiece 9299 000 65263 
ACO5 Cabinet Back ............ . #3139 124 36763 
ACO8 Chassis Tray . . ee ee we wh wh hehe) CU 83139 124 31324 
ACO9 CRT, A680CP893X001 ogee, MR el tay Ye et es B22 L738 75682 
AC12 Degaussang Coitl,. <<. « 2 2 ee) 2422 549 43967 
AC13 Front Interface Panel Bpdeket.. ~ . es ». 3139 124 32891 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) .. . 3139 124 31122 
AC17 Owner's Manual... . beh. Ate Ao ea IBLh21. 235 20621 
AC19 Side Jack Panel Bracieet. Se we te et eo «6 BESO T24- STO6L 
AC20 Cabinet Front Assembly ....... . 3121 237 53091 
AC20A.. Cabinet Front. oi 6 20 30 So was ae oe Se bes “BLS9- 177 600L1 
AC2Z0C. Light Guide. . « «- 6 kb aw Mee w fece a 2 3239. 124 33811 
AC20D Nameplate. ... So aw SM ok Ay eee ISAT 050: (00162 
AC20F Power Button Saver Sees ee ee Ye et oY 6 BESO 124 62924 
AC20G Power Button Shaft ......... . 3139 124 32791 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) .... . 2422 264 00371 
AC20J1 Top Control Bracket. ........ . 3139 124 33941 
AC20J3 Top Control Cover. ......... . 3139 124 31131 
AC20J4 Top Control Rubber... o ewe a 4h, 23 L39> 124 30392 
REMOTE Remote Control PASH Coe "RC19335004/ 

Oded. a) ae ae ee Se ee al Ge Se SL a ee BLS 9-228 38:64:63 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


Z29PT643R85A —- Manual no. 
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Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0214 
0219 
0220 
0221 
0222 
UZ23 
0225 
0229 
0239 
0243 
0244 
0245 
0246 
S 0254 
0267 
0269 
S 1000 
1002 
1200 
S 1500 
S15 15 
1660 
Hie ela 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
21:01. 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
213 
2121 
2122 
2123 
2124 
2129 
Pause ak 
232 
2133 
2134 
AG 
2436 
2141 
2143 
2150 
2184 
284 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
Pop AAG) 
2214 
2219 
ZG 
2217 
Papas | 
2220 
2221 
2226 
2227 
Zne8 
2229 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2LI2 
22103 
2254 


S = 


Main 

Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 


NN OW ON N 


Chassis Parts 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 


A/V Jack 


SVHS 

Pin 
Pin 
Pin 
Pin 


WW U1 OD U1 OW W 


q 
o 
Q 
ow 


Tuner 
SAW F 
Filte 
Fuse, 
Relay 
Cryst 
3 Pin 


Jack. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 

CRT Socket 
Connector. 

, V+U PLL , 

ilter, 45.75MHz 

r, Ceramic, 4MHz5 
4A, 250V, IEC. 

, oO Amp, 12V. 

al, 12MHz000 
Connector. 


Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB50 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 


Safety Part 


4jyn, 
10u, 
470u, 
100n, 
100u, 
22n, 
470n, 
22p, 
330p, 
330p, 
10u, 
10u, 
22p, 
22p, 
22p, 
22p, 
330p, 
2u2, 
330p, 
2u2, 
330p, 
2u2, 
330p, 
2u2, 
22p, 
22p, 
330p, 
100n, 
150n, 
2u2, 
2u2, 
100n, 
100n, 
100n, 
100n, 
220n, 
100n, 


10%, 50v, 
20%, 50v, 
20%, l6v, 
+80/-20%, 
20%, 25v, 
10%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 16v, 
5%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
20%, 50v, Electrolytic 
20%, 50v, Electrolytic 
5%, 50v, Ceramic 
5%, 50v, Ceramic 
5%, 50v, Ceramic 
5%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
5%, 50v, Ceramic 
5%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
ABO f=20%, 25v; 
+80/-20%, 16v, 
+80/-20%, 10v, 
+80/=203,.-10v, 
+80/-20%, 25v, 
tB0/-205;5 2ZSv;, 
+80/-20%, 25v, 
80/203. 25; 
+80/-20%, 16v, 
+80/-20%, 25v, 
4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
470n, +80/-20%, 10v, 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 
1000u,. 20%, l6év,; Electrolyte 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic 
470n, 10%, 50v, Polyester 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 
An7, 10%, 50v, Ceramic. 
820p, 5%, 25v, Ceramic. 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
1n5, 10%, 50v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2n2, 10%, 50v, Ceramic. 
100n, 5%, 63v, Metalized Pol 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic 
1000u, 20%, 16v, Electrolyti 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
In, 5%, 25v, Ceramic. 
In, 5%, 25v, Ceramic. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 


Ceramic. 
Electrolytic 


25v, 


Ceramic 
Ceramic 


Be sure to use exact 


Electrolytic. 
Ceramic. 
Electrolytic. 


Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
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2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
wow G@ iol98 
c. . 3198 
tie we SIS 
* «st « 23298 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
- . . 3198 
yester 2222 
ey as SOS 
c. . 3198 

3198 

3198 

3198 

3198 

3198 

3198 


3F 58. 


replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
U22 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
543 
020 
540 
024 
025 
025 
02:3 
025 
Oly 
Git 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
Gi 
Oi 
017 
017 
017 
Git 
017 
017 
016 
016 
Gat 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
O17 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
O17 
014 
017 
016 
017 
016 
025 
017 
017 
017 
310 
Gilt 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
O21, 


16374 
1635223 
12481 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
007.25 
16382 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
05182 
90141 
44518 
40807 
10914 
07444 
01203 
00725 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
52290 
3351.0 
33310 
210.90 
51090 
62290 
32290 
32290 
32290 
333.10 
222090 
3351) 
22220 
33310 
22250 
333.10 
22200 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22200 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
32230 
42240 
04740 
S223) 
31010 
34720 
38210 
51090 
S15 20 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
52280 
31020 
81020 
90020 


part. 


2330 


2531 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 


2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
200.2 
29503 
2505 
2007 
2508 
ae aio) 
2520 
Zo2 1 
Zee 
2925 
2029) 
2021 
2028 
2540 
2541 
2560 
2561 
29.62 
Zo:03 
2564 
2567 
2568 
2580 
2061 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
261i. 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2802 
2803 
291-0 
2613 
2916 


Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


100n, 10%, 


10n, +80/-20% 
250v, 
500v, 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
2u2, 
470p, 
Alu, 


20%; 
10%, 
Dey 


10%, 


50v, 


+80/-20%, 
20%, 50v, 
LOS, 
20%, 
220u, 20%, 
330p, 5%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
47n, +80/-20%, 
lu, 20%, 50v, 
ATu, 20%, 
22n, 103, 
180p, 53, 
A7u, 20%, 
360n, 5%, 


50v, 


50v, 
50v, 
25v, 


Z20%y 
10%, 
Dey 

10%, 


5%, 


2u2, 
680p, 
100p, 
1n5, 
2u2, 


50v, 


160v, 


15n, 5%, 1600v, 
A400v, 
400v, 
50v, 
63v, 
63v, 


15n, 
27n, 
100n, 
150n, 
100n, 
2n2, 
2n2, 
Ani, 
Alu, 
470p, 
120n, 


10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%; 
20%, 
10%, 


Dey 


50v, 
50v, 
50v, 
25v, 


Au7, 
470u, 20%, 
Aju, 20%, 50v, 
1000u, 20%, 
470u, 20%, 

in, 10%, 500v, 
470n, 20%, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
1n5, 
10n, 
22u, 
100n, 
In ; 
470p, 
2n2, 
ln, 
10n, 
10n, 


10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, 
10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
680p, 10%, 
100u, 20%, 
in, 10%, 50v, 
100n, 10%, 
2u2, 20%, 
Alu, 20%, 
lu, 20%, 
Alu, 20%, 
22u, 20%, 
220n, 
100p, 5%, 50v, 
In, 5%, 25v, 
33p, 5%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
33p, 5%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
68p, 5%, 50v, 
68p, 5%, 50v, 
in, 10%, 50v, 
daa, 807 =203, 
lu, <+80/—20%, 
220n, 
220n, 
2u2, 
2u2, 
470n, 


50v, 
50v, 
50v, 


50v, 
50v, 

50v, 

50v, 


25v, 
25v, 
50v, 
1l6v, 
50v, 


+80/-20%, 
+80/-20%, 


2000v, 
+80/-20% 
500v, 


25v, 


160v, 


250v, 


2000Vv, 


500v, 
250v, 


1l6v, 
l6v, 


275v, 
10%, 1000v, 
1000v, 
200v, 
1000v, 


50v, 
1000v, 


1l6v, 
2000v, 
50v, 


1000v, 
160v, 


50v, 


+80/-20% 


+80/-20% 
+80/-20% 


+80/-20% 


250v, Metallized Polyest 


1000v, Ceramic. 
Electrolytic. 
Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 

, 25v, Ceramic. 
1000v, Ceramic 
Electrolytic 

Ceramic. 

Electrolytic 
Electrolytic. 

Ceramic. , 

Electrolytic. 
50v, Ceramic 

Electrolytic. 
Electrolytic. 

Polyester. 

Ceramic. 

Electrolytic 
Metallized Polyprop 


100v, Electrolytic. 
500v, 


Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic. .... 

Metalized Polypropy 
Polypropylene 
Polyester 3 
Polyester . 
Polyester .... 
Metallized Polyeste 
Metalized Polyeste 

Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic. 

Electrolytic 
Ceramic. ai 

Metallized Polyprop 


20%, 250v, Electrolytic. 
l6v, 


Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. boa 
Metalized Polypro 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic . 
Polyester 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic . 
, 25v, Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
1l6v, Ceramic. 

, l6v, Ceramic. 
, l6v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 
, lOv, Ceramic. 


a2ee 
2020 
2020 
S198 
3 L98 
2020 
a198 
2020 
2020 
ShOs 
S198 
S198 
5198 
S198 
S198 
S198 
2020 
S198 
S198 
3.193. 


2022 
2020 
S198 
SLs 
2020 


OORT: 
2020 
2222 
2222 
2198 
2222 
2222 
S198 
S198 
3198 
2020 
SLs 


2222 
2.020 
2020 
2020 
2020 
2020 
S198 


2022 
S198 
S198 
2020 
S198 
S198 
S198 
2020 
S108 
S198 
S198 
2020 
3198 
S198 
S198 
S198 
SL98 
2020 
2020 
S198 
S198 
2020 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198. 
3198 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
DoS 
021 
019 
025 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 


333 
021 
019 
016 
598 


479 
301 
347 
347 
014 
365 
S60 
OL? 
017 
017 
O21 
019 


479 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
019 


330 
019 
019 
024 
O19 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
O17 
017 
017 
017 
CLF 
558 
O21 
019 
014 
O21. 
025 
O25 
028 
025 
O25 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
OL? 
017 
017 
017 
017 
OL? 
017 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
90552 
44710 
54790 
32210 
O33 1:0 
51080 
24730 
51080 
91139 
02250 
01810 
34790 


00163 
91331 
46810 
01010 
90489 


90042 
20239 
90219 
90232 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 


90051 
90856 
OLS) 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
92220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
522.90 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
gL 355 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
31:01-0 
31020 
S590 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
2105.0 
42240 
42240 
22290 
medoO 
44740 


29PT643R85A (continued) 


2862 Cap, 2u2, +80/ 
2864 Cap, 2u2, 20%, 
2865 Cap, 2u2, 20%, 
2866 Cap, 2u2, +80/ 
2867 Cap, 1n8, 10%, 
2868 Cap, 150p, 5%, 
2869 Cap, 68n, 10%, 
2870 Cap, 68n, 10%, 
2871 Cap, 150p, 5%, 
2872 Cap, 1n8, 10%, 
2873 Cap, 2u2, +80/ 
2874 Cap, 100u, 20% 
2875 Cap, 100u, 20% 
2876 Cap, 4u7, 20%, 
2877 Cap, 10u, 20%, 
2878 Cap, lu, 20%, 
2879 Cap, 4n7, 10%, 
2880 Cap, 22n, 10%, 
2883 Cap, 470u, 20% 
2884 Cap, 2u2, 20%, 
2885 Cap, 220n, 10% 
2886 Cap, 220n, +80 
2892 Cap, 100n, +80 
2893 Cap, 100n, +80 
2902 Cap, 1000u, 20 
2903 Cap, lu, 20%, 
2904 Cap, 27n, 10%, 
2905 Cap, 1n2, 10%, 
2906 Cap, 27n, 10%, 
2907 Cap, 1n2, 10%, 
2908 Cap, 10u, 20%, 
2910 Cap, 10n, 10%, 
2911 Cap, 10n, 10%, 
2950 Cap, 330p, 5%, 
3000 Res, 100 ohm, 
3001 Res, 100 ohm, 
3002 Res, Zero ohm, 
3003 Res, 1K5, 5%, 
3004 Res, 8K2, 5%, 
3005 Res, 100 ohm, 
3101 Res, 68 ohm, 5 
3102 Res, 1K, 5%, 1 
3103 Res, 150 ohm, 
3104 Res, 220K, 5%, 
3105 Res, 150 ohm, 
3106 Res, 220K, 5%, 
3111 Res, 75 ohm, 5 
3112 Res, 100 ohm, 
3113 Res, 75 ohm, 5 
3114 Res, 100 ohm, 
3115 Res, 75 ohm, 5 
3116 Res, 100 ohm, 
3123 Res, 150 ohm, 
3124 Res, 47K, 5%, 
3125 Res, 150 ohm, 
3126 Res, 47K, 5%, 
3131 Res, 150 ohm, 
3132 Res, 47K, 5%, 
3133 Res, 150 ohm, 
3134 Res, 47K, 5%, 
3135 Res, 75 ohm, 5 
3136 Res, 100 ohm, 
3141 Res, 1K, 5%, 1 
3149 Res, 100K, 5%, 
3150 Res, 150K, 5%, 
3154 Res, 5K6, 5%, 
3156 Res, 10K, 5%, 
S157 Res, 1K5, 5%, 
3158 Res, 10K, 5%, 
3159 Res, 1K2, 1%, 
3200 Res, 390 ohm, 
3201 Res, 100 ohm, 
3202 Res, 100 ohm, 
3203 Res, 100 ohm, 
3204 Res, 22K, 5%, 
3205 Res, 1K, 5%, 1 
3206 Res, 33K, 5%, 
3207 Res, 1K, 5%, 1 
3208 Res, 220 ohm, 
3209 Res, 68 ohm, 
3212 Res, 470 ohm, 
3213 Res, 560 ohm, 
3217 Res, 330K, 5%, 
3218 Res, 82K, 5%, 
3219 Res, 2K2, 5%, 
3220 Res, 100 ohm, 
3221 Res, 560 ohm, 
3222 Res, 100 ohm, 
3226 Res, 560 ohm, 
3232 Res, 2K2, 5%, 
3235 Res, 100 ohm, 
3241 Res, 22K, 5%, 
S = Safety Part 


-20%, 
50v, 
50v, 

-20%, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 

-20%, 

nr 2OV; 

, 25V, 
50v, 
50v, 

50v, 
50v, 
25v, 

, L6v; 
50v, 

, 5Ov, 

/-20%, 

/-20%, 


10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic 

Electrolytic. 

Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. ‘ 

Electrolytic. 
Electrolytic 

Polyester 

1l6v, Ceramic. 

25v, Ceramic. 
/-20%, 25v, Ceramic. 
%, 16v, Electrolytic 
50v, Electrolytic. 
50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Electrolytic 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 
5%, 1/6W, Carbon 
5%, 1/6W, Carbon 

"Chip" Jumper 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 

3, 1/6W, Carbon Film 
/16W, Metalized Glass. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

1/16W, Metalized Glass. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 

1/16W, Metalized Glass. 
3, 1/6W, Carbon Film 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/6W, Carbon Film 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/6W, Carbon Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
3, 1/6W, Carbon Film 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
/6W, Carbon Film : 

1/16W, Metalized Glass. 

1/16W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
/6W, Carbon Film... . 

%, 1/16W, Metalized Gla 
3, 1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glas 

%, 1/6W, Carbon Film. 

1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 


Film. 
Film. 


Glass 


3198 
3198 
3198 
S138 
2238 
3198 
3198 
3198 
338 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
2238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3193 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
Zee2 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


Oi 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
O17 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
O25 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
OL7 
017 
016 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21. 
O11 
COLL 
O21 
OL 
O21. 
O11 
O21 
OL 
O11 
O11 
O11 
O11 
GAT 
O11 
O21. 
O11 
O21 
OT 
O21 
OLL 
O21 
OLL 
opm 
O11 
O21. 
021 
OLL 
ep 
O21 
O21. 
734 
OLL 
Get. 
O11 
OAL 
O11 
O21 
O21 
O11 
O21, 
021 
O21 
oplan 
O21 
O21. 
021 
OLL 
oneal 
O11 
O21. 
O21 
O11 
O21 


22200 
52280 
52280 
Z2e200 
1S 62.6 
315 10 
06830 
06830 
31510) 
15626 
Za200 
31010 
S101) 
54780 
21090 
51080 
34720 
82230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
310:90 
31030 
31030 
33510 
01010 
01010 
90030 
31520 
S622 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
0151.0 
34730 
O7590) 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
S221) 
36890 
34710 
05610 
33340 
36230 
32220 
01010 
05610 
01010 
S361) 
32220 
01010 
32230 


part. 


3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
S2ot 
3256 
S201 
3258 
32.09 
333) 
35.32 
2333 
3334 
3335 
3956 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3504 
3506 
3507 
3508 
ao 0 
Soo 
3520 
Sue 4 
3922 
53235 
3524 
Bio ae) 
3926 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


27K, 5%, 
820 ohm, 
39K, 1%, 
10K, 5%, 


470K, 5% 


33K, 5%, 
820 ohm, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
1K, 5%, 
10M, 5%, 


LOOK, 5% 
470K, 5% 


100 ohm, 
1K, 20%, 
100 
1K, 20%, 
100 
1K, 20%, 
10 ohm, 
1 ohm, 
1 ohm, 
1K5, 
33 ohm, 


oD 
D 


33 ohm, 
330 ohm, 
33K, 5%, 
82K, 1%, 
1K, 5%, 
ART, 5%, 
ART, 5%, 
100 ohm, 
10K, 5%, 
ART, 5%, 
100 ohm, 


Zero ohm, 


1M, 5%, 
15K, 5%, 
5K6, 5%, 
180 ohm, 
820 ohm, 
68 ohm, 
33 ohm, 
10 ohm, 
5K1, 1%, 
1K; 5%, 
2K, 1%, 
6R8, 5%, 
1K, 5%, 
15K, 5% 
3K9, 5 


r 
fe) 
Or 


470K, 5% 


4R7, 1%, 
4R7, 1%, 
2R2y ths, 
Zedge 
2K2 5% Ls, 


22 ohm, 
ART, 5%, 
8K2, 5%, 
1K, 5%, 


5%, 


L2Ky Sy 
LOK, 5%, 
PTC, 
IMS 4 woe 


220 ohm, 
NIC, 4R7 
270 ohm, 
1K2, 5%, 
AR7, 5%, 


330K, 5% 


100 ohm, 
56K, 5%, 
1K, 5%, 
OR1, 5%, 


° 
ice} 


20% 


3 ohm, 


1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
, 1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 
5%, 1/2W, Metal Film. 
1/3W, Metal Film 


3, 1/3W, Metal Film 


, L/2W, Carbon Film 
5%, 1/6W, Carbon Film 


1MA/50V, Max 115V. 


5%, 1/6W, Carbon Film 

5%, 1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 

3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. é 
1/3W, Metal Film... . 
5%, 1/10W, Metalized Gla 

MCL" AUMPe st de. eh os 
1/16W, Metalized Glass. 

1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 

3, 1/6W, Carbon Film 

3, 1/6W, Carbon Film 

%, 1/3W, Metal Film. 

3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film. 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 

3, 1/6W, Carbon Film 

3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. : 
, 1/16W, Metalized Glass. 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film . 

3/5W, Metal Film... 

%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 

%, 2 1/2W, Metal Film. 

1/2W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass. 

1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 

1/16W, Metalized Glass 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 

1/16W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 
144V. So Set Pes 24 
1/2W, Metalized Glass. 


20%, 1/2W, Carbon Film 
oo. ZO -SWihhs ok ee ee 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. ‘ 
, 1/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 


Shoe 
S198 
23522 
S198 
S198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
Shs. 
S198 
S198 
5198 
3198 
S98 
S198 
S108 
S18 
2306 
2306 
2306 
5198 
3198 
Zo Le 
3198. 
S198 
Bi 98 
Zale 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
2306 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
2312 
S196 
2312 
S198 
3198 
8198. 
S198 
Bi OS 
Zal2 
3198 
S198. 
25012 
2312 
aes 
232 
2312 
S198 
S198 
S198 
ZA20 
23.12 
2312 
3198 
S198 
2306 
31.98. 
S198. 
2306 
236 
3198 
Sh98 
S198 
S108 
S198 
2122 
2322 
2422 
2198 
2122 
3198 
Sh98. 
S198 
S198 
2306 
S198 
3198 
S198 


O21 
O42 
704 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O1T 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
G13 
207 
204 
204 
013 
O11 
393 
O11 
O12 
O11 
915 
Ot2 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 
O21. 
O21 
O21 
oN Ea 
OL1 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 
215 
O11 
915 
O12 
O11 
012 
O11 
O11 
> ples) 
Ott 
O21 
915 
915 
elles) 
215 
215 
O11 
O11 
O21 
101 
915 
915 
OLE 
O12 
207 
O11 
O21 
204 
20-1 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
663 
242 
549 
013 
612 
COLL 
O21 
O11 
O21 
204 
O21 
O21. 
012 


32130 
08210 
63903 
31030 
34740 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
L3o07 
03390 
03310 
03330 
18203 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
15102 
01020 
12002 
26880 
01020 
ALS30 
03920 
03390 
12103 
03320 
34740 
14708 
14708 
12208 
12202 
T2202 
01510 
01510 
S24 120 
74158 
11203 
11003 
03920 
32290 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
32230 
31040 
31040 
31230 
S030 
00019 
Re als 7) 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
5963.0 
51020 
11070 


29PT643R85A (continued) 


Soak 
Bo28 
35.29 
S050 
3oS1. 
aoo2 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3952 
Soot 
3561 
3562 
3563 
35.65 
3566 
3569 
3580 
3594 
3595 
S096 
8601. 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
S641 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 
3638 
3639 
3640 
3694 
3e 0d. 
3802 
3810 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
Deak 
3822 
3861 
3862 
3863 
3864 
3865 
3866 
3867 
Sscnc al 
3393 
3894 
3896 
B04. 
3902 
2903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4122 
4123 
4127 
4214 
4216 
4388 
4401 
4402 
4430 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metalized Ginee 3198 
10K, fa 1/10W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
470 ohm, 5%, 1/10W, Metalized eias 3198 
1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
4K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
270K, 5%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
12K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1W, Metal Film 3198 
2K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1/10W, Metalized elas 3198 
220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
470 ohm, %, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gias 3198 
6K8, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gide 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 2 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4K7, > 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper Pat ve 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, ee 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
100K, ee 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, ee 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
15K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
1K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 3e 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3K3, S, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, ey 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3L99 
zero ohm, "Chip" Jumper S193 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 

Be sure to use exact replacement 


012 
O21 
021 
O21, 
O21 
204 
O21 
O21 
pile) 
734 
730 
021 
O21 
O21, 
O11 
021 
021 
012 
O21 
O21 
021 
O21 
O21 
O21, 
O11 
COLL 
Ot 
O21 
Oat 
O11 
COLL 
GAT 
O11 
O21, 
O11 
021 
O21 
O11 
OTT 
021 
O21 
021 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21: 
021 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O11 
OTT 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 


133/70 
90020 
54730 
51030 
54720 
U3222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
91230 
5o:620 
13310 
pA220 
DIoZU 
54730 
93310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
S101) 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
s2220 
90030 
01010 
01010 
51020 
1090 
90030 
08220 
34720 
32210 
S102) 
S15 90 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
81590 
31040 
31530 
31220 
31010 
01010 
01010 
333.20 
31010 
33310 
81010 
33510 
31020 
33320 
33320 
81030 
33520 
31030 
36220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 


part. 


4431 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
oZ01 
5202 
5204 
9205 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
S021 
5560 
So61 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
620s 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 27u, 10% . 

Coil, 820n, 10%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Wire Jumper. St oac' “es. ose ONS, ae SOE os 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 220 6% 

Coil, 3u9, 10% 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, LOT 

Coil, 22u, 10% Gye es ta DS, tae 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 25u. A Sey. gt) dk. ver ser cane ten fee. -§ 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
Coil, Choke. 

Coil, 6u8, 20% 

Coil, 3u3, 10% 

Coil, 47u, 10% 

Mains Filter Ris co. % 
Transformer, SS39009-04. : 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u, 5%. Ab cee Me A ee vee oh 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil; L0uwy “SSa2 a eee 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Res, 1K, 1%, 3/5W, Metal Bias 
zener Deedes 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Rect, BY228/24. 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
Sh98 
S198 
3198 
Z4aL2 
2422 
Sb98. 
2422 
S198 
S198 
2422 
2422 
S1L28 
5198 
3198 
2422 
2422 
2422 
S198 
3198 
2422 
3198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98 
S198 
S198 
S198 
S198 
Sh98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
23542 
S198 
S198 
S198 
9331. 
3198. 
9340 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
ESTs) 
535 
018 
931. 
018 
018 
535 
5S. 
138 
018 
018 
935 
549 
youl 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
915 
010 
020 
010 
668 
010 
559 


90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22190 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
27333 
g1325 
71020 
02574 
12290 
90020 
91028 
02465 
a 2024 
76880 
23380 
97337 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
51090 
10010 
SO E3Z3 
10620 
SOL 2 


29PT643R85A (continued) 


6461 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6029 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
e263 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6901 
6904 
7101 
TLOZ 
7103 
7200 
a2 02. 
7204 
7205 
7330 
7400 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
T8195 
7520 
Loe 
TS22 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7606 
7802 
7861 
7891 
7892 
7901 
9001 
9101 
91:02 
g1'03 
9104 
og 23 
2 alae a 
9173 
9175 
9176 
9178 
O79 
9184. 
9182 
9183 
91:92 
9193 
93 1. 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 


So = 


Safety Part 


Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. .. . 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9588H/N1/31/1053. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 

Power FET, IR. Se Se we 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC1432ZT 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


IC, TDA8359J/N2. Pog 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQPF9ONSO. F 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. Se yan cee ey ae 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. .... . 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
IC, HEF4053BT. 

EC, "TDAGSSBH/ Vile a. wb. b~ oe, “ee 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
9335 
3198 
3198 
S138 
9331. 
3198 
9335 
9322 
9330 
2 oa 
9322 
9335 
3198 
3198 
3198 
3198 
93.3: 
3198 
9340 
2322 
3198 
9331. 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
W392 
3198 
3198 
3198 
I352 
D372 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
O352 
3198 
3198 
P22 
9352 
ea 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
OSe72 
9340 
9333 
9392 
3198 
3198 
9322 
ie alee Be 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


617 
010 
010 
010 
010 
001 
010 
010 
010 
Lty 
010 
O01 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
Sens) 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
021 
021 
010 
010 
010 
728 
010 
010 
010 
713 
053 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
129 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


60682 
10070 
10070 
10630 
10630 
80133 
10620 
21590 
25680 
SO01LS3 
25390 
80133 
42682 
20133 
42682 
08667 
90133 
10010 
LOL2A) 
LOLA 
22290) 
30133 
51090 
ae Ag 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
40557 
42030 
42150 
42150 
21112 
35687 
42150 
40110 
OZ ay 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
S8oo2 
00215 
60653 
LOIS o4 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
941.9 
9421 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
9506 
ee Oe 
95:10 
oo 
oe ales 
9513 
9514 
9555 
26 
9518 
9520 
Boe. 
a ae 
9524 
9528 
2250 
96.1 7b 
962 
9613 
9614 
9615 
2617 
9618 
9619 
9620 
9621. 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9:63 1. 
9632 
9633 
9637 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
960.1 
2652 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
Sper) 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671 
9672 
9674 
2675 
9676 
9678 
9679 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
3198 
Sh98 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22430 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 


29PT643R85A (continued) 


9680 
968-1. 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
96977 
9698 
75.99 
96 21. 
9622 
9825 
9828 
99.29 
96 32. 
9632 
9637 
9838 
eEskored 
9846 
9847 
9849 
9850 
960.1 
2852 
26.95 
9856 
9860 
9861 
2862 
9864 
9865 
9868 
9073 
9874 
98:15 
9877 
9891. 
9892 
99:01. 
9902 
9903 
9904 
9905 
Oo To. 
OOS 
9914 
9915 
9918 
999s. 
9996 
9998 
CBA 


Channel One Card Parts 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 


Chassis Re Sembila7. 


Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 
2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 


S 0211 
Ss 021-2 
0214 
1606 
2691 
2692 
2693 
2694 
2095 
2698 
5 3000 
SSO OL 
BOS. 
3601. 
36.93 
6691 


S = 


Safety Part 


Tact Switch. sos 
Cap, 220u, 20%, 25v, 
Cap, 47n, 10%, 25v, 

Cap, 47n, 10%, 25v, 

Cap, 47n, 10%, 25v, 

Cap, 47n, 10%, 25v, 

Cap, 100n, 10%, 50v, 
Res, 3M3, 5%, 

Res, 3M3, 5%, 

Res, 560 ohm, 

Res, 330 ohm, 

Res, 220 ohm, 

LED, LTL-10234WHCR 


Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 

Polyester 


1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3141 


2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
S98 
3198 
3198 
3198 
L322, 
23 ie. 
3198 
3198 
3198 
9322 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


O25 
025 
025 
128 
025 
023 
023 
023 
023 
014 
242 
242 
Ged. 
OL 
O11 
185 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
58631 


16268 
16559 
06353 
02742 
3221.0 
04730 
04730 
04730 
04730 
01040 
13339 
[3335 
05610 
03310 
02210 
69682 


part. 


6692 
9001 
9002 
CBA 


IR Receiver, 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 


TSOPLS36UH3V. 


Front Interface panel aeseinbly: 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


Net 1 Panel 
ly) 


(part of Scan 4 Card Assemb 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


Scan 4 Card 
ly) 


Side Jack Panel Parts 


0232 
0250 
0251 
0254 
G255 
1810 
1811 
Zed. 
ALIA 
Zit 
2174 
21-76 
Zee 
2118 
2179 
2180 
21.8.1 
Zoe 
S150 
SLL 
SLo2 
3L53 
S156 
Slot 
3814 
S615 
3816 
of a 
3818 
3819 
3820 
3821 
4820 
6161 
7802 
9150 
ee pa 
91.52 
153 
9154 
9170 
CBA 


Side Jack Panel 
Headphone Jack 

A/V Jack 

6 Pin 
5 Pin 
4 Pin 
3 Pin 
3 Pin 
Cap, 

Cap, 

Cap, 

Cap, 

Cap, 

Cap, 

Cap, 

Cap, 

Cap, 

Cap, 

Cap, 

Res, 

Res, 

Res, 

Res, 

Res, 

Res, 

Res, 

Res, 

Res, 

Res, 

Res, 

Res, 

Res, 


330p, 10%, 
330p, 10%, 
330p, 10%, 
330p, 10%, 
470p, 5%, 
10u, 20% 
470p, 5%, 
10u, 20%, 
2u2, +80/ 
2u2, +80/ 
220n, +80/ 
471K, 5%, 
150 ohm, 
471K, 5%, 
150 ohm, 
120 ohm, 


100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, or 
100K, 5%, 
100K, oh 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
Res, 100K, 5%, 
Res, Zero ohm, 
Zener Diode, 6. 
IC, HEF4053BT. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Side 


Subwoofer Panel Parts 


Subwoofer Panel 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
3 Pin Connector. 


O21L5 
1091 
LOo2 
LOS 
1094 
3091. 
3092 
3093 
3094 
3035 
3096 
4085 
4089 
4090 
6091 
CBA 


Switch. 
Switch. 
Switch. 
Switch. 
560 ohm, 
390 ohm, 


Tact 
Tact 
Tact 
Tact 
Res, 
Res, 


LAO “ORM; > 2D oy 


Parts 


Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


-20%, 10v, 
-20%, 10v, 
l6v, 


-20% 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic . 
Ceramic. 
1/16W, Metalized Glass 


%, 1/6W, Carbon 


%, 1/6W, Carbon 


%, 1/16W, Metalized eins 
1/16W, Metalized Glas 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 


1/16W, 
1/16W, 
1/10W, 
1/16W, 
L/LOW, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
Ww Ch ip W 


8 volt. 


Parts 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Jumper 


Jack panel ‘Redenb ly 


(part of Scan 4 Card Assemb 


1/16W, Metalized Glass 


%, Metallized Glass. 


e% 1/16W, Metalized Glas 


560 

390 

3K3, 
1K5, 
Zero 
Res, Zero 
Res, Zero 
Diode, Si 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ohm, 
ohm, 
oo 
Or 
Qo 
Or 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


gnal. 


%, Metalized Glass. 


3, 1/16W, Metallized Glas 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


Ww Ch ip Ww 
Ww Ch ip Ww 
Ww Ch ip Ww 


Jumper 
Jumper 
Jumper 


Top Control Panel As senbiy 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


S AcOl1 
ACO03 
Ac04 
ACO5 
AC06 
ACO08 

S ACO9 


AC Cord. 


Anode Lead Spacer 
Batteries for Remote Control uanemitue 


Cabinet B 


Cabinet Back Screw pivex 


Chassis T 


ack 


ray 


CRT, A68QCU754X73 (N) 


(3 Used) 


(2 Used). 


9322 
S198 
S198 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2412 
SL98 
Sh 98. 
31.98. 
3198 
3198 
SL OS 
S98. 
S198. 
3198 
3198 
SL OS 
S98. 
3198 
3198 
3198 
S198 
S198. 
3198 
3198 
3198 
SLOS 
Oh 9O8. 
3198 
3198 
3198 
S138 
31,998. 
9333 
3198 
3198 
SLOS 
S98. 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
aLO8 
3198 
3198 
3198 
9340 
3139 


Re 5) 
of RS 73) 
9299 
S139 
S139 
S139 
9301 


127 
036 
036 
ne a 


026 
026 
025 
025 
025 
020 
020 
017 
Ont 
O17 
017 
016 
025 
016 
025 
017 
017 
017 
O21. 
O11 
O21 
O11 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
010 
T29 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
Le 


025 
Das 
128 
128 
E28 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
453 
187 


010 
014 
000 
124 
124 
124 
925 


54667 
90010 
90010 
262 1c 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
00725 
00725 
23510 
33310 
i go ao 8 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
22200 
22250 
42240 
34730 
01510 
34730 
01510 
L210 
31210 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
26880 
60653 
90010 
90010 
90010 
9001-0 
90010 
90010 
26257 


16601 
02742 
02742 
02742 
02742 
33-610 
33910 
35610 
33910 
33320 
31520 
90020 
90030 
90030 
20 LS 
15841 


03831 
04471 
65263 
44711 
39301 
SL S25 
60527 


29PT643R85A (continued) 


AC12 
AC13 
AC15 
AC17 
AC19 
AC20 
AC20A 
AC20C 
AC20D 
AC20E 
AC20H 
AC207 
REMOTE 


S = Safety Part 


Degaussing: COLT 6's abd a ae 
Front Interface Panel Bracket. 
Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
Owner's Manual ast «ey ea 
Side Jack Panel Bracket. 
Cabinet Front Assembly 
Cabinet Front. 

Light Guide. 

Nameplate. 

Power Button eM ed. Ge 
Speaker, 8 ohm, 5W (2 Used). 
Top Control Assembly 


Remote Control Transmitter, RC19335004/ 


O16 


2422 
6 ake | 
3139 
SLAI: 
iG go 2} 
S121. 
i aio ye | 
3139 
3141 
SES 9 
2422 
ae ee | 


3139 


549 
124 
124 
VAS tS) 
124 
251 
177 
124 
050 
138 
264 
138 


228. 


43967 
32691 
SiL122 
Zk Oul 
S706L 
93302 
58401 
S97 O01 
00161 
LOSS 1. 
00409 
11451 


86464 


Be sure to use exact replacement part. 


29PT6631/44 -— Manual 


no. 7638 


Main Chassis Parts 


0022 
0122 
0127 
0129 
0136 
OL 37 
0138 
O1L39 
0140 
0141 
O1L5S2 
O33 
0211 
0214 
C219 
0223 
0225 
0239 
0246 
S 0254 
0269 
0320 
S 1000 
5. LOLS 
1810 
1831 


2004 
2101 
2102 
2103 
2104 
21:05 
2106 
2111 
2112 
Pm ES) 
eA 
2122 
21 a3 
2124 
2123 
21341 
2132 
2133 
2134 
21S 
2136 
2141 
2143 
2150 
2184 
2187 
2201 
2209 
2210 
Pop AA) 
2214 
2219 
Za1G 
2220 
QoL 
2243 
2245 
2247 
2331: 
2343 
2401 
2402 
2404 
2415 
2450 
2451 
2452 
2457 


2458 
2459 
S 2463 
2464 


S 2465 
2466 
2468 
2472 
2480 
2482 


2485 
2486 


S = 


Main 


Chassis Parts 


Bracket. 

Heatsink 

Socket Fuse. 

NTC Holder 

LOASp rang ; 

Spring bes Fe 
EPO SSPE UIC ae oa es 
Spring for Bracket 
Spring 


LASpriUng . 
Cable, 
Cable, 


DIP, 6 Pin, 400mm 
DIPMate 


2 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 
6 Pin Connector. 
A/V Jack 


SVHS 


Jack. 


3 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 
9 Pin CRT Socket 


Jack 


Factory Plate. 


Tuner, 
Relay, 


PLL 
12V. 


V+U, 
5 Amp, 


6 Pin Connector. 


Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, 
C49/U A. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 


Safety Part 


+80/-20%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 16v, Ceramic. 
5%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
20%, 50v, Electrolytic 
20%, 50v, Electrolytic 
5%, 50v, Ceramic 
5%, 50v, Ceramic 
5%, 50v, Ceramic 
5%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
5%, 50v, Ceramic 
5%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 16v, Ceramic. 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
+80/-20%, 10v, Ceramic. 
10%, 25v, Ceramic. 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 
22n, 10%, 25v, Ceramic. “ 
1LOO0w,. 20%,- Lov; Blectrolytic 
470n, 10%, 50v, Polyester 
22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2n2, 10%, 50v, Ceramic. ;: 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
1000u,. 20%,- l6v,; Electrolytic 
10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 
2n2, 10%, 2000v, Ceramic. 
2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
470p, 10%, 500v, Ceramic. 
47u, 20%, 50v, Electrolytic 
330p, 5%, 50v, Ceramic. ‘ 
47u, 20%, 160v, Electrolytic. 
22n, 10%, 50v, Polyester. 
180p, 5%, 50v, Ceramic. 
360n, 5%, 250v, 


47n, 
470n, 
22p, 
330p, 
330p, 
10u, 
10u, 
22p, 
22p, 
22p, 
22p, 
330p, 
2u2, 
330p, 
2u2, 
330p, 
2u2, 
330p, 
2u2, 
22p, 
22p, 
330p, 
100n, 
150n, 
2u2, 
202; 
100n, 
Aul, 
lu, 
22n, 


20%, 
680p, 10%, 
1n5, 10%, 
2u2, 5%, 


2u2, 100v, Electrolytic. 
500v, Ceramic. 
2000v, Ceramic. ... 


Polypropylene 
Polyester 
Polyester 


15n, 
15n, 
22n, 10%, 
150n, 
A7u, 20%, 
120n, 5%, 


25v, Electrolytic 


20%, 250v, Electrolytic. 
20%, l6v, Electrolytic. 


Aul, 
470u, 


Metalized Polyprop 
160v, Metalized Polypropy 


Metalized Polyest 


250v, Metalized Polyprop 


3139 
3139 
2422 
3139 
3104 
3139 
3104 
io 
3139 
3104 
3104 
3104 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3L22 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SoS 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S18 
2238 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S198 
2020 
2020 
2020) 
3198 
3198 
3198. 
2020 
3198 
3198 


2022 
2020 
3198 
2020 


2222 
2020 
2222 
2222 
2222 
2020 


2222 
2020 
2020 


Be sure to use exact replacement 


124 
121 
088 
120 
301 
L21 
304 
Ta 
Led. 
301 
301 
201 
025 
029 
025 
026 
026 
025 
G25 
500 
026 
120 
542 
LBZ. 
O25 


543 
024 
017 
016 
017 
O17 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
Gilet 
Oi 
Oy 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
OL 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
026 
014 
OL 
017 
017 
026 
558 
558 
O21 
019 
O25 
016 
O21 
014 
016 


i 
021 
019 
558 


479 
S04 
347 
347 
260 
O21 


479 
O24 
O21. 


44421 
62214 
O02 FA 
LOS. 
22081 
24583 
22081 
24786 
24583 
22081 
09421 
08381 
16374 
12481 
12482 
05236 
04926 
16382 
12481 
80076 
05182 
01701 
90108 
07444 
16607 


00842 
44730 
24740 
32290 
333.10 
33310 
51090 
51090 
32290) 
32290 
32290 
32290 
539.40 
22200 
33310 
22250 
53310 
222090 
33510 
22220 
32290 
32290 
539 10 
41040 
19852 
Ze2o0 
22400 
41040 
54780 
41050 
32230 
32230 
S2230 
AL020 
04740 
32230 
32220 
42240 
21020 
90445 
20959 
90552 
44710 
54790 
03310 
2 Ba Be 
02230 
01810 


00163 
O13 3 1: 
46810 
90489 


90042 
90255 
90219 
90223 
75154 
90586 


90051 
90856 
ooo e a 


part. 


wn 


2487 
2488 
2489 
2500 


2903 
2509 


2a 19 
29 1:6 
29520 
2564 
2590 
2604 
2606 
2802 
2807 
Z816 
2831 
Lo ae 
2033 
2834 
2035 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
ZOo2 
2854 
2090 
2856 
2857 
2860 
2894 
2029 
2897 
2898 
2902 
2904 
2905 
2906 
290.1 
SLO 
SLO2 
3103 
3104 
S105 
S106 
del 
S112 
3113 
3114 
ie i es) 
2 L6G 
S123 
3124 
aL25 
3126 
3131. 
oe 
3133 
3134 
S135 
S136 
3141 
3149 
S150 
3154 
S196 
S17 
SLo8 
S159 
3205 
3206 
3220 
3221. 
S222 
3247 
3250 
3258 
3341 
3342 
3345 
3400 
3401 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 


47u, 20%, 50v, Electrolytic 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
470n, 20%, 
330u, 20%, 450v, Electrolytic 
100n, 
50v, Ceramic. 

50v, Ceramic 

10%, 50v, Ceramic. 

20%, 25v, Electrolytic 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 

ln, 5%, 25v, Ceramic. on #2 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lp, 25%, 50v, Ceramic 

lp, 25%, 50v, Ceramic 

47p, 5%, S5O0v, Ceramic 

470p, 5%, 50v, Ceramic. 

220p, 5%, 50v, Ceramic. 

1n5, 10%, 50v, Ceramic. 

4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
In, 5%, 25v, Ceramic. 

In, 5%, 25v, Ceramic. 

ln, 5%, 25v, Ceramic. 

In, 5%, 25v, Ceramic. 

33p, 5%, 5O0v, Ceramic 

47p, 5%, 5O0v, Ceramic 

150p, 5%, 50v, Ceramic. 

180p, 5%, 50v, Ceramic. 

220p, 5%, 50v, Ceramic. 

560p, 5%, 25v, Ceramic. 

390p, 5%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. ... 
1000u, 20%, 25v, Electrolytic 
470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
ln, 10%, 50v, Ceramic a 
470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
In, 10%, 50v, Ceramic... . 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 
150 ohm, 5%, 
220K, 5%, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 


20%, 
20%, 


1n5, 
330p, 
10n, 
2u2, 
330n, 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

TOOK; 53% 
150K, Ss; 
5K6, 5%, 
LOK, Se; 
1K5, Sy 
10K, Sy 
1K2, Sy 


1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 

1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
470K, Sy 
Bhai ey 
100K, 5%, 
1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1MA/50V, Max 115V. ... . 
330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film. 


275v, Metalized Polypro 


275v, Metalized Polypro 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


2020 
2020 
2020 


2022 
2020 


2222 
2020 
2020 
S198. 
2020 
2222 
S198 
3198 
Sb98 
S198 
S198 
S198 
S198 
Sh 98 
S198 
8198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
B18 
Zook 
S198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
S198. 
2306 
2300 
ZB Ze 
S98. 
3198 


O21 
O21 
O21 


330 
024 


336 
554 
554 
017 
O21 
910 
O25 
016 
017 
023 
017 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
Ont 
017 
017 
017 
OT 
O21. 
O11 
O21 
O11 
O21 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
O21 
O11 
O21 
O11 
O21 
O11 
O21 
OTL 
O11 
O11 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
734 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O21 
O11 
O21 
204 
204 
593 
O11 
O11 


90854 
91049 
oot 


00018 
90774 


29144 
90172 
90 LAT 
01030 
91374 
19856 
51090 
31020 
42240 
22240 
44740 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
S090 
41040 
5.09.0 
51090 
41040 
31010 
31020 
3.1020 
31020 
31020 
33390 
34790 
Sod) 
31810 
S221.0 
30 O10 
33910 
31030 
31020 
24740 
31020 
24740 
31020 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07390 
01010 
07590 
01010 
01510 
54730 
OT 54:0 
54730 
01510 
54730 
01510 
54730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
31020 
33330 
01010 
05610 
01010 
34740 
08220 
31040 
03108 
03108 
13507 
03310 
02240 


29PT6631/44 (continued) 


3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3442 
3443 
3447 
3451 
3452 
3454 
3458 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3480 
3481 
3482 
3486 
3490 
3492 
3493 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3504 
3921 
So9Az 
3923 
ao 26 
Bont 
3545 
3902 
Birey) 
3561 
3563 
3565 
30 Od. 
Boor 
3622 
3630 
3634 
3635 
3633 
3694 
360d. 
3802 
3810 
Be Lek 
36 12 
28:13 
3814 
3815 
3816 
Seek 
3818 
3819 
3820 
Boz 
3822 
Be SL 
3832 
3833 
BoD 
3839 
3843 
3901 
3903 
BIND 
S209 
3910 
3912 
4209 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4601 
4824 
4826 
4831 
4835 
4837 
4838 
4839 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


82K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4AR7T, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
Zero ohm, "Chip" Jumper .... 3198 
1M, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 2306 
5K1, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
2K, 1%, 3/5W, Metal Film. 2312 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
470K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3R9, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
3R9, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
2R2, %, 3/5W, Metal Film 2312 
1R5, 5%, 1/4W, Carbon Film. 2122 
12K, %, 3/5W, Metal Film 2312 
10K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
22 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 3198 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
PTC, OR 220V. Bs 24). ae ie EAAEZ 6) 
22 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
330K, 1%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
47 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 2306 
OR15, 5%, 3/5W, Metal Film. 3198 
OR22, 5%, 3/5W, Metal Film. 3198 
270K, 5%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
8K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1W, Metal Film 3198 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 2306 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. . . . 3198 
470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 


75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
6K8, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3199 
Zero ohm, "Chip" Jumper S198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3199 
Zero ohm, "Chip" Jumper S198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3193 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 


Safety Part 


Be sure to use exact replacement 


915 
O11 
O11 
OL1 
O11 
CLL 
204 
O21 
O21: 
GLL 
204 
915 
215 
Ow. 
O11 
O21 
915 
I15 
5 
101 
91.5 
915 
012 
O11 
O21 
204 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
661 
O11 
734 
204 
O12 
012 
130 
O21 
O21 
OLL 
O21 
012 
204 
Git 
O21 
O21 
O11 
OLT 
O21 
O21 
O21 
O21 
O24. 
O11 
O21 
021 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O11 
OLT 
O11 
COLL 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
021 
O21 
O21 
O21: 
021 
021 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O21 
021 


18203 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
90030 
31050 
01810 
03109 
Lo LO?Z 
12002 
01020 
03520 
34740 
13908 
13908 
12208 
02083 
11203 
11003 
a2290 
08220 
51020 
03688 
32230 
31040 
31040 
31230 
LOS) 
00024 
02290 
63304 
03479 
11570 
12270 
61274 
54720 
51020 
02210 
58220 
T3310 
03109 
08220 
34710 
32220 
01010 
01010 
37590 
34720 
32210 
S102) 
S75 90 
01020 
31.020 
31020 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
81590 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
36820 
54730 
54730 
32.130 
32730 
08210 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90030 
90030 


part. 


4840 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4879 
4880 
4881 
4882 
4884 
4885 
4892 
4906 
4982 
5001 
5202 
5241 
5341 
5342 
5401 
5445 
5451 
5457 
5461 
5463 
5471 
5480 
5500 
so20 
5810 
Sogo ee 
S32 
5833 
pooe 
6150 
6400 
6401 
6448 
6460 
6469 
6476 
6482 
6485 
6487 
6490 
6500 
6520 
6541 
6560 
6570 
6582 
6831 
7101 
7TLOZ 
7103 
7200 
7201 
Y205 
7400 
doo 
Vo21 
7560 
7602 
7606 
1802 
7803 
7804 
Y831 
pc hink 
1903 
9001 
9101. 
9102 
BLS 
9104 
23 
oe pss 
91.73 
2 be es) 
9176 
2178 
O79 
9181 
9182 
913.3 
ole 
9193 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 27u, 10% 


Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Coil, 22u. 

Coil, 3u9, 10% 
Coil, 1mH, 10% . 
Transformer, LOT 
Coil, 22u, 10% 
Coil, Linear 
Transformer, 
Coil, Choke. 
Coil, 6u8, 20% 

Coil, 47u, 10% 

Mains Filter a ate tee IS 
Transformer, SS49109-O00 B. 
Coil, 10u, 10% 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 12u, 10% : 

Diode, Signal, BAS316. j 
Res, 1K, 1%, 3/5W, Metal Film. 
Zener Diode, 47 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Rect, BY228/24. 

Diode, Rect, BYV95C. 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Rect, BYV95A. 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Bridge Rect, 
Diode, Rect, BYV95A. 
Zener Diode, 9.1 volt. 

Diode, Rect, BYV29X-500. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Rect, STPS10L60D. 
Diode, Signal, 1N4148. ‘ 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, -TDAQ588H/N1/ 31/1298. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Power FET, STP3NC6OFP. 

Optical Coupler, TCET1104 (G) 
Power FET, STP/7NC80ZFP 

IC, L78L33ACZ. ey 4 

IC, M24CO8-WBN6. .... . 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 

IC, HEF4053BT. i ee 

TC,; -HEF4053BT sos. oe 2) ee 
Transistor, NPN, BC847B(COL) . 
IC MSP3425G—-PO-B8-V3 (MIAS) L 
IC, AN7580 be he Sac fg 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


GBU4JL-7002. 


Signal Driver, SC10015-00 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
S198 
S198 
S198 
2422 
2422 
S198 
2422 
S198 
Sl28 
A422 
3128 
S198. 
2422 
2422 
2422 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
2342 
S198. 
9331 
9340 
933-9 
3198. 
9331 
9339 
9335 
9330 
9322 
2380 
9322 
9340 
9322 
9322 
S198 
S198 
S198 
S198 
9352 
S198 
8198 
D222 
9322 
2139 
G322 
9322 
9340 
9335 
23535 
S198 
9322 
222. 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
018 
036 
036 
535 
Doo 
018 
oS. 
018 
Les 
Sod 
138 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
215 
010 
668 
Dae 
O01 
010 
le a 
001 
000 
001 
132 
000 
150 
DoD 
ies 
eS 
010 
010 
010 
010 
742 
010 
010 
od 
LS 
120 
134 
154 
547 
129 
129 
010 
LS 
166 
010 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
22790 
90010 
90010 
97233 
27329 
71020 
02574 
T2290 
53201 
02465 
37021 
76880 
97337 
43567 
02572 
51090 
16880 
16880 
16880 
31290 
10630 
11002 
24790 
30133 
50172 
80133 
atood 
80133 
80133 
90133 
80133 
52:66 f 
90133 
08685 
kos Bag 
91685 
70667 
10010 
42030 
42150 
42030 
e501 
42030 
42150 
S 16931 
72667 
51961 
92676 
38682 
00215 
60653 
60653 
42030 
89682 
29682 
42030 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


29PT6631/44 (continued) 


93 1. 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9407 
9418 
9419 
9421 
9422 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
95:01. 
99.03 
opie 
pole 
Goc3 
9514 
9515 
DG 
9918 
go20 
9524 
9922 
9524 
9925 
g528 
9530 
9612 
9613 
9614 
96.15 
9618 
9619 
9620 
962. 
9622 
9623 
9624 
9626 
9625 
9628 
9629 
9634. 
9632 
9633 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
965A. 
9O92 
9654 
epson 
9656 
965.71 
9658 
9699 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671 
9674 
IGS 
9676 


SS 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper 


Safety Part 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 


, 0.58MM. 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


2649 
9680 
9681 
9682 
9685 
9686 
9687 
9688 
26.69 
9690 
9:69. 
9694 
96.95 
96.97 
9698 
9699 
9521 
9822 
9825 
9828 
2829 
9832 
9832 
9834 
9838 
9839 
9846 
9847 
9849 
9851 
9856 
9858 
23809 
9860 
9862 
9863 
9864 
9865 
9867 
9868 
13.69 
9870 
9871 
JB 4S 
9874 
9875 
9876 
9877 
9878 
9901 
9902 
9903 
9904 
991-4 
99.133 
9914 
9915 
9923 
he be 
9993 
9996 
ooo 7 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Chassis 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 
6 Pin Connector. gt es Sew Sp? oe 
47u, 20%, 16v, Electrolytic 


0266 
2401 
2402 
2403 
2407 
2408 
2409 
2411 
2412 
2413 
2414 
2415 
2416 
2419 
2420 
2425 
2426 
2427 
2428 
2429 
2430 
2431 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


4u7, 20%, 
100n, 10%, 


15p, 5%, 50v, 
56p, 5%, 50v, 
15p, 5%, 50v, 


35v, 
l6v, 


470n, +80/-20%, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


Electrolytic 
Ceramic 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


10v, Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. .. 
Electrolytic 
Ceramic. ‘ 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Ceramic . 
Electrolytic. 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
BOS 
Sia 


2422 
S198 
S196 
S198 
3198 
S198 
3198 
S198 
5199. 
S198 
a198 
3198 
S196 
5199. 
3198 
S198 
3198 
S198 
51.99 
3198 
S198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


025 
028 
028 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
O17 
017 
016 
017 
025 
017 
O25 
025 
017 
O25 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
Sto pline ail 


16609 
24790 
44780 
31040 
P1590) 
35690 
31.590 
44740 
34720 
21030 
31030 
31030 
31030 
31030 
31810 
31030 
34790 
31:030 
31010 
21010 
31040 
31010 


29PT6631/44 (continued) 


2432 
2433 
2434 
2435 
2436 
2440 
2442 
2443 
2450 
2452 
2453 
3401 
3402 
3403 
3404 
3405 
3406 
3407 
3408 
3412 
3419 
3425 
3427 
3431 
3432 
3440 
3441 
3442 
3443 
3444 
3450 
3491. 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
4401 
4402 
4403 
5401 
5407 
5408 
5421 
5425 
5428 
5429 
5430 
5440 
5442 
5450 
5452 
7401 
7402 
7403 
7421 
7440 
7444 
7450 
7454 
9401 
9402 
9403 
CBA 


10n, 10%, 
10n, 10%, 
10n, 10%, 
100n, 10%, 
100n, 10%, 
10u, 20%, 
56p, 5%, 
56p, 5%, 
10u, 20%, 
56p, 5%, 
56p, 5%, 
560 ohm, 5%, 
10K, 5%, 
1K8, 5%, 
1K5, 5%, 
Res, 820 ohm, 5%, 
Res, 6K8, 5%, 
Res, 1K, 5%, 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


50v, 
50v, 
50v, 
1l6v, 
1l6v, 
1l6v, 
50v, 
50v, 
16v, 
50v, 
50v, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic 
1/16W, Mate ined Glas 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 


Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 510K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 8K2, 1%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 2K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 2K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Wire Jumper. Be ONes Gon tetn Gl Sy Soi . ey Nae’ “oe! Ged Oe 
Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Coil, 10m, ~ 10% SP ogee Gh Ue, yo 

Coil. 33,0 Sos 

Coals. 33. BOs ene nk 

Inductor, 100 MHz, 120 ohm 

Cord: Lou. hos 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 10u, 10% 

Coil, 10u,; 10% 

Coil, 10u, 10% 

Coil, 22u, 5%. 

Cots Lome. “hOs 

Coil, 33, Ses a ee 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 

IC, TC90A53N eo 4 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

2D 3 Line oni Filter hes atbis 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 
2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 


S.-0211 
So 02 12 
0214 
1606 
2691. 
2692 
2693 
2694 
2695 
2698 
S-.2900 
S 390i 
3685 
3691 


S = 


Tact 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


Switch. 


220g <2 Oey 


477n, 10%, 
47n, 10%, 
47n, 10%, 
47n, 10%, 


100n, 10%, 


3M3, 5%, 
3M3, 5%, 
560 ohm, 
330 ohm, 


25v, 
25v, 
25v, 
25v, 
50v, 


25v, 


Electrolytic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


Polyester 

1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
ee 
3198 
3198 
3198 
Ae ae 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
339 


2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
31.98 
3198 
3198 
3198 
2322 
Dae. 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


Ota 
017 
017 
O17 
017 
028 
016 
016 
028 
016 
016 
O21 
O21 
O21. 
021 
O21 
O21 
O21 
O21. 
118 
O21 
O21 
O21 
704 
021 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
036 
O21 
021 
021 
O21 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
Oke 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
182 
010 
010 
010 
010 
036 
036 
036 
ae BF 


025 
O25 
025 
128 
025 
023 
023 
023 
023 
014 
242 
242 
Git 
O11 


31030 
31030 
31030 
31040 
31040 
21090 
35690 
35690 
2.1090 
35690 
335690 
35610 
81030 
S620 
31520 
38210 
36820 
S 1020 
S621) 
OS951 
36210 
31030 
31030 
68202 
31230 
36210 
34710 
Siz a) 
327.20 
S5610 
36210 
34710 
Siz 30 
324.20 
3561.0 
33910 
90030 
90010 
33910 
90030 
90030 
90030 
31090 
133.20 
33390 
90070 
31090 
11090 
SL090 
31090 
31090 
12290) 
31090 
E33 20 
42150 
42030 
42030 
18682 
42030 
42030 
42030 
42030 
90010 
90010 
90010 
Zoo CL. 


16268 
16559 
06393 
02742 
32210 
04730 
04730 
04730 
04730 
01040 
[3330 
13335 
05610 
03310 


part. 


3693 
6691 
6692 
9001 
9002 
CBA 


Res, 


220 ohm, 


5%, 1/6W, Carbon Film. 


LED, LTL-10234WHCR 


IR Receiver, 


Wire 
Wire 


Front Interface Sanet Reschoiy 


Jumper. 
Jumper. 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
(part of Scan 4 Card Assemb 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
(part of Scan 4 Card Assemb 


Net 1 Panel 


ly) 


Scan 
ly) 


4 Card 


Side Jack Panel Parts 


0232 
0250 
G25: 
0254 
0255 
2171 
2172 
Zit 
2174 
21-76 
2177 
2118 
2179 
3150 
SLed 
SLO! 
SLoS 
315.6 
3157 
4817 
4819 
4821 
4822 
6161 
eee 
9132 
9153 
91-70 
CBA 


Side Jack Panel Parts 

Headphone Jack 

A/V Jack 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

4 Pin Connector. ...... 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 

Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 

Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized elas 
Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. : 

Side Jack Panel Reeenkiy 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 


G2i5 
1091 
1092 
LOS 3 
1094 
S091 
3092 
3093 
3094 
3095 
3096 
4085 
4089 
4090 
6091 
CBA 


TSOP1836UH3V. 


Top Control Panel Parts 
3. Pan ‘Connector, 


Tact 
Tact 
Tact 
Tact 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Switch. 
Switch. 
Switch. 
Switch. 


560 
390 
560 
390 
3K3, 
1K5, 
Zero 
Zero 
Zero 


Diode, Si ‘ 
Top Control Panel Assanbisy 


ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
Sy 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
gnal. 


%, Metallized Glass. 

3, 1/16W, Metallized Glas 

sf Metalized Glass. 

%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


Cabinet & Accessory Parts 

Cabinet & Accessory Parts 
AC Cord. 
Batteries for Reniote Contrer Teaneniees 
Cabinet Back 


S ACO1 
Ac04 
ACO5 
AC06 
ACO08 
AcO09 

S AC12 
AC13 
AC15 
AC17 
AC19 
AC20 
AC20A 
AC20C 
AC20D 
AC20E 
AC20H 
AC207 


Cabinet Back Screw ee 


Chassis Tray 
CRT, A680CP893X003 

Degaussing Coil. Z 
Front Interface Panel Brackat., 


Holder, 
Owner's Manual 


Degaussing Coil 


(2 Used). 


(4 Used) 


Side Jack Panel BEaCiet., 
Cabinet Front Assembly 


Cabinet Front. 


Light Guide. 
Nameplate. 

Power Button 
Speaker, 
Top Control Assembly 


8 ohm, 


10W (2 Used) 


S198. 
G22 
9322 
S198 
3198 
oF 30 


2422 
2422 
2422 
2422 
Za22 
3198 
S198. 
31.98. 
3198 
3198 
SL OS 
S98. 
S198. 
3198 
3198 
SL OS 
S98. 
3198 
3198 
S138 
SLOS 
SL 98. 
3198 
3198 
3198 
S198 
S98. 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
SLs. 
3198 
3198 
3198. 
3198 
3198 
aLOS 
3198 
3198 
9340 
S139 


S121 
g299 
3139 
S130 
3139 
9322 
2422 
8139 
S132 
Sad. 
S132 
3121 
8139 
S132 
3141 
S132 
S32 
3.139 


O11 
185 
LQ 
036 
036 
La 


026 
026 
025 
025 
O25 
017 
Ont 
O17 
017 
016 
025 
016 
025 
O21 
Ger 
O21 
OaeL 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
010 
036 
036 
036 
036 
187 


025 
128 
Las 
128 
128 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
453 
Le? 


231. 
000 
124 
124 
124 
Lis 
549 
124 
124 
230 
124 
234 
177 
124 
050 
138 
as 
177 


02210 
69682 
54667 
90010 
90010 
26211. 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
23510 
33310 
i go ao 8 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
34730 
OLS 10 
34730 
01510 
3121-0 
31210 
90030 
90030 
90020 
90020 
26880 
90010 
90010 
9001-0 
90010 
15141 


16601 
02742 
02742 
02742 
02742 
20010 
33910 
35610 
3.3910 
38320 
81520 
90020 
90030 
90030 
BOLLS 
15841 


00081 
652.63 
44711 
3930.1 
B1L3Z29 
76682 
45505 
328.92 
31122 
206832 
37061 
53102 
58401 
89701. 
00161 
10881 
T6921 
56361 


29PT6631/44 (continued) 


REMOTE Remote Control Transmitter, RC19335004/ 
Qs oe i ae ee SA ok ee we a ew we ee SS BTS 228. Bed ed 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


Z29PT663R85A —- Manual no. 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0214 
0219 
0220 
0221 
0222 
UZ23 
0225 
0239 
0243 
0244 
0245 
0246 
S 0254 
0267 
0269 
S 1000 
LOO2 
1200 
S 1500 
5: L515 
1660 
1810 
noe ale 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
21:01. 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
213 
2121 
2122 
2123 
2124 
2129 
Pause ak 
232 
2133 
2134 
AG 
2436 
2141 
2143 
2150 
2184 
284 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
22:0 
2211 
Pop HARE) 
2214 
22149 
ZAG 
2217 
Zao 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2200 
2202 
2205 
2254 
2330 


2304 
2340 


oS. = 


Safety Part 


Main Chassis Parts 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
A/V Jack 

SVHS Jack. 

Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin CRT Socket 
Pin Connector. 
Jack eet 
Tuner, V+U PLL 

SAW Filter, 
Filter, Ceramic, 
Fuse, 4A, 250V, 
Relay, 5 Amp, 12V. 
Crystal, 12MHz000 
6 Pin Connector. 
Crystal, Resonator, 
C49/U A. 
Cap, 47n, 
Cap, 10u, 
Cap, 470u, 
Cap, 100n, 
Cap, 100u, 
Cap, 22n, 
Cap, 470n, 
Cap, 22p, 
Cap, 330p, 
Cap, 330p, 
Cap, 10u, 
Cap, 10u, 
Cap, 22p, 
Cap, 22p, 
Cap, 22p, 
Cap, 22p, 
Cap, 330p, 
Cap, 2u2, 
Cap, 330p, 
Cap, 2u2, 
Cap, 330p, 
Cap, 2u2, 
Cap, 330p, 
Cap, 2u2, 
Cap, 22p, 
Cap, 22p, 
Cap, 330p, 
Cap, 100n, 
Cap, 150n, 
Cap, 2u2, 
Cap, 2u2, 
Cap, 100n, 
Cap, 100n, 
Cap, 100n, 
Cap, 100n, 
Cap, 220n, 
Cap, 100n, 
Cap, 4u7, 20%, 50v, 
Cap, lu, +80/-20%, 
Cap, 470n, 
Cap, 22n, 
Cap, 22n, 10%, 25v, 
Cap, 22n, 10%, 25v, 
Cap, 1000u, 20%, 
Cap, 22n, 10%, 25v, 
Cap, 220n, 
Cap, 470n, 
Cap, 22n, 
Cap, i1n5, 
Cap, lu, 
Cap, 2n2, 
Cap, 100n, 
Cap, 220n, 
Cap, 1000u, 20%, 
Cap, 22n, 10%, 25v, 
Cap, 22n, 10%, 25v, 
Cap, 2u2, 20%, 50v, 
Cap, lin, 5%, 25v, 
Cap, lin, 5%, 25v, 
Res, Zero ohm, 
Cap, 100n, 10%, 
er. 
Cap, 
Cap, 


NN OW ON N 


W WO U1 OV U1 OV W 


10%, 50V; 
20%, -50V, 
20%, 


20%, 
LOG, ZOvy 
5 -, OOV, 

10%, 

10%, 
20%, 
20%, 
Dey 
DS; 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
5%, 50v, 
5%, 50v, 
10%, 
+80/-20%, 
10%, 
+80/-20%, 
10%, 
+80/-20%, 
10%, 
+80/-20%, 
5%, 50v, 
5%, 50v, 
10%, 


+80/=20%;7 
+80/-20%, 


10%, 29¥v, 


10%, 
LOG, ZIM, 
LOG Ov; 
+£80/-=205, 
10%, SOV, 

Sa; O37, 


1.00; 20%.) 


1l6v, 
+80/-20% 
25v, 
+80/-20% 


50v, 
50v, 


50v, 
50v, 
50v, 


50v, 


50v, 
+80/-20% 
+80/-20% 


+80/-20% 
+80/-20% 
+80/-—20%, 
+80/-20% 
+80/-20% 
+80/-20% 


+80/-20% 


1l6v, 


+80/-20% 
50v, 


+80/-20% 
16v, 


10n, +80/-20% 
250v, 


7638 


45.75MHz 
4MHz5 
IEC. 


18MHz432, 12 Pin, H 
Ceramic. 

Electrolytic 
Electrolytic. 

, 25v, Ceramic. 
Electrolytic. 

Ceramic. : 
, l6v, Ceramic. 

Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 

Electrolytic 

Electrolytic 

Ceramic 

Ceramic 

Ceramic 

Ceramic 
Ceramic 

10v, Ceramic 
Ceramic 

10v, Ceramic 
Ceramic 

10v, Ceramic 
Ceramic 

10v, Ceramic 

Ceramic 

Ceramic 

Ceramic 

, 25v, Ceramic. 

, l6v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 

, 25v, Ceramic. 

, 25v, Ceramic. 

25v, Ceramic. 

, 25v, Ceramic. 

, l6v, Ceramic. 

, 25v, Ceramic. 
Electrolytic 

10v, Ceramic. 

, LlOv, Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. : 

Electrolytic 
Ceramic. : 

, l6v, Ceramic. 
Polyester 

Ceramic. 

Ceramic. 

10v, Ceramic. 
Ceramic. seh ie 
Metalized Polyester 

, l6v, Ceramic. 

Electrolytic 

Ceramic. 

Ceramic. 

Electrolytic 


Ceramic. 

Ceramic. Serene” 
"CRI GUMpPSr x ah.-k). ae |s 
250v, Metalized Polyest 


1000v, Ceramic. 
Electrolytic. 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
S138 
SOs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SOS 
3198 
3198 
3198 
S138 
SOS 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
Si38 
SLs 
31:98 
319.8 
3198 
S138 
SEOs. 
31:99 
319.8 
3198 
S138 
SL9S 
3198 
2222 
3198 
S198 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
S198 
SLs 


2222 
2020 
2020 


Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
G25 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
543 
025 


543 
024 
025 
025 
02:3 
025 
Oly 
Git 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
Gi 
Oi 
017 
017 
017 
Git 
017 
017 
016 
016 
Gat 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
cniey, 
017 
026 
017 
O17 
014 
017 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
OL 
025 
016 
016 
O21 


368 
Seis) 
012 


16374 
1635223 
12481 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
16382 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
05182 
90098 
44518 
40807 
10914 
07444 
01203 
16607 


00842 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
52290 
3351.0 
33310 
210.90 
51090 
62290 
32290 
32290 
32290 
333.10 
222090 
3351) 
22220 
33310 
22250 
333.10 
22200 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22200 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
S2230 
21020 
32230 
42240 
04740 
S225)) 
S1L520 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
5228:0 
31020 
SLOZ0 
90020 


SOL TY 
90445 
93495 


part. 


2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
AA lS 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 


2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


20074. 
2902 
2903 
2509 
2507 
2508 
ve alps) 
2920 
Zoe. 
222 
2023 
2520 
Zo“n1 
2028 
2540 
2541 
2560 
2961 
ZOO 
2563 
2564 
29607 
2568 
2580 
2961: 
2990 
2601 
2602 
2604 
2606 
2607 
2608 
2609 
261.1 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2802 
2807 
2810 
2813 
Z281:6 
2631 
2532 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
2u2, 
470p, 
Alu, 


10%, 500v, 
5%, 50v, 
10%, 2000v, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
20%, 5O0v, 
10%, 500v, 
20%, 5O0v, 
220u, 20%, 25v, 
330p, 5%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
47n, +80/-20%, 
lu, 20%, 50v, 
47u, 20%, 160v, 
22n, 10%, 50v, 
180p, 5%, 50v, 
Alu, 20%, 25v, 
360n, 5%, 250v, 
100v, 
500v, 
50v, 
2000v, 


20%, 
10%, 
5%, 

10%, 


5%; 


2u2, 
680p, 
100p, 
in5; 
2u2, 
15n, 5%, 1600v, 
15n, 10%, 400v, 
27n, 10%, 400v, 
100n, 10%, 5O0v, 
150n, 10%, 63v, 
100n, 10%, 63v, 
2n2, 10%, 50v, 
2n2, 10%, 50v, 
An7, 10%, 50v, 
Alu, 20%, 25v, 
470p, 10%, 500v, 
120n, 5%, 250v, 
20%, 250v, 
470u, 20%, 1l6v, 
4A7u, 20%, 50v, 
1000u, 20%, 16v, 
470u, 20%, l6v, 
in, 10%, 500v, 
470n, 20%, 275v, 


Aul, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
in5;, 
10n, 
22u, 
100n, 
1n5, 
470p, 
2n2, 
ln, 
10n, 
10n, 


10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, 
10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
680p, 10%, 
100u, 20%, 160v, 
in, 10%, 50v, 
100n, 10%, 50v, 
2u2, 20%, 25v, 
Alu, 20%, 25v, 
lu, 20%, 50v, 
Alu, 20%, 16v, 
22u, 20%, 50v, 
330n, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
100p, 5%, 50v, 
10u, 20%, 50v, 
In, 5%, 25v, 
33p, 5%, 50v, 
lay. EB O/ 205, 
33p, 5%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
68p, 5%, 5O0v, 
68p, 5%, 5O0v, 
in, 10%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
lu, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
2u2, +80/-20%, 
2u2, +80/-20%, 
470n, +80/-20%, 
lp, 25%, 50v, 
lp, 25%, 50v, 


1000v, 
200v, 

1000v, 
50v, 


50v, 
50v, 
50v, 
1l6v, 
2000v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


1000v, 
Electrolytic 


10%, 1000v, 


1000v, 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10v, 
10v, 


Ceramic 


Ceramic. 


Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Ceramic 


Ceramic. 


Electrolytic 


Electrolytic. 


Ceramic. 
Electrolytic. 

5 Ox, 
Electrolytic. 


Ceramic 


Electrolytic. 


Polyester. 
Ceramic. — 
Electrolytic .. 


Metalized Polyprop 
Electrolytic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. ... 


160v, Metalized Polypropy 


Polypropylene 
Polyester .. 
Polyester . 
Polyester .... 
Metalized Polyeste 
Metalized Polyeste 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. Bs ae 
Metallized Polyprop 
Electrolytic. 
Electrolytic. 


Electrolytic 


Electrolytic 
Electrolytic. 


Ceramic. 


Metalized Polypro 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 


Ceramic. 
Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 
1000v, 


Ceramic 
Electrolytic 


Ceramic 


Polyester 


Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 


Ceramic. 
Ceramic. 


25v, 
25v, 


Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 

10v, 
Ceramic 
10v, 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, 
1l6v, 


Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 


10v, Ceramic. 


Ceramic 
Ceramic 


Shoe 
S198 
2020 
S198 
2020 
2020 
3198 
S198 
5198 
S198 
S198. 
S198 
3198 
2020 
3198 
S198 
S198 


2022 
2020 
Shoe 
S198 
2020 


2222 
2020 
2222 
2222 
51:98 
2222 
2222 
S198 
S198 
S198 
2020 
3198 


2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
S198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
S198 
2020 
S198 
S98 
S198 
2020 
S198 
S198 
3198 
3198 
S198 
2.020 
2020 
S198 
SL98. 
2020 
B1LOS 
35198 
3198 
S198. 
2222 
S198 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 


019 
016 
558 
023 
558 
021 
019 
025 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 


S33 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
347 
014 
260 
Sioa 
017 
017 
017 
O21 
019 


479 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
OL? 
558 
017 
017 
017 
Od 
017 
558 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
9 1G 
023 
016 
025 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
023 
OL 
017 
017 
016 
016 


43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
I0Sa2 
44710 
54790 
34210 
O3310 
51080 
24730 
51080 
21139 
02230 
01810 
34790 


00163 
91331 
46810 
01010 
90489 


90042 
90255 
90219 
90232 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 


90051 
90856 
91577 
90854 
91049 
oon 
41020 


00018 
52220 
92220 
90647 
392220 
04710 
64710 
90172 
01030 
32290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91374 
34790 
51080 
24790 
922.90 
19856 
22240 
31010 
51090 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
42240 
22240 
22200 
22250 
44740 
31080 
31080 


29PT663R85A (continued) 

2833 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2834 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2835 Cap, 220p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2836 Cap, i1n5, 0%, 50v, Ceramic. 3198 
2837 Cap, 4u7 0%, 50v, Electrolytic 3198 
2840 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2841 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2842 Cap, 100n,; +80/-20%, 25v; Ceramic, 3198 
2843 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2844 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2845 Cap, L00n;, +80/—20%,. 25, ‘Ceramic. 3198 
2846 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
2849 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2850 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2852 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2854 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2855 Cap, 33p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2856 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2857 Cap, 150p, Sy 50v, Ceramic. 3198 
2860 Cap, 180p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2894 Cap, 220p, et 50v, Ceramic. 3198 
2895 Cap, 560p, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2897 Cap, 390p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2898 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2902 Cap, 1000u, 20%, 25v, miacengiybic 3198 
2903 Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
2904 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2905 Cap, in, 10%, 50v, Ceramic A 3198 
2906 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2907 Cap, in, 10%, 50v, Ceramic ; 3198 
2908 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
3000 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3001 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper we. 3198 
3003 Res, 1K5, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3004 Res, 8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3005 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
SLOL Res, 68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3102 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3103 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3104 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3105 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3106 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3111 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3112 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3113 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3114 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
S115 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3116 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3123 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3124 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3125 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3126 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3131 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3132 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3133 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3134 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
S135 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3136 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3141 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film . 3198 
3149 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3150 Res, 150K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3154 Res, 5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3156 Res, 10K, ee 1/6W, Carbon Film. 3198 
3157 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3158 Res, 10K, ey 1/16W, Metalized Glass 3198 
3159 Res, 1K2, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
3200 Res, 390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3201 Res, 100 ohm, ey 1/6W, Carbon Film. 3198 
3202 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3203 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3204 Res, 22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3205 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3206 Res, 33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3207 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3208 Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3209 Res, 68 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3212 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3213 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3217 Res, 330K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3218 Res, 82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3219 Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3220 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3221 Res, 560 ohm, 2 1/6W, Carbon Film. 3198 
3222 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3226 Res, 560 ohm, ar 1/16W, Metalized Glas 3198 
3235 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3241 Res, 22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3242 Res, 27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3244 Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3245 Res, 39K, 1%, 1/16W, Metalized Glass 2322 
3246 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
Ol 
017 
017 
017 
025 
Gi: 
O11 
O21: 
021 
O21 
OL 
O11 
O21, 
O11 
021 
OT 
O21 
O21 
O11 
COLL 
opal 
O11 
OLT 
O11 
021 
Ot 
021 
OTL 
O21 
OLL 
O21 
O11 
OLL 
O11 
O21 
021 
O11 
O11 
O21 
O21 
734 
O11 
O11 
O11 
COLL 
epi 
O21 
O24, 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
OLT 
O11 
O21 
O11 
O21 
O21, 
O11 
704 
021 


34790 
34710 
322.10 
31520 
54780 
41040 
5LO90 
41040 
BLOOO 
51090 
41040 
31010 
81020 
S1LO20 
31020 
31020 
33390 
34790 
S510 
31810 
322.10 
35610 
33910 
SLO30 
31020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
D090) 
01010 
01010 
90030 
31520 
36220 
01010 
06890 
SLGZ0 
01510 
32240 
01510 
32240 
O7S90 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
O15 10 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
51030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
81020 
33330 
01020 
322.10 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 


part. 


3247 
3248 
3249 
5200 
3291 
825.6 
S257 
3258 
2209 
3534. 
S252 
3333 
3334 
3330 
33:36 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3504 
3506 
3507 
3508 
S00 
SoL9 
3020 
3921 
222 
3025 
3524 
3020 
3326 
S327 
3026 
Bioye | 
3939 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


470K, S, 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
LOOK; (B34 
470K, S, 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5%, 
Zero ohm, "Chip" Jumper : 
1M, 5%, 1/16W, Metalized Giass. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
5K1, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1%, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

a oe Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1%, 3/5W, Metal Film 

3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
470K, S, 
ART, %, 3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


Film 
Film 
Film 


Metal 
Metal 
Metal 
Metal Film 
Metal Film 

150 ohm, ie 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

22 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
PTC, 3 aie. 144V. 

1M5, 5%, 1/2W, MeEaiized: aia 
220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 4R7, 20%, 3W1. 

270 ohm, 5% 1/6u, Carbon ere 
1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%; 
100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 

OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 
zero ohm, "Chip" Jumper 

47K, 5%, 1/10W, Metalized evaee 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
Shs 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
2306 
2306 
S198 
S198 
2322 
S198 
S108 
S198 
Pare awe 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
S198 
B18 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
vas sl 
2198 
Z2a12 
3198 
S98 
S198 
S198 
S198 
are awe 
3198 
S198 
Zolg 
Zolk2 
2312 
2312 
2312 
3198 
S198 
S198 
2120 
2512 
2312 
S198 
S198 
2306 
3198 
8198 
2306 
2306 
3198 
S198 
S198 
S198 
3198 
2122 
2322 
2422 
S198 
2122 
S198. 
S198 
S198 
S198 
2306 
8 h98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 


O21 
O21 
O11 
O11 
Odd 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
OL 
013 
207 
204 
204 
013 
O11 
593 
O11 
O11 
Or 
Pili 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 
O21 
O21 
O21 
Ott 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 
915 
O11 
lees) 
012 
O11 
012 
O11 
O11 
> ls) 
O11 
O21 
915 
elles) 
219 
wes) 
915 
O11 
O11 
O21 
101 
915 
915 
Os 
012 
207 
O11 
O21 
204 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
663 
242 
549 
O13 
ble 
O11 
O21 
O11 
O21 
204 
O21. 
O21 
012 
012 
O21 
O21. 
O21 


34740 
23530 
08210 
08220 
01010 
S020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
03310 
03330 
L8203 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
S010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
L5L02 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
T2108 
03320 
34740 
14708 
14708 
T2208 
12202 
2202 
01510 
O15 10 
32120 
74158 
L203 
11003 
03920 
32290 
03478 
08220 
ot020 
03688 
03478 
32230 
31040 
31040 
312.30 
51030 
00019 
LSS 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
OS LOL 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
5403-0 


29PT663R85A (continued) 


Siojoal 
Boe 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3902 
BIO) 
3561 
BoG6Z 
35.63 
30.05 
3566 
3569 
3580 
3591. 
3594 
3595 
3200 
3.601. 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3633 
3636 
36338 
3639 
3640 
3694 
3801 
3802 
3810 
BOA db. 
3812 
3813 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
Deak 
3822 
3851 
Boo2 
3833 
383°) 
33.39 
3843 
B01. 
3903 
2905 
3909 
391-0 
Bode 
4001 
4002 
4209 
4216 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


4AK7, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
TKD )-. 2% 
82K, 1%, 
4AK7, 1%, 
270K, 5%, 
15K, 5%, 
AK7, 5%, 
1K, 5%, 
100 ohm, 
12K, 5%, 
5K6, 5%, 
220 ohm, 
2K2, 5%, 
5K6, 5%, 
ATK, 5%, 
10 ohm, 5 
330 ohm, 
220K, 5%, 
220K, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
AK7, 5%, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
LK. Dei 2 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
6K8, 5%, 
470 ohm, 
4AK7, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
AK7, 5%, 
AK7, 5%, 
10K, 5%, 
2K2, 5%, 
Zero ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
1K, 5%, 
75 ohm, 
Zero ohm, 
8K2, 5%, 
AK7, 5%, 
220 ohm, 
1K, 5%, 
75 ohm, 
1K, 5%, 1 
1K, 5%, 
1K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
75 ohm, 
47K, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
2K2, 5%, 
6K8, 5%, 
ATK, 5%, 
ATK, 5%, 
27K, 5%, 
27K, 5%, 
820 ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


1/10W, Metalized 
1/3W, Metal Film 
Das 
1/10W, Metalized 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized G 

1/8W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 


%, 1/6W, Carbon 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
5%, 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
%, 1/3W, Metal Fi 


Dey 


Glass 


1/10W, Metalized Gla 


Glass 


lass. 
Glass 
Glass 
Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


Film. 
Glass 
Glass 


1W, Metal Film 


Glass 
Glass 
Glass 
lm. 


1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 


1/6W, Carbon Film. 


%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 
53, 1/6W, Carbon 
/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 
5%, 
1/6W, Carbon Film 
5%, 
1/16W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
"Chip" Jumper 
53, 1/6W, Carbon 
53, 1/6W, Carbon 


"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film 
1/16W, Metalized 


%, 1/16W, Metallized Glas 
1/16W, Metalized Glass. 
3, 1/16W, Metalized Glass 


/6W, Carbon Film 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 


1/16W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
3, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 


Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


Safety Part 


ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


Be 


1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


Film. 
Film. 
Glass 


Film. 


1/16W, Metalized Gla 


1/16W, Metalized Gla 


Glass 
Film. 
Film. 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Film. 
Film. 


1/10W, Metalized Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 


Glass 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
%, 1/16W, Metalized Glass 


Glass 
Film. 
Film. 
Film. 
Film. 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Film. 


3198 
2306 
3198 
Si38 
Me BPs 
2322 
Zee 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
S138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S193 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


sure to use exact replacement 


O21 
204 
O21 
O21, 
915 
734 
730 
O21 
O21, 
021 
O11 
O21 
O21 
012 
G21 
O21 
O21 
204 
O21: 
O21 
021 
OTA. 
O11 
O11 
O21 
OLL 
Ga: 
O11 
OAL 
O11 
O21 
open 
O21 
O21. 
O11 
OLE 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
OL 
O11 
O21: 
O21 
O21 
oplan 
O21 
O21. 
O21 
O21 
OT 
O21 
O21, 
O21 
021 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
02a. 
O11 
COLL 
opm 
O11 
O21, 
021 
O21 
O21 
O21 
O24. 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 


54720 
03222 
54710 
BLS20 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
01010 
51230 
55620 
12210 
DA220 
307620 
54730 
03109 
B35 51) 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31.010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
SLOZ0 
37590 
90030 
08220 
34720 
3221) 
31020 
31500) 
01020 
S020 
SLGZ0 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
Sto 70 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
36820 
34730 
34730 
o2 1b 30 
32730 
08210 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90020 
90030 


part. 


4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4824 
4826 
4830 
4831 
4835 
4837 
4838 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4884 
4885 
4892 
4901 
4903 
4924 
4925 
4982 
5001 
S002 
S201. 
5202 
5204 
3205 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
poOd 
5520 
S521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5810 
eioeak 
5832 
Dose 
3835 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6465 
6466 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coad: 2 Tig WOs 

Cord). e20ns, “LOs% 

Cold; :G11e }, 5 s% 

Wire Jumper. Re aae a, ot eet net Sa) Me 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. 

Coil, 22u. 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, LOT 

Coil, 22a, 10% bee ae a “at iat, “att Ai 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 25. Bo an teh, doe Oe Kee Bt oa 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
Coil, Choke. 

Coal, 608," 203 

Coil, 3u3, 10% 

Coil, 27u, 10% 

Mains Filter ek. <<. 
Transformer, SS42202-00 B. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coal, (2g o0 tea ate Ge Dey Gr 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Cor lp --SuO yg Ss 

Coil, Susp 53. 

Coil, SUu6; -S5.. 

Coil, Ou; 10s 

Coil; 608; 53% 

Coq, -60ey “5% 

Coil, Oey Ss 

Coil, 12u, 10% 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 8 
Res, 1K, 1%, 3/5W, Metal Film. 
Zener Diode, 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Rect, BY228/24. 

Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
Sos 
2422 
2422 
S198 
2422 
S198. 
3198 
2422 
2422 
3128 
ShOs 
S198 
8198 
ZAAZ 
2422 
8193. 
3198 
2422 
S198 
3198 
Sh98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
Sh 98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
Sb98. 
S198 
2al2 
S198 
S198 
3198. 
9331 
3198 
9340 
9336 
S198. 
S198 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
Lae ie) 
018 
531 
018 
018 
535 
pou 
138 
018 
018 
018 
549 
5S. 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
915 
010 
020 
010 
668 
010 
Dao 
617 
010 
010 


90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
22490 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 
97333 
71020 
02574 
72290 
90020 
91028 
02465 
37021 
76880 
23380 
22190 
43432 
02562 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
509.0 
16880 
16880 
16880 
SA290 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
50112 
60682 
10070 
10070 


29PT663R85A (continued) 


6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6490 
6500 
6520 
sis poe) 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6582 
6831 
e901 
6904 
7101 
7102 
7103 
7200 
IZ Od. 
7204 
7205 
1350 
7400 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
ee 
7520 
7921 
71922 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7606 
7802 
7803 
7804 
7831 
790d. 
7903 
9001 
9101 
91:02 
g1'03 
9104 
og 23 
2 alae a 
9173 
9175 
9176 
9178 
O79 
9184. 
9182 
9183 
91:92 
9193 
93 1. 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 


So = 


Safety Part 


Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, BYD33J. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYD33J. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYD33D. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYD33J. 


Diode, Bridge Rect, GBU4JL-7002. 


Diode, Rect, BYD33D. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, STPS10L60D. 
Diode, Signal, 1N4148. 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9588H/N1/31/1298. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 

Power FET, STP3NC6O0OFP. Fi 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC1432ZT 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


LG TDACS S99 (Nae s. 1,7-% 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQPF9ONS5O. 2 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. $.Gh cal Sd, we 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. .... . 
Transistor, NPN, PDTC143ZT 
IC, HEF4053BT. ear -te 

IC, HEF4053BT. ....... 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC MSP3425G—PO-B8-V3 (MIAS) 
IC, AN7580 ae eee ee 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
3198 
9337 
S98 
3198 
3198 
9331. 
3198 
233-4 
2322 
2354 
D322 
933° 
oe AP 
233-9 
3198 
3198 
3198 
S198 
9351. 
3198 
9340 
3198 
933.1. 
3198 
3198 
3198 
3198 
Se AP 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
93.52 
3198 
3198 
3198 
D302 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
ie alee Be) 
3198 
D322 
P3072 
9322 
ie alee Be 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
D322 
9340 
9333 
9333 
3198 
9322 
ee ars 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
010 
234 
010 
010 
010 
Ley 
010 
234 
164 
234 
164 
234 
ais 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
te)s) 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
tS 
010 
021 
021 
010 
010 
010 
742 
010 
010 
010 
113 
LS? 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
L837 
010 
020 
S10 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
129 
Lao 
010 
187 
166 
010 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
20033 
BOO67 
DOLS3 
10010 
LOL20 
10120 
pa290 
S0 153 
340-90 
pol | 
10630 
LOZ 1S 
10010 
10630 
56880 
10630 
T0667 
10010 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
85957 
42030 
42150 
42150 
ST LIZ 
S1GB7 
42150 
40110 
92 Nad 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
pbL12 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
60653 
42030 
89682 
29682 
42030 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
941.9 
9421 
9422 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
2500 
9501 
2205 
9506 
9507 
eee 
9.2 
213 
9514 
9515 
D516 
9518 
9520 
9521 
I922. 
9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
96.13 
9614 
9615 
9618 
9619 
9620 
9621 
2622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
263-h 
9638 
9039 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9651 
wuekeys 
9654 
9659 
9656 
9657 
9658 
96:99 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
oe 
96:42 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9681 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22190 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 


29PT663R85A (continued) 


9682 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9O9t 
9698 
9599 
9821 
9822 
9625 
9828 
9829 
9831 
28 32 
9637 
9838 
98:39 
9846 
9847 
9849 
98:5 1. 
9856 
9858 
983.9 
9860 
98.62 
9863 
9864 
9865 
9867 
9868 
9869 
9870 
kot al 
98-73 
9874 
9875 
9876 
281 'T 
9878 
99:02. 
9902 
9903 
9904 
OO 
9913 
9914 
9915 
9923 
992 J. 
9993 
99:96 
9997 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


Chassi 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. es. ap ok 
s Assembly. 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 
6 Pin Connector. ged es er dt oe 
47u, 20%, 16v, Electrolytic 


0266 
2401 
2402 
2403 
2407 
2408 
2409 
2411 
2412 
2413 
2414 
2415 
2416 
2419 
2420 
2425 
2426 
2427 
2428 
2429 
2430 
2431 
2432 
2433 
2434 


orc 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Aul, 
100n, 
iRay or 
56p, 5%, 


20%, 
10%, 


50v, 
50v, 


35v, 
1l6v, 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


Electr 


olytic 


Ceramic 


15p, 5%, 


470n, 
4n7, 1 
10n, 1 
10n, 1 
Lon; 1 
10n, 1 
On; 
180p, 
10n, 1 
Alu, 2 
10n, 1 
100u, 
100u, 
100n, 


Safety Part 


50v, 
+80/-20%, 
0%, 50v, 
50v, 
0%, 50v, 
50v, 
0%, 50v, 
0%, 50v, 
%S, 5O0v, 
0%, 50v, 
25v, 
0%, 50v, 
25v, 
25v, 
1l6v, 
25v, 
0%, 50v, 
OS, 50v, 
50v, 


10v, 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


Electrolytic 


Ceramic. 


Electrolytic. 
Electrolytic. 


Ceramic 


Electrolytic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
BLA 1, 


2422 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198. 
3198 
3198 
3198 
3198 
SOS 
3198 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


025 
028 
028 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
Git 
O25 
017 
025 
025 
Gly 
025 
017 
017 
017 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
58621 


16609 
24790 
44780 
31040 
S590 
35690 
Sabor 
44740 
34720 
31030 
31030 
31030 
31030 
31030 
S610 
31030 
34790 
31030 
81010 
3.1010 
31040 
SOLO 
31030 
31030 
31030 


part. 


2435 Cap, 100n, 10%, 16v, Ceramic 

2436 Cap, 100n, 10%, 16v, Ceramic 

2440 Cap, 10u, 20%, 16v, Electrolytic 

2442 Cap, 56p, 5%, 50v, Ceramic 

2443 Cap, 56p, 5%, 50v, Ceramic : 

2450 Cap, 10u, 20%, 16v, Electrolytic 

2452 Cap, 56p, 5%, 50v, Ceramic 

2453 Cap, 56p, 5%, 50v, Ceramic 2 
3401 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3402 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3403 Res, 1K8, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3404 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3405 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3406 Res, 6K8, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3407 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
3408 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3412 Res, 510K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
3419 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3425 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3427 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3431 Res, 8K2, 1%, 1/16W, Metalized Glass 
3432 Res, 12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3440 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3441 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3442 Res, 12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3443 Res, 2K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3444 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3450 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3451 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3452 Res, 12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3453 Res, 2K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3454 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3455 Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3456 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

3457 Wire Jumper. Se a fe er a a a 
3458 Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
4401 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

4402 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

4403 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

5401 Coil, 10u, 10% 2) es, oe 

5407 Coil, 33u, 5%. 

5408 Coil, 33u, 20% Be sig. ers too Se 

5421 Inductor, 100 MHz, 120 ohm 

5425 Coil, 10u, 10% 

5428 Coil, 10u, 5%. 

5429 Coil, 10u, 10% 

5430 Coil, 10u, 10% 

5440 Coil, 10u, 10% 

5442 Coil, 22u, 5%. 

5450 Coil, 10u, 10% 

5452 Coil, 33u,. 5%. eae eee 

7401 Transistor, PNP, BC857B(COL) 

7402 Transistor, NPN, BC847B(COL) 

7403 Transistor, NPN, BC847B(COL) 

7421 IC, TC90A53N a ee 

7440 Transistor, NPN, BC847B(COL) 

7444 Transistor, NPN, BC847B (COL) 

7450 Transistor, NPN, BC847B(COL) 

7454 Transistor, NPN, BC847B(COL) 

9401 Wire Jumper. . 

9402 Wire Jumper. 

9403 Wire Jumper. ......... 

CBA 2D 3 Line Comb Filter Assembly 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


S 0211 2 Pin Connector. 
S 0212 2 Pin Connector. 
0214 5 Pin Connector. 
1606 Tact Switch. Soo Be ee 
2691 Cap, 220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
2692 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 
2693 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 
2694 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 
2695 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 
2698 Cap, 100n, 10%, 50v, Polyester 
S 3500 Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 
S350 Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 
3685 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3691 Res, 330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3693 Res, 220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
6691 LED, LTL-10234WHCR : 
6692 IR Receiver, TSOP1836UH3V. 


S198 
S198 
S198 
5198 
3198 
S98. 
S198 
BOS 
3198 
S198 
Shs 
S198 
S198 
S198 
3198 
S bos. 
2122 
B198 
31.98 
S198 
2322 
S198 
B18 
3198 
S198 
oh98. 
S198 
BIOS 
S198 
S198 
o198. 
S198 
B18 
S198 
S198 
8b98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
Sh98 
S198 
S198 
S198 
9322 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
8 b98. 
S198. 
8139 


ZaZ2 
2422 
2422 
2422 
3198 
S198 
Sh 98. 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 


OL 
O17 
028 
016 
016 
028 
016 
016 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
118 
O21 
O21 
O21 
704 
O2t 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
036 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
ABS 
010 
010 
010 
010 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
025 
128 
O25 
023 
023 
023 
023 
014 
242 
242 
O11 
O11 
Ont 
LSS 
127 


31040 
31040 
21090 
39690 
35690 
21090 
35690 
356.90 
35610 
31030 
31820 
31520 
38210 
36820 
31020 
38210 
OS ISL 
38210 
31030 
31030 
68202 
S123) 
38210 
34710 
31230 
S2120 
35610 
38210 
34710 
31230 
SA 120 
39.610 
33910 
20030 
90010 
SSL 
90030 
90030 
20030 
31090 
13390 
23390 
90070 
31090 
11090 
31090 
31090 
31090 
122.90 
21090 
£3390 
42150 
42030 
42030 
18682 
42030 
42030 
42030 
42030 
90010 
90010 
90010 
26561 


16268 
6559 
06353 
02742 
322.10 
04730 
04730 
04730 
04730 
01040 
3339 
aS Bo 7555) 
05610 
03310 
02210 
69682 
54667 


29PT663R85A (continued) 


9001 
9002 
CBA 


Wire Jumper. 
Wire Jumper. . 
Front Interface Sane hesenbiy 


ITV Front Jack Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 


ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 


ly) 


Side Jack Panel Parts 


O252 
0250 
0251 
0254 
0255 
2171 
2172 
Za ES 
2174 
2176 
2177 
2178 
rN pe) 
SL OO 
caloul 
ZLO2 
3153 
3156 
Babe i, 
4817 
4819 
4821 
4822 
6161 
91-51. 
9152 
9153 
9170 
CBA 


Side Jack Panel Parts 

Headphone Jack 

A/V Jack 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

4 Pin Connector. ...... 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 


Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 


Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 


Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized gias 
Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zener Diode, 6.8 volt. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. ; 

Side Jack Panel Ae sennly 


Subwoofer Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 


0215 
LO Ou. 
ANN oe Bs 
L093 
1094 
io Onc WE 
2092 
3093 
3094 
3093 
3096 
4085 
4089 
4090 
6091 
CBA 


Top Control Panel Parts 
3 Pin Connector. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 


Res, 560 ohm, oe Metalized Glass. 

Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 560 ohm, a Metalized Glass. 

Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Diode, Signal. : 

Top Control Panel Assenbiy 


Cabinet & Accessory Parts 


S ACO1 
AC03 
AcO04 
ACO5 
AC06 
AC08 

S ACOQ9 

S AC12 
AC13 
AC15 
AC17 
AC19 
AC20 
AC20A 
AC20C 
AC20D 
AC20E 
AC20H 
AC207 


Cabinet & Accessory Parts 
AC Cord. er 
Anode Lead epacan (3 Used) 


Batteries for Remote Control iiansiiete 


Cabinet Back 


Cabinet Back Screw Segue (2 Used). 


Chassis Tray i 6 

CRT, A68QCU754X73 (N) 
Degaussing Coil. : ; 
Front Interface Panel Brackets 
Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
Owner's Manual ex 

Side Jack Panel BeNerak.. 
Cabinet Front Assembly 
Cabinet Front. 

Light Guide. 

Nameplate. 

Power Button Ja. Stes & 
Speaker, 8 ohm, 10W (2 Used) 
Top Control Assembly 


AC20J1 Top Control Bracket. 
AC20J2 Top Control Buttons. 


S = Safety Part 


3198 036 90010 
3198 036 90010 
S139 EE Zee2t 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
31.98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
eS a) 


2422 
2422 
2422 
ZA22 
2422 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S98 
3198 
3198 
3198 
9340 
aes oe! 


3135 
3135 
9299 
3532 
So 
3139 
93 04. 
2422 
3139 
S39 
3121 
3139 
i alge 
3139 
S139 
3141 
3139 
i BBS 2} 
3139 
S139 
3139 


Be sure to use exact replacement 


026 
026 
025 
025 
025 
017 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
025 
2a. 
O11 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
010 
036 
036 
036 
036 
LO 


025 
128 
128 
128 
128 
O21 
021 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
453 
187 


010 
014 
000 
124 
124 
124 
229 
549 
124 
124 
239 
124 
Pee 
La 
124 
050 
138 
128 
138 
124 
124 


04747 
04815 
12482 
12481 
12a To 
33310 
333-10 
35510 
S350) 
34710 
51090 
34710 
BLOOO 
34730 
OTS10 
34730 
01510 
S121) 
S121) 
90030 
90030 
90020 
90020 
26880 
90010 
90010 
90010 
90010 
15iar 


16601 
02742 
02742 
02742 
02742 
35610 
33910 
S5010 
53910 
33520 
31520 
90020 
90030 
90030 
90115 
15841 


03831 
04471 
65263 
44711 
393.01 
31324 
60527 
43967 
S269) 
Sia2 
20831 
S 1064, 
22 L005 
58401 
39701, 
00161 
10881 
16921 
11451 
39802 
39812 


part. 


REMOTE Remote Control Transmitter, 
O1. 


RC19335004/ 


3139 228 86463 


29PT663R85C 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0214 
0219 
0220 
0221 
0222 
UZ23 
0225 
0239 
0243 
0244 
0245 
0246 
S 0254 
0267 
0269 
S 1000 
LOO2 
1200 
S 1500 
5: L515 
1660 
1810 
noe ale 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
21:01. 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
213 
2121 
2122 
2123 
2124 
2129 
Pause ak 
232 
2133 
2134 
AG 
2436 
2141 
2143 
2150 
2184 
284 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
22:0 
2211 
Pop HARE) 
2214 
22149 
ZAG 
2217 
Zao 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2200 
2202 
2205 
2254 
2330 


2304 
2340 


oS. = 


Safety Part 


Main Chassis Parts 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
A/V Jack 

SVHS Jack. 

Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin CRT Socket 
Pin Connector. 
Jack eet 
Tuner, V+U PLL 

SAW Filter, 
Filter, Ceramic, 
Fuse, 4A, 250V, 
Relay, 5 Amp, 12V. 
Crystal, 12MHz000 
6 Pin Connector. 
Crystal, Resonator, 
C49/U A. 
Cap, 47n, 
Cap, 10u, 
Cap, 470u, 
Cap, 100n, 
Cap, 100u, 
Cap, 22n, 
Cap, 470n, 
Cap, 22p, 
Cap, 330p, 
Cap, 330p, 
Cap, 10u, 
Cap, 10u, 
Cap, 22p, 
Cap, 22p, 
Cap, 22p, 
Cap, 22p, 
Cap, 330p, 
Cap, 2u2, 
Cap, 330p, 
Cap, 2u2, 
Cap, 330p, 
Cap, 2u2, 
Cap, 330p, 
Cap, 2u2, 
Cap, 22p, 
Cap, 22p, 
Cap, 330p, 
Cap, 100n, 
Cap, 150n, 
Cap, 2u2, 
Cap, 2u2, 
Cap, 100n, 
Cap, 100n, 
Cap, 100n, 
Cap, 100n, 
Cap, 220n, 
Cap, 100n, 
Cap, 4u7, 20%, 50v, 
Cap, lu, +80/-20%, 
Cap, 470n, 
Cap, 22n, 
Cap, 22n, 10%, 25v, 
Cap, 22n, 10%, 25v, 
Cap, 1000u, 20%, 
Cap, 22n, 10%, 25v, 
Cap, 220n, 
Cap, 470n, 
Cap, 22n, 
Cap, i1n5, 
Cap, lu, 
Cap, 2n2, 
Cap, 100n, 
Cap, 220n, 
Cap, 1000u, 20%, 
Cap, 22n, 10%, 25v, 
Cap, 22n, 10%, 25v, 
Cap, 2u2, 20%, 50v, 
Cap, lin, 5%, 25v, 
Cap, lin, 5%, 25v, 
Res, Zero ohm, 
Cap, 100n, 10%, 
er. 
Cap, 
Cap, 


NN OW ON N 


W WO U1 OV U1 OV W 


10%, 50V; 
20%, -50V, 
20%, 


20%, 
LOG, ZOvy 
5 -, OOV, 

10%, 

10%, 
20%, 
20%, 
Dey 
DS; 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
5%, 50v, 
5%, 50v, 
10%, 
+80/-20%, 
10%, 
+80/-20%, 
10%, 
+80/-20%, 
10%, 
+80/-20%, 
5%, 50v, 
5%, 50v, 
10%, 


+80/=20%;7 
+80/-20%, 


10%, 29¥v, 


10%, 
LOG, ZIM, 
LOG Ov; 
+£80/-=205, 
10%, SOV, 

Sa; O37, 


1.00; 20%.) 


—- Manual no. 


1l6v, 
+80/-20% 
25v, 
+80/-20% 


50v, 
50v, 


50v, 
50v, 
50v, 


50v, 


50v, 
+80/-20% 
+80/-20% 


+80/-20% 
+80/-20% 
+80/-—20%, 
+80/-20% 
+80/-20% 
+80/-20% 


+80/-20% 


1l6v, 


+80/-20% 
50v, 


+80/-20% 
16v, 


10n, +80/-20% 
250v, 


7638 


45.75MHz 
4MHz5 
IEC. 


18MHz432, 12 Pin, H 
Ceramic. 

Electrolytic 
Electrolytic. 

, 25v, Ceramic. 
Electrolytic. 

Ceramic. : 
, l6v, Ceramic. 

Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 

Electrolytic 

Electrolytic 

Ceramic 

Ceramic 

Ceramic 

Ceramic 
Ceramic 

10v, Ceramic 
Ceramic 

10v, Ceramic 
Ceramic 

10v, Ceramic 
Ceramic 

10v, Ceramic 

Ceramic 

Ceramic 

Ceramic 

, 25v, Ceramic. 

, l6v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 

, 25v, Ceramic. 

, 25v, Ceramic. 

25v, Ceramic. 

, 25v, Ceramic. 

, l6v, Ceramic. 

, 25v, Ceramic. 
Electrolytic 

10v, Ceramic. 

, LlOv, Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. : 

Electrolytic 
Ceramic. : 

, l6v, Ceramic. 
Polyester 

Ceramic. 

Ceramic. 

10v, Ceramic. 
Ceramic. seh ie 
Metalized Polyester 

, l6v, Ceramic. 

Electrolytic 

Ceramic. 

Ceramic. 

Electrolytic 


Ceramic. 

Ceramic. Serene” 
"CRI GUMpPSr x ah.-k). ae |s 
250v, Metalized Polyest 


1000v, Ceramic. 
Electrolytic. 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
S138 
SOs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SOS 
3198 
3198 
3198 
S138 
SOS 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
Si38 
SLs 
31:98 
319.8 
3198 
S138 
SEOs. 
31:99 
319.8 
3198 
S138 
SL9S 
3198 
2222 
3198 
S198 
SLs 
3198 
319.8 
3198 
S198 
SLs 


2222 
2020 
2020 


Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
G25 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
543 
025 


543 
024 
025 
025 
02:3 
025 
Oly 
Git 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
Gi 
Oi 
017 
017 
017 
Git 
017 
017 
016 
016 
Gat 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
cniey, 
017 
026 
017 
O17 
014 
017 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
OL 
025 
016 
016 
O21 


368 
Seis) 
012 


16374 
1635223 
12481 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
16382 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
05182 
90098 
44518 
40807 
10914 
07444 
01203 
16607 


00842 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
52290 
3351.0 
33310 
210.90 
51090 
62290 
32290 
32290 
32290 
333.10 
222090 
3351) 
22220 
33310 
22250 
333.10 
22200 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22200 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
S2230 
21020 
32230 
42240 
04740 
S225)) 
S1L520 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
5228:0 
31020 
SLOZ0 
90020 


SOL TY 
90445 
93495 


part. 


2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
AA lS 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 


2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


20074. 
2902 
2903 
2509 
2507 
2508 
ve alps) 
2920 
Zoe. 
222 
2023 
2520 
Zo“n1 
2028 
2540 
2541 
2560 
2961 
ZOO 
2563 
2564 
29607 
2568 
2580 
2961: 
2990 
2601 
2602 
2604 
2606 
2607 
2608 
2609 
261.1 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2802 
2807 
2810 
2813 
Z281:6 
2631 
2532 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
2u2, 
470p, 
Alu, 


10%, 500v, 
5%, 50v, 
10%, 2000v, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
20%, 5O0v, 
10%, 500v, 
20%, 5O0v, 
220u, 20%, 25v, 
330p, 5%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
47n, +80/-20%, 
lu, 20%, 50v, 
47u, 20%, 160v, 
22n, 10%, 50v, 
180p, 5%, 50v, 
Alu, 20%, 25v, 
360n, 5%, 250v, 
100v, 
500v, 
50v, 
2000v, 


20%, 
10%, 
5%, 

10%, 


5%; 


2u2, 
680p, 
100p, 
in5; 
2u2, 
15n, 5%, 1600v, 
15n, 10%, 400v, 
22n, 10%, 400v, 
100n, 10%, 5O0v, 
150n, 10%, 63v, 
100n, 10%, 63v, 
2n2, 10%, 50v, 
2n2, 10%, 50v, 
An7, 10%, 50v, 
Alu, 20%, 25v, 
470p, 10%, 500v, 
120n, 5%, 250v, 
20%, 250v, 
470u, 20%, 1l6v, 
4A7u, 20%, 50v, 
1000u, 20%, 16v, 
470u, 20%, l6v, 
in, 10%, 500v, 
470n, 20%, 275v, 


Aul, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
in5;, 
10n, 
22u, 
100n, 
1n5, 
470p, 
2n2, 
ln, 
10n, 
10n, 


10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, 
10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
680p, 10%, 
100u, 20%, 160v, 
in, 10%, 50v, 
100n, 10%, 50v, 
2u2, 20%, 25v, 
Alu, 20%, 25v, 
lu, 20%, 50v, 
Alu, 20%, 16v, 
22u, 20%, 50v, 
330n, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
100p, 5%, 50v, 
10u, 20%, 50v, 
In, 5%, 25v, 
33p, 5%, 50v, 
lay. EB O/ 205, 
33p, 5%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
68p, 5%, 5O0v, 
68p, 5%, 5O0v, 
in, 10%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
lu, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
2u2, +80/-20%, 
2u2, +80/-20%, 
470n, +80/-20%, 
lp, 25%, 50v, 
lp, 25%, 50v, 


1000v, 
200v, 

1000v, 
50v, 


50v, 
50v, 
50v, 
1l6v, 
2000v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


1000v, 
Electrolytic 


10%, 1000v, 


1000v, 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10v, 
10v, 


Ceramic 


Ceramic. 


Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Ceramic 


Ceramic. 


Electrolytic 


Electrolytic. 


Ceramic. 
Electrolytic. 

5 Ox, 
Electrolytic. 


Ceramic 


Electrolytic. 


Polyester. 
Ceramic. — 
Electrolytic .. 


Metalized Polyprop 
Electrolytic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. ... 


160v, Metalized Polypropy 


Polypropylene 
Polyester .. 
Polyester . 
Polyester .... 
Metalized Polyeste 
Metalized Polyeste 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. Bs ae 
Metallized Polyprop 
Electrolytic. 
Electrolytic. 


Electrolytic 


Electrolytic 
Electrolytic. 


Ceramic. 


Metalized Polypro 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 


Ceramic. 
Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 
1000v, 


Ceramic 
Electrolytic 


Ceramic 


Polyester 


Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 


Ceramic. 
Ceramic. 


25v, 
25v, 


Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 

10v, 
Ceramic 
10v, 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, 
1l6v, 


Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 


10v, Ceramic. 


Ceramic 
Ceramic 


Shoe 
S198 
2020 
S198 
2020 
2020 
3198 
S198 
5198 
S198 
S198. 
S198 
3198 
2020 
3198 
S198 
S198 


WOE 
2020 
Shoe 
S198 
2020 


2222 
2222 
2222 
2222 
51:98 
2222 
2222 
S198 
S198 
S198 
2020 
3198 


2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
S198 


2222 
S198 
3198 
2020 
3198 
3198 
S198 
2020 
S198 
S98 
S198 
2020 
S198 
S198 
3198 
3198 
S198 
2.020 
2020 
S198 
SL98. 
2020 
B1LOS 
35198 
3198 
S198. 
2222 
S198 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 


019 
016 
558 
023 
558 
021 
019 
025 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 


479 
O21 
019 
016 
558 


479 
3h 
347 
347 
014 
260 
Sioa 
017 
017 
017 
O21 
019 


479 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
OL? 
558 
017 
017 
017 
Od 
017 
558 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
9 1G 
023 
016 
025 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
023 
OL 
017 
017 
016 
016 


43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
I0Sa2 
44710 
54790 
34210 
O3310 
51080 
24730 
51080 
21139 
02230 
01810 
34790 


90019 
91331 
46810 
01010 
90489 


90042 
90158 
20219 
90223 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 


90051 
90856 
91577 
90854 
91049 
oon 
41020 


29148 
92220 
92220 
90647 
392220 
04710 
64710 
90172 
01030 
32290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91374 
34790 
51080 
24790 
922.90 
19856 
22240 
31010 
51090 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
42240 
22240 
22200 
22250 
44740 
31080 
31080 


29PT663R85C (continued) 


2833 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2834 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2835 Cap, 220p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2836 Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2837 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2840 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2841 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2842 Cap, 100n,; +80/-20%, 25v; Ceramic, 3198 
2843 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2844 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2845 Cap, L00n;, +80/—20%,. 25, ‘Ceramic. 3198 
2846 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
2849 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2850 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2852 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2854 Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2855 Cap, 33p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2856 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2857 Cap, 150p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2860 Cap, 180p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2894 Cap, 220p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2895 Cap, 560p, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2897 Cap, 390p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2898 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. ... 3198 
2902 Cap, 1000u, 20%, 25v, Electrolytic 3198 
2903 Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
2904 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2905 Cap, in, 10%, 50v, Ceramic A 3198 
2906 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2907 Cap, in, 10%, 50v, Ceramic ; 3198 
2908 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
3000 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3001 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper we. 3198 
3003 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3004 Res, 8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3005 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
SLOL Res, 68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3102 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3103 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3104 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3105 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3106 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3111 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3112 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3113 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3114 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
S115 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3116 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3123 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3124 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3125 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3126 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3131 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3132 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3133 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3134 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
S135 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3136 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3141 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film . 3198 
3149 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3150 Res, 150K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3154 Res, 5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3156 Res, 10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3157 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3158 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3159 Res, 1K2, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
3200 Res, 390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3201 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3202 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3203 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3204 Res, 22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3205 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3206 Res, 33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3207 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film... . 3198 
3208 Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3209 Res, 68 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3212 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3213 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3217 Res, 330K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3218 Res, 82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3219 Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3220 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3221 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3222 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3226 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3235 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3241 Res, 22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3242 Res, 27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3244 Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3245 Res, 39K, 1%, 1/16W, Metalized Glass 2322 
3246 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
Ol 
017 
017 
017 
025 
Gi: 
O11 
O21: 
021 
O21 
OL 
O11 
O21, 
O11 
021 
OT 
O21 
O21 
O11 
COLL 
opal 
O11 
OLT 
O11 
021 
Ot 
021 
OTL 
O21 
OLL 
O21 
O11 
OLL 
O11 
O21 
021 
O11 
O11 
O21 
O21 
734 
O11 
O11 
O11 
COLL 
epi 
O21 
O24, 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
OLT 
O11 
O21 
O11 
O21 
O21, 
O11 
704 
021 


34790 
34710 
322.10 
31520 
54780 
41040 
5LO90 
41040 
BLOOO 
51090 
41040 
31010 
81020 
S1LO20 
31020 
31020 
33390 
34790 
S510 
31810 
322.10 
35610 
33910 
SLO30 
31020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
D090) 
01010 
01010 
90030 
31520 
36220 
01010 
06890 
SLGZ0 
01510 
32240 
01510 
32240 
O7S90 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
O15 10 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
51030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
81020 
33330 
01020 
322.10 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 


part. 


3247 
3248 
3249 
5200 
3291 
825.6 
S257 
3258 
2209 
3534. 
S252 
3333 
3334 
3330 
33:36 
3340 
3341 


3341 


3342 


3342 


3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
S472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3504 
3506 
So0"! 
3508 
So10 
So Lo 
3520 
Soe L 
2Oee 
S925 
3524 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
34. 

Res, 
0X34 
Res, 
34. 

Res, 
0X34 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


470K, S, 
33K, 5%, 
820 ohm, 
Bh» Oa, 
100 ohm, 
IK Oey 
10M, S, 
LOOK; (B34 
470K, S, 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 


1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 


2R7 ohm, 


1 ohm, 5%, 1/3W, MF for A80ECK340X 


2R7 ohm, 
1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 1/6W, Carbon Film 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5%, 
Zero ohm, "Chip" Jumper... . 
1M, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
5K1, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1%, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

5%, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5%, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 


1%, 
SROs oO 
470K, S, 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 

3/5W, Metal Film . 
3/5W, Metal Film... 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 

22 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
3 ohm, 144V. 


BTEC; Bre lets eh Rw 
5%, 1/2W, Metalized Glass. 


1M5, 


20%, 1/2W, Carbon Film 

DANS pe ABW Mgt ae ee at eee Bs 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 


220 ohm, 
NIC, 4R7, 
270 ohm, 
1K2, 5%, 
4R7, 5%, 
330K, 5%, 
100 ohm, 
56K, 5%, 


5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/3W, MF for A80QCF340X 


3, 1/3W, MF for A800CF33 


%$, 1/3W, MF for A80ECK33 


1/10W, Metalized Gla 


1/16W, Metalized Glass. 


, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
Shs 
S198 
S198 
S198 
SLs 
2306 


2306 


2306 


2306 


2306 
S98 
S198. 
2222 
a1 98 
S198 
S198 
2312 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198. 
2306 
o19.8 
3198 
S198 
S98 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
2306 
23512 
S198 
Zoe 
Sh Os. 
S198 
S198 
S198 
S198 
2342 
S198 
Bi OS 
Zoli 
2312 
2312 
2312 
2312 
S198 
S198 
SbOs. 
2122 
2512 
252 
S198 
3.193. 
2306 
Bi 98 
S198 
2306 
2306 
S198 
S198 
S198 
S198 
So bOs. 
2AZe 
222 
Z4a22 
S198 
2122 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
3198 


O21 
O21 
O11 
O11 
Odd 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
Os 
013 
207 


204 


204 


204 


204 
013 
O11 
9.93 
O11 
O14 
O11 
2 LS 
O11 
O11 
O11 
OLD 
O11 
204 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O11 
Olt 
O11 
204 
915 
O11 
> ales) 
012 
O11 
012 
O11 
OtT 
215 
O11 
O21 
ols) 
215 
215 
915 
915 
O11 
O12 
O21 
101 
915 
lees) 
O11 
012 
207 
O11 
O21 
204 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
663 
242 
549 
013 
GZ 
O11 
O21 
O11 
O21 
204 
O21 


34740 
23530 
08210 
08220 
01010 
S020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 


03108 


03278 


03108 


03278 
01520 
03390 
13507 
03390 
03310 
02240 
18203 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
S1L0S0 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
0:3 09 
15102 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
03320 
34740 
13908 
13908 
12208 
L220:2 
T2202 
01510 
01510 
o2120 
02083 
LiZ203 
11003 
03.920 
32290 
03478 
08220 
S020 
03688 
03478 
e230) 
31040 
31040 
31230 
51030 
00019 
LoS 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
9 03:0 


Z29PT663R85C (continued) 


SOLD 
3526 
3327) 
3528 
3oO20 
3930 
bisye al 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
Biorer 
Boo t 
BS Gz. 
35.62 
39.63 
3965 
3566 
3569 
3580 
3091 
3594 
Se ooh) 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
6.1 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
Boz28 
3630 
Bac 
3634 
3635 
3636 
3638 
2639 
3640 
3694 
3801 
3802 
3810 
3eL1. 
3812 
Bes 
3814 
ious 
3816 
38.17 
3818 
3819 
3820 
3821. 
3822 
3831 
3682 
3333 
3827 
3039 
3843 
3907. 
2903 
3905 
3909 
B10 
i pe Bs 
4001 
4002 
4209 
4216 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4601 
4608 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


1K, 5%, 1 
5%, 
5%, 
ohm, 
5%, 
5%, 
AK7, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K5, 5%, 
82K, 1%, 
4AK7, 1%, 
270K, 5%, 
LOK. 934 
4AK7, 5%, 
1K, 5%, 1 
100 ohm, 
12K, 5%, 
5K6, 5%, 
220 ohm, 
2K2, 5%, 
5K6, 5%, 
ATK, 5%, 
10 ohm, 5 
330 ohm, 
220K, 5%, 
220K, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4AK7, 5%, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K, 5%, 1 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
6K8, 5%, 
470 ohm, 
AK7, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
AK7, 5%, 
AK7, 5%, 
10K, 5%, 
2K2, 5%, 
Zero ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
1K, 5%, 1 
75 ohm, 
Zero ohm, 
8K2, 5%, 
AK7, 5%, 
220 ohm, 
1K, 5%, 1 
75 ohm, 
1K, 5%, 1 
1K, 5%, 1 
LK; 5 %3y.-1 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
75 ohm, 
ATK, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
2K2, 5%, 
6K8, 5%, 
ATK, 5%, 
ATK, 5%, 
27K, 5%, 
27K, 5%, 
820 ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


OR33; 


Safety Part Be 


/10W, Metalized Glass. 3198 
3/5W, Metal Film 3198 
3/5W, Metal Film. 3198 
"Chip sUMpeT> ws g- <x “« 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
1/10W, Metalized Glass . 3198 
1/3W, Metal Film... . 2306 
5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
3/5W, Metal Film 2312 
1/8W, Metalized Glass. 2322 
1/8W, Metalized Glass 2322 
1/10W, Metalized Glass 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
/10W, Metalized Glass. 3198 
5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
$, 1W, Metal Film 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
%, 1/3W, Metal Film. 2306 
%, 1/10W, Metallized Glas 3198 
1/10W, Metalized Glass. 3198 
1/10W, Metalized Glass. 3198 
1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/6W, Carbon Film. 3198 
1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
/6W, Carbon Film . 3198 
1/6W, Carbon Film. ... 3198 
%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1/6W, Carbon Film. ... 3198 
5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
"Chip" Jumper as “ele 48 3198 
5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
/10W, Metalized Glass. 3198 
%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
"Chip" Jumper 3198 
1/6W, Carbon Film. 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
/16W, Metalized Glass. 3198 
%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
/6W, Carbon Film 3198 
/16W, Metalized Glass. 3198 
/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 


sure to use exact replacement 


O21 
012 
O12 
O21, 
O21 
O21 
O21 
204 
O21 
021 
2 eS) 
734 
130 
O21: 
O21 
O21 
OTL 
O21 
O21 
012 
O21 
O21 
O21 
204 
021 
O21 
021 
O11 
O11 
O11 
O21 
OL 
O11 
O11 
O11 
COLL 
O21 
O11 
O21, 
O21 
OLL 
epi 
O21 
O21. 
O21 
O21 
021 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21. 
021 
O21 
021 
O11 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21: 
021 
OLL 
Gat: 
O11 
OLT 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
021 
CLL 
O21 
O21 
O21: 
O21 
021 
021 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 


O02 0 
11070 
T3370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
ILO 20 
01010 
51230 
Bo620 
T2210 
32220 
55620 
54730 
03109 
DSo 0 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
51020 
Cweore} 
90030 
08220 
34720 
322,10) 
31020 
515.90) 
01020 
SLO20 
31020 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31590 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
36820 
34730 
34730 
32730 
32730 
08210 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 


part. 


4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4824 
4826 
4830 
4831 
4835 
4837 
4838 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4884 
4885 
4892 
4901 
4903 
4924 
4925 
4982 
SLOLOKE 
50:02 
5201 
2202 
5204 
SPACES) 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
S021 
5560 
So61 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5810 
yee ak 
3832 
yore rs: 
5330 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
Go39 
6400 
6401 
6445 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Colds WAI; LOS -s. « 4 

Coil; 820n,. 10%. 

Cowl; 68, So 

Wire Jumper. of ox Soh tes stece T tot os 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. i Dish Mee es OS 
Coil, 22u for A80QCF340X34 
Coil, 47u for A80QCF330X34 
Coil, 1mH, 10% 

Transformer, LOT 

Corl. 22g ALO oh, es. te HE, ily A. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coa, 25 Us bt tate Ell! Gh. de use cane, Mek 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
Coil, Choke. 

Coil, Sus; 20s 

Coil, 835. 0s 

Coil, 47u, 10% 

Mains Filter SP ak ten ee 
Transformer, SS42202-00 B. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Cowl, 2iup 52% a ae ee eee 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 5u6, 5%. 

Cea, Su Oy: Seis 

Coil, SG;. “Des 

Coal, L0u,: 10% 

Coil, 68; 3. 

Coil, ous; 5%. 

Coa, “68. Sos 

Coil, 12u, 10% 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 wos 
Res, 1K, 1%, 3/5W, Metal Film. 


Zener Diode, 47 
Zener Diode, 10 


volt 
volt 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 
3198 
2422 
2422 
3198 
Sbos. 
2422 
S198 
S198 
2422 
2422 
S1L28 
5198 
3198 
2422 
2422 
2422 
S198 
3198 
2422 
3198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
Pare awe 
Sh 98. 
S198 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
933 
018 
018 
931. 
018 
018 
535 
5S. 
138 
018 
018 
935 
549 
5S 1. 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
> lbs) 
010 
020 


90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
20030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
22190 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 
27333 
24790 
71020 
02574 
12290 
90020 
91028 
02465 
a 2024 
76880 
23380 
97337 
43432 
02562 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
51090 
16880 
16880 
16880 
31290 
25390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
51090 


Z29PT663R85C (continued) 


6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6490 
6500 
6520 
6523 
6524 
6020 
6526 
6540 
6541 
6560 
6563 
6269 
6566 
6569 
6570 
6580 
6582 
6831 
6901 
6904 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7400 
T441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
7515 
7520 
T9241. 
igs or 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561. 
7580 
7602 
7606 
T1802 
7803 
7804 
1834. 
7901 
7903 
9001 
9104. 
9102 
9103 
9104 
Be 
2 ala ae 
913 
9175 
9176 
9178 
a7 9 
SAE 
9182 
9183 
9192 
91:93 


S. = 


Safety Part 


Diode, Signal, 1N4148. 
Zener Diode, 6.2 volt. 
Diode, Signal, BAV99 
Diode, Rect, BY228/24. 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, BYD33J. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYD33J. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYD33D. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYD33J. 


Diode, Bridge Rect, GBU4JL-7002. 


Diode, Rect, BYD33D. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, STPS10L60D. 
Diode, Signal, 1N4148. 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9588H/N1/31/1298. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 

Power FET, STP3NC6O0FP. 7 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC1432ZT 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


EC) TWAS ZS II /N24. «-.¢ 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQPF9NSO. 7 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. Se am ON ee 8 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. .... . 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
IC, HEF4053BT. be ag 

TE; HEFAQSSBT ae ge s- 45% 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC MSP3425G-—PO-B8-V3 (MIAS) 
IC, AN7580 Sok ay ee ae 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
93.31 
3198 
9340 
9338 
3198 
3198 
3198 
3138 
933-7 
3198 
3198 
3198 
O33: 
3198 
9354 
W322 
933° 
Se ar 
233.7 
9322 
933: 1 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
3198 
938 i. 
3198 
3198 
3199 
3198 
9322 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
9352 
ie allie Be 
3198 
3198 
9302 
9322 
S198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9392 
3198 
3198 
9322 
BBO. 
2322 
3198 
3198 
9340 
S98 
2322 
9340 
3198 
9322 
9340 
9333 
9333 
3198 
9322 
9320 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
668 
010 
Dog 
617 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
ae a 
010 
234 
164 
234 
164 
234 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
Shere) 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
ABS Be: 
010 
O21 
O24: 
010 
010 
010 
742 
010 
010 
010 
713 
LST 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
to 
129 
010 
187 
166 
010 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10010 
30133 
10620 
an OM Di 
60682 
10070 
10070 
10630 
10630 
2013.3 
10620 
ZOOM) 
25680 
S0133 
235.9 
201353 
42682 
00133 
42682 
20533 
DOOO 
00133 
10010 
LOLZ) 
LOLA 
22200) 
30133 
51090 
BoLAay 
10630 
10215 
1LQ010 
10630 
56880 
10630 
10667 
10010 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
85957 
42030 
42150 
42150 
ST LL 
31687 
42150 
40110 
O21 24 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
B62 
L6687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
60653 
42030 
89682 
29682 
42030 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9311 
O32 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
2203 
9506 
95:0:7 
poner 
95.42 
9513 
9514 
9555 
21:6 
9518 
9520 
ee al 
Go22 
9524 
9528 
2950 
96.171 
962 
9613 
9614 
9615 
96.18 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
2629 
9631 
9632 
9633 
96377 
2638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
960.1 
2652 
9654 
9690 
9656 
9657 
9658 
Sore) 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671 
9672 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil, 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil, 


27u, 


22u, 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. . 
10% 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. . 
10% 


6 


6 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22430 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 


29PT663R85C (continued) 


9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9681 
9682 
9685 
9686 
968-7 
9688 
9689 
9690 
9693. 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9521. 
9822 
9825 
9828 
28.29 
9S 3:1. 
9632 
9837 
9838 
9839 
9846 
9847 
9849 
9651 
9856 
9858 
9859 
9860 
9862 
9863 
9864 
9865 
9867 
9868 
9869 
9870 
9877 A. 
9873 
9874 
9845 
9876 
987 
9878 
9901 
9202 
9903 
9904 
9911 
9913 
9914 
991.5 
9923 
9991. 
epee Re: 
9996 
Goo st 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


7 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
22u, 10% 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. . 
Chassis A 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


ssembly. 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 
6 Pin Connector. 


0266 
2401 
2402 
2403 
2407 
2408 
2409 
2411 
2412 
2413 
2414 
2415 
2416 
2419 
2420 
2425 
2426 
2427 


C= 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


47u, 20%, 16v, Electrolytic 
Electrolytic 


Aul, 
100n, 


20%, 
10% 


7 


80 


Safety Part Be 


35v, 
, l6v, 
50v, 
50v, 
50v, 
/-20%, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
25v, 
50v, 


sure 


Ceramic 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


10v, 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


Electrolytic 


Ceramic. 


Ceramic. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3141 


2422 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
SEOs 
3198 


to use exact replacement 


036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


025 
028 
028 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
017 
025 
017 


90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
S199] 


16609 
24790 
44780 
31040 
51590 
35690 
31590 
44740 
34720 
31030 
31030 
S030 
31030 
31030 
SLSLO 
31030 
34790 
31030 


part. 


2428 
2429 
2430 
2431 
2432 
2433 
2434 
2435 
2436 
2440 
2442 
2443 
2450 
2452 
2453 
3401 
3402 
3403 
3404 
3405 
3406 
3407 
3408 
3412 
3419 
3425 
3427 
3431 
3432 
3440 
3441 
3442 
3443 
3444 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
4401 
4402 
4403 
5401 
5407 
5408 
5421 
5425 
5428 
5429 
5430 
5440 
5442 
5450 
5452 
7401 
7402 
7403 
7421 
7440 
7444 
7450 
7454 
9401 
9402 
9403 
CBA 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 


Inductor, 


Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


100u, 
100u, 
100n, 
100u, 
10n, 
10n, 
10n, 
100n, 
100n, 
10u, 20%, 
56p, 5%, 
56p, 5%, 
10u, 20%, 
56p, 5%, 
56p, 5%, 
560 ohm, 
10K, 5%, 
1K8, 5%, 
1K5, 5%, 
820 ohm, 
6K8, 5%, 
1K, 5%, 
820 ohm, 
510K, 5%, 
820 ohm, 
10K, 5%, 
10K, 5%, 
8K2, 1%, 
12K, 5%, 
820 ohm, 
470 ohm, 
12K, 5%, 
2K7, 5%, 
560 ohm, 
820 ohm, 
470 ohm, 
12K, 5%, 
2K7, 5%, 
560 ohm, 
390 ohm, 
Zero ohm, 
Jumper. 
390 ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
10u, 
33u, 
33u, 


10%, 
10%, 
10%, 


10u, 
10u, 
10u, 
10u, 
10u, 
22u, 
10u, 
33; 


IC, TC9IOA53N 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


Wire 
Wire 
Wire 


Jumper. 
Jumper. 


Jumper. . 
2D 3 Line Comb 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


20% 
20% 
10% 
20% 


10% 
10% 


10% 
SB. 
20% boy See eT En 
100 MHz, 120 ohm 
10% 
D5 6 
10% 
10% 
10% 
Shae 
10% 
SS 
PNP, 
NPN, 
NPN, 


NPN, 
NPN, 
NPN, 
NPN, 


po BOW, 
, 25V, 
, l6v, 
, 25V, 
50v, 
50v, 
50v, 
, l6v, 
, l6v, 
1l6v, 
50v, 
50v, 
1l6v, 
50v, 


Electrolytic. 
Electrolytic. 
Ceramic j 
Electrolytic. 
Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic 

Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic . 
Electrolytic 
Ceramic 
50v, Ceramic we, ee 8 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


%, 1/16W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass. 
3, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metallized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/16W, Metalized Glas 
53, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
53, 1/16W, Metalized Glas 
3, 1/16W, Metalized Glas 
"Chip" Jumper 
53, 1/16W, Metalized Glas 
"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


BC857B (COL) 
BC847B (COL) 
BC847B (COL) 
COL 
COL 
COL 
COL 


BC847B 
BC847B 
BC847B 
BC847B 


er eins gems apo, 


) 
) 
) 
) 


Filter Assembly 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 

Front Interface Panel Parts 
2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 


S 0211 
S 0212 
0214 
1606 
2691. 
2692 
2693 
2694 
2695 
2698 


Tact 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Switch. 


220u, 20% 


A7n, 
A7n, 
A7n, 
4'7n, 
100n, 


LOS, 
10%; 
10%, 
10%; 


10% 


, 25v, Electrolytic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
, 90v, Polyester 


S198. 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
Shs 
S198 
S198 
5198 
3198 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
Shs 
S198 
BLS 
222 
3198 
Shs 
S198 
23522 
S138 
S198 
Sb98. 
S198 
B18 
3198 
S198 
8b98. 
S198 
B18 
3198 
S198 
Sh98. 
3198 
8198 
3198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
9322 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
S139 


2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 


025 
025 
017 
025 
017 
OL? 
017 
017 
017 
028 
016 
016 
028 
016 
016 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
118 
O21 
O21 
O21 
704 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
036 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
182 
010 
010 
010 
010 
036 
036 
036 
ila? a 


025 
025 
O25 
Lo 
025 
023 
023 
O23 
023 
014 


31010 
31010 
31040 
31010 
31.030 
31030 
31:030 
31040 
31040 
21090 
35690 
35690 
21090 
39690 
35090 
35610 
31030 
31820 
3.520 
38210 
36820 
31020 
38210 
OS95:1 
SoZlO 
31030 
31030 
68202 
31230 
38210 
34710 
31230 
32720 
35610 
3OZ10 
34710 
31230 
32720 
35610 
BoIlO 
90030 
90010 
33910 
90030 
90030 
90030 
31090 
13390 
33390 
90070 
31090 
11090 
31090 
31090 
31090 
12290 
31090 
13390 
42150 
42030 
42030 
18682 
42030 
42030 
42030 
42030 
90010 
90010 
90010 
26561 


16268 
16559 
06353 
02742 
SAZ10 
04730 
04730 
04730 
04730 
01040 


Z29PT663R85C (continued) 


S 3500 
S390. 
3685 
Sood 
31693 
6691 
6692 
9001 
9002 
CBA 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
LED, 


IR Receiver, 


Wire 
Wire 


3M3, 5%, 
3M3, 5%, 
560 ohm, 
330 ohm, 
220 ohm, 


1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
3, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 


LTL-10234WHCR 


Jumper. 
Jumper. 


TSOP1836UH3V. 


Front Interface Bane ‘Resetbiy 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


Net 1 Panel 


ly) 


(part of Scan 4 Card Assemb 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


Scan 
ly) 


4 Card 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


0232 
0250 
0251 
0254 
0255 
2171 
2172 
2A 
2174 
2176 
ZG 
2178 
ALD 
3 Lo0 
3151. 
SoZ 
Be ylke 
3136 
BLL 
4817 
4819 
4821 
4822 
616.1. 
OL Ok 
9152 
9153 
9170 
CBA 


Headphone Jack 


A/V Jack 
6 Pin Connector. 


(part of Scan 4 Card Assemb 


5 Pin Connector. 

4 Pin Connector. ...... 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 

Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 

Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized ies 
Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. : 

Side Jack Panel Reser iy 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 


0215 
1091 
LO92 
TO93 
1094 
3091. 
3092 
3093 
3094 
3095 
3096 
4085 
4089 
4090 
6094. 
CBA 


Top Control Panel Parts 
3 Pin Connector. 


Tace 
Tact 
Tact 
Tact 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Diode, 


Switch. 

Switch. 

Switch. 

Switch. 

560 ohm, 
390 ohm, 
560 ohm, 
390 ohm, 
3K3, 5%, 
1K5, 5%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Signal. 


e Metalized Glass. 

%, 1/16W, Metalized Glas 

%, Metalized Glass. 

%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


Top Control Panel Aosomety 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 
AC Cord. 


S ACO1 
AC03 
Ac04 
ACO05 
AC06 
AC08 

S ACO09 

S AC12 
AC13 
AC15 
AC17 
AC19 
AC20 
AC20A 


C= 


Anode Lead Soncek 


(3 Used) 


Batteries for Remote Control Tansiees 
Cabinet Back 


Cabinet Back Screw egyee 


Chassis Tray 
CRT, A680CP893X001 

Degaussing Coil. , 
Front Interface Panel Bpeckee., 


Holder, 
Owner's Manual 


Degaussing Coil 


(2 Used). 


(4 Used) 


Side Jack Panel Beacicet. 
Cabinet Front Assembly 


Cabinet Front. 


Safety Part 


2322 
Zae2 
3198 
3198 
3198 
9322 
DSe2 
3198 
3138 
S539. 


2A 22 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31.98 
3198 
31.98 
3198 
3198 
31.98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S130 


2422 
ZA22 
2422 
2422 
ZAZ2 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
3139 


S135 
3135 
g209 
31:39 
3139 
i ase a) 
9322 
2422 
3139 
3139 
i algal 
3139 
SLL 
31:39 


Be sure to use exact replacement 


242 
242 
O11 
OL 
O11 
185 
127 
036 
036 
177 


026 
026 
025 
025 
025 
017 
017 
OL 7 
Git 
016 
025 
016 
025 
O21 
O11 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
2a: 
O21 
010 
036 
036 
036 
036 
LO 


025 
128 
128 
128 
128 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O22 
453 
187 


010 
014 
000 
124 
124 
124 
173 
549 
124 
124 
Pits ts) 
124 
25-1 
177 


13335 
LB355 
05610 
03310 
02210 
69682 
54667 
90010 
90010 
26211 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
33510 
53310) 
33310 
33310 
34710 
SLO8O 
34710 
321090 
34730 
01510 
34730 
01510 
312.10 
31210 
900.3 0 
90030 
90020 
90020 
26880 
90010 
90010 
90010 
90010 
15141 


16601 
02742 
02742 
02742 
02742 
S961L0 
53910) 
35610 
339.10 
33320 
S120 
90020 
90030 
90030 
90115 
15841 


03831 
04471 
65263 
44711 
89301. 
31324 
75682 
43967 
S269) 
SLi 
20831 
51061 
5.1.04, 
58401 


part. 


AC20C 
AC20D 
AC20E 
AC20H 
AC207 
AC20J1 
AC20J2 
REMOTE 


Light Guide. 
Nameplate. 
Power Button 


Speaker, 


8 ohm, 


10W 
Top Control Assembly 


Top Control Bracket. 
Top Control Buttons. 
Remote Control PeaneMeeeer, 


OL. 


(2 Used) 


"RC19335004/ 


2139 
3141 
3.139 
S139 
SiS 
8132 
3139 


3139 


124 
050 
iS 
LAs 
E38 
124 
124 


228 


So 701 
00161 
10881 
26521 
11451 
39802 
39812 


86463 


Z29PT663S85A —- Manual no. 


Main Chassis Parts 


Ol2*7 
0129 
0136 
OLS 7 
C138 
O139 
0140 
0141 
O52 
0153 
0211 
0212 
0214 
0219 
0220 
0221 
0222 
0223 
0225 
0239 
0243 
0244 
0245 
0246 
S 0254 
0267 
0269 
S 1000 
1002 
1200 
S 1500 
Ss: L515 
1660 
1810 
oe ae 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
21:01. 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
213 
2121 
2122 
2123 
2124 
2129 
PaAueak 
2b oe 
2133 
2134 
AG 
2436 
2141 
2143 
2150 
2184 
2i81 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
Pop AAG) 
2214 
2219 
ZAG 
2217 
Papas | 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 


S = 


Safety Part 


Main Chassis Parts 
Socket Fuse. 

NTC Holder 
IC-Spring. 

Spring Hs 
PEAS DEG: “ais eis Se 
Spring for Bracket 
Spring 
Te-Spring: 
Cable, DIP, 
Cable, DIPMate, 
2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 
6 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 
2 
2 


6 Pin, 400mm 
5 Pin, 480mm 


Pin Connector. 

Pin Connector. 
A/V Jack 
SVHS Jack. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin Connector. 
Pin CRT Socket 
Pin Connector. 
Jack e Bek 
Tuner, V+U PLL 5 
SAW Filter, 45.75MHz 
Filter, Ceramic, 4MHz5 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 
Relay, 5 Amp, 12V. 
Crystal, 12MHz000 
6 Pin Connector. 


W WO U1 OV U1 OV W 


Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 


C49/U A. 
Cap, 47n, 
Cap, 10u, 
Cap, 470u, 
Cap, 100n, 
Cap, 100u, 
Cap, 22n, 
Cap, 470n, 
Cap, 22p, 
Cap, 330p, 
Cap, 330p, 
Cap, 10u, 
Cap, 10u, 
Cap, 22p, 
Cap, 22p, 
Cap, 22p, 
Cap, 22p, 
Cap, 330p, 
Cap, 2u2, 
Cap, 330p, 
Cap, 2u2, 
Cap, 330p, 
Cap, 2u2, 
Cap, 330p, 
Cap, 2u2, 
Cap, 22p, 
Cap, 22p, 
Cap, 330p, 
Cap, 100n, 
Cap, 150n, 
Cap, 2u2, 
Cap, 2u2, 
Cap, 100n, 
Cap, 100n, 
Cap, 100n, 
Cap, 100n, 
Cap, 220n, 
Cap, 100n, 
Cap, 4u7, 20%, 50v, 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, 
Cap; 470n, +80/-20%, Lov, 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 1000u, 20%, 16v, 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 2200, +80/=205, “Lev; 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 
Cap; IMy. +80/—205>. L0v; 
Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. 
Cap, 100n, 5%, 63v, 
Cap, .220n; +80/—20%; 
Cap, 1000u, 20%, 1l16v, 


10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, 
20%, l6v, 
+80/-20%, 
20%, 25v, 
10%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 16v, 
5%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
20%, 50v, 
20%, 50v, 
5%, 50v, 
5%, 50v, 
5%, 50v, Ceramic 
5%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, 
10%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, 
10%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, 
10%, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, 
5%, 50v, Ceramic 
5%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
4807-208; 25y; 
+80/-20%, 16v, 
+80/-20%, 10v, 
+80/=203,.- 10%, 
+80/-20%, 25v, 
+B0/-205; 25v;, 
+80/-20%, 25v, 
£80/—20%,- 25; 
+80/-20%, 16v, 
480/—-20%, 25v, 


25v, 


Ceramic 
Ceramic 


1l6v, 


7638 


Electrolytic 
Electrolytic. 

Ceramic. 

Electrolytic. 


Ceramic. 


Electrolytic 
Electrolytic 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic. 


Electrolytic 


Ceramic. 


Ceramic. 


Metalized Polyester 
Ceramic. 
Electrolytic 


2422 
3539 
3104 
3139 
3104 
3122 
3139 
3104 
3104 
S30 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
S198 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
31:98 
3198 
3198 
S138 
SOS 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
3198 
3198 
S138 
SLs 
3198 
2222 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


088 
120 
301 
Led. 
301 
121 
12.1 
301 
Clint 
124, 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
G25 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
543 
025 


543 
024 
025 
025 
O23 
025 
OLy 
Gi} 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
Gi 
Gi 
017 
017 
017 
cles 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
O17 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
O17 
014 
017 
017 
017 
017 
370 
017 
026 


00271 
LOLS d. 
22081 
24583 
22081 
24786 
24583 
22081 
09421 
07951 
16374 
165-23 
12481 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
16382 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
OOF29 
05182 
90141 
44518 
40807 
10914 
07444 
01203 
16607 


00842 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
52290 
3351.0 
33310 
210.90 
51090 
82290 
32290 
32290 
32290 
333.10 
222090 
33351) 
22220 
33310 
22250 
333 10 
Ze2o0 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22200 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
S2250) 
21020 
32230 
42240 
04740 
S2250 
S1L520 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 


part. 


2248 
2249 
2250 
22592 
2295 
2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
A415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 


2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2000. 
2902 
2903 
2909 
2907 
2508 
ve alps) 
2920 
AOA. 
2922 
2025 
2520 
2021 
2928 
2540 
2541 
2560 
2961 
Passov 
2563 
2564 
2967 
2568 
2580 
2561. 
2090 
2601 
2602 
2604 
2606 
2607 
2608 
2609 
261.1 
2612 
2613 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


22n, 
22n, 
2u2, 


10%, 25v, 
10%, 25v, 
20%, 50v, 
In, 5%, 25v, 
In, 5%, 25v, 
Zero ohm, 


100n, 10%, 250v, 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
2u2, 
470p, 
Alu, 


20%, 
10%, 


250v, 
500v, 
5%, 50v, 
10%, 2000v, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
20%, 5O0v, 
10%, 500v, 
20%, 50v, 
220u, 20%, 25v, 
330p, 5%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
47n, +80/-20%, 
lu, 20%, 50v, 
47u, 20%, 160v, 
22n, 10%, 50v, 
180p, 5%, 50v, 
Alu, 20%, 25v, 
360n, 5%, 250v, 
100v, 
500v, 
50v, 
2000v, 


20%, 
10%, 
oS; 

103% 


5S; 


2u2, 
680p, 
100p, 
in5; 
2u2, 
15n, 5%, 1600v, 
15n, 10%, 400v, 
27n, 10%, 400v, 
100n, 10%, 5O0v, 
150n, 10%, 63v, 
100n, 10%, 63v, 
2n2, 10%, 50v, 
2n2, 10%, 50v, 
An7, 10%, 50v, 
Alu, 20%, 25v, 
470p, 10%, 500v, 
120n, 5%, 250v, 
20%, 250v, 
470u, 20%, l6v, 
4A7u, 20%, 50v, 
1000u, 20%, 16v, 
470u, 20%, 1l6v, 
in, 10%, 500v, 
470n, 20%, 275v, 


Aul, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
in5;, 
10n, 
22u, 
100n, 
1n5, 
470p, 
2n2, 
ln, 
10n, 
10n, 


10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, 
10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
680p, 10%, 
100u, 20%, 160v, 
in, 10%, 50v, 
100n, 10%, 50v, 
2u2, 20%, 25v, 
Alu, 20%, 25v, 
lu, 20%, 50v, 
Alu, 20%, 16v, 
22u, 20%, 5O0v, 
330n, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
100p, 5%, 50v, 
10u, 20%, 50v, 
In, 5%, 25v, 
33p, 5%, 5O0v, 
1a. EBO/ 205, 
33p, 5%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
68p, 5%, 5O0v, 
68p, 5%, 5Ov, 


1000v, 
200v, 

1000v, 
50v, 


50v, 
50v, 
50v, 
l6v, 
2000v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


1000v, 
Electrolytic 


10%, 1000v, 


1000v, 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. i 
Ceramic. 8S 
"Chip" Jumper... . 


Metalized Polyest 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


Electrolytic. 
Ceramic 


Ceramic. 


Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Ceramic 


Ceramic. 


Electrolytic 


Electrolytic. 


Ceramic. 
Electrolytic. 

5 Ox, 
Electrolytic. 


Ceramic 


Electrolytic. 


Polyester. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Metalized Polyprop 
Electrolytic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. ... 


160v, Metalized Polypropy 


Polypropylene 
Polyester .. 
Polyester . 
Polyester .... 
Metalized Polyeste 
Metalized Polyeste 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. Bs Pe 
Metalized Polyprop 
Electrolytic. 
Electrolytic. 


Electrolytic 


Electrolytic 
Electrolytic. 


Ceramic. 


Metalized Polypro 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 


Ceramic. 
Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 
1000v, 


Ceramic 
Electrolytic 


Ceramic 


Polyester 


Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 


Ceramic. 
Ceramic. 


25v, 
25v, 


Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 

10v, 
Ceramic 
10v, 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic. 


Ceramic. 


S198 
S198 
S198 
51.98 
3198 
3.198. 


2222 
2020 
2020 
Shoe 
S198 
2020 
S198 
2020 
2020 
3198 
S198 
5198 
S198 
S198. 
S198 
3198 
2020 
3198 
S198 
S198 


2022 
2020 
Sh Os 
S198 
2020 


2222 
2020 
2222 
2222 
S198 
2222 
2222 
S198 
S198 
3198 
2020 
3198 


2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
S198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
S198 
2020 
S198 
S198 
Sb98 
2020 
B1LO8 
5198 
3198 
3198. 
S198 
2.020 
2020 
S198 
SLs 
2020 
B1LOS 
5198 
3198 
S198. 
2222 
S198 
5198 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 


017 
017 
025 
016 
016 
O21 


368 
Doe 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
021 
019 
025 
O25 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 


S33 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
347 
014 
2160 
305 
017 
017 
017 
O21 
019 


479 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
Cis 
019 
554 
017 
025 
CLF 
598 
017 
017 
017 
OL? 
017 
558 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
025 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 


32230 
2230 
92280 
3.1020 
31020 
90020 


90 LTT 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
90532 
44710 
54790 
324210 
O3310 
51080 
24730 
51080 
21139 
02230 
01810 
34790 


00163 
91331 
46810 
01010 
90489 


90042 
90255 
90219 
90232 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 


90051 
90856 
91577 
90854 
91049 
eee at) 
41020 


00018 
52220 
92220 
90647 
32220 
04710 
64710 
90172 
01030 
32290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91374 
34790 
51080 
24790 
922.90 
19856 
22240 
31010 
51090 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 


29PT663S85A (continued) 


2015 
2618 
2619 
2802 
2807 
2810 
2813 
2816 
2831 
2632 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2692 
2854 
28995 
268.96 
260.1 
2860 
2894 
2895 
2091 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
2 LOS 
3104 
S.L'OS 
3106 
lea ea 
Ble 
S113 
3114 
SL15 
SG 
BLZ3 
3124 
B25 
3126 
oles 
BL SZ 
3133 
3134 
S133 
3136 
3141 
3149 
SLO 
3154 
3156 
BLO? 
S158 
2 LOO 
3200 
3201 
S202 
3203 
3204 
3205 
3206 
B20') 
3208 
3209 
3212 
321.3 
S214 
S218 
BLO 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


220n, 
220n, 


470n, 


470p, 


220p, 


100n, 


100n, 


100n, 
100u, 


1000u, 
470n, 


470n, 


100K, 
150K; 


10%, 


+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-—20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
$80 7220%;7 
+80/-20%, 


Zoo 5 
PA ae 
5%, 


Soy 
5%, 
5%, 
Do, 
Sy 


ey 


150p, 5%, 
180p, 
220p, ‘5%, 
560p, 
390p, 5%, 
10%, 
20%, 


20%, 
10%, 


LOS, 


20%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
Zero ohm, 


5%, 


fe) 
Or, 


100 ohm, 
68 ohm, 


5%, 


150 ohm, 
220K, 
150 ohm, 
220K, 

75 ohm, 
100 ohm, 
75 ohm, 
100 ohm, 
75 ohm, 
100 ohm, 
150 ohm, 


5%, 


150 ohm, 


Dey 


150 ohm, 


fe) 
Or 


150 ohm, 


fe) 
Oo, 


75 ohm, 
100 ohm, 


5%, 


2g 
or 
2g 
oO”; 
$e 
or 
oo 
or 
& 
or 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
g 
or 
5%, 
2g 
Oo; 


5%, 


220 ohm, 
68 ohm, 
470 ohm, 
560 ohm, 
330K, 


fe) 
Or, 


a ty 


5%, 
5%, 
10%, 
20%, 
+80/-20%, 
20%, 
+80/-20%, 
20%, 
20%, 
+80/-20%, 
20%, 
25v, 
25v, 
25v, 
25v, 


fe) 
Or, 


fe) 
Or, 


+80/-20%, 


+80/-—20%; 


fe) 
Or 


fe) 
Or, 


fe) 
Or, 


5%; 


fe) 
oO, 


fe) 
Or, 


50v, Ceramic 
10v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
25v, Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. ... 
25v, Electrolytic 
50v, Electrolytic. 
16v, Ceramic. 
Ceramic 
1l6v, 
50v, Ceramic : 
50v, Electrolytic 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
"Chip" Jumper ws 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 


50v, 

50v, 

50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


50v, 


50v, 
50v, 


50v, 

50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
25v, 


50v, A 
Ceramic. 


5%, 1/6W, Carbon Film 
1/16W, Metalized Glass. 


5%, 1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


5%, 1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 
5%, 1/6W, Carbon Film 


5%, 1/6W, Carbon Film. 


5%, 1/6W, Carbon Film 


5%, 1/6W, Carbon Film. 


5%, 1/6W, Carbon Film 


%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 


5%, 1/6W, Carbon Film 


5%, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film . 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 

1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film 
%, 1/16W, Metalized Gla 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metallized Glas 


3, 1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
Zee 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


Oty 
017 
017 
017 
023 
Oty 
017 
017 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
Ol 
017 
017 
017 
025 
Qa: 
O11 
O21: 
021 
O21 
OL 
O11 
O21, 
O11 
O21 
OT: 
O21 
O21 
O11 
COLL 
epman 
O11 
OLT 
O11 
O21 
onl 
O21 
OTL 
O21 
COLL 
O21 
O11 
O11 
O11 
O21 
O21 
O11 
OTT 
O21 
O21 
734 
O11 
O11 
O11 
COLL 
epi 
O21 
O21. 
O11 
O21 
021 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 


31.020 
41050 
21050 
42240 
22240 
22200 
22250 
44740 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
BLOOO 
51090 
41040 
31010 
81020 
SLOZ0 
31020 
31020 
33390 
34790 
S510 
3181.0 
32210 
35610 
33910 
S1L030 
31020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
21090) 
01010 
01010 
90030 
31520 
36220 
01010 
06890 
SLGZ0 
01510 
32240 
01510 
32240 
O7S90 
01010 
07590) 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
81020 
33330 
01020 
322,10 
36890 
34710 
US ed) 
33340 
38230 
82220 


part. 


S220 
S221 
3222 
2226, 
ie pee a) 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
5200 
3291 
825.6 
S257 
3258 
2209 
3534. 
S252 
3333 
3334 
3330 
33:36 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3504 
3506 
3507 
3508 
ors sR) 
S09 
3520 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


100 ohm, 5%, 1/6W, 
560 ohm, 5%, 1/6W, 
100 ohm, 5%, 1/6W, 


Carbon Film. 
Carbon Film. 
Carbon Film. 


560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 


100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
470K, S, 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
LOOK; (S34 
470K, S, 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5%, 
Zero ohm, "Chip" Jumper... . 
1M, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
5K1, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1%, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1%, 3/5W, Metal Film 

3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
470K, Sy 
AR7, 1%, 
4AR7, 1%, 
2R2, S, 
2K2, 1%, 


LOK, 23; 


3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film . 
3/5W, Metal Film... 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

22 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
PTC, 3 ohm, 144V. BP ne ss, 35 
1M5, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 


220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 4R7, 20%, 3W1. ...... 
270 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Gla 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


iG wee Be 
S198 
8198 
3198 
3198 
S198. 
S198 
B18 
Zook 
S198 
Sh98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
2306 
2300 
S198 
S198 
2322 
S198 
S198 
S198 
ore awe 
ShOs. 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
S198 
B18 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
SL98 
2306 
2312 
2198 
Z2a12 
3198 
S98 
S198 
S198 
5198 
are awe 
ShOs 
S198 
Zolg 
Zale 
2812 
23.12 
2312 
2198 
S198 
S198 
2120 
2512 
23aU2 
S198 
S198 
2306 
S198 
a1 98 
2306 
2306 
8 h08. 
S198 
8198 
5198 
3198 
2122 
2322 
2422 
S198 
222 
S198. 
S198 


O11 
O11 
O11 
O21 
Ott 
O21 
O21 
Ot 
704 
O21 
O21. 
O21 
O11 
O11 
Odd 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
OL 
013 
207 
204 
204 
013 
O11 
593 
O11 
O11 
O11 
sls) 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 
O21 
O21 
O21 
Ott 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
204 
915 
O11 
lees) 
012 
O11 
O12 
O11 
O11 
ells) 
O11 
O21 
915 
alles) 
215 
215 
915 
O11 
OAT 
O21 
101 
915 
915 
Os 
012 
207 
O11 
O21 
204 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
663 
242 
549 
013 
ele 
O11 
O21 


01010 
05610 
01010 
35610 
01010 
32230 
BA LSU 
08210 
63903 
31030 
34740 
23530 
08210 
08220 
01010 
S020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13807 
03390 
03310 
03330 
L8203 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
S010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
LS L02 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
T2108 
03320 
34740 
14708 
14708 
T2208 
12202 
2202 
01510 
O1S10 
32720 
74158 
L203 
11003 
03920 
32290 
03478 
08220 
ot020 
03688 
03478 
32230 
31040 
31040 
512.30 
51030 
00019 
LSS 
43073 
02210 
00056 
02710 
54220 


29PT663S85A (continued) 


Sow. 
Boge 
3523 
3524 
BOLO 
5526 
Bond 
3928 
S49 
3530 
3oo1. 
Bis ye 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3902 
BIo.) 
3561. 
BoGZ 
35.63 
35.62 
3566 
3569 
3580 
3591. 
3594 
Bo OD 
3090 
3.601. 
3603 
3604 
8605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
36.22 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3633 
3636 
36398 
3639 
3640 
3694 
3801 
3802 
3810 
381d. 
3812 
3813 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3620 
Derek 
3822 
3851 
Beo2 
3833 
28:37 
33.39 
3843 
B01. 
3903 
2905 
3909 
3910 
Bode 
4001 
4002 
4209 
4216 
4388 
4401 
4402 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


5%, 
330K, 5%, 
100 ohm, 
56K, 5%, 
1K, 5%, 1 
OR1, 5%, 
OR33, 5%, 
Zero ohm, 
ATK, 5%, 
10K, 5%, 
4AK7, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
TKD )-. 2% 
82K, 1%, 
4AK7, 1%, 
270K, 5%, 
15K, 5%, 
AK7, 5%, 
LKy. DS}. 1 
100 ohm, 
12K, 5%, 
5K6, 5%, 
330 ohm, 
2K2, 5%, 
5K6, 5%, 
ATK, 5%, 
10 ohm, 5 
330 ohm, 
220K, 5%, 
220K, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
AKT, 5%, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
LK, Dei 4 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
6K8, 5%, 
470 ohm, 
4K7, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
AK7, 5%, 
AKT, 5%, 
10K, 5%, 
2K2, 5%, 
Zero ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
LK Diy AL 
75 ohm, 
Zero ohm, 
8K2, 5%, 
4AK7, 5%, 
220 ohm, 
1K, 5%, 1 
75 ohm, 
1K, 5%, 1 
LK; Dep. 
1K, 5%, 1 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
75 ohm, 
47K, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
2K2, 5%, 
6K8, 5%, 
ATK, 5%, 
ATK, 5%, 
27K, 5%, 
27K, 5%, 
820 ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


Safety Part Be 


1/6W, Carbon Film. é 
1/10W, Metalized Glass. 
%, 1/3W, Metal Film 

1/10W, Metalized Glass 

/10W, Metalized Glass. 

3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film. 
"Chip JUMpEer a ira. & 

1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass . 

1/3W, Metal Film... . 

5%, 1/10W, Metalized Gla 

1/10W, Metalized Glass 

3/5W, Metal Film 

1/8W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 

/10W, Metalized Glass. 
%, 1/6W, Carbon Film. 

1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 

5%, 1W, Metal Film 

1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

%, 1/3W, Metal Film. 

5%, 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 

1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 

/6W, Carbon Film : 

1/6W, Carbon Film. ... 

5%, 1/16W, Metalized Gla 

1/6W, Carbon Film. ... 

5%, 1/16W, Metalized Gla 

1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 

1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper oe Je 

5%, 1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 

/10W, Metalized Glass. 


%, 1/16W, Metalized Glass 


"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 


%, 1/16W, Metalized Glas 


/16W, Metalized Glass. 


3, 1/16W, Metalized Glass 


/6W, Carbon Film 

/16W, Metalized Glass. 
/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


%, 1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


1/10W, Metalized Glas 


3198 
3198 
2306 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
2306 
3198 
Si98 
Me BPs 
2322 
Zaee 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S193 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


sure to use exact replacement 


OLL 
O21 
204 
O21: 
O21 
G12 
012 
O21 
O21: 
021 
O21 
204 
O21 
O21, 
915 
734 
730 
O21 
O21: 
O21 
OLL 
O21 
O21 
012 
G21 
O21 
O21 
204 
O21: 
O21 
021 
O11. 
O11 
OTT 
021 
COLL 
Gat: 
O11 
OAL 
O11 
O21 
oplen 
O21 
O21. 
O11 
OLE 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
OL 
O11 
O21: 
O21 
O21 
open 
O21 
O21. 
021 
O21 
Ort 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
O21 
O21 
O21 
O21 
02a. 
O11 
COLL 
ene 
O11 
O21, 
021 
021 
021 
O21 
O24. 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 


04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13310 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
BLS20 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
01010 
51230 
55620 
L331) 
D2220 
32.020 
54730 
03109 
53510 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31.010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
SLOZ0 
37590 
90030 
08220 
34720 
3221) 
31020 
3100) 
01020 
S1020 
SLGZAD 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
So 90 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
36820 
34730 
34730 
SZ h30 
32730 
08210 
90030 
90030 
90:03 0 
70030 
90020 
90030 
90020 


part. 


4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4824 
4826 
4830 
4831 
4835 
4837 
4838 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4884 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
SLOLeKe 
5002 
5201 
2202 
5204 
S205 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
SoU. 
5520 
Doe t 
5560 
spououl 
55:02 
5564 
3602 
5603 
5604 
5810 
ero eee e 
De32 
3833 
Deoe 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 27u, 10% .. . 

Coil, 820n, 10%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Wire Jumper. of ox Sok tes tess Te tas os 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. 

Coil, 3u9, 10% 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, LOT 

Coil, 22u, 10% foe fer Be tes 1 dO 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 25u. eo Ke eis eo OR 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
Coil, Choke. 

Coil, 6u8, 20% 

Coil, 3u3, 10% 

Coil, 47u, 10% 

Mains Filter eo ot, dT as 
Transformer, SS42202-00 B. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u, 5%. 6 E, EONS ok, ap 3 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 10u, 10% 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 12u, 10% a A 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
Sh98 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
2422 
2422 
S198 
2422 
S198 
3198 
ZAL2 
2422 
3128 
S198 
3198 
2422 
2422 
2422 
S198 
3198 
A4a22 
S198 
S98 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 
S198 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
Doo 
018 
oS. 
018 
018 
Doo 
531. 
138 
018 
018 
Doo 
549 
5S. 
018 
018 
Doe 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 


90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22190 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
O17 233 
97323 
71020 
02574 
72290 
90020 
91028 
02465 
S202 
76880 
23380 
O17 337 
43432 
02562 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
51090 
16880 
16880 
16880 
31290 
25390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 


29PT663S85A (continued) 


6335 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6490 
6500 
oo2U 
6523 
6524 
6925 
6526 
6540 
6541 
6560 
6903 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6982 
6831 
6901 
6904 
7101 
TLOZ 
7103 
7200 
a2 02. 
7204 
7205 
7330 
7400 
T441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
T8195 
7520 
Lo2oL 
Tone 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7606 
7802 
7803 
7804 
7831. 
7901 
1303 
9001 
9101 
91:02 
9103 
9104 
g123 
9171 
9173 
91S 
9.76 
9178 
9179 
9184. 


So = 


Safety Part 


Diode, Signal, BAV21 ..... 
Res, 1K, 1%, 3/5W, Metal Film. 
Zener Diode, 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 
Diode, Signal, 1N4148. 
Zener Diode, 6.2 volt. 
Diode, Signal, BAV99 
Diode, Rect, BY228/24. 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95C. 


Diode, Bridge Rect, GBU4JL-7002. 


Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, STPS10L60D. 
Diode, Signal, 1N4148. 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9588H/N1/31/1298. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 

Power FET, STP3NC60FP. 3 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 
Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 
Transistor, NPN, PDTC143ZT 
Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
De,  TDASSS9T/N2. a 2s 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQPF9N50. . 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. i wah ee te ae 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. .... . 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
IC, HEF4053BT. . 

IC, HEF4053BT. ....... 
Transistor, NPN, BC847B(COL) . 
IC MSP3425G—-PO-B8-V3 (MIAS) L 
IC, AN7580 se A Bae 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
PAG AR 
3198 
3198 
3198 
933 1. 
3198 
9340 
9336 
3198 
31:98 
3198 
3198 
9330 
3198 
3198 
3198 
9331 
S199 
9339 
9322 
9335 
9322 
933.5 
2322 
9335 
3198 
3198 
3198 
3198 
933 1 
3198 
9340 
S98 
9331 
3198 
3198 
3198 
398 
2322 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
Y3972 
3198 
3198 
3198 
I352 
P32 
3198 
SL98 
9340 
3198 
9340 
3198 
O352 
3198 
3198 
G32 
9352 
ea 
3198 
3198 
9340 
3198 
9320 
9340 
3198 
D322 
9340 
9333 
9333 
3198 
O22 
9322 
SiL38 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
915 
010 
020 
010 
668 
010 
Jog 
617 
010 
010 
010 
010 
O01 
010 
010 
010 
LTT 
010 
001 
164 
000 
164 
001 
L32 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
200 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
TTS 
010 
021 
021 
010 
010 
010 
742 
010 
010 
010 
tS 
157 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
129 
129 
010 
187 
166 
010 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10070 
11002 
24790 
5 LOO 
10010 
30133 
10620 
50112 
60682 
10070 
10070 
10630 
10630 
80133 
1LO620 
Z1500 
25680 
80133 
235.90 
SO LS3 
42682 
90133 
42682 
80133 
DIG67 
901-33 
LOOL0 
10120 
LOT) 
52290 
30133 
51090 
59127 
10630 
LOZ AS 
10010 
10630 
56880 
10630 
70667 
10010 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
S050) 
42030 
42150 
42150 
S7112 
S168 
42150 
40110 
OZ ay 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
60653 
42030 
89682 
2958.2 
42030 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9182 
91-83 
9192 
9193 
OS it 
os a 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411. 
942 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9o-ET 
ge 
9513 
9514 
9515 
9516 
2 oks 
9520 
9521. 
9522 
9524 
9528 
9530 
9614. 
2612 
9613 
9614 
9615 
9618 
361-9 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
262 h 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
96:37 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9651 
wacker 
9654 
9699 
9656 
9657 
9658 
96:99 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
221090 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


Z29PT663S85A (continued) 


9670 
9G EA. 
9672 
9674 
96 t5 
9676 
9678 
9679 
9680 
9681. 
9682 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
969% 
9698 
9599 
9621 
Roa 
9825 
9828 
9829 
9831 
98 32 
S637 
9838 
9839 
9846 
9847 
9849 
98.51. 
9856 
9858 
985.9 
9860 
98.62 
9863 
9864 
9865 
9867 
9868 
9869 
9870 
98:4 1 
96:13 
9874 
9875 
9876 
9677 
9878 
99:02. 
9902 
9903 
9904 
OO SL 
9913 
9914 
9915 
9923 
999 1. 
9996 
99:98 
CBA 


Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


7 


7 


Jumper. 
Jumper. 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


22% 20% 


Z2eU; 0% 


Jumper. . 
Chassis A 


ssembly. 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 
6 Pin Connector. tates SS en gee 
47u, 20%, 16v, Electrolytic 


0266 
2401 
2402 
2403 
2407 
2408 
2409 
2411 
2412 
2413 
2414 
2415 
2416 
2419 
2420 
2425 
2426 


or 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Safety Part 


Aull, 
100n, 
15D; 
56p, 
h BD 
470n, 


20%, 


De; 
Dey 


Dy 


10% 


35v, 


, l6v, 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
+80/-20%, 


50v, 
50v, 
50v, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
25v, 


sure 


Electrolytic 
Ceramic 


10v, Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. .. 
Electrolytic 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3141 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
SOS 
3198 


to use exact replacement 


036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


O25 
028 
028 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
Cid 
017 
016 
017 
C25 


90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
58621 


16609 
24790 
44780 
31040 
31590 
35690 
S15 90 
44740 
34720 
31030 
S1030 
31030 
31030 
S1030 
SLE LO 
31030 
34790 


part. 


2427 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. , 

2428 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 

2429 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 

2430 Cap, 100n, 10%, 16v, Ceramic . 

2431 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 

2432 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 

2433 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 

2434 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 

2435 Cap, 100n, 10%, 16v, Ceramic 

2436 Cap, 100n, 10%, 16v, Ceramic 

2440 Cap, 10u, 20%, 16v, Electrolytic 

2442 Cap, 56p, 5%, 50v, Ceramic 

2443 Cap, 56p, 5%, 50v, Ceramic : 

2450 Cap, 10u, 20%, 16v, Electrolytic 

2452 Cap, 56p, 5%, 50v, Ceramic 

2453 Cap, 56p, 5%, 50v, Ceramic ee ee 
3401 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3402 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3403 Res, 1K8, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3404 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3405 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3406 Res, 6K8, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3407 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
3408 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3412 Res, 510K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
3419 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3425 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3427 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3431 Res, 8K2, 1%, 1/16W, Metalized Glass 
3432 Res, 12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3440 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3441 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3442 Res, 12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3443 Res, 2K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3444 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3450 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3451 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3452 Res, 12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3453 Res, 2K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3454 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3455 Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3456 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

3457 Wire Jumper. DSi cecal. Jee eel, eh cbse, 2 JO. Sa 
3458 Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
4401 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

4402 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

4403 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

5401 Coil, 10u, 10% ae) Sete Fer gues: te 

5407 Coil, 33u, 5%. 

5408 Cold; 33; 20% 6 £ oe a eat 

5421 Inductor, 100 MHz, 120 ohm 

5425 Coil, 10u, 10% 

5428 Coil, 10u, 5%. 

5429 Coil, 10u, 10% 

5430 Coil, 10u, 10% 

5440 Coil, 10u, 10% 

5442 Coil, 22u, 5%. 

5450 Coil, 10u, 10% 

5452 Coil, 33u, 5%. es Be tackle 

7401 Transistor, PNP, BC857B(COL) 

7402 Transistor, NPN, BC847B(COL) 

7403 Transistor, NPN, BC847B(COL) 

7421 IC, TC90A53N jai pein Hee T8,- fe 

7440 Transistor, NPN, BC847B(COL) 

7444 Transistor, NPN, BC847B(COL) 

7450 Transistor, NPN, BC847B(COL) 

7454 Transistor, NPN, BC847B(COL) 

9401 Wire Jumper. d 

9402 Wire Jumper. 

9403 Wire Jumper. ......... 

CBA 2D 3 Line Comb Filter Assembly 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


S 0211 2 Pin Connector. 

S 0212 2 Pin Connector. 
0214 5 Pin Connector. 
1606 Tact Switch. 
2691 Cap, 
2692 Cap, 47n, 10%, 2 
2693 Cap, 47n, 10%, 2 
2694 Cap, 47n, 10%, 2 
2695 Cap, 47n, 10%, 2 


5v, 
5v; 
5v, 
SV, 


220u, 20%, 25v, Electrolytic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


S198 
S198 
8198 
5198 
S198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
S198 
Sh 98. 
S198 
8198 
5198 
3198 
S198 
S198 
B18 
5198 
S198 
3198 
S198 
BOS 
S198 
2A Ze 
Sb9s. 
S198 
B18 
Zone 
S198 
ob 98. 
S198 
B18 
Si98 
S198 
8b98. 
S198 
B18 
Si98 
S198 
8b98. 
S198 
B18 
3198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98 
S198 
S198 
S198 
S198 
gh98. 
S198 
9322 
S198 
3198 
Sh98 
S198 
8198 
51.98 
S198 
oP 39 


2422 
2422 
2422 
2422 
S198. 
3198 
3198 
S198 
3198 


ULd 
025 
025 
017 
025 
Oat 
017 
017 
017 
017 
028 
016 
016 
028 
016 
016 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
is 
O21 
O21 
O21 
704 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
036 
O21 
O21 
O21. 
O21 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
LBZ 
010 
010 
010 
010 
036 
036 
036 
LTT 


025 
O25 
025 
128 
025 
023 
023 
023 
023 


31030 
3 1:01-0 
31010 
31040 
31010 
31030 
2103-0 
31030 
31040 
31040 
21090 
35690 
35690 
21090 
gD 090 
35690 
35610 
31030 
31820 
31520 
SOZ10 
36820 
31020 
38210 
05951 
38210 
2103-0 
31030 
68202 
31230 
SOZ10 
34710 
31230 
32720 
35610 
38210 
34710 
31230 
32720 
35610 
SoI10) 
90030 
90010 
BS 910 
90030 
90030 
90030 
31090 
13390 
33390 
90070 
31090 
11090 
31090 
31090 
31090 
L2Z290 
31090 
1.3390 
42150 
42030 
42030 
18682 
42030 
42030 
42030 
42030 
90010 
90010 
90010 
OOO. 


16268 
1655.9 
06353 
02742 
BAZ 1.0 
04730 
04730 
04730 
04730 


Z29PT663S85A (continued) 


2698 
S 3500 
S 3501 
3685 
Bie OL. 
3693 
op epe ne 
6692 
9001 
9002 
CBA 


100n, 10%, 
3M3, 5%, 1 
3M3, 5%, 1 
560 ohm, 
330 ohm, 
220 ohm, 


Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
LED, 
IR Receiver, 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Front Interface 


50v, Polyester 
/2W, Metalized Glass. 
/2W, Metalized Glass. 


%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
LTL-10234WHCR ‘ 
TSOP1836UH3V. 


Bane Resatbig 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


Net 1 Panel 
ly) 


(part of Scan 4 Card Assemb 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


Scan 4 Card 
ly) 


Side Jack Panel Parts 


0232 
0250 
0251 
0254 
C255 
2171 
2172 
2173 
2174 
21d 
2177 
2178 
2179 
3150 
cael 
Soe 
S153 
3136 
315.7 
4817 
4819 
4821 
4822 
6161 
gL BL 
g132 
91:53 
9170 
CBA 


Side Jack Panel 
Headphone Jack 
A/V Jack 


(part of Scan 4 Card Assemb 


Parts 


6 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 
4 Pin Connector. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


330p, 10% 
330p, 10%, 
330p, 10%, 
330p, 10%, 
470p, 5%, 
10u, 20% 
470p, 5%, 
10u, 20%, 
ATK, 5%, 1 
150 ohm, 
ATK, 5%, 1 
150 ohm, 
120 ohm, 


Zero ohm, 
Zero ohm, 
Res, Zero ohm, 
Res, Zero ohm, 
Zener Diode, 6. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Side Jack Panel 


Subwoofer Panel Parts 


Subwoofer Panel 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
3 Pin Connector. 


0215 
1091 
10:92 
LO93 
1094 
3093. 
3092 
30:93 
3094 
3095 
3096 
4085 
4089 
4090 
6091 
CBA 


Switch. 
Switch. 
Switch. 
Switch. 
560 ohm, 


Tact 
Tact 
Tact 
Tact 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


390 ohm, 
3K3, er 1 
1K5, 5%, 1 
Zero ohm, 
Res, Zero ohm, 
Res, Zero ohm, 
Diode, Signal. 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


Ceramic 

Ceramic 

Ceramic 

Ceramic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Electrolytic 
/16W, Metalized Glass 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


%, 1/6W, Carbon 


/16W, Metalized Glass 


%, 1/6W, Carbon 
3, 1/16W, Metalized Glas 
120 ohm, 5%, 


1/16W, Metalized Glas 


"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
8 volt. 
Assembly 
Parts 


%, Metalized Glass. 
390 ohm, 5%, 
560 ohm, 5%, 
%, 1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glas 
Metalized Glass. 


/16W, Metalized Glass 
/16W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


Top Control Panel Aesethioley 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


S ACO1 
AC03 
AcO04 
ACcO05 
AC06 
AC08 

S ACQ9 

S AC12 
AC13 
AC15 
AC17 
AC19 
AC20 


C= 


Safety Part 


AC Cord. 


Anode Lead Spacek. 


(3 Used) 


Batteries for Remote Control fesse 


Cabinet Back 


Cabinet Back Screw Gia 


Chassis Tray 


(2 Used). 


CRT, A68QCU754X73 (N) 


Degaussing Coil. 
Front Interface 
Holder, 
Owner's Manual 
Side Jack Panel 


Degaussing Coil 


Panel Becker. 
(4 Used) 


Brsoret. 


Cabinet Front Assembly 


31:98 
Zeee 
Ne es 
ie aller Be 
3198 
3198 
ie ae 
9322 
ie whee Be 
3198 
339 


2ZAZ2 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31.98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


ZAZ2 
2422 
2422 
ZAZZ 
2422 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
S139 


3435 
3135 
9299 
3139 
So 
3139 
9301 
2422 
3139 
S139 
Heal 
al ee) 
3121 


Be sure to use exact replacement 


014 
242 
242 
CLT 
O11 
OLE 
185 
127 
036 
036 
LT 


026 
026 
025 
025 
025 
017 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
Q25 
O21 
OTL 
021 
O11 
O21 
O21 
O21 
2a: 
O21 
O21 
010 
036 
036 
036 
036 
187 


025 
128 
128 
128 
128 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
G2a. 
O21 
O21 
G22 
453 
Lod 


010 
014 
000 
124 
124 
124 
aS) 
549 
124 
124 
230 
124 
Zot 


01040 
1LB3595 
13339 
05610 
033-0 
02210 
69682 
54667 
90010 
90010 
26211 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
33310 
33310 
333.10 
333.10 
34710 
51090 
34710 
51090 
34730 
Ot 51.0 
34730 
01510 
S210 
S210 
J0030 
90030 
90020 
90020 
26880 
90010 
90010 
90010 
90010 
15141 


16601 
02742 
02742 
02742 
02742 
S561:0 
33910 
35610 
33910 
33320 
31520 
90020 
90030 
90030 
218 AIS: 
15841 


03831 
04471 
63263 
44711 
S93:0:5 
31325 
60527 
43967 
S209 1 
SeiZ2 
20832 
37061 
53102 


part. 


AC20A 
AC20C 
AC20D 
AC20E 
AC20H 
AC207 
REMOTE 


Cabinet Front. 
Light Guide. 
Nameplate. 
Power Button 


Speaker, 


Omg 


8 ohm, 


10W 
Top Control Assembly 
Remote Control Transmitter, 


(2 Used) 


RC19335004/ 


S132 
3139 
3141 
S139 
ye 7) 
oi 


3139 


177 
124 
050 
wR 2: 
128 
177 


228 


58401 
39701 
00161 
10881 
716521 
56361. 


86464 


30DV693R37A -—- Manual no. 


Main Chassis Parts 


n 


7638 


Main Chassis Parts 
0211 2 Pin Connector. 2422 
0212 2 Pin Connector. 2422 
0214 5 Pin Connector. 2422 
0217 3 Pin Connector. 2412 
0219 6 Pin Connector. 2422 
0220 5 Pin Connector. 2422 
0221 2 Pin Connector. 2422 
0222 2 Pin Connector. 2422 
0223 A/V Jack 2422 
0225 SVHS Jack. 2422 
0229 7 Pin Connector. 2422 
0239 3 Pin Connector. 2422 
0240 4 Pin Connector. 2422 
0243 6 Pin Connector. 2422 
0244 5 Pin Connector. 2422 
0245 6 Pin Connector. 2422 
0246 5 Pin Connector. 2422 
0251 4 Pin Connector. 2422 
0254 9 Pin CRT Socket 2422 
0267 3 Pin Connector. 2412 
0268 3 Pin Connector. 2412 
0269 Jack go Asse tee ae 2422 
1000 Tuner, V+U, PLL 2422 
1002 SAW Filter, 45.75MHz 2422 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
1400 Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
1515 Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
1660 Crystal, 12MHz000 2422 
1810 6 Pin Connector. ase le ew OE ce Mee ee, (2422 
1831 Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 

C49/U A. sate Ve. Shoes RR 2422 
2004 Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2005 GCap, L0u; 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2006 Cap, 470u;, 20%, l6v; Blectrolytie: 3198 
2007 Cap; 100n;+80/-20%;, 25v; Ceramic. 3198 
2008 Cap, .L00u, 20%, 254, Electrolytic. 3198 
2009 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. : 3198 
2101 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2102 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2103 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2104 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2105 Cap, 20u, -20%; S0v, Ehectrolytic 3198 
2106 Cap, LOu, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2111 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2112 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2113 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2121 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2122 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2123 Cap; °2u2;. +80/-20%, LOv, Céramic 3198 
2124 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2125 Cap, 2u2, +80/=20%, 10v, Ceramic 3198 
2131 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2132 Cap, 2uz, +80/-20%, 1O0v;.. Ceramic 3198 
2133 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2134 Cap; 2u2, +80/—-20%; 10v;. Ceramic 3198 
2135 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2136 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2141 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2143 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2150 Cap; -150n;-°+80/—-20%; L6v, Ceramic, 2238 
2172 Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2173 Cap, 220p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2184 Cap; ‘2u2z,; +80/-20%,. 10v;--Céramic 3198 
2187 Capy. 202; +80/=-20%,- 1L0v, Céranie 3198 
2201 Cap; 100n;. +80/-20%;, 25v;. Ceramic. 3198 
2202 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2203 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2204 Cap; 100n; +80/=20%,. 25v, ‘Ceramic. 3198 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2208 Cap; 100n;,- +80/-—20%; 25v, Ceramic, 3198 
2209 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2210 Cap; lu; +80/-20%,. LOv;. Céramic. 3198 
2211 Cap; 470n, +80/-20%,. 10v, Céramic. 3198 
2213 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2214 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
221-5 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2216 Cap, 22} 20%; .10v, Electrolytic 2020 
2217 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. . 3198 
2219 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2220 Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 3198 
2221 Gap, 22n,. 10%,. 25v7,. Ceramic. 3198 
2241 Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2242 Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
2243 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. ~ . . 3198 
2244 Cap, 100n, 5%, 63v, Metallized Polyester 2222 
2245 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2247 Cap, 2u2, 20%, 10v, Electrolytic 2020 
2248 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
2249 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
020 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
029 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
020 
026 
542 
549 
549 
Lo2 
086 
LZ 
543 
O25 


543 
024 
025 
O25 
023 
025 
Git 
017 
016 
017 
O17 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
Gilet 
Gi 
O17 
017 
016 
016 
017 
0.23 
786 
016 
016 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
Git 
017 
017 
017 
017 
012 
017 
017 
014 
OL 
017 
017 
017 
370 
017 
012 
017 
017 


part. 


2250 
2208 
22.93 
2254 
2530 


2534. 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2415 
2420 
2421 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2454 


2455 
2457 


2459 
2460 
2463 
2465 
2467 
2468 
2469 


2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2490 
2491 
2500 


2000. 
2902 
2903 
2909 
2907 
2508 
ve alps) 
2920 
AOA. 
2922 
2025 
2520 
2021 
2928 
2540 
2541 
2560 
2961 
Passov 
2563 
2564 
2967 
2568 
2580 
2581 
2601. 
2602 
2604 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2012 
2613 
261.9 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
ers 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2u2, 20%, 50v, Electrolytic 

ln, 5%, 25v, Ceramic. 

In, 5%, 25v, Ceramic. jo 28s 
Zero ohm, "Chip" Jumper... . 
100n, 10%, 
10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 
10u, 20%, 250v, Electrolytic. 
3n3, 10%, 500v, Ceramic 

560p, 5%, 50v, Ceramic. 

2n2, 10%, 2000v, Ceramic. 

100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 
2u2, 20%, 100v, Electrolytic. 
470p, 10%, 500v, Ceramic. 

47u, 20%, 50v, Electrolytic 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
330p, 5%, 50v, Ceramic. 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
470p, 5%, 50v, Ceramic. 

lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 

lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 160v, Electrolytic. 
22n, 10%, 50v, Polyester. ... 
68n, 5%, 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
A70n, 5%, 250v, 
10%, 500v, Ceramic. 

5%, 50v, Ceramic. 

10%, 2000v, Ceramic 
Polypropylene 
Polypropylene 
Polypropylene 


680p, 
100p, 
390p, 
13n, 


10%, 50v, Polyester .... 
10%, 63v, 
10%, 63v, 

10%, 50v, 

10%, 50v, 

10%, 50v, Ceramic. 

20%, 25v, Electrolytic 
10%, 500v, Ceramic. 

10%, 250v, Polyester 

20%, 250v, Electrolytic. 

470u, 20%, 16v, Electrolytic. 

47u, 20%, 50v, Electrolytic 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
2u2, 20%, 100v, Electrolytic. 
ln, 10%, 500v, Ceramic. 

470n, 20%, 275v, 


100n, 
150n, 
100n, 
2n2, 
2n2, 
Ani, 
Alu, 
470p, 
68n, 
Aul, 


Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10%, 1000v, 
10%, 1000v, 
20%, 200v, 
10%, 1000v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic 

10%, 1000v, Ceramic 
20%, 50v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 

10%, 16v, Ceramic 
10%, 2000v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic 

10%, 50v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic. 
680p, 10%, 1000v, Ceramic 
100u, 20%, 160v, Electrolytic 
in, 10%, 50v, Ceramic 
100n, 10%, 50v, Polyester 
2u2, 20%, 25v, Electrolytic 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 16v, Electrolytic 
22u, 20%, 50v, Electrolytic . 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
ln, 5%, 25v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 5O0v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5%, 50v, Ceramic 
68p, 5%, 50v, Ceramic 
ln, 10%, 50v, Ceramic 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
in5;, 
10n, 
22u, 
100n, 
1n5, 
470p, 
2n2, 
ln, 
10n, 
10n, 


250v, Metalized Polyest 


250v, Metallized Polypropy 


Metallized Polyprop 


Metallized Polyprop 


Metallized Polyest 
Metallized Polyeste 


Metalized Polypro 


S198 
S198 
S108 
S198 


2222 
2020 
2020 
S198 
3198 
2020 
S198 
2.020 
2020 
S198 
a h98. 
S198 
S198 
5198 
S198 
S198. 
S198 
3198 
2020 
3198 


2222 
3198 


2022 
S198 
S198 
2.020 
2020 
2222 
2222 


2022 
S198 
2222 
2222 
S198 
S198 
3198 
2020 
S198. 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
S198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
S198 
2020 
S198 
S198 
Sb98 
2020 
B1LO8 
5198 
3198 
3198. 
S198 
2.020 
2020 
S198 
SLs 
2020 
B1LOS 
5198 
S198 
S198. 
S198 
8198 
5198 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
3198 


025 
016 
016 
021 


368 
558 
012 
O19 
016 
508 
023 
558 
021 
019 
025 
025 
016 
017 
016 
025 
017 
025 
021 
014 


479 
O25 


333 
019 
016 
558 
301 
Shp 
315 


333 
014 
2160 
305 
017 
017 
017 
O21 
019 
347 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
Cis 
019 
554 
017 
025 
CLF 
598 
017 
017 
017 
OLY 
017 
558 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
O25 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 


52280 
31020 
31020 
90020 


Oey 
90445 
93495 
43320 
O5610 
90592 
21040 
90445 
91331 
44710 
54790 
B22 1-0 
03310 
41050 
34710 
51080 
24730 
51080 
> les Ae 
02230 


90133 
34790 


00086 
46810 
01010 
90482 
90254 
90424 
90424 


00164 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
OLS kA 
90854 
91049 
91577 
23s 1 
41020 


00018 
52220 
92220 
90647 
32220 
04710 
64710 
90172 
01030 
32290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91374 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
31010 
51090 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 


30DV693R37A (continued) 


2618 
2619 
2802 
2810 
2813 
20 31. 
26:32 
2833 
2834 
2539 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2692 
2854 
2899 
2856 
2091 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
BLO. 
3102 
SOS 
3104 
3105 
3106 
ee al 
BLdeZ 
SL13 
3114 
BS 
S116 
B23 
3124 
SLaS 
3126 
S131. 
Boe 
3133 
3134 
BL So 
3136 
3141 
3149 
3150 
3154 
S156 
SLO 
3158 
S19 
Ble 
3180 
3161 
3190 
3200 
32.011. 
3202 
32.03 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
S212 
8213 
S214 
3218 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
lp, 25%, 50v, Ceramic 

lp, 25%, 50v, Ceramic 

47p, 5%, 50v, Ceramic 

470p, 5%, 50v, Ceramic. 

220p, 5%, 50v, Ceramic. 

1n5, 10%, 50v, Ceramic. 

4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
ln, 5%, 25v, Ceramic. 

ln, 5%, 25v, Ceramic. 

ln, 5%, 25v, Ceramic. 

ln, 5%, 25v, Ceramic. 

33p, 5%, 50v, Ceramic 

47p, 5%, 5O0v, Ceramic 

150p, 5%, 50v, Ceramic. 

180p, 5%, 50v, Ceramic. 

220p, 5%, 50v, Ceramic. 

560p, 5%, 25v, Ceramic. 

390p, 5%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. ... 
1000u, 20%; 25v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
in, 10%, 50v, Ceramic 
470n, +80/-20%, 16v, 
ln, 10%, 50v, Ceramic : 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 

1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 2 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K2, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 
6K8, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

68K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
120K, 5%, Metalized Glass 
68K, 5%, 1/16W, Metalized 
390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
220K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film... . 
220 ohm, S, 
68 ohm, 5%, 
470 ohm, Sy 
560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 


Ceramic. 


Glass 


Glass 
Film. 
Film. 


1/16W, Metalized Gla 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glas 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
Ae ae 
3198 
3198 
Zoe 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


O17 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
016 
016 
O17 
025 
023 
O25 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
Oa 
O11 
O21 
O21 
O21 
Ow1 
O11 
O21 
Olt 
O21 
OL 
O21 
OLL 
ep 
O11 
O21 
O11 
COLL 
eps 
021 
OLL 
021 
COLL 
O21 
OL 
O21. 
O11 
COLL 
epi 
O21 
O24, 
O11 
COLL 
O21 
O21 
734 
O11 
O21 
FOZ 
O21 
O11 
O11 
COLL 
epman 
O11 
O21. 
O21 
OLE 
021 
O21 
O24, 
O11 
O21 
O21 


41050 
21050 
42240 
2e250 
22200 
31080 
31080 
34790 
34710 
322,10 
SLo2) 
54780 
41040 
pLOOO 
41040 
210.90 
51090 
41040 
SLO10 
31020 
31.020 
31020 
81020 
33390 
34790 
31510 
31810 
S22 10 
S061) 
53914) 
31.030 
31020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
01010 
01010 
90030 
81520 
36220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01540 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
O15 1.0 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
S1520 
81030 
61202 
06820 
36830 
60124 
36830 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
SLO20 
32240 
01020 
32210 
363.90 
34710 
05610 
33340 
38230 


part. 


S219 
3220 
3221. 
3222 
3226 
S239 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
S251 
325.6 
3251 
3208 
3259 
533 1 
3332 
3333 
3334 
35.35 
23.36 
3340 
S 3341 
S 3342 
3343 
3344 
S 3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3407 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
S 3452 
3453 
3454 
S 3455 
3456 
3457 
3458 
S 3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
S 3486 
3488 
3489 
3490 
3491 
3492 
5: 34.93 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
S 3504 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


2K2, 
100 
560 
100 


5%, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
560 ohm, 
100 ohm, 
22K, 5%, 
27K, 5%, 
820 ohm, 
39K, 1%, 
10K, 5%, 
560K, 5%, 
33K, 5%, 
820 ohm, 
1K, 5%, 
100 ohm, 
1K, 5%, 
10M, 5%, 
100K, 5%, 
470K, 5%, 
100 ohm, 
1K, 20%, 
100 
1K, 20%, 
100 
1K, 20%, 
10 ohm, 
1 ohm, 5 
1 ohm, 5 
1K5, 20%, 
33 ohm, 


33 ohm, 

330 ohm, 
82K, 5%, 
100K, 5%, 
1K, 5%, 

ART, 5%, 
ART, 5%, 
ART, 5%, 
10K, 5%, 
10K, 5%, 
ART, 5%, 
100 ohm, 
Zero ohm, 
1M, 5%, 

15K, 5%, 
5K6, 5%, 
180 ohm, 
820 ohm, 
68 ohm, 

33 ohm, 

ART, 5%, 
5K6, 1%, 
1K, 5%, 

2K, 1%, 

6R8, 5%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
1K, 5%, 

15K, 5%, 
3K9, 5%, 
33 ohm, 

27K, 1%, 
330 ohm, 
3K3, 5%, 
270K, 5%, 
3R9, 1%, 
3R3, 1%, 
3R9, 1%, 
2K2, 1%, 
2K2, 1%, 
150 ohm, 
150 ohm, 
21 Dy 
1R5, 5%, 
10K, 1%, 
12K, 1%, 
3K9, 5%, 
22 ohm, 

ART, 5%, 
3K9, 5%, 
8K2, 5%, 
3K3, 5%, 
330 ohm, 
2R2, 5%, 
ART, 5%, 
22K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
12K, 5%, 

Pe; 


1/6W, Carbon Film 


Der 
% 


° 
S: 


5%, 


Door 


5%, 


3 ohm, 


1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/16W, Metallized Glas 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
Metalized Glass 
1/16W, Metalized 
5%, 1/6W, Carbon 


Glass 
Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

1/2W, Metal Film. 
, 1/3W, Metal Film 

, 1/3W, Metal Film 

1/2W, Carbon Film 
3, 1/6W, Carbon Film 


1MA/50V, Max 115V. 


5%, 


1/6W, Carbon Film 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film 


Film. 
Film. 
Film. 


Carbon 
Carbon 
Carbon 
Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. ... 
1/3W, Metal Film... . 
5%, 1/10W, Metalized Gla 

"Chap" DUMper a. se 4 


1/6W, 
1/6W, 
1/6W, 
1/6W, 


1/16W, Metalized Glass. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 
1/3W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 


1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film. 


1 1/3W, Metal Film 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


1/6W, Carbon Film 


1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

3, 1/6W, Carbon Film 

3/5W, Metal Film 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/8W, Metalized Glass 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film . 

3/5W, Metal Film... 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 

2 1/2W, Metal Film. 

1/2W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 

1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glas 

1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 

1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 

1/16W, Metalized Glass 

144V. 


S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
Shs 
S198 
S198 
3198 
ZoL2 
S198. 
2322 
a1 98 
S198 
3198 
Sh 98 
S198 
S198 
5198 
S198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
2306 
2306 
2306 
S198 
8 h98. 
2322 
BL OS 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
2306 
S198 
S18 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
8198 
S198. 
2306 
Zale 
3198 
2342 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
Bi OS 
Zal2 
S198 
S198. 
2322 
2312 
aes 
Poe Aw 
23.12 
2312 
2198 
S198 
3198 
2122 
2312 
2312 
S198 
S198 
2306 
3198 
S198 
S198 
SL98 
2306 
2306 
S198 
3198 
S198 
SbOs. 
2122 


O21 
O11 
O11 
O11 
O21 
O11 
O21 
O21 
Caer 
704 
O21 
702 
O21 
Oar 
OLE 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
US 
207 
204 
204 
013 
O11 
0.93 
O11 
O11 
Ott 
O11 
O11 
O11 
O11 
Ott 
O11 
O11 
204 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
OLL 
O11 
O11 
204 
> lls) 
O11 
915 
O12 
O21 
O21 
O11 
012 
O11 
O11 
lees) 
Ord 
O11 
730 
915 
915 
215 
2 ls 
915 
O11 
O11 
O21 
101 
915 
915 
Ot 
012 
207 
O11 
O11 
O21 
O21 
204 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
663 


32220 
01010 
05610 
01010 
BoOL0 
01010 
B2230 
32730 
08210 
63903 
31030 
60564 
33330 
08210 
01020 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
O33 1:0 
08230 
01040 
01020 
04780 
04780 
04780 
01030 
01030 
03478 
51-010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03478 
15602 
01020 
12002 
26880 
90030 
90030 
01020 
2L930 
03920 
03390 
LATS 
03310 
03320 
61274 
13908 
13308 
T3908 
12202 
2202 
01510 
OLS 10 
52720 
02083 
11003 
LIZ03 
039.20 
322.90 
03478 
03920 
08220 
5332-0 
53510 
03228 
03478 
32230 
31040 
31040 
31230 
00019 


30DV693R37A (continued) 


3506 Res, 1M5, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
3507 Surge Protector. Pe ee ee ee 2422 
3508 Res, 220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 3198 
3510 Res, NTC, 4R7, 20%, 3W1l. ...... 2122 
3519 Res, 270 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3520 Res, 1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3521 Res, 4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
3522 Res, 330K, 5%, 1/10W, Metallized Glass. 3198 
3523 Res, 47 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 2306 
3524 Res, 56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3525 Res, 1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3526 Res, OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 3198 
3527 Res, OR15, 5%, 3/5W, Metal Film. 3198 
3528 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper... . 3198 
3529 Res, 47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3530 Res, 10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3531 Res, 4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3532 Res, 2K2, 5%, 1/3W, Metal Film... . 2306 
3541 Res, 470 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3542 Res, 1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3543 Res, 82K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
3544 Res, 4K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
3545 Res, 33K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3548 Res, 15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3552 Res, 4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3557 Res, 1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3561 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3562 Res, 12K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3563 Res, 8K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3565 Res, 330 ohm, 5%, 1W, Metal Film 3198 
3566 Res, 2K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3569 Res, 5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3580 Res, 47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3591 Res, 10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 2306 
3594 Res, 330 ohm, 5%, 1/10W, Metallized Glas 3198 
3595 Res, 220K, 5%, 1/10W, Metallized Glass. 3198 
3596 Res, 220K, 5%, 1/10W, Metallized Glass. 3198 
3601 Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3603 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3604 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3605 Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3606 Res, 2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3607 Res, 2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3608 Res, 470 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3609 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film . 3198 
3610 Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. .. . 3198 
3611 Res, 100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3614 Res, 4K7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3615 Res, 10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3617 Res, 4K7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3618 Res, 6K8, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3619 Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. ... 3198 
3622 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3623 Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3624 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3625 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3626 Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3627 Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3628 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3630 Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3632 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper ge en 3198 
3634 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3635 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3636 Res, 1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3638 Res, 75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3639 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
3640 Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3694 Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3801 Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3802 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3810 Res, 75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3814 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3815 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3816 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3817 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3818 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3819 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3820 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3821 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3822 Res, 75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3831 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3832 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3833 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3837 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3839 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3843 Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3901 Res, 6K8, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3903 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3905 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3909 Res, 27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3910 Res, 27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3912 Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


242 
549 
013 
612 
OLE 
O21 
ele 
O21 
204 
O21 
O21 
012 
012 
O21, 
O21 
O21 
021 
204 
O21 
2a. 
g15 
734 
O21 
O21: 
021 
O21 
O11 
O21 
021 
012 
O21 
O21 
O21 
204 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O21 
OL 
O11 
O11 
O11 
COLL 
O21 
O11 
O11 
O11 
O11 
Out: 
O21 
O21. 
O11 
OLE 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
OL 
O11 
O21, 
021 
O21 
O11. 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
O21 
021 
O21 
O21. 
O21 
O21 
OTA. 
O11 
OLT 
O11 
021 
021 
O21 
O21. 
O21 
O21 
GA 


LL OS 
43073 
02210 
00056 
02710 
Jee O 
04780 
53340 
03479 
599630 
oL020 
11070 
11570 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
S350 
BLS3o0 
54720 
I1L020 
01010 
51230 
BoZ20 
L330 
D222 
55620 
54730 
03109 
D350 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
04720 
01030 
04720 
06820 
08220 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
SLOZ0 
37590 
90030 
08220 
34720 
32210 
31020 
31590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
371590 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
36820 
34730 
34730 
32730 
32130 
08210 


part. 


4001 
4002 
4209 
4216 
4388 
4401 
4402 
4431 
4601 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4826 
4830 
4831 
4835 
4837 
4838 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
2 Ot 
5202 
5204 
2205 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5400 
5445 
5451 
5452 
5453 
5457 
5461 
5464 
5471 
5472 
5480 
poOd 
5520 
S921 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
ae a2 
5833 
et oh fo) 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Come '27up - LO is 

Coil, 820n; 106. 

Coal, 68). Ss 

Wire Jumper. be ack Gab wee 4e! Sha or the, de 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. 

Coil, 22u. 

Coil, Lay 

Transformer, LOT 

Col, 220, -10% via is AR? el cae Ed 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 22u, 5%. 

Coil, 42u. ss ae Mer eee te. 2S 
Transformer, SD10207-00 B. 
Coil, Bridge, Cy46—-01 73 
Coil, 608, 20% 

Corl, - 303; -L0% 

Coil, 10u; 10% 


Mains Filter 


Transformer, SS42204-00 B. 


Inductor 
Inductor 
27u, 5%. 
Inductor 
Inductor 
5u6, 5%. 
5u6, 5%. 
5u6, 5%. 
6u8, 5%. 
6u8, 5%. 
Coil, 6u8, 5%. 
Coil, 12u, 10% 
Zener Diode, 33 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Zener Diode, 6. 


Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 


, 100MHz, 
, 100MHz, 
, 100MHz, 
, 100MHz, 


volt 


BAS316. 
BAS316. 
BAS316. 
8 volt. 


DOR: 
5OR. 
BOR 
5OR. 


S198 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
ShO8 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
Sh98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
B98 
3198 
2422 
A4a22 
2422 
S198. 
3198 
2422 
2422 
2422 
8193. 
3198 
2422 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 
S198. 


O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
520 
535 
535 
oes il 
018 
018 
018 
535 
ees al 
531 
018 
018 
239 
549 
531 
018 
018 
D335 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 


90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
20030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
eB gee: 
97333 
91027 
02612 
72290 
90020 
L2290 
94865 
02568 
02419 
76880 
23380 
97328 
43432 
02563 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 


30DV693R37A (continued) 


6331 
B332 
6333 
6335 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6452 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6490 
6500 
Goo 
6523 
6524 
6925 
6526 
6540 
6541 
6560 
6903 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6582 
6831 
6901 
6904 
7000 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7400 
T441 
7443 
7444 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
TS15 
ton) 
7521 
7322 
7540 
7541 
7542 
7560 
7961 
7580 
1602 
7606 
7802 
7803 
fesd 
7901 
7903 
90.0.1. 
9101 
9102 
9103 
9104 
g123 


S = 


Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 .... 


Res, 1K, 1%, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 


3/5W, Metal Film. 
68 volt 
10 volt 


Diode, Signal, 1N4148. 


Zener Diode, 


GZ NOEs 


Diode, Signal, BAV99 
Diode, Signal, BAS316. 


Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 


5.6 volt. 
DG3-7005L 
RGP30J-L7004. 
12 volt 


Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV99 


Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


15 volt 

5.6 volt. 

9.1 volt. 

33 volt 
BYV95C. 
EGP20DL-5100. 
BYVODA. 
EGP20DL-5100. 
BYV95C. 


Diode, Bridge Rect, GBU4JL-7002. 


Diode, Rect, 


BYV9D5A. 


Diode, Signal, 1N4148. 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 


1N5062. 
1N5062. 

22 volt 

6.2 volt. 
10 volt 
BYV29X-500. 


Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 


Zener Diode, 


6.8 “VOLE. 


Diode, Signal, BAS316. 


Diode, Rect, 


STPS1OL60D. 


Diode, Signal, 1N4148. 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
LG, TORS 9A LP NTs oe kd 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, BC847B (COL) 
PNP, BC857B (COL) 
NPN, BC847B (COL) 


IC, TDA9569H/N1/41I/1313. 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, BC847B (COL) 
PNP, BC857B (COL) 
PNP, BC857B (COL) 


IC, TDA6107JF/N3 
Power FET, STP3NC60FP. 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


PNP, BC857B (COL) 
PNP, BC557B (COL) 
NPN, BC547B (COL) 
PNP, PDTA114ET 
NPN, BU4508DxX. 
NPN, BC337-25 (COL) 
NPN, PDTC1432T 
PNP, BC327-25 (COL) 


Safety Part 


LC, TDASSSSI/NZS xt <q 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1L507P/N1. 

Power FET, FQOPF9N50. 3 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. ey ee ee ee 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. .... . 
Transistor, NPN, PDTC143ZT 
IC, HEF4053BT. 

IC, HEF4053BT. ie fh nel 
IC MSP3425G-—PO-B8-V3 (MIAS) 
IC, AN7580 gh 8 oe HS 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
3198 
3198 
Si38 
Zee 
3198 
3198 
3198 
O33. 
3198 
3198 
3198 
9336 
9330 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
S199 
9339 
9322 
9335 
9322 
9330 
2322 
9335 
3198 
3198 
3198 
3198 
933 1 
3198 
9340 
S198 
933 
3198 
3198 
3198 
S98 
2322 
3198 
3198 
3198 
O33. 
3198 
3198 
3198 
9352 
ie alee Be) 
3198 
3198 
9392 
9322 
S18 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
B02 
3198 
3138 
2322 
Y3o2 
D322 
3198 
3198 
9340 
3198 
2322 
9340 
S198 
2322 
9340 
933-3 
9333 
G3 ae 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
010 
010 
010 
91:5 
010 
020 
010 
668 
010 
010 
020 
436 
617 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
LTT 
010 
001 
164 
000 
164 
001 
L32 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
S00 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
175 
010 
021 
021 
628 
010 
010 
010 
743 
010 
010 
010 
413 
L57 
010 
020 
020 
010 
550 
020 
bay 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
O20 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
7129 
729 
187 
166 
010 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
26890 
51090 
10010 
30133 
LOG2A0 
10630 
99680 
10682 
60682 
21200 
10070 
LOO 
10630 
10630 
LOG20 
Z1500 
25680 
80133 
235.90 
SO LS3 
42682 
90133 
42682 
80133 
52667 
901-33 
10010 
10120 
LOZ) 
52290 
30133 
51090 
59127 
10630 
LOZ 1S 
10010 
10630 
56880 
10630 
70667 
10010 
90020 
90020 
BLuLZ 
42030 
42150 
42030 
94557 
42030 
42150 
42150 
SLL 
31687 
42150 
40110 
40030 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
LO21:5 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60693 
60653 
89682 
2968.2 
42030 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9160 
94. 7a. 
9173 
2 be es) 
9176 
2178 
O79 
9181 
9182 
913.3 
2 LOZ 
9193 
Sd 2 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9425 
9427 
9453 
9462 
9464 
9500 
9501 
2203 
9506 
9507 
poner 
95 k2 
9513 
9514 
9555 
2316 
9518 
9520 
Boe. 
9522 
9524 
9528 
2250 
96.1 7b 
962 
9613 
9614 
9615 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
2629 
9631 
96.32 
9633 
2039 
2526 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9648 
9650 
2652 
9654 
9659 
9656 
9657 
9658 
2699 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


S198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22430 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


30DV693R37A (continued) 


9660 Wire Jumper. 3196: 036 
9661 Wire Jumper. 3198 036 
9662 Wire Jumper. 31980236 
9663 Wire Jumper. S198: 036 
9664 Wire Jumper. 3198 036 
9665 Wire Jumper. 3196036 
9666 Wire Jumper. 3198 036 
9667 Wire Jumper. 3198036 
9668 Wire Jumper. S198: 036 
9669 Wire Jumper. 3198 036 
9670 Wire Jumper. 3L98°: 036 
9671 Wire Jumper. . 3198 036 
9672 COLL, 22, LOS 3198. 018 
9674 Wire Jumper. 3198 036 
9675 Wire Jumper. 3198 036 
9676 Wire Jumper. 3196 036 
9678 Coal, 220, 0s S196: O13 
9619 Wire Jumper. 3198036 
9680 Wire Jumper. S198. 036 
9681 Wire Jumper. 3198 036 
9683 Wire Jumper. 3196036 
9685 Wire Jumper. 3198 036 
9686 Wire Jumper. 31980236 
9687 Wire Jumper. S198: 036 
9688 Wire Jumper. 3198 036 
9689 Wire Jumper. 3196036 
9690 Wire Jumper. 3198 036 
969 Wire Jumper. 3198: 036 
9694 Wire Jumper. SL. 036 
9695 Wire Jumper. 3198 036 
9697 Wire Jumper. 3L96::036 
9698 Wire Jumper. 3198 036 
9699 Wire Jumper. 3198: 036 
9821 Wire Jumper. 3198 036 
9822 Wire Jumper. 3198 036 
9825 Wire Jumper. 31965036 
9828 Wire Jumper. 3198 036 
9829 Wire Jumper. 3198: 036 
hehe ul Wire Jumper. SL98--036 
98 32 Wire Jumper. 3198 036 
9637 Wire Jumper. 31965036 
9838 Wire Jumper. 3198 036 
99:39 Wire Jumper. 3198: 036 
9846 Wire Jumper. S198. 036 
9847 Wire Jumper. 3198 036 
9848 Wire Jumper. 31965036 
9849 Wire Jumper. 3198 036 
9851 Wire Jumper. 3198: 036 
9855 Wire Jumper. SL. 036 
9856 Wire Jumper. 3198 036 
GS 54 Wire Jumper. 3196: :036 
9858 Wire Jumper. 3198 036 
epshen, Wire Jumper. 3198: 036 
9860 Wire Jumper. SL98--036 
9862 Wire Jumper. 3198 036 
9864 Wire Jumper. 3L96: 036 
9865 Wire Jumper. 3198 036 
9867 Wire Jumper. 3198: 036 
9868 Wire Jumper. SL98--036 
9869 Wire Jumper. 3198 036 
9873 Wire Jumper. 31965036 
9874 Wire Jumper. 3198 036 
9875 Wire Jumper. 3198: 036 
Jo 26 Wire Jumper. S198. 036 
9877 Wire Jumper. 3198 036 
990.1, Wire Jumper. 3196036 
9902 Wire Jumper. 3198 036 
9903 Wire Jumper. 3198036 
9904 Wire Jumper. S198: 036 
9911 Wire Jumper. 3198 036 
SS ples Wire Jumper. 31986: :036 
9914 Wire Jumper. 3198 036 
She ales) Wire Jumper. 3198036 
9923 Wire Jumper. S198: 036 
9992 Wire Jumper. 3198 036 
9993 Wire Jumper. 3196036 
9996 Wire Jumper. 3198 036 
9997 Wire Jumper. 3198: 0236 
9998 Wire Jumper. ..... 3198-036 
CBA Main Chassis Assembly. 3139 187 
CBA DVD Loader SD5.12. 3139-158 
CBA DVD MPEG Assembly SD5.12 os: er ee en! ASO: 8B 
CBA DVD Module SD5.12 (contains Loader and 

MPEG Assembly) 4835 310 


Channel One Card Parts 


Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 
S = Safety Part 


Be sure to use exact 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
20801 
aaa 71 
55481 


Sia go 


replacement part. 


DVD Eject Panel Parts 

DVD Eject Panel Parts 

3 Pin Board Connector. 
Eject Button 

Tact: Switch: er ae 
DVD Eject Panel Assembly 


0267 
0361 
LLG 
CBA 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 
Connector, 6 Pin 


n 


0226 
0228 
0251 
0232 
0254 
0266 
0269 
1100 
1101 
1330 
3:2 1. 
1332 
2101 
2102 
2103 
2104 
2110 
Zid 
oe 
Pap bs) 
2114 
2184 
2180 
2260 
2202 
2300 
2301. 
2302 
25:10 
Pas ak 
2313 
Zod 
2316 
2319 
253.0 
233 1: 
2332 
2533 
2353 4 
2538 
2339 
2341 
2342 
2590 
2501 
2203 
3101 
S102 
SLD 
a bas 
3112 
SLL 
3114 
eps) 
S116 
3117 
SLs 
3180 
SheZ 
3262 
3263 
3264 
3265 
3271 
S212 
3300 
3301 
3308 
3309 
3310 
3311 
S312 
3313 
3314 
35:5 
3317 
S38 
3319 
3320 
33:39 
3340 
3342 


Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 


3 Pin 
4 Pin 
7 Pin 
3 Pin 
6 Pin 


Connector, 5 Pin 


Socket, 
Connector, 


Fuse, 
Fuse, 
Fuse, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


2A, 
2A, 
2A, 
47p, 
10u, 
47p, 


100n, 
100n, 


2u2, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 


100n, 


Aul, 
10u, 
22n, 


100p, 
100n, 
470n, 
470p, 5%, 
220p, 


33n, 


220n, 


2u2, 


470u, 


2u2, 


470u, 
1000u, 
470u, 
470u, 
220n, 


Alu, 
late 
ln, 
ln, 
100 


68 ohm, S, 


47K, 
47K, 
47K, 
47K, 
47K, 
47K, 
47K, 
47K, 
10K, 
100 

100 

LOR, 
82K, 
10K, 
27K, 
10K, 
1K, 


1 ohm, 5%, 
Power Resistor, 


10K, 
10K, 
LOK 
180 


10 ohm, 5%, 


LOK, 


1 ohm, 5%, 
1 ohm, 5%, 


10K, 
4K7, 
LOK; 


LOOK hey 


1K, 
100 
4K7, 


Cinch, 1 Pin 


8 Pin 
250V 
250V 
250V Sus 

%, 50v, Ceramic . 
20%, l6v, Electrolytic 
%, 50v, Ceramic ‘. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic 
+80/-20%, 10v, Ceramic . 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 10V, Ceramic A 
20%, 250v, Electrolytic. .. 
10%, 400v, Metalized Polyeste 
10%, 1KV, Ceramic 

10%, 16v, Ceramic 

10%, 25v, Ceramic 
50v, Ceramic. 

10%, 1KV, Ceramic 
10%, 16v, Ceramic. A 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
20%, 25v, Electrolytic 

20%, 10v, Electrolytic. 
20%, 25v, Electrolytic 
20%, 10v, Electrolytic. 

20%, 25v, Electrolytic 
20%, l6v, Electrolytic. 
20%, l16v, Electrolytic. 
+80/-20%, 16v, Ceramic. 

20%, l6v, Electrolytic 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic ie Mes ten 
ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glass . 

%, 1/16W, Metalized Glass . 
ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gla 
ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 

%, 1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glass 
53, 1/16W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 
68K, 5%, AW Ses ka 

%, 1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/16W, Metalized Glass 

%, 1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
53, 1/16W, Metalized Glass. 
ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/16W, Metalized Glass 


2422 
3139 
2422 
3139 


2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
S198 
51.99 
3198 
S198 
3198 
S196 
31.98 
SL OS 
3198 
3198 
S198 
3198 
2020 
2020 
2222 
3198 
S198. 
2020 
aos 
3198 
S198 
3198 
S198 
3198 
3198 
S198 
31.98 
S198 
3198 
3198 
S198 
31.98 
SLs 
3198 
3198 
S198 
3198 
S198 
3198 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 
S198 
3198 
S198 
3198 
S198 
S199 
3198 
2306 
3198 
S198 
S198 
3198 
oO 
3198 
S196 
5199 
S198 
S198 
3198 
S198 
2322 
SOS. 
3198 
2a22 


025 
177 
M28 
187 


025 
020 
025 
025 
025 
025 
O25 
026 
O25 
086 
086 
086 
016 
028 
016 
023 
023 
017 
017 
017 
017 
017 
O17 
023 
Do2 
012 
365 
019 
017 
592 
016 
O9 
O17 
O23 
026 
025 
026 
025 
026 
025 
025 
017 
028 
017 
017 
017 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
204 
012 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
704 
O21 
O21 
704 


Ope ae NE 
63451 
02742 
ZS SA 


12482 
COT25 
15847 
11244 
16382 
15849 
15848 
04425 
12483 
10422 
10422 
10421 
34790 
21090 
34790 
41040 
41040 
ZeL 50 
22250 
22250 
22200) 
22250 
22290 
41040 
96305 
93495 
Soee 3 
S1:010 
31040 
96465 
34710 
62210 
33330 
22240 
32220 
14710 
32220 
14710 
31020 
24710 
24710 
42240 
24790 
31020 
31020 
31020 
SLOLO 
36890 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
34730 
31030 
21010 
31010 
21030 
38230 
31030 
BAS) 
31030 
31020 
03108 
26830 
3103-0 
31030 
31030 
31810 
31090 
31030 
01080 
01080 
31030 
34720 
31030 
61004 
21.020 
31010 
64702 


30DV693R37A (continued) 


3344 Res, 4K7, 1%, 1/16W, Metalized Glass 

3360 Res, 4R7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 

3361 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

4105 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

4106 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

4185 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

4226 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

4261 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

4265 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

4316 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

4342 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

4343 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

4361 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

4363 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

4364 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

5100 Inductor, Variable, 100uH, 10% 

5110 Coil, 220n 

5300 Coil, 27s ae ae ae ae eee 

5301 Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
S 5315 Transformer, $S25113-00. 

5331 Coal, LOW, 3S 

5333 Coil, 10u;. 5%. 

5337 Coil, 10u, 10% 

5339 Coil, 10u, 10% ‘ 

6100 Diode, Signal, BAS316. 

6101 Diode, Signal, BAS316. 

6300 Diode, Rect, BYD33Jd 

6311 Diode, Signal, BAS316. 

6312 Zener Diode, 22 volt x 

6330 Diode, Rect, EGP20DL—-5100 

6332 Diode, Rect, SB340L-7024. 

6336 Diode, Rect, BYV27-200. 

TLLO IC, HEF4053BT. ae ae 

7260 Transistor, NPN, BC847B. 

7261 Transistor, NPN, BC847B. 

7262 Transistor, NPN, PDTC124ET 

7310 Transistor, NPN, PDTC114ET 

7311 Transistor, PNP, PDTA114ET 

7312 Transistor, PNP, BC857B. 

7313 Transistor, NPN, BC847B. 

TSL5 TC; TEATS 2Z3P (N25) ee we a 
S 7340 Optical Coupler, TCET1103(G) 

7341 Ic, TL431CLP 

9110 Wire Jumper. 

9111 Wire Jumper. 

9183 Wire Jumper. 

9266 Wire Jumper. 

9315 Wire Jumper. 

9350 Wire Jumper. 

9351 Wire Jumper. 

9352 Wire Jumper. 

9355 Wire Jumper. 

9357 Wire Jumper. 

CBA DVD Interface ‘Panel Wesanbie 


Front Interface Panel Parts 


S 0211 
S 0212 
0214 
1606 
269 |. 
2692 
2693 
2694 
20995 
2698 
S 3500 
S 3501 
3683 
3691. 
36.93 
6691 
6692 
9001 
9002 
CBA 


Front Interface Panel Parts 
2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

Tact Switch. 
Cap, 220u, 20%, 
Cap, 47n, 10%, 
Cap, 47n, 10%, 
Cap, 47n, 10%, 
Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 100n, 10%, 50v, Polyester 

Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 
Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 


Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


25v, 
25v, 
25v, 
25v, 


Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


LED, LTL-10234WHCR - 

IR Receiver, TSOP1836UH3V. 
Wire Jumper. 

Wire Jumper. . 

Front Interface Bane “AaSenb iy 


ITV Front Jack Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


Net 1 Panel 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


Scan 4 Card 
Ly) 


Side Jack Panel Parts 


0232 


SS 


Safety Part 


Side Jack Panel Parts 
Headphone Jack 


(part of Scan 4 Card Assemb 


(part of Scan 4 Card Assemb 


2522 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
2ALZZ 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
933: t 
3198 
3198 
2322 
D322 
9330 
9333 
S198 
3198 
9340 
3198 
3198 
3198 
3198 
I3 32 
D322 
9337 
S98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
ZALE 
2422 
Si38 
SLES 
3198 
319.8 
3198 
S138 
L322, 
2322 
3198 
3198 
S198 
9322 
9322 
3198 
3198 
3139 


704 
O21 
O11 
O21 
O21 
021 
O21 
O21 
O21: 
O21 
O21 
O21 
O21 
O24: 
O21 
549 
018 
018 
018 
ero m 
535 
eyes) 
o20 
Sh) 
010 
010 
234 
010 
020 
164 
161 
326 
IZ9 
010 
010 
310 
010 
010 
010 
010 
699 
140 
Tell 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
187 


025 
025 
025 
128 
025 
023 
023 
023 
023 
014 
242 
242 
Gila: 
OLL 
O11 
185 
LAT 
036 
036 
aay ar 


64702 
34780 
01020 
90030 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
90030 
90030 
9003 0 
90030 
90030 
41663 
12270 
22190 
90010 
02596 
99303 
953.53 
97328 
97328 
10630 
10630 
ZOULSS 
10630 
B22) 
42682 
76682 
80133 
60653 
42030 
42030 
20215 
44110 
44010 
42150 
42030 
68112 
14667 
00676 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
20761 


16268 
IB sro nope! 
06353 
02742 
3221) 
04730 
04730 
04730 
04730 
01040 
13330 
13339 
05610 
03310 
02210 
69682 
54667 
90010 
90010 
26211. 


2422 026 04747 


Be sure to use exact replacement part. 


0250 A/V Jack 

0251 6 Pin Connector. 

0254 5 Pin Connector. 

0255 4 Pin Connector. be eds 
2171 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 
2172 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 
2173 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 
2174 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 
2176 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 
2177 Cap, 10u, 20%, 50v, Bigctvo lytic 
2178 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 

2179 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
3150 Res, 47k, 5%, 1/6W, Carbon 

3151 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
3152 Res, 47k, 5%, 1/6W, Carbon 

3153 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
3156 Res, 120 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3157 Res, 120 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
6161 Zener Diode, 6.8 volt. 

9153 Wire Jumper. 

9170 Wire Jumper. 

9171 Wire Jumper. é 

CBA Side Jack Panel Aegenbily 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


0215 3 Pin Connector. 

1091 Tact Switch. 

1092 Tact Switch. 

1093 Tact Switch. 

1094 Tact Switch. : 

3091 Res, 560 ohm, 5%, Metaieed- Gissa: 

3092 Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized eins 
3093 Res, 560 ohm, Metallized Glass. 

3094 Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3095 Res, 3K3, er 1/16W, Metalized Glass 
3096 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
4085 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

4089 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

4090 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

6091 Diode, Signal. . 3 

CBA Top Control Panel Masel 


Cabinet & Accessory Parts 


Cabinet & Accessory Parts 


S ACO1 AC Cord. om 4% 
ACO3 Anode Lead Spacer. (3 ised) 
ACO04 Batteries for Remote Control Teanemebee 
ACO5 Cabinet Back . See ieee 3% 
AC06 Cabinet Back Screw Oder (2 Used). 
ACO7 Canceller Coil 
ACO08 Chassis Tray : 

S ACO9 CRT, W/6ERF942X013 ;: 5 
AC13 Front Interface Panel Sy acikee: 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
AC17 Owner's Manual 
AC18 Quick Use Guide. , 

AC19 Side Jack Panel Bracket. 
AC20 Cabinet Front Assembly 
AC20A Cabinet Front. 

AC20C Light Guide. 

AC20D Nameplate. 

AC20E Power Button a? foe Se eke ie 
AC20H Speaker, 8 ohm, 10W (2 Used) 
AC20J Top Control pe 

AC23 DVD Door * 

AC24 DVD Interface Saal ‘Bracket: 


REMOTE Remote Control Transmitter, 


Oi. 


RC19042007/ 


2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
Shs 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198. 
8139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
a1o8 
3198 
S198 
3198 
SLO8 
3198 
3198 
S198 
9340 
3139 


3135 
S135 
9299 
S130 
S132 
3128 
S139 
9301 
S130 
Sao 
S12 
sla. 
2139 
S121 
3139 
S139 
SL4l 
3139 
S130 
S132 
3139 
iS al BS 


3128 


026 
025 
025 
O25 
019 
019 
019 
019 
019 
025 
019 
025 
011 
011 
011 
OTL 
011 
011 
010 
036 
036 
036 
188 


025 
128 
NP: 
128 
128 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
453 
LB 


010 
014 
000 
124 
124 
138 
124 
909 
124 
013 
239 
233 
124 
254 
124 
124 
050 
138 
128 
13s 
177 
124 


147 


04815 
15849 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
51090 
04730 
O1541:0 
04730 
01510 
01210 
01210 
26880 
90010 
90010 
90010 
03541 


16601 
02742 
02742 
02742 
02742 
Bros one) 
33910 
39610 
B391-0 
33320 
31520 
90020 
90030 
90030 
90115 
15841 


03831 
04471 
65263 
44201 
45431 
60581 
S13825 
10314 
32891. 
01661 
Palelee ae 
44471 
37061 
O50 bb 
44191 
ao OL 
00161 
10881 
76081 
11451 
63441 
43291 


14521 


30PW633F35A —- Manual no. 


Main Chassis Parts 


Nn 


0211 
0212 
0214 
0219 
0220 
0221 
0222 
UZ23 
0225 
0239 
0243 
0244 
0245 
0246 
0256 
0267 
0268 
0269 
0278 
1000 
L002 
1200 
1400 
1500 
pote) 
1660 
1810 
1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
21:03 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
ZA 
2121 
2122 
PE) 
2124 
22 
213d 
21:32 
Pm NS) 
2134 
2135 
rads Xe) 
2141 
2143 
21,50 
2172 
Z2ATS 
2184 
ZLB 
2204. 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
22:0 
2211 
Pop AAG) 
2214 
22 LS 
ZAG 
2217 
Zao 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2290 
2202 
2205 


Ss. = 


Main Chassis Parts 


7638 


2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
A/V Jack 2422 
SVHS Jack. 2422 
3 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
9 Pin CRT Socket 2422 
3 Pin Connector. 2412 
3 Pin Connector. 2412 
Jack eS % 2422 
3 Pin Connector. 2412 
Tuner, V+U PLL 2422 
SAW Filter, 45.75MHz 2422 
Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
Crystal, 12MHz000 2422 
6 Pin Connector. bo etl hou a -E at ae RID 
Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 
C49/U A. atet Garth We Ne 2422 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. < 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v,- Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2uz, +80/-20%,° 1O0¥v;..Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; 2u2,; +80/7—20%,; 10v;. Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; 2Zu2>.- +80/-204,. 1L0v; Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 2238 
Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 220p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2; -+80/-20%4,- 10v, Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap; L00n; 480/=20%; 25, ‘Céramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap; -L00n;, -+80/—-20%;. .25v,. Ceramic, 3198 
Cap, 220n,- +80/=-20%,. Lévy, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap; 470n;, +80/-20%;, L0v,;. Ceramic, 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 2u2, 20%, 10v, Electrolytic 2020 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 3198 
Cap, 220n, +80/-—20%, L6év, Ceramic. 3198 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. ~ . . 3198 
Cap, 100n, 5%, 63v, Metallized Polyester 2222 
Cap, -220n;. -+80/-—20%,- L6ev; ‘Caranre, 3198 
Cap, 2u2, 20%, 10v, Electrolytic 2020 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
G25 
500 
020 
020 
026 
020 
542 
549 
549 
ike ws 
086 
oe 
543 
025 


543 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
Git 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
Gilet 
Ory 
017 
017 
CLs 
Git 
016 
016 
017 
023 
786 
016 
016 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
On 
023 
025 
017 
017 
017 
G17 
017 
012 
017 
Oi 
014 
017 
017 
017 
017 
370 
017 
012 
017 
OL 
025 
016 
016 


part. 


2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2344 
2345 
2346 
2360 
2362 
2364 
23695 
2366 
2361 
2368 
2309 
23792 
2513 
2315 
2378 
Pate Hoe 
2380 
2381 
2401 
2402 
2404 
2405 
2420 
2421 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2454 


2455 
2457 


2459 
2460 
2463 
2465 
2467 
2468 
2469 


2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2490 
2491 
2500 


2901 
2902 
2503 
2505 
2507 
29508 
25-19 
2920 
292-1 
Pas Oes 
20923 
2020 
ZG) 
2528 
2540 
2541 
2560 
2 OO. 
2562 
2203 
2564 
2967 
25:68 
2580 
28 1 


Res, 
Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 
2n2, 
2n2, 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


220p, 5%, 
27p, 5%, 
27p, 5%, 
27p, 5%, 
22p, 5%, 


220p, 5%, 


2u2, 


220u, 


22n, 


2n2, 
2n2, 


2u2, 


2n2, 


22u, 


2n2, 


2u2, 


22u, 


Zero ohm, 
100n, 10%, 


"Chip" Jumper 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


10u, 20%, 
3n3, 10%, 500v, 
5600p; 53; S0v; ‘ 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 
470p, 10%, 2000v, Ceramic 
4An7, 10%, 50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic 

50v, Ceramic 

50v, Ceramic 

50v, Ceramic. 

25v, Electrolytic 
50v, Ceramic a? 6 
160v, Electrolytic. 
50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. ‘ 
100v, Electrolytic. 
50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 2 
100v, Electrolytic. 
500v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
20%, 25v, Electrolytic. 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
470p, 5%, 50v, Ceramic. 

lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 160v, Electrolytic. 
10%, 50v, Polyester. 
68n, 5%, 250v, 


250v, Electrolytic. 
Ceramic 


Ceramic. 


Ani, 
Alu, 


10%, 
20%, 


10u, 20%, 
4n7, 103, 
560p, 5%, 


10u, 20%, 
560p, 5%, 
An7, 10%, 
20%, 
470p, 10%, 
Alu, 


47u, 20%, 25v, Electrolytic 
A70n, 5%, 250v, 
0%, 500v, Ceramic. 

%, 50v, Ceramic. 

0%, 2000v, Ceramic 

%, 1600v, Polypropylene 


Polypropylene 
Polypropylene 


680p, 
100p, 


Fol - 


9nl, 
430n, 5%, 
10%, 50v, Polyester 
10%, 63v, 
10%, 63v, 
10%, 50v, 
10%, 50v, 
10%, 50v, Ceramic. 
20%, 25v, Electrolytic 
10%, 500v, Ceramic. 
10%, 250v, Polyester 
20%, 250v, Electrolytic. 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
47u, 20%, 50v, Electrolytic 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
20%, 100v, Electrolytic. 
ln, 10%, 500v, Ceramic. 
470n, 20%, 275v, 


100n, 
150n, 
100n, 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ani, 
Alu, 
470p, 
68n, 
Aul, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10%, 1000v, 
10%, 1000v, 
20%, 200v, 
10%, 1000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 1000v, Ceramic 
20%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, 1l6v, Ceramic 
10%, 2000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic. 
ln, 10%, 50v, Ceramic 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 
680p, 10%, 1000v, Ceramic 
LOOu; 20S, 1607, Blectrolytic 
ln, 10%, 50v, Ceramic 
100n, 10%, 50v, Polyester 
20%, 25v, Electrolytic 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 16v, Electrolytic 
20%, 50v, Electrolytic 


470u, 


470p, 
470p, 
1n5, 
10n, 


100n, 
LnS:, 
470p, 


Metalized Polypropy 


250v, Metalized Polyest 


Metallized Polyprop 


Metalized Polyprop 


Metalized Polyest 
Metalized Polyeste 


Metalized Polypro 


3198 


2222 
2020 
2020 
ShOs. 
S198 
8198 
2020 
2020 
ShO8 
S198 
8198 
S198 
3198 
Sh 98 
S198 
8198 
2020 
S198 
S198 
S198 
S198 
3198 
S198 
2020 
3198 
S198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
2020 
3198 


2222 
3198 


2022 
3198 
8198 
2020 
2020 
2222 
2222 


2202 
3198 
2222 
2222 
2198 
S198 
3198 
2020 
S198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
S198 
2020 
Sh Os 
S198 
8198 
2020 
S198 
Sb98 
S198 
2020 
S198 
S198 
S98. 
S198 
8198 
2020 
2020 
Shoe 
S198 
2.020 
S198 
3198 
3198 
S198. 


O21 


368 
DOS 
012 
019 
016 
023 
Doo 
558 
OL 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
O16 
012 
017 
016 
019 
025 
016 
017 
021 
019 
025 
025 
017 
016 
025 
017 
O25 
021 
014 


479 
O25 


325 
019 
016 
DoS 
301 
3-45 
3715 


479 
014 
369 
365 
017 
Olet 
017 
O21, 
019 
347 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
019 


330 
019 
O19 
024 
019 
O17 
019 
554 
017 
025 
O17 
558 
017 
017 
OLY 
017 
017 
DoS 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 


90020 


90174 
90445 
93495 
43320 
05610 
21040 
90445 
90483 
34720 
BAL 10 
32790 
32190 
2190 
34720 
34790 
32290 
23318 
34720 
05610 
02210 
71090 
05610 
34720 
91331 
44710 
54790 
324210 
41050 
34710 
51080 
24730 
51080 
91139 
02230 


90133 
34790 


00086 
46810 
01010 
90482 
90254 
90424 
90424 


90022 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
Cae e af 
91331 
41020 


00018 
02220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91374 
34790 
51080 
24790 
52290 


30PW633F35A (continued) 


2601 
2602 
2604 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2513 
2615 
2618 
2619 
2802 
2807 
2810 
28.13 
2816 
2831 
2632 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2692 
2854 
2855 
25.00 
265.1 
2860 
2894 
2895 
2601 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
BLO3 
3104 
BLAS 
3106 
lee a 
Sle 
S113 
3114 
SL15 
SG 
eae aS, 
3124 
B25 
3126 
oles i 
Bil SZ 
S133 
3134 
3135 
3136 
3141 
3149 
PLO 
3154 
3156 
BLOT 
S158 
BLOO 
SLiZ 
3180 
BLS 
3190 
3200 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


220n, 
100p, 5%, 
10u, 20%, 
ln, 5%, 

330, Sey 


lu, +80/- 


33p, 5%, 


lu, +80/- 


68p, 5%, 
68p, 5%, 
In, 10%, 


lu, +80/- 
lu, +80/- 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 


220n, 
220n, 
2u2, 
2u2, 
470n, 
lp, 25%, 
lp, 25%, 
47p, 5%, 
470p, 5%, 
220p, 5%, 
1n5, 10%, 
4u7, 20%, 
100n, 
10u, 
100n, 
10u, 
10u, 
100n, 
100u, 
ln, 5%, 
ln, 5%, 
ln, 5%, 
ln, 5%, 
33p, 5%, 
47p, 5%, 
150p, 5%, 
180p, 5%, 
220p, 5%, 
560p, 5%, 
390p, 5%, 
10n, 10%, 
1000u, 
lu, 20%, 
470n, 
In, 10%, 
470n, 
In, 10%, 
10u, 20%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
Zero ohm, 
1K5, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 


20%, 


20%, 
20%, 


68 ohm, 5%, 


1K, 5%, 
150 ohm, 
220K, 5%, 
150 ohm, 
220K, 5%, 


1S-ohm,: “SS, 


100 ohm, 


TOUOnM,. “3%; 


100 ohm, 


To-OnM, 35% 


100 ohm, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
ATK, 5%, 
150 ohm, 
ATK, 5%, 
150 ohm, 
ATK, 5%, 


75 ohm, 3%, 


100 ohm, 
1K, 5%, 
100K, 5%, 
150K, 5%, 
5K6, 5%, 


10K, 5%, 
1K5, 5%, 
10K, 5%, 
1K2, 1%, 
6K8, 5%, 
68K, 5%, 
120K, 5%, 
68K, 5%, 
390 ohm, 


+80/-20%, 


25v, 


+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
20% 
25v, 
25v, 


25v, 
25v, 


20%, 
+80/-20%, 


+807 =203;7 


25v, 
50v, 
50v, 
Ceramic. 
Ceramic 
10v, 
Ceramic 
10v, 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, 
1l6v, 
1l6v, 
25v, 
10v, 
10v, 
10v, 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


50v, 
20%, 
50v, 
20%, 
50v, 
50v, 
50v, 
20%, 
20%, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
25v, 
50v, 
25v, 
50v, 
50v, 
25v, 
p, 2OV; 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
25v, 
50v, 
50v, 
25v, 
50v, 
1l6v, 
Ceramic 
1l6v, 
Ceramic 


50v, 


50v, 
50v, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Ceramic. 
Electrolytic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. ... 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 


Ceramic. 


Electrolytic 


5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 


"Chip" Jumper : 
1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 
1/16W, Metalized Glass. 


5%, 1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


5%, 1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film 


5%, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 


5%, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
1/10W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
1/10W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
1/10W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
1/10W, Metalized 
1/6W, Carbon Film 


Film. 
Film. 
Glass 
Film. 
Glass 
Film. 
Glass 
Film. 
Glass 


5%, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film . 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 


Metallized Glass 


1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
Zee 
3198 
3198 
Ze22 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


023 
016 
025 
016 
016 
Oley 
016 
017 
016 
016 
OL 
017 
017 
017 
023 
Oty 
017 
017 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
O17 
017 
025 
Oi: 
O11 
O21. 
O21 
O21 
OLt 
O11 
O21, 
O11 
O21 
OT 
O21 
OdT 
O11 
COLL 
epee 
O11 
OLT 
O11 
O21 
OT 
O21 
OLT 
O21 
OLL 
O21 
O11 
OLL 
O11 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
734 
O11 
02a. 
702 
O21 
G1 


22240 
31010 
51090 
SLGZ0 
33.390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31.020 
41050 
21050 
42240 
22240 
22200 
22250 
44740 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
5LO90 
41040 
SLOOO 
51090 
41040 
31010 
81020 
SLO20 
31020 
31020 
33390 
34790 
S510 
318.10 
32210 
35610 
33910 
51030 
31020 
JLOUSO 
24740 
31020 
24740 
31020 
D090 
01010 
01010 
90030 
31520 
36220 
01010 
06890 
SLGZ0 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
54730 
01510 
54730 
O151.0 
54730 
01510 
54730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
06820 
36830 
60124 
36830 
03910 


part. 


S201 
3202 
3203 
3204 
3205 
S206 
3207 
3208 
2209 
S212 
Sa 
S211 
3218 
Beas! 
3220 
S221. 
S222 
3220 
2200 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
S2aL 
3256 
S251 
3258 
32.09 
3331 
35.32 
3333 
3334 
3835 
3956 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3360 
3361 
3362 
3363 
S61 
3368 
3369 
2045 
3374 
Bao 
3376 
3377 
3378 
3380 
Bic pone 
3383 
3384 
39.00 
3386 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3407 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
220K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film... . 
220 ohm, S, 
68 ohm, 5%, 
470 ohm, Sy 
560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
560K, 5%, Metalized Glass ... 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film... 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
470K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/3W, Metal Film 

4R7, 5%, 1/3W, Metal Film 

1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
39K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
39K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
220 ohm, S, 
10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
2R2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
68K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

470 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
470 ohm, 5%, 
68K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
2R2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

10K, 5%, SW, Metal Film 

10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 

330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
82K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. .. . 
ART, %, 1/3W, Metal Film... . 
100 ohm, 5%, 
Zero ohm, "Chip" Jumper i. 
1M, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
4R7, 5%, 1/3W, Metal Film 

5K6, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1%, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 


1/16W, Metalized Gla 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glas 


ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glas 


1/10W, Metalized Glas 


1/10W, Metalized Gla 


S198. 
S198 
8198 
S198 
S198 
S98. 
S198 
S198 
3198 
S198 
obs 
S198 
S198 
5198 
3198 
S98 
S198 
S198 
3198 
S198 
S198. 
S198 
2322 
S198 
Zo Le 
8198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
2306 
2306 
2306 
B198 
S198 
ZoL2 
o198. 
S198 
S108 
Si98 
S198 
Sh98 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
B18 
3198 
S198 
S198. 
S198 
BIOS 
Zo22 
2306 
8 L98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
S108 
S198 
2306 
B98. 
S198 
S198 
5198 
S198 
Sh 98. 
S198 
S108 
S198 
2306 
2312 
S198 
ae is 
S198 
S198 
3198 
S198 


O11 
O11 
O11 
oneal 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
Ott 
O11 
O11 
O21 
O11 
O21 
O21 
O42 
704 
O21 
102 
O21 
O11 
O11 
O11 
O21 
O22. 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
G13 
207 
204 
204 
013 
Oe 
593 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
Ott 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
Zon 
204 
O11 
O11 
O11 
O11 
OLL 
O11 
O11 
O11 
O1t 
204 
O21. 
O21 
O21 
Or 
OL1 
O11 
O11 
O11 
Or 
204 
915 
O11 
915 
O12 
O21 
O21. 
O11 


01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
32240 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
01010 
32230 
32130 
08210 
63903 
31030 
60564 
33330 
08210 
01020 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03478 
03478 
01520 
03390 
L3o07 
03390 
S293) 
31030 
ao ee Be 6, 
82210 
01030 
02210 
32220 
31020 
02280 
32130 
06830 
04710 
54710 
36830 
32,130 
31020 
02280 
41103 
03109 
03310 
08230 
01040 
01020 
04780 
04780 
04780 
01030 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03478 
15602 
01020 
12002 
26880 
90030 
90030 
01020 


30PW633F35A (continued) 


3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
BATT 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3489 
3490 
3491 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3504 
3506 
3507 
3908 
3510 
Sabo 
B20 
3921 
SIAzZ 
BoO23 
ao24 
BOO 
3526 
Soa! 
po2e 
So 20 
3530 
3931 
3932 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
BOOZ 
BaD T 
3561 
3962 
3563 
3965 
3566 
3569 
3980 
Bo Oi. 
3594 
B59 
35.96 
3601 
3603 
3604 
3.605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3614 
B15 
Sion ey 
3618 
36:1:9 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
Boz8 
3630 
BOS2 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


15K, 
3K9, 
33 0 
27K, 
3K3, 


270K, 


3R9, 
3R3, 
3R9, 
2K2, 
2K2, 
150 

150 

2K7, 
1R5, 
10K, 
12K, 
3K9, 
22.0 
4R7, 
3K9, 
8K2, 
3K3, 
330 

2R2, 
4R7, 
22K, 


100K, 
100K, 


12K, 
PTC, 
IMS; 


Sy 
Sy 
hm, 
1%, 
Sy 
Sy 
Sy 
1%, 
1%, 
Sy 
1%, 
ohm, 
ohm, 


Qo 
Or 


hm, 
Sy 
5%, 
Sy 
5%, 
ohm, 
Sy 
5%, 
Sy 
Sy 
Sy 
5%, 
3RO0, 


fe) 
Or, 


de def 


1/6W, 


GL 


3/5W, 
1/6W, 

1/8W, Metalized Glass 
3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


3/5W, 
3/5W, 


Sy 


3W, Metal Film 
Carbon Film. 
/6W, Carbon Film 
Metal Film 
Carbon Film. 


Film 
Film 
Film 


Metal 
Metal 
Metal 
Metal Film 
Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

%, 2 1/2W, Metal Film. 
1/2W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 

5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 

1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 

Degaussing. : 
1/2W, Metalized ages, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


20%, 1/2W, Carbon Film 


220 ohm, 

NTC, 4R7, 20%, 3W1. 

270 ohm, 5%, 1/6, Carbon Film. 
1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. : 
330K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
47 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 

OR15, 5%, 3/5W, Metal Film. 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

47K, - 1/10W, Metalized Giese 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
2K2, 5%, 1/3W, Metal Film 

470 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 
1K5, 1/10W, Metalized Glass 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 

4K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 
33K, ey 1/10W, Metalized Glass 
15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
12K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
8K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
330 ohm, 5%, 1W, Metal Film 

2K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 

330 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 
220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

470 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gras 
4K7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

4K7, > 1/6W, Carbon Film. 

6K8, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

470 ohm, 5%, 1/16W, Meteiived Gias 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
4K7, fe 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Zero ohm, "Chip" Jumper 


Safety Part 


3198 
3198 
3198 
Za1A 
3198 
2322 
Ze le 
ON Ses 
2ace 
Zoe 
2312 
3198 
3198 
3198 
Zee 
2312 
Ze ne 
3198 
Sis 
2306 
3198 
3198 
3198 
S198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
Zee 
2422 
3198 
Zee 
3198 
3198 
3198 
Si8 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31.98 
2306 
3198 
3199 
Za lZ 
Doe 
S138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
Si38 
2306 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


O12 
O11 
O11 
piles) 
O11 
730 
915 
915 
piles) 
915 
215 
Git: 
O11 
O21: 
101 
21.5 
91.5 
O11 
012 
207 
OLL 
opm 
021 
O21. 
204 
207 
O21 
O21 
O21. 
O21 
661 
242 
549 
O13 
612 
OLL 
O21 
O11 
O27: 
204 
O21 
O21 
012 
Oi2 
O2i 
O21 
O21 
O21 
204 
O21 
O21 
915 
734 
O21: 
021 
O21 
021 
O11 
O21, 
O21 
012 
O21 
O21 
O21 
204 
O21 
021 
O21 
O11 
O11 
COLL 
O21 
O11 
O21 
O11 
COLL 
epi 
O21 
Ort 
O11 
COLL 
epee 
O11 
O21. 
021 
OLL 
opis 
O21 
O21, 
021 
O21 
O21 


21530 
03920 
03390 
L27OS 
033520 
61274 
13908 
13308 
E3906. 
12202 
T2202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11003 
LEZO3 
03920 
32290 
03478 
03920 
08220 
53320 
B35 10 
03228 
03478 
32230 
31040 
31040 
31230 
00025 
LALO 
43073 
02210 
00056 
02710 
p1LZ20 
04780 
53340 
03479 
99630 
51020 
11070 
LAS EO 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
viS20 
18203 
64702 
p23 30 
51530 
54720 
51020 
01010 
SL230 
JeZ20 
13310 
92220 
50.620 
54730 
03109 
23310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
04720 
01030 
04720 
06820 
08220 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220) 
90030 


part. 


3634 
3635 
3636 
3638 
3639 
3640 
3694 
3801 
3802 
36.10 
361d. 
S12 
3813 
3814 
36 Lo 
3816 
3817 
3818 
3819 
38:20 
S621 
3622 
3831 
3832 
30.33 
S65 4 
3839 
3843 
S901 
3903 
S205 
3909 
3910 
S912 
4001 
4002 
4209 
4216 
4311 
4312 
4313 
4401 
4402 
4431 
4601 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4824 
4826 
4830 
4831 
4835 
4837 
4838 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4884 
4885 
4892 
4901 
4903 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
320.1 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Coil, 
Coil, 
Coil, 


100 
100 
1K, 
75.0 


Zero ohm, 


ohm, 
ohm, 
5%, 
hm, 


%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass. 
3, 1/16W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper 


8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
100K, er 1/16W, Metalized Glass. 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
100K, ee 1/16W, Metalized Glass. 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
6K8, ey 1/16W, Metalized Glass 
47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
47K, er 1/10W, Metalized Glass 
27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 
zero ohm, "Chip" Jumper 

27 iy, LO 

S20 LOGs 

6u8, 53. 


iG wee Be 
S198 
B18 
3198 
S198 
S98 
S198 
S198 
3198 
3198 
GBC Re) 
S198 
S198 
5198 
3198 
a h98 
S198 
S198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
B18 
31.98 
3198 
S98 
S198 
8198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
3198 
S198 


O11 
O11 
O21 
021 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
02d. 
O21 
O21 
Or 
O11 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 


01010 
01010 
51020 
31590 
90030 
08220 
34720 
32210 
31020 
37590 
01020 
31020 
31020 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
36820 
54730 
54730 
R213) 
32730 
08210 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
20030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
22730 
18270 
16880 


30PW633F35A (continued) 


9202 
5204 
5205 
OZ 06 
9241 
5242 
5341 
5342 
Sew ee 
5400 
5445 
5451 
5452 
5453 
5457 
5461 
5464 
5471 
5472 
5480 
oo OL, 
9920 
9921 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
3603 
5604 
5810 
58:31. 
9832 
28a3 
5835 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
633.1. 
G3 32 
6333 
6335 
63°65 
6366 
6367 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6452 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6490 
6500 
6520 
60235 
6524 
6945 
6526 
6540 
6541 
6560 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6582 
6831 
6901 
6904 
7000 


S = 


Wire Jumper. 


Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 


Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. 

Coil, 27u, 10% a a ee 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 11u7 

Transformer, LOT 

Coil, 22u, 10% 


Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 


Coil, 22u, 5%. 

Coil, 42u. be we 3 Be 8 
Transformer, SD10207-00 B. 
Coil, Bridge, C946-0O1 Y. 

Coil, 6u8, 20% Sc x 

Coil, 3u3, 10% 

Coil, 10u, 10% 

Mains Filter See bie sige 9 
Transformer, SS42204-00 B. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u, 5%. bo lee bowel be 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 10u, 10% 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 12u, 10% 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAT85 

Diode, Signal, BAT85 : 
Diode, Signal, BAV99 ..... 
Res, 1K, 1%, 3/5W, Metal Film. 
Zener Diode, 68 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Diode, Rect, DG3-7005L 

Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 12 volt 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Rect, BYV95C. 

Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95C. 


Diode, Bridge Rect, GBU4JL-7002. 


Diode, Rect, BYV95A. 
Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 
Diode, Rect, 1N5062. 


Safety Part 


Zener Diode, 
zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Diode, Rect, 
Diode, Signal 


22 volt 

6.2 volt. 
10 volt 
BYV29X-500. 
, BAS316. 

, BAVT70 

, 1N4148. 

, BAS316. 
6.8 volt. 

, BAS316. 
STPS10L60D. 
, 1N4148. 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 


IC, TDA8941P/ 


Nl. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3138 
ZALZ 
2422 
3198 
3198 
3198 
ZALZ 
2422 
ZALZ 
3198 
3198 
2ALZ 
2422 
ZALZ 
3198 
S138 
ZALZZ 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
933.6 
9336 
3198 
oe Bes 
31.98 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
1336 
9350 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
933 1. 
3198 
9335 
O32 
9335 
9322 
9335 
9322 
9330 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331. 
3198 
9340 
3198 
9331 
S138 
3198 
3198 
3198 
9322 
S198 
3198 
31:98 
9352 


Be sure to use exact replacement 


036 
018 
018 
018 
036 
018 
Doo 
018 
018 
ayy) 
oye! 
018 
018 
018 
Doo 
ood 
Ded 
018 
018 
eyes) 
549 
Ded 
018 
018 
Doo 
OLS 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
247 
247 
010 
215 
010 
020 
010 
668 
010 
010 
020 
436 
617 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
Lad 
010 
001 
164 
000 
164 
001 
LBZ 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
S12) ) 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
LTS 
010 
O21 
021 
628 


90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 
22590 
90010 
91027 
02612 
12290 
90020 
12290 
94865 
02568 
02419 
76880 
25560 
97328 
43432 
02563 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
310:90 
16880 
16880 
16880 
31290 
25590 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
60133 
60133 
10620 
11002 
26890 
51090 
10010 
30133 
10620 
10630 
55680 
10682 
60682 
21290 
10070 
10070 
10630 
10630 
10620 
21590 
ZD000 
80133 
23390) 
S033 
42682 
9OLS3 
42682 
80133 
55667 
20133 
10010 
LOLA D 
LO1L2.0 
52290 
S0133 
51090 
oe we 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
70667 
10010 
90020 
90020 
SLi 


part. 


7101 
7102 
7103 
7200 
EPAoae 
7204 
7205 
¥330 
£3.60 
7366 
1360 
1313 
7380 
71382 
7400 
T441 
7443 
7444 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
T471 
7480 
7482 
pas dhe) 
7520 
Loa 
O22 
7540 
7541 
7542 
25:60 
eeoroak 
7580 
7602 
7606 
7802 
1803 
7804 
year 
7901 
1903 
9001 
9101 
O02 
9103 
9104 
9123 
9160 
Ou. Ta. 
91.73 
Be es) 
9176 
2178 
OA 49 
9181 
9182 
9:13.38 
2192 
9193 
oo ot 
9312 
9513 
9314 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9420 
9421 
9422 
9425 
9427 
9453 
9462 
9464 
2500 
9501 
2205 
9506 


Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9588H/N1/31/1299. 

Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
TCH, EDAGIO TOE AND 2? 23a? we. Se, 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, 2SA965. 

Transistor, PNP, BC857B(COL) 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


Transistor, NPN, 2SC2235 
Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 
Power FET, STP3NC60FP. - 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, PNP, PDTA114ET 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 
Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
TC, TDASSS90/N24- a? a -% 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQPF9ONSO. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. ee ea ee 
Transistor, NPN, PDTC143ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. .... . 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
IC, HEF4053BT. . 

TC, AEF 4O053BTs. 4. 2 Ge 4 8 ee 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC MSP3425G-PO-B8-V3 
IC, AN7580 Be th Gaye 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


(MIAS) L 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 


S198 
S198 
S198 
D352. 
3198 
S198. 
S198 
9332 
S198 
9322 
3198. 
S198 
9322 
S198 
9322 
3198. 
S198 
S198 
3198 
9340 
3198. 
9340 
8198 
DSO. 
3198 
S198. 
9322 
9332 
PETZ 2. 
S198 
3198. 
9340 
8198 
D222 
9340 
3198. 
9322 
9340 
3333 
9333 
S198. 
9322 
9322 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


010 
010 
010 
742 
010 
010 
010 
713 
010 
167 
010 
020 
LEG 
020 
LF 
010 
020 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
129 
729 
010 
LO 
166 
010 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


42030 
42150 
42030 
ce bere mt 
42030 
42150 
42150 
STIL 
42030 
18676 
42150 
43430 
19676 
43530 
37687 
42150 
40110 
40030 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
S612 
16687 
42030 
40030 
LQ2Z21:5 
42150 
92676 
VOZES 
42150 
38682 
00215 
60653 
60653 
42030 
89682 
29682 
42030 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


30PW633F35A (continued) 


9507 iWire Juniper. a 42 4 ade ace ale &  BE98 0386-90010 9832 Wire Jumpér, .. 2. 4 we eS ees ww 8298. 036 90010 
9511 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 9837 Wire Jumper. ...... 4... 2. « « 3198 036 90010 
9512 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 O838: . Wire Jumper y atv, Show. & 2a do eos, we 898 036 90010 
9515: Wire .dumper sc 4-8 ao a Me cue de ae 3BIP98- 036" 90010 9839. “Wire dumpers. sce 20 kee ee Roe ee me We. “S19B 036 90010 
9514 Wire Jumper. ............ =. 3198 036 90010 9846 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 
9515. “Wire Jumper. gas a as, Goede Ae le 3198 03690010 G8A7 Wire Jumper. Gea. iia at et ae ae Ge ~ a Ge «~S9S -036- 90010 
9516 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 9848 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 
9518 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 9849 Wire dumpers. «4 2.4 403 4-4 es, «83198 036 90010 
9520: Wire dumpers. 4 4-8 ao a Be-ee dou 4 & 3198-036" 90010 G851. “Wire dumpers. Mc 6x a0 kee a Bole ee me  e. “STE O36 90010 
9521 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 9855 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 
9522 “Wire Jumper. ¢-a- 4 a ios Goede ae we 3198 036°90010 9856> Wire Jumper. “gua. iia at at ae Se Ge ~ a Ge SPOS 03690010 
9524 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 O857 “Wire Jumpers. 4's 2 ac a: ga « «we -« &- S298. 036 50010 
9528 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 G858: . Wire JUMpery atv, Siow. & 2a doo. eos, 4 8198036 90010 
9530. *Wire JuMpehs sc onk ao a Be woe deck ae} ~BT98 036. 90010 9859. “Wire dumpers. .: 6% <0 dee a Bole ee me a. “STIS 036 90010 
O61. ° “Coady: 27, VOe. 4. x os. «lsh. Bd 4 de. BT9R 0122790 9860 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 
9612 ‘Wire Jumper. 4-4 a d-s Ga ao6 ae e 3198036. 90010 9862 Wire Jumper. 62 26 a ee we ~~ @ w «3298-036 90010 
9613. Wire Jumper. .......... =... 3198 036 90010 9863 Wire Jumper. ........... . . 3198 036 90010 
9614 Wire Jumper. .......... =... 3198 036 90010 9864 Wire dumpers «a 6.4 403 4-8 4 e-s, 4 3198-036 90010 
9615 Wire Jumper. ......... 4... . 3198 036 90010 9865 Wire Jumper. . .... «4. ss +» « « 3198 036 90010 
9618 Wire Jumper. ............ =. 3198 036 90010 9867 Wire Jumper. ........... . . 3198 036 90010 
9619 “Wire Jumper. 29a 4 4. k « 4 a aw ae & 3198 03690010 9868 Wire Jumper. ..... +4 6 «© «+ » » » 3198 036 90010 
9620 Wire Jumper. ............ =. 3198 036 90010 9869 Wire Jumper. ........... . . 3198 036 90010 
9621 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 GS70: . Wire Jumper y atts Subs. & 2a do es, we 898036 90010 
9622 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 G871- “Wire dumpers. Mc 6% 20 kee ee Roi ee me  . “STB O36 90010 
9623 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 9873 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 
9624 ‘Wire Jumper. ¢-a-4 a ks Se 4ow ae & 3198: 036°90010 9874. Wire Jumper. 66 2. a ee ae ~ @ & 3298-036 90010 
9626 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 9875, “Wire dumpers 4's 2 ac a: 2a ew « «ew -« &- S198. 036 S0010 
9627 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 O876 ‘Wire gumpery aim Suis. 22s 4-34 +s, 4 8198-036 90010 
9628 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 O877 ~Wire dumpers. coe a 6: ke ao Soe lee me WS @. “ST9S 03690010 
9629 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 9878 Wire Jumper. ........... . . 3198 036 90010 
9631 ‘Wire Jumper. 4-6 «a & Ge dow a ee 319803690010 9901 Wire Jumper. ..... +4 6. © «+ » » » 3198 036 90010 
9632 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 9902 Wire Jumper. ........ +. +. «.. 3198 036 90010 
9633 Wire Jumper. ........ 4... . 3198 036 90010 9903: ‘Wire dumpers acme show. Shedd 2 eos 4° 3198. 036 90010 
9635 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 9904 Wire Jumper. . ... . 4. 2 ss « @ « s 3198 036 90010 
9636 Wire Jumper. ......... +... . 3198 036 90010 9911 Wire Jumper. ........... . . 3198 036 90010 
9637 ‘Wire Dumper. ¢-a-o «a & Goa dow a ee 319803690010 9913 Wire Jumper. sc oe a ee ee ~~ a «6368298 036 90010 
9638 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 9914 Wire Jumper. ......+... +. ©.» 3198 036 90010 
9639 Wire Jumper. ........... =... 3198 036 90010 GO15: Wits UMBePy atts oS ub-m. SPE dd 2 Rs ne BSS, 036 90010 
9640 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 9923 “Wire dumpers. nce a ho ee ae Sei me WS . “ST9B0 3690010 
9641 Wire Jumper. ........... =... 3198 036 90010 9991 Wire Jumper. ........... . . 3198 036 90010 
9642 ‘Wire Jumper. a+ 6 «as Ga dow ae x 319803690010 9993 Wire Jumper. ..... + 6 «© «+ « » » 3198 036 90010 
9643. Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 9996 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 
9648 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 9997 . Wire dumpers acs show. SPE dd 4 ew ne B98. 036 90010 
9650) Wires Jumpers. so o-4 ao a Mowe Soe & a 3198. 036" 90010 9998 Wire Jumper. . ... 1. «6 © ss @ « « 3198 036 90010 
9651 Wire Jumper. ........... . . #3198 036 90010 CBA Main Chassis Assembly. ....... . 3141 058 59221 
9652 ‘Wire Wumper. ga sae Ya dew eo a ey 3198 0396-90010 

9654 Wire Jumper. ........... =. . #3198 036 90010 Channel One Card Parts 

9655 Wire Jumper. ........... =. . #3198 036 90010 Channel One Card Parts 

9656 Wire Jumper. ....... +6. . 6s » 3198 036 90010 

9657 Wire: Jumpers <b. ky xb. 4 «57% BS ai bos 3198 036 90010 2D 3 Line Comb Filter Parts 

9658 Wire Jumper. ........... =. . #3198 036 90010 2D 3 Line Comb Filter Parts 

2692) “Wie CUMpSks. ee wx. dar ee toe Oe: BIDS 1036-90010 O266:. 6° Pin’ -ConheckO@es% 6.4 Sh ack & wie, B42? 02516609 
2660 IWITe UMpeE. af a sk ee Soa ave Se Be. “BL9S 036. 20010 2401 Cap, 47u, 20%, 16v, Electrolytic . . . 3198 028 24790 
2061. *WIES -GUMpes: ie, ep 4 ao ae ye Gece erg = SIRS 086" 900 10 2402 “Cap, 4u7, 20%. 35, Electrolyte s .-. *3198 02838-44780 
2662- (Wie. uUMpers <5. ky xb. 4 2 67% 2 a Boe oe 198)0S6 20010 2403 “Cap, 100n; 10%, 16v,. Ceramie is) 2 4.4 BL98? 01731040 
9663 Wire Jumper. ........... . . #3198 036 90010 2407 Cap, l5p, 53, SOV, Ceramic . 2 i... « = -3198° 016 31590 
9664 Wire Jumper. ........... =. . #3198 036 90010 2408 Cap; 56p,. 5%, -S0v7 Céramic: £4: < % & ca S198. 01635690 
9665 Wire Jumper. ........... =. . #3198 036 90010 2409 Cappy 5pe 53) - 50 vi CSramEe ic. eu ox & + BIG. O16. 31590 
2O66-- WITS Jumpers: ie ep 6 ao ee eee Gece tee STS 036" 900 10 2411 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. . . 3198 017 44740 
9667 Wire Jumper. 3198 036 90010 2412. ‘Cac, 4n7; 10%; Sv, Ceramic, 3198 017 34720 
9668 Wire Jumper. 3198 036 90010 2413 ‘Cap; h0n,. 0%, -50v;. Ceramic. 3198 017 31030 
9669 Wire Jumper. 3198 036 90010 2414 Cap, 10n;. 10%, 5Ov,. Ceramic. 3198 017 31030 
2070: IWIre JUMpSeE. af a ce ee Soe ave Se Be, “BL9S 036: 20010 2415 - Cap, 10n;. 10s, S0v, Ceramic...« a. 4% -« « ~ S298 01731030 
PO7L, “Wire Jumpers og ao 6 ao ae ee, Gece eee SIMS 036. GOO L0 ALG. Cap. 10h, LO; S0vyp Ceramics ... wou. my? 23198 OLT- 310380 
Wot2-+ "Coll; 220 LOG, ty eo. ooh. 4 ok bye oe BPO 018 22290 2AVS: Cas, 0m, 10S, S0vy-Céramies..¢ & « ab BL98 01731030 
Joye, JWire “DUMper: cea) eh ce ee Se ae ce et a BLOB 03620010 2420 ‘Cap, 1806; 5%; 50v;. Ceramic. < %. . @ 4 -3198 016 31810 
2O1o: “Wie TUMpSEs eno dca ee tok a ee: BIDS O36. 20010 2A25* “Capy- 100, 10S, -50v,. Ceramic, 2-4 -% a. SIGS DLT 31030 
DOIG: Ware WUMpSr oc a oe ee Sie” av vee BS “BLOS 0396-20010 2426. Cap, 4%u, 203; 25v, Electrolytic’. « .~ 3298-025 34790 
OGTG.* TCOi Tp 22 MOR ee a ae Rete ie ete ee STO OLS 22290 2407 “Cap, 10n; -10%;,- SOv,(Céramics io.e x «w-y “B3198 01731030 
9O12* "Wite: CUumpers 5. ky xb. 4 2 67% 2 eh bye ee 3198)0S6-20010 2428 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. . . 3198 025 31010 
2680 /Wire “OUMmper:. es ei we ee SO ae ce et we BLOB 03630010 2429 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. . . 3198 025 31010 
2681 “Wite CUmpeks ws. @a ee toe Oe: BIDS 1036-90010 2430° “Cap; 100n, 10%, Lévy; Ceramic ies 4 -% a S198 O17 31040 
2082 IWITE WUMpSE. af a gk a Soa a eS Be. B1L9S 036. 20010 2431 - Cap, 100u, 203, 25v,- Bléctrolytie, -« 4 ~ 3298-025: 31010 
2083: WITS -GUMpel sie, ep 4 ao ee ye Bee eee SIS 086" 90010 2432- “Cap 10m, -10%, S0v,; Ceramicy «2 «. «%-y S198 OTFT-31030 
9680" IWike. UMpeis <5. ky xb. 4 2 67% 2 a bye ee 198)0S6 20010 2433: ‘Cap, 20m). 10%; S0v;- Ceramics. .¢ = & ak BE962 017731030 
2086 “Wire: OUMper: "es ei oe ee SOS ae ce et we BIB 03630010 2434 ‘Cap, h0n,. 0%. S0v,: Ceramic. .« &. 1 @ 4 3198 017 31030 
2687. “Wie CUMpSks. es anodic ee tae Oe: BISR 1036-90010 2435: “Cap; 100n, 10%, Lév,; Ceramic << 4 -% 4° S198 O17 31040 
26088 Wire JUMpeE. af a sk ee Soar ave Se Be, “S198 036. 90010 2436. Cap, 100n, 1203, 1l6v, Ceramic. ... « .~ 3298 017 31040 
2OG2 *WITS JUMPS sie, pe ao ee ee eee eee = STS 086" 90010 2440 Cap, 10u, 20%,.16v; Electrolytic . «-. 3198. 02821090 
9690 Wire Jumper. ........... =. . #3198 036 90010 2442 Cap, 56p, 5%, 50v, Ceramic ..... . 3198 016 35690 
9691 Wire Jumper. ........... . . #3198 036 90010 2443 Cap, D6p, 5%,. DOV, Ceramic © . «. . «. 2 -3198 016 35690 
969% (Wire CUmpeks wn. 4s 4 i tae a Be, SIGS 1036-90010 2450 Cap, 10u, 20%, 16v, Electrolytic . . . 3198 028 21090 
9695 Wire Jumper. ........... =. . 3198 036 90010 2452 Cap, S6p.. 5s). S0ve Ceramic <a 4c & os. 4 ~ B96 016" 35690 
9697 Wire Jumper. ........... =. . #3198 036 90010 2453 Cape “S6p; 5s, 5S0v > C6ramiG. wc we & 44? (3198 O16 35690 
9698 “Wire JUMpEEs 5. ky). 4 wipe 4 bye ey 13198) 036 90010 3401 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 021 35610 
9699 WLS UUMper ses ei eee SOS ae ce et we BIB 03630010 3402 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31030 
9e21. “Wie TUMpeks. % wx. éica ee tae a Oe: BIDE 1036-20010 3403 Res, 1K8, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31820 
26ee~ IWITe UMpeE. af a se ee Soi av eS Bo, “BLO 036. 20010 3404 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31520 
2920 WEES TUMPS sie, ph ao ee ye, eee eg = STS 086" 90010 3405 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 021 38210 
9628 “Wire JUMPEEs .. kyo. 4 «pos 4 Bye a» 13198) 036 90010 3406 Res, 6K8, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 36820 
2829 /Wire Dumper. soe) et we ee SOS ae ce et we 6 BLOB 036-90010 3407 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. . 3198 021 31020 
2931 "WalWe? UMS Ess Ye re wi ce cai ae, ie oS eh Se STB 036 0010 3408 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


30PW633F35A (continued) 


3412 
3419 
3425 
3427 
3431 
3432 
3440 
3441 
3442 
3443 
3444 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
4401 
4402 
4403 
5401 
5407 
5408 
5421 
5425 
5428 
5429 
5430 
5440 
5442 
5450 
5452 
7401 
7402 
7403 
7421 
7440 
7444 
7450 
7454 
9401 
9402 
9403 
CBA 


510K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 8K2, 1%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 2K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 2K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Wire Jumper. ¢ 
390 ohm, 5%, 


Res, 
Res, 


1/16W, Metalized Glas 


Res, 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 10u, 10% ee Je ae ive diene 
Coil, 33u, 5%. 

Coil, 33u, 20% Wy ann fon ate 
Inductor, 100 MHz, 120 ohm 
Coil, 10u, 10% 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 10u, 10% 

Coil, 10u, 10% 

Coil, 10u, 10% 

Coil, 22u, 5%. 

Coil, 10u, 10% 

Coil, 33u, 5%. Ge os Ws oe An 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TC90A53N ote 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 


Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
2D 3 Line Cit riipes eseto Ty 


DAF Panel Parts 


DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 


S: OZ. 
S 0272 
0214 
1606 
2691. 
2692 
2693 
2694 
ZOD 
2698 
» 3000 
S 3301 
3685 
3.691. 
3693 
6691 
6692 
9004, 
9002 
CBA 


Front Interface Panel Parts 
2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 


Tact Switch. Oey oer net te Ma, o> n= 3 
Cap, 220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 100n, 10%, 50v, Polyester 

Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 
Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 
Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
LED, LTL-10234WHCR 


IR Receiver, TSOP1836UH3V. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 


Front Interface panel Resenbiiy 


ITV Front Jack Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


Net 1 Panel 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


Scan 4 Card 
ly) 


Side Jack Panel Parts 


S = 


Safety Part 


Side Jack Panel Parts 


(part of Scan 4 Card Assemb 


(part of Scan 4 Card Assemb 


2422 
3198 
3198 
Si38 
IMG Pd 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
319 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
i ee 


2AZ2 
2422 
2422 
2422 
3198 
31.98 
3198 
3198 
3198 
3198 
ZBeee. 
Laas 
3198 
3198 
3198 
D322. 
2327 
3198 
3198 
3139 


118 
O21 
O21 
O27. 
704 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
021 
O21 
036 
O21 
021 
O21 
O21 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
182 
010 
010 
010 
010 
036 
036 
036 
Ty, 


025 
025 
025 
128 
025 
023 
023 
023 
023 
014 
242 
242 
OLL 
Ga. 
O11 
185 
Tea 
036 
036 
177 


05951. 
38210 
31030 
31030 
68202 
31230 
38210 
34710 
31230 
32720 
35610 
38210 
34710 
31230 
32720 
35610 
33910 
90030 
90010 
33914) 
90030 
90030 
90030 
SLO9O 
133.90 
33390 
90070 
31090 
LLO OO 
31090 
31.090 
31090 
IZ290 
SLOOO 
13390 
42150 
42030 
42030 
18682 
42030 
42030 
42030 
42030 
90010 
90010 
90010 
20004. 


16268 
165,39 
06353 
02742 
32210 
04730 
04730 
04730 
04730 
01040 
13335 
L335 9 
05610 
033.10 
02210 
69682 
54667 
90010 
90010 
Z62 11 


Be sure to use exact replacement part. 


0232 
0250 
0251 
0254 
0255 
2171 
2172 
2173 
2174 
21-716 
2177 
2178 
2179 
S250 
SOL 
SLo2 
als Ne) 
SLo6 
Sobew, 
4817 
4819 
4821 
4822 
6161 
915 1 
gL 2 
9153 
9170 
CBA 


Headphone Jack 
A/V Jack 

6 Pin Connecto 
5 Pin Connecto 
4 Pin Connecto 


Subwoofer Panel Parts 


Cap, 330p, 10%, 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 

Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 

Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized elas 
Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

zener Diode, 6.8 volt. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. : 

Side Jack Panel Rssenisiy 

Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


0215 
tA Oe 
1092 
IB Bpe Be. 
1094 
3091 
3092 
3093 
3094 
3035 
3096 
4085 
4089 
4090 
6091 
CBA 


3 Pin Connecto 
Tact Switch. 
Tact Switch. 
Tact Switch. 
Tact Switch. 
Res, 560 ohm, 
Res, 390 ohm, 
Res, 560 ohm, 
Res, 390 ohm, 
Res, 3K3, 5%, 
Res, 1K5, 5%, 
Res, Zero ohm, 
Res, Zero ohm, 
Res, Zero ohm, 
Diode, Signal. 


Ee 
‘a 
Ss oh Ue. BE ahs oe 
50v, Ceramic 


a ers 


%, Metalized Glass. 

oe 1/16W, Metalized Glas 
$, Metalized Glass. 

%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


Top Control Panel Assenbiy 


Cabinet & Accessory Parts 


S ACO1 
AC03 
AC0O4 
ACO5 
AC06 
ACO7 
ACO08 

S ACO9 
AC13 
AC15 
AC17 
AC18 
AC19 
AC20 
AC20A 
AC20A 
AC20C 
AC20D 
AC20E 
AC20H 
AC207 
REMOTE 


Cabinet & Acce 
AC Cord. F 
Anode Lead Spa 


Batteries for Remote Control Trane cts 


Cabinet Back 
Cabinet Back S 
Canceller Coil 
Chassis Tray 


ssory Parts 


cer (3 Used) 


crew eiver 


CRT, W76ERF942X013 - : 
Front Interface Panel Braeice. 


Holder, Degaus 
Owner's Manual 


Quick Use Guide. 


Side Jack Pane 


sing Coil 


1 apace: 


Cabinet Front Assembly 


Cabinet Front. 
Cabinet Front. 
Light Guide. 
Nameplate. 
Power Button 
Speaker, 8 ohm 
Top Control As 
Remote Control 
O1A. 


, LOW (2 Used) 
sembly 
Transmitter, 


(2 Used). 


(4 Used) 


RC19036002/ 


2422 
2422 
2422 
AaLe 
2422 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
B18 
3198 
S198 
S198. 
S198 
8198 
51.98 
3198 
S98. 
S198 
a1 98 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
S198 
3198 
S18 
51.98 
SL OS. 
3198 
3198 
S198 
31.98 
9340 
3139 


iS Gs) 
B13 
o299 
S132 
3139 
S128 
3139 
2301 
S139 
Cs ea) 
Si2i 
oie | 
51350 
siZd 
S132 
S139 
3139 
S141 
S139 
3139 
S139 


S130 


026 
026 
025 
025 
025 
Ont 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
O25 
O21 
Ott 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
010 
036 
036 
036 
036 
187 


025 
Las 
128 
L28 
Ls 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
453 
By 


010 
014 
000 
124 
124 
3S 
124 
29 
124 
O13 
259 
233 
124 
231 
124 
177 
124 
050 
Ess 
128 
138 


238 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
33310 
3.3-31:0 
33310 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
512.10 
90030 
90030 
90020 
90020 
26880 
90010 
90010 
90010 
90010 
15141 


16601 
02742 
02742 
02742 
02742 
33610 
33910 
35610 
33910 
Bo 320 
31520 
90020 
90030 
90030 
elds 
15841 


03831 
04471 
65263 
46431 
45431 
60581 
31325 
10314 
S200 
01661 
Zoe Oi. 
44851 
37061 
53021 
43361 
56121 
39701 
00161 
10881 
76081 
11451 


04313 


30PW633R37A -—- Manual no. 


Main Chassis Parts 


Nn 


0211 
0212 
0214 
0219 
0220 
0221 
0222 
UZ23 
0225 
0239 
0243 
0244 
0245 
0246 
0256 
0267 
0268 
0269 
0278 
1000 
L002 
1200 
1400 
1500 
pele) 
1660 
1831 


2004 
2005 
2006 
PAOLO 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
ALAS 
2121 
2122 
2123 
2124 
Va ss) 
Parc as 
2132 
21,33 
2134 
2139 
21.36 
2141 
2143 
2190 
2172 
21S 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2209 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2219 
2216 
2217 
2219 
PPAEAL 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2LI2 
22103 
2254 


S = 


76 


38 


Main Chassis Parts 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
A/V Jack 2422 
SVHS Jack. 2422 
3 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
9 Pin CRT Socket 2422 
3 Pin Connector. 2412 
3 Pin Connector. 2412 
Jack eo 2422 
3 Pin Connector. 2412 
Tuner, V+U, PLL 2422 
SAW Filter, 45.75MHz 2422 
Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
Crystal, 12MHz000 eo RP a8 a. BZA22 
Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 
C49/U A. Be tee ete ee SE A 2422 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ; 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; 2u2,; +80/7—-20%,; 1Ov; Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 225. +80/-20%, LOv, Céranie 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2uz, +80/=20%, 10v,; Ceranic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; 100n;, +80/—-20%;. -25v;. Ceramic, 3198 
Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 2238 
Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 220p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap; -2u2;, +80/-20%,. lOv,; Ceramic 3198 
Cap; 2Zuz, +80/-20%, LOv; Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap; L0On;, +80/=20%; 25, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap; 220n;,-+80/-20%; L6év,. Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap. buy $80/=20%; -LOv- Ceramic, 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 2u2, 20%, 10v, Electrolytic 2020 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 3198 
Cap; 220n;, +80/=20%; L6v;. Ceramic. 3198 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. i « & 31:98 
Cap, 100n, 5%, 63v, Metalized Polyester 2222 
Cap; .220n; +80/-20%, L6v;, Ceramic... « .. 3198 
Cap, 2u2, 20%, 10v, Electrolytic 2020 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
G25 
500 
020 
020 
026 
020 
542 
549 
549 
ike ws 
086 
oe 
543 


543 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
Oly 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
Git 
017 
017 
017 
OL 
016 
016 
017 
023 
786 
016 
016 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
OLy 
017 
012 
017 
017 
014 
Ged 
017 
CAF 
017 
310 
017 
012 
Gat 
017 
025 
016 
016 
O21, 


part. 


2330 


2531 
2340 
2341 
2342 
2344 
2345 
2346 
2360 
2362 
2364 
2369 
2366 
2507 
2368 
25:09 
2342 
23503 
ZOkD 
23:18 
23.19 
2380 
238.1 
2401 
2402 
2404 
2405 
2420 
2421 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2454 


2455 
2457 


2459 
2460 
2463 
2465 
2467 
2468 
2469 


2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2490 
2491 
2500 


2007. 
2902 
2903 
2509 
2907 
2508 
ype lps) 
2920 
BoA. 
2922 
2023 
2520 
2021 
2028 
2540 
2541 
2560 
2961 
ZOO 
2563 
2564 
29607 
2568 
2580 
2581 
2601 


Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


100n, 10%, 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


10u, 
3n3, 
560p, 
100n, 
10n, 
470p, 


20%; . Z2o0V;, 
10%, 500v, 


DS, DOV, 


Electrolytic. 
Ceramic 
Ceramic. é 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 1000v, 
10%, 2000v, Ceramic 
An7, 10%, 50v, Ceramic. 
220p, 5%, 50v, Ceramic. 
27p, 5%, 50v, Ceramic 
27p, 5%, 50v, Ceramic 
27p, 5%, 50v, Ceramic 
An7, 10%, 50v, Ceramic. 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
22p, 5%, 50v, Ceramic ae. 
10u, 20%, 160v, Electrolytic. 
An7, 10%, 50v, Ceramic. 
560p, 5%, 50v, Ceramic. 
220p, 5%, 50v, Ceramic. é 
10u, 20%, 100v, Electrolytic. 
560p, 5%, 50v, Ceramic. 
An7, 10%, 50v, Ceramic. , 
2u2, 20%, 100v, Electrolytic. 
470p, 10%, 500v, Ceramic. 
47u, 20%, 50v, Electrolytic 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
470p, 5%, 50v, Ceramic. 

lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 160v, Electrolytic. 
22n, 10%, 50v, Polyester. 
68n, 5%, 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
A70n, 5%, 250v, 
10%, 500v, Ceramic. 
5%, 50v, Ceramic. 
10%, 2000v, Ceramic 


680p, 
100p, 
390p, 
13n, 


10%, 50v, Polyester 
10%, 63v, 
10%, 63v, 

10%, 50v, 

10%, 50v, 

10%, 50v, Ceramic. 

20%, 25v, Electrolytic 
10%, 500v, Ceramic. 

10%, 250v, Polyester 

20%, 250v, Electrolytic. 

470u, 20%, 16v, Electrolytic. 

47u, 20%, 50v, Electrolytic 
1000u, 20%, l6v, 
470u, 20%, l16v, 
2u2, 20%, 100v, Electrolytic. 
ln, 10%, 500v, Ceramic. 

470n, 20%, 275v, 


100n, 
150n, 
100n, 
2n2, 
2n2, 
Ani, 
Alu, 
470p, 
68n, 
Aul, 


Ceramic. 


Ceramic. 


Electrolytic. 


Ceramic. 
Ceramic. 


10%, 1000v, 
10%, 1000v, 
20%, 200v, 
10%, 1000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 1000v, Ceramic 
20%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, l6v, Ceramic 
10%, 2000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
680p, 10%, 1000v, Ceramic 
100u, 20%, 160v, 
ln, 10%, 50v, Ceramic 
100n, 10%, 50v, Polyester 
2u2, 20%, 25v, Electrolytic 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 16v, Electrolytic 
22u, 20%, 50v, Electrolytic . 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
in5, 
10n, 
22u, 
100n, 
1n5, 
470p, 
2n2, 
ln, 
10n, 
10n, 


250v, Metallized Polyest 


Ceramic 


250v, Metalized Polypr 


Metalized Polyprop 


Polypropylene 
Polypropylene 
Polypropylene 
Metallized Polyprop 


Metalized Polyest 
Metalized Polyeste 


Electrolytic 
Metalized Polypro 


Electrolytic 


Electrolytic 


a2ee 
2020 
2020 
S198 
gb98. 
S18 
2.020 
2020 
3198 
Sh98 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198 
S198 
2020 
S198 
S198 
Sh 98. 
S198 
S198 
S198 
2020 
ShOs 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
3198 
2020 
SLs 


2222 
3198 


2022 
S198 
S198 
2.020 
2020 
2222 
2222 


2022 
S198 
2222 
2222 
S198 
S198 
S198 
2020 
S198. 
2222 
2.020 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
S198 


2022 
3198 
8198 
2020 
3198 
S198 
S198 
2020 
S198 
S198 
S198 
2020 
B1LO8 
5198 
S198 
8198 
3198 
2.020 
2020 
S198 
SL98. 
2020 
B1LOS 
3198 
3198 
3198 
S198. 


368 
558 
012 
019 
016 
023 
558 
DoS 
017 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
016 
012 
017 
016 
019 
025 
016 
017 
021 
019 
025 
O25 
017 
016 
025 
017 
025 
021 
014 


479 
025 


333 
019 
016 
DoS 
301 
ease. 
3-15 


333 
014 
Bisse) 
Sioa 
017 
017 
017 
O21 
019 
347 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
O19 
554 
017 
025 
OL7 
558 
017 
017 
017 
OLY 
017 
558 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
023 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
21040 
90445 
90483 
34720 
3221-0 
B2190 
32790 
S21 90 
34720 
34790 
32290 
93318 
34720 
05610 
02210 
71090 
05610 
34720 
91331 
44710 
54790 
32210 
41050 
34710 
51080 
24730 
51080 
2L12 9 
02230 


90133 
34790 


00086 
46810 
01010 
90482 
90254 
90424 
90424 


00164 
01040 
75154 
75104 
02220 
G2220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
OLS 7 
90854 
91049 
91577 
91331 
41020 


00018 
52220 
92220 
90647 
392220 
04710 
64710 
90172 
01030 
32290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91374 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 


30PW633R37A (continued) 


2602 
2604 
2606 
2607 
2608 
2609 
2614. 
2612 
2613 
ZOdo 
2618 
2619 
2802 
2810 
2813 
20 31. 
26:32 
2833 
2834 
2539 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2692 
2854 
2899 
2856 
2001 
2860 
2894 
2895 
2697 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
BLO. 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
S111. 
BL eZ 
SL13 
3114 
Syn RS: 
SL1L6 
a2 3 
3124 
SAS 
3126 
S131 
SL Se 
3133 
3134 
BLSo 
3136 
3141 
3149 
3150 
3154 
S156 
SLO 
3158 
S109 
Ble 
3180 
3161 
3190 
3200 
8201. 
3202 
BL03 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


100p, 5%, 50v, Ceramic. 

10u, 20%, 50v, Electrolytic 
In, 5%, 25v, Ceramic. 

33p, 5%, 5O0v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5%, 50v, Ceramic 

68p, 5%, 50v, Ceramic 

ln, 10%, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
lp, 25%, 50v, Ceramic 

lp, 25%, 50v, Ceramic 

47p, 5%, 50v, Ceramic 

470p, 5%, 50v, Ceramic. 

220p, 5%, 50v, Ceramic. 

1n5, 10%, 50v, Ceramic. 

4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
In, 5%, 25v, Ceramic. 

In, 5%, 25v, Ceramic. 

In, 5%, 25v, Ceramic. 

In, 5%, 25v, Ceramic. 

33p, 5%, 50v, Ceramic 

47p, 5%, 50v, Ceramic 

150p, 5%, 50v, Ceramic. 

180p, 5%, 50v, Ceramic. 

220p, 5%, 50v, Ceramic. 

560p, 5%, 25v, Ceramic. 

390p, 5%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. ... 
1000u, 20%, 25v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
in, 10%, 50v, Ceramic 
470n, +80/-20%, 16v, 
ln, 10%, 50v, Ceramic : 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper - & 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 
150 ohm, 5%, 
220K, 5%, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 


Ceramic. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

LOOK, 5%, 
LOK. Sy 
5K6, 5%, 
10K, S, 
1K5, S, 
10K, S, 
1K2, S, 
6K8, 5%, 
68K, 5%, 
120K, Sy 
68K, 5%, 


1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 

1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 

1/16W, Metalized Glass 
Metalized Glass ... 
1/16W, Metalized Glass 
390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
Ae ae 
3198 
3198 
Zoe 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


016 
025 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
Oly 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
016 
016 
Oy 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
OL 
O11 
O21 
O21 
O21 
Ow1 
O11 
O21 
OT 
O21 
OL 
O21 
OLL 
ep 
O11 
O11 
O11 
CLL 
opie 
O21 
OTL 
O21 
OLL 
O21 
O11 
O21. 
O11 
COLL 
epmae 
O21 
O24, 
O11 
COLL 
021 
O21 
734 
O11 
O21 
FOZ 
O21 
O11 
O11 
O11 
Ged: 


31.010 
51090 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
2103.0 
42240 
Ze250 
Zeo0U 
31080 
31080 
34790 
34710 
322,10 
S120) 
54780 
41040 
BLOOO 
41040 
210.90 
p1LO90 
41040 
SLO10 
31020 
21.020) 
31020 
81020 
33390 
34790 
31510 
31810 
S2210) 
S561) 
53914) 
31030 
31020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
01010 
01010 
90030 
81520 
36220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01540 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
0151.0 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
81030 
61202 
06820 
36830 
60124 
36830 
03910 
01010 
01010 
01010 


part. 


3204 
3205 
3206 
2201 
3208 
8209 
S212 
3213 
3217 
S218 
S219 
3220 
3221 
3222 
3226 
S23) 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
S247 
3248 
3249 
3250 
S251 
325.6 
3251 
5208 
3259 
8331 
3332 
3333 
3334 
35.30 
33:36 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3360 
S561 
S562 
3363 
3367 
3368 
3369 
So 15 
3374 
3315 
2306 
Soh 
So16 
3380 
3361 
3333 
3384 
S335 
3386 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3407 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


22K, 5%, 
1K, 5%, 
220K, 5%, 
1K, 5%, 
220 ohm, 
68 ohm, 
470 ohm, 
560 ohm, 
330K, 5%, 
82K, 5%, 
2K2, 5%, 
100 ohm, 
560 ohm, 
100 ohm, 
560 ohm, 
100 ohm, 
22K, 5%, 
27K, 5%, 
820 ohm, 
39K, 1%, 
10K, 5%, 
560K, 5%, 
33K, 5%, 
820 ohm, 
1K, 5%, 
100 ohm, 
1K, 5%, 
10M, 5%, 
100K, 5%, 
470K, 5%, 
100 ohm, 
1K, 20%, 
100 ohm, 
1K, 20%, 
100 ohm, 
1K, 20%, 
10 ohm, 
ART, 5%, 
4AR7, 5%, 
1K5, 20%, 
33 ohm, 


33 ohm, 
39K, 5%, 
10K, 5%, 
39K, 5%, 
220 ohm, 
10K, 5%, 
220 ohm, 
2K2, 5%, 
1K, 5%, 
2R2, 5%, 
27K, 5%, 
68K, 5%, 
470 ohm, 
470 ohm, 
68K, 5%, 
27K, 5%, 
1K, 5%, 
2R2, 5%, 
10K, 5%, 
10 ohm, 
330 ohm, 
82K, 5%, 
100K, 5%, 
1K, 5%, 
AR7, 5%, 
ART, 5%, 
ART, 5%, 
10K, 5%, 
10K, 5%, 
ART, 5%, 
100 ohm, 
Zero ohm, 
1M, 5%, 
15K, 5%, 
5K6, 5%, 
180 ohm, 
820 ohm, 
68 ohm, 
33 ohm, 
ART, 5%, 
5K6, 1%, 
1K, 5%, 
2K, 1%, 
6R8, 5%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
1K, 5%, 
15K, 5%, 
3K9, 5%, 
33 ohm, 


Sac 


1/6W, Carbon Film 


Des 


5%, 


1MA/50V, Max 115V. 


5%, 


Der 


DOE 


1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/6W, Carbon Film... . 


3, 1/16W, Metalized Gla 
1/16W, Metalized Glass 
3, 1/16W, Metallized Glas 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
Metalized Glass ... 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 
1/2W, Metal Film. 
1/3W, Metal Film 
1/3W, Metal Film 

1/2W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 


3, 1/6W, Carbon Film 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass . 
1/16W, Metalized Glass . 
%, 1/16W, Metalized Gla 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


1/6W, Carbon Film. 

5W, Metal Film 

1/3W, Metal Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film 


Film. 
Film. 
Film. 


Carbon 
Carbon 
Carbon 
Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. ... 
1/3W, Metal Film... . 
5%, 1/10W, Metalized Gla 

“Chip! “FUMpet aa <a) 4 


1/6W, 
1/6W, 
1/6W, 
1/6W, 


1/16W, Metalized Glass. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
3, 1/6W, Carbon Film 
1/3W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 


1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film. 


1 1/3W, Metal Film 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


1/6W, Carbon Film 


1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 


GH aC Be 
S198 
S198 
3198 
SLs 
3198 
S198 
B18 
3198 
3198 
Shs. 
S198 
S198 
S198 
3198 
Shs 
S198 
S198 
3198 
ZO Le 
S198. 
2322 
a1 98 
S198 
3198 
S98 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
2306 
2306 
2306 
S198 
S198. 
2222 
B1LOS 
S198 
S198 
S198. 
S198 
B18 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
Sb98 
S198 
S108 
S198 
S198 
2322 
2306 
3198 
S198 
3198 
Sh 98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3.193. 
2306 
S108 
3198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
2306 
2312 
3198 
Zale 
S198. 
S198 
S198 
S198 
3198 
3198 
3198 


O11 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O21 
O11 
O21 
O21 
Caer 
704 
O21 
102 
O21 
Oar 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
013 
O11 
013 
O11 
LS 
207 
204 
204 
013 
O11 
2.93 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O21 
O21 
O11 
O21 
Or 
O11 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O11 
ZO1 
204 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
O11 
Ott 
O11 
204 
O21 
O21 
O21 
O11 
O11 
O11 
O11 
O12 
O11 
204 
915 
O11 
219 
012 
O21 
O21 
O11 
012 
O11 
O11 


02230 
31020 
32240 
01020 
B22 10 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
BooLO 
01010 
B2230 
32730 
08210 
63903 
31030 
60564 
33330 
08210 
01020 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03-109 
03478 
03478 
01520 
03390 
13507 
03390 
32930 
31030 
32930 
BZ 10 
01030 
02210 
32220 
31020 
02280 
32730 
06830 
04710 
54710 
36830 
32730 
31020 
02280 
41103 
03-109 
03310 
08230 
01040 
01020 
04780 
04780 
04780 
01030 
01030 
03478 
51010 
20030 
a 1L0S0 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03478 
15602 
01020 
12002 
26880 
90030 
90030 
01020 
21530 
03920 
03390 


30PW633R37A (continued) 


3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3489 
3490 
3491 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3504 
3506 
Se0u 
3503 
3510 
SOL? 
3520 
oon 1. 
Bone 
3523 
3524 
3925 
5o26 
Bond 
3528 
S049 
3530 
3251. 
Boo2 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3502 
Biro y) 
3561 
BSGZ 
3563 
35.02 
3566 
3569 
3580 
3391. 
3594 
Bo OD 
30906 
3.60.1. 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3614 
3615 
3617 
3618 
3619 
eh oar 
3623 
3624 
BOZO 
3626 
Boat 
3628 
3630 
BOSZ 
3634 
3635 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


27K, 1%, 
330 ohm, 
3K3, 5%, 
270K, 
3R9, 1%, 
3R3, 1%, 
3R9, 1%, 
2K2, 1%, 
2K2, 1%, 
150 ohm, 
150 ohm, 
2K7, 5%, 
1R5, 5%, 
10K, 1%, 
12K, 1%, 
3K9, 5%, 
22 ohm, 

ART, 5%, 
3K9, 5%, 
8K2, 5%, 
3K3, 5%, 
330 ohm, 
2R2, 5%, 
4AR7T, 5%, 
22K, 5%, 


100K, 5%, 
100K, 5%, 


12K, 5%, 
PTC, 
1M5, 5%, 
220 ohm, 
NTC, 
270 ohm, 
1K2, 5%, 
ART, 5%, 


330K, 5%, 


D6y 


47 ohm, 
56K, 5%, 
1K, 5%, 
OR1, 5%, 


OR15, 5%, 
ohm, 


Zero 
ATK, 5%, 
10K, 5%, 
AKT, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K5, 5%, 
82K, 1%, 
4AK7, 1%, 
33K, 5%, 
15K, 5%, 
AKT, 5%, 
1K, 5%, 

100 ohm, 
12K, 5%, 
8K2, 5%, 
330 ohm, 
2K2, 5%, 
5K6, 5%, 
ATK, 5%, 
10 ohm, 

330 ohm, 


220K, D5, 
220K 96, 


8K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
AK7, 5%, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K, 5%, 

8K2, 5%, 
100 ohm, 
4AK7, 5%, 
10K, 5%, 
AK7, 5%, 
6K8, 5%, 
8K2, 5%, 
470 ohm, 
4AK7, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4AK7, 5%, 
AK7, 5%, 
10K, 5%, 
2K2, 5%, 
Zero 


Dey 


5%, 


3 ohm, 


4R7, 


S65 


3/5W, Metal Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

1/8W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film . 
3/5W, Metal Film... 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 
2 1/2W, Metal Film. 
1/2W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glas 
1/3W, Metal Film 
1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
144V. eS tee 4 
1/2W, Metalized Glass. 


20%, 1/2W, Carbon Film 
Dey Wk alae. wei las & 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. ‘4 
1/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film. 
1/10W, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film. 

"Chip" QuUmper a. icc: % 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film... . 
5%, 1/10W, Metalized Gla 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film. 

5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 

1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film. ... 
5%, 1/16W, Metalized Gla 
1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. . 
1/6W, Carbon Film. ... 

%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper 
%, 1/6W, Carbon 
3, 1/6W, Carbon 


Film. 
Film. 


2312 
3198 
3198 
2324 
2ole 
2312 
Zee 
ONG gs 
sap sll 
3198 
31:98 
3198 
AVA e 
2a12 
Zole 
3198 
3198 
2306 
S198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2506 
3198 
3198 
3198 
3198 
2122 
Bee2 
2422 
3198 
DW 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3199 
2306 
3198 
3198 
Me ad 
Zo22 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 


Be sure to use exact replacement 


915 
OL 
O11 
730 
915 
21.5 
O15 
I15 
piles) 
O11 
O11 
O21 
101 
elles) 
G15 
OLL 
012 
207 
OL 
O11 
021 
O21 
204 
207 
O21 
O21 
O21 
O21 
663 
242 
549 
013 
612 
CLT 
O21 
COLL 
O21 
204 
O21; 
O21 
012 
012 
O21 
O21, 
O21 
O21 
204 
O21 
O24. 
915 
734 
O21 
O21 
O21: 
021 
COLL 
O21 
O21 
O2 
O21 
021 
O21 
204 
O21: 
O21 
021 
OTA. 
O11 
O11 
021 
OLL 
Gal: 
O11 
OL1 
O11 
O21 
O1t. 
O11 
Oe1 
O11 
COLL 
O21 
O21 
Oa1 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21, 
021 
OLL 
Ged: 


£2703 
03310 
03320 
61274 
13908 
13308 
13908 
12202 
12202 
01510 
01510 
p2720 
02083 
11.003 
LAZ03 
03920 
32290 
03478 
03920 
08220 
23320 
53310 
03228 
03478 
322350 
31040 
31040 
Sule aU) 
00019 
T3155 
43073 
02210 
00056 
02710 
pla ZY) 
04780 
53340 
03479 
55630 
51020 
11070 
iow ge) 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
BLS20 
18203 
64702 
33330 
51530 
54720 
51020 
01010 
51230 
56220 
ESS d) 
D2220) 
30620 
54730 
03109 
53510 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31.010 
04720 
01030 
04720 
06820 
08220 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
81030 
22220 
90030 
01010 
01010 


part. 


3636 
3638 
3639 
3640 
3694 
3801 
3802 
3810 
3814 
36 Lo 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
S621 
3622 
3831 
3832 
30.33 
36> 4 
3839 
3843 
S901 
3903 
S200 
3909 
3910 
S912 
4001 
4002 
4209 
4216 
4311 
4312 
4313 
4401 
4402 
4431 
4601 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4812 
4814 
4826 
4830 
4831 
4835 
4837 
4838 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
9205 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5376 


Res, 1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 6K8, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Coil, 27u, 10% 

Coil, 820n, 10%. 

Coil; ous; 5%. 

Wire Jumper. he Se vba BO 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 

Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. 

Coal, 27uy 10% brea ae, ah a ge 8S 

Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 


S198. 
S198 
B18 
5198 
S198 
3198 
S198 
8198 
S198 
3198 
S hOB. 
S198 
S198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
B18 
5198 
S198 
S98 
S198 
S198 
51.98 
S198 
S98. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
o198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
5198 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
3198 
S198. 
S198 
S198 
51.98 
3198 
Sh 98 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98 
S198 
S108 
S198 
2422 
198. 
S198 


O21. 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
OA 
OLE 
O11 
O11 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O11 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
O21 
O21 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
DOD 
018 
018 


51020 
37590 
90030 
08220 
34720 
S220 
31020 
37390 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
36820 
34730 
34730 
213) 
32730 
08210 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
22790 
LBZ 10 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
21330 
22190 
90010 


30PW633R37A (continued) 


5400 
5445 
5451 
5452 
5453 
5457 
5461 
5464 
SAK 
5472 
5480 
950d. 
5920 
Seopa 
5560 
5061. 
3362 
5564 
5602 
5603 
5604 
58:31. 
9832 
topo: 
5835 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
633.1 
B32 
6333 
6335 
63°65 
6366 
6367 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6452 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6490 
6500 
6520 
60235 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6582 
6831 
6901 
6904 
7000 
7101 
7102 
7103 
7200 
Ik 
7204 
7205 
7330 
7360 
7366 


S = 


Safety Part 


Coil, 11u7 
Transformer, LOT 
Coil, 22u, 10% 


Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 


Coil, 22u, 5%. 

Coil, 42u. ge ES Bey oe 
Transformer, SD10207-00 B. 
Coil, Bridge, C946-0O1 Y. 

Coil, 6u8, 20% a ee % 

Coil, 3u3, 10% 

Coil, 10u, 10% 

Mains Filter ee ee 
Transformer, SS42204-00 B. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u, 5%. ee ee eee 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 12u, 10% 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAT85 

Diode, Signal, BAT85 : 
Diode, Signal, BAV99 ..... 
Res, 1K, 1%, 3/5W, Metal Film. 
Zener Diode, 68 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Diode, Rect, DG3-7005L 

Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 12 volt 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Rect, BYV95C. 

Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95C. 


Diode, Bridge Rect, GBU4JL-7002. 


Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, STPS10L60D. 
Diode, Signal, 1N4148. 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
TC. TRDASIAIP ANI 26 %a “ke % 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9588H/N1/31/1298. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 — 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, 2SA965. 


2422 
ZACZ 
3198 
319 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
5198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
933.6 
9336 
3198 
oe es 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
S198 
3198 
1336 
9330 
3198 
3198 
3198 
3199 
3198 
3198 
3198 
3198 
933 1. 
3198 
9335 
D322 
9339 
9322 
9335 
9322 
9335 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331. 
3198 
9340 
3198 
9331 
re alec be) 
3198 
3198 
3198 
9322 
re alee Be, 
3198 
3198 
9392 
3198 
S198 
3198 
93.52 
3198 
3198 
3198 
2302 
3198 
oP 


Be sure to use exact replacement 


Ste) 
531 
018 
018 
018 
Doo 
531 
oro sl 
018 
018 
535 
549 
Spel 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
247 
247 
010 
215 
010 
020 
010 
668 
010 
010 
020 
436 
617 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
Lad 
010 
001 
164 
000 
164 
001 
LBZ 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
S10) ) 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
LTS 
010 
O21 
021 
628 
010 
010 
010 
742 
010 
010 
010 
413 
010 
167 


DLO 24 
02612 
12290 
90020 
12290 
94865 
02568 
02419 
76880 
23300 
OT S28 
43432 
02563 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
25500 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
60133 
60133 
10620 
11002 
26890 
51090 
10010 
30133 
10620 
10630 
55680 
10682 
60682 
21290 
10070 
10070 
10630 
10630 
10620 
21590 
25680 
80133 
23.390) 
S033 
42682 
9OLS3 
42682 
80133 
55667 
20133 
10010 
LOZ D 
LO1L2.0 
52290 
S0133 
51090 
oe BI 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
70667 
10010 
90020 
90020 
Sili2 
42030 
42150 
42030 
S599) 
42030 
42150 
42150 
Srl? 
42030 
18676 


part. 


1362 
1373 
7380 
71382 
7400 
T441 
7443 
7444 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
T4T1 
7480 
7482 
yas sho) 
7520 
Poa 
E522 
7540 
7541 
7542 
7560 
geoioas 
7580 
7602 
7606 
7802 
Eeooek 
7901 
1303 
9001 
20 
O102 
9.103 
9104 
9123 
91.60 
On ya. 
2 pila ae 
eae Es) 
9176 
8 
OAF9 
efile one 
9182 
9183 
ee 
91:93 
oo 1. 
9312 
9313 
9314 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9420 
9421 
9422 
9425 
9427 
9453 
9462 
9464 
9500 
9501 
2505 
9506 
9507 
ee alas 
ee ale 
913 
9514 
eyo) 
95.16 
9518 
9520 
95.24. 
2.22 
9524 


Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
Transistor, NPN, 2SC2235 
Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 
Power FET, STP3NC6OFP. - 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, PNP, PDTA114ET 
Transistor, NPN, BU4508DxX. 
Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 
Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
1G, TDABSS9I/N2a- 2 a -x 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQOPF9N50. ‘ 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. Sy el. Be ee 
Transistor, NPN, PDTC143ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. .... . 
Transistor, NPN, PDTC1432ZT 

IC, HEF4053BT. 


IC MSP3425G-PO-B8-V3 (MIAS) L 


IC, AN7580 Se es es 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 


GH eC ke 
S198 
9322 
S198 
9322 
3198. 
S198 
S198 
3198 
9340 
3198. 
9340 
8198 
DSO. 
3198 
S198. 
9322 
9332 
P22 2 
S198 
S198. 
9340 
8198 
D222 
9340 
S198. 
9322 
9340 
3335 
9322 
9322 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
S198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
S198 
S198. 
3198 
S198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
3198 
8198 
S198 
3198 
S98. 
S198 
8198 
S198 
3198 
3198 
S198. 


010 
020 
LEG 
020 
LS 
010 
020 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
T29 
LET 
166 
010 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


42150 
43430 
19676 
43530 
37687 
42150 
40110 
40030 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
LGZ15 
42150 
92676 
OOZES 
42150 
38682 
00215 
60653 
89682 
AIOE Z 
42030 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
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9528 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 9862 Wire Jumper. ......... 4... . 3198 036 90010 

9530 Wire Jumper. .......... 4... 3198 036 90010 9864 Wire Jumper. ......... 4... . 3198 036 90010 

9611: Conlp. Olu, DOS 44 eo ao Soak Se nes BLOB O18 92750 9865 Wire Jumper. ......... 4... . 3198 036 90010 

9612 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 9867 Wire Jumper. ......... 4... . 3198 036 90010 

9613 Wire Jumper. .......... 4... 3198 036 90010 9868 Wire Jumper. ......... 4... . 3198 036 90010 

9614 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 9869 Wire Jumper. ......... 4... . 3198 036 90010 

9615 Wire Jumper. .......... 4... 3198 036 90010 9873 Wire Jumper. ......... 4... . 3198 036 90010 

9618 Wire Jumper. .......... 4... 3198 036 90010 9874 Wire Jumper. ......... 4... . 3198 036 90010 

9619 Wire Jumper. .......... 4... 3198 036 90010 9875 Wire Jumper. ......... 4.4... 3198 036 90010 

9620 Wire Jumper. .......... 4... 3198 036 90010 9877 Wire Jumper. ......... 4... . 3198 036 90010 

9621 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 9901 Wire Jumper. ......... 4... . 3198 036 90010 

9622 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 9902 Wire Jumper. ......... 4... . 3198 036 90010 

9623 Wire Jumper. .......... 4... 3198 036 90010 9903 Wire Jumper. ......... 4.4... 3198 036 90010 

9626 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 9904 Wire Jumper. ......... 4... . 3198 036 90010 

9627 Wire Jumper. .......... 4... 3198 036 90010 9911 Wire Jumper. ......... 4... . 3198 036 90010 

9628 Wire Jumper. .......... 4... 3198 036 90010 9913 Wire Jumper. ......... 4... . 3198 036 90010 

9629 Wire Jumper. .......... 4... 3198 036 90010 9914 Wire Jumper. ......... 4.4... 3198 036 90010 

9631 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 9915 Wire Jumper. ......... 4... . 3198 036 90010 

9632 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 9923 Wire Jumper. ......... 4... . 3198 036 90010 

9633. Wire Jumper. .......... 4... 3198 036 90010 9991 Wire Jumper. ......... 4... . 3198 036 90010 

9635 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 9993 Wire Jumper. ......... 4... . 3198 036 90010 

9636 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 9996 Wire Jumper. ......... 4... . 3198 036 90010 

9637 Wire Jumper. .......... 4... 3198 036 90010 9997 Wire Jumper. ......... 4... . 3198 036 90010 

9638 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 9998 Wire Jumper. ......... 4... . 3198 036 90010 

9639 Wire Jumper. ........... . . #3198 036 90010 CBA Main Chassis Assembly. ....... . 3141 058 59081 

9640 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 

9641 Wie OMpers- ah si eer dk 4 A oe se sh a Se. BLYS O36 90010 Channel One Card Parts 

9642 Wire UUMPEr. af nd ee So te aver be; GLOS 036. 90010 Channel One Card Parts 

9643. Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 

9648 Wire: Jumpers <b. ky xb. 4 «57% Bei bos 3198 036 90010 2D 3 Line Comb Filter Parts 

9650 Wire Jumper. .......... . =. . #3198 036 90010 2D 3 Line Comb Filter Parts 

9652 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 

9654 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 DAF Panel Parts 

9655 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 cae Dane pees 

9656 Wire Jumper. .......... 4... 3198 036 90010 

9657 Wire Jumper. .......... 4... 3198 036 90010 DVD Eject Panel Parts 

9658 Wire UUMPCSE es ah eo ch cere, 4b Te) hh nln eh 3198 036 90010 DVD Eject Panel Parts 

9659 Wire Jumper. .......... 4... 3198 036 90010 

9660 Wire Jumper. .......... 4... 3198 036 90010 trae ee ie ec ata ees 

9661 Wire Jumper. .......... 4... 3198 036 90010 te cay eae ae Aap eae 

9662 Wire Jumper. .......... 4... 3198 036 90010 

9663, (Wire Jumpers. G4 aie 4 4 4 dee he, 9198 036: 90010 moane. Wabewesns Pangi panes 

9664 Wire Jumper... ...... ++. + + 3198 036 90010 Se ea he eh ie 

9665 Wire Jumper... - + + ee + + ee + + 3198 036 90010 S 0211 2 Pin Connector. ......... . + 2422 025 16268 

POC» WATS: GUNG Es aj ba he odo Se Spt a a woe TEE OSG 2001) S 0212 2 Pin Connector. ......... . . 2422 025 16559 

2007 Wire JUMPER. oa we 4 ee SO we ce ee SEIB 036 Q0010 0214 5 Pin Connector. ......... . . 2422 025 06353 

9668 Wire Jumper... - s+ ee + 2 ee + + 3198 036 90010 1606 Tact Switch. .......... 4... 2422 128 02742 

2067" TWITE NUMDED ai ioe a Goins av ae Snes “OIDG OSG. 20010 2691 Cap, 220u, 20%, 25v, Electrolytic. . . 3198 025 32210 

9670 Wire Jumper... - s+ + e+ + ee 6 + + 3198 036 30010 2692 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. . ... . 3198 023 04730 

POT Me IGE te ee ee eS eo wel ee ORO 2693 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. . .. . . 3198 023 04730 

2072 —COLlG 22Up LOS aw see SO we ce ee SEE OLS 22290 2694 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. . ... . 3198 023 04730 

9674 Wire Jumper. - 2 - s+ + e+ + 2 ee + + 3198 036 90010 2695 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. . .. . . 3198 023 04730 

POTS. TWETS OUMDED eat Hoe a Goin aM ae Se nes “OTD G: OSG 200L0 2698 Cap, 100n, 10%, 50v, Polyester... . 3198 014 01040 

POO SEES UME Rr te tet Me aE Ne Goes EO. ea S 3500 Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. . 2322 242 13335 

9678 Coil, 22u, 108... . 1... . « « . 3198 018 22290 S 3501 Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. . 2322 242 13335 

9079 (Wire JUMPER. Saw a ee SO we ce ee  SEIB OSG Q0010 3685 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. . 3198 011 05610 

9680 Wire Jumper... - s+ + e+ + ee + + + 3198 036 90010 3691 Res, 330 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. . 3198 011 03310 

206 L: TWITSOOUMDED af ioe eG Go wie ah ae Se nes “OTD G OSG. 20010 3693 Res, 220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. . 3198 011 02210 

9683 Wire Jumper... - - + + e+ + ee + + + 3198 036 90010 6691 “LED~ TLALOO34WHCR 2. 2 <6 Sm eo. @- 9322 185 69692 

POOR HEC: GUND G Ee <j ba Be odo Se Lp a a we TOG 0SG 2001) 6692 IR Receiver, TSOP1836UH3V. .... . . 9322 127 54667 

2086° Wire JUMPER. oa we eee SR we ce fe  SEIB 036 “Q0010 9001 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 

9687 Wire Jumper... - - + + e+ + ee + + + 3198 036 90010 9002 Wire Jumper. ........ 4... . . 3198 036 90010 

2068) TWITCOUUMDE De ai ie eG Goa aM ae Se nes “OTDE OSG. 200L0 CBA Front Interface Panel Assembly ... . 3139 177 26211 

9689 Wire Jumper. .......... 4... 3198 036 90010 

9690 Wire Jumper... ..... +... ~~ 3198 036 90010 Saae pieneel oceaed waeine 

9691 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 ea ae ae ER te ame marae ae 

9694 Wire Jumper. .......... 4... 3198 036 90010 

9695 Wire Jumper... ..... +... + 3198 036 90010 see bared ewe Ge seats Gaccenseaanie) 

9697 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 Need panei seek eek a eee eas 

9698 Wire Jumper. .......... 4... 3198 036 90010 ae 

9699 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 Y 

9822 Wire Jumper. |.) 1.) 11...) 3198036 g0010 =: Seam 4 Card (part of Scan 4 Card Assenbly) 

9825 Wire Jumper. ....... 4.4... . . 3198 036 90010 Cale ark bent Corea o Cand Beecn 

9828 Wire Jumper. ............ . 3198 036 90010 ny) 

9829 Wire Jumper. .......... 4... 3198 036 90010 

9831 Wire Jumper. ......... 4... . 3198 036 90010 Side Jack Panel Parts 

9832 Wire Jumper. ........ 4.4... . 3198 036 90010 Side Jack Panel Parts 

9837 Wire Jumper. . ......... 2... 3198 036 90010 0232 Headphone Jack ......... .. . 2422 026 04747 

9838 Wire Jumper. ........ 4... 4. 3198 036 90010 0250 A/V Jack . ee ee ee ee ee ee + 2422 026 04815 

9839 Wire Jumper. . ......... . . « 3198 036 90010 0251 6 Pin Connector. . . .... 2 ee ew 2) 2422 025 12482 

9846 Wire Jumper. . ......... 2... 3198 036 90010 0254 5 Pin Connector. . . .. .. 6 ee ee) 2422 025 12481 

9847 Wire Jumper. . ........ 4... = 3198 036 90010 0255 4 Pin Connector. .... ge Beste, de Ee x8 2422 025 12479 

9848 Wire Jumper. ......... 4... . 3198 036 90010 2171 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 33310 

9849 Wire Jumper. ........ 4.4... . 3198 036 90010 2172 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 33310 

9851 Wire Jumper. ......... 4... . 3198 036 90010 2173 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 O17 33310 

9855 Wire Jumper. ........ 4... 4. . 3198 036 90010 2174 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 O17 33310 

9856 Wire Jumper. ........ 4... 4. 3198 036 90010 2176 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 016 34710 

e571: Wire Guipee ce ee ce acne 3198. 086 0010 2177 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic . . . 3198 025 51090 

Bose. Wide Ger, A us Ais es ws, 230OR: Oe S000 2178 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. . . .. . 3198 016 34710 

Seo. - SWiee GERoeS rcs Cock, cet, aoe ae “EOE “OUT O 2179 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic . . . 3198 025 51090 

B60 - “Wie munpee ab ea Skis 2 athe, “eee d0I0 3150 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 34730 
3151 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon... . 3198 011 01510 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


30PW633R37A (continued) 


3152 
SOS 
3156 
Sok 
4817 
4819 
4821 
4822 
6161 
B15 1. 
je plays 
9153 
9170 
CBA 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ATK, 5%, 
150 ohm, 
120 ohm, 
120 ohm, 
Zero ohm 
Zero ohm 
Zero ohm 
Zero ohm 


Zener Diode, 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Side 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 


1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
, “Chip" Jumper 
, “Chip" Jumper 
, “Chip" Jumper 
, “Chip" Jumper 
6.8 volt. 


Jack Panel Rasenbiey 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
3 Pin Connector. 


0215 
TOO st: 
O92 
1093 
1094 
3091. 
3092 
3093 
3094 
3095 
3096 
4085 
4089 
4090 
6091 
CBA 


Tact 
Tact 
Tact 
Tact 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Switch. 
Switch. 
Switch. 
Switch. 
560 ohm, 
390 ohm, 
560 ohm, 
390 ohm, 
3K3, 5%, 
1K5, 5%, 


Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


Diode, Signal. : 
Top Control Panel Hosenbly 


%, Metalized Glass. 

7 1/16W, Metalized Glas 

$, Metalized Glass. 

%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


Cabinet & Accessory Parts 

Cabinet & Accessory Parts 
AC Cord. ab ate 
Anode Lead Spacer (3 ised) 

Batteries for Remote Control Teanami eee 
Cabinet Back Se % pe Rn 
Cabinet Back Screw oe (2 Used). 
Canceller Coil 

Chassis Tray 
CRT, W76ERF942X013 - . 
Front Interface Panel Brackeks 


S ACO1 
AC03 
ACO4 
ACO05 
AC06 
ACO7 
AC08 

S ACOQ9 
AC13 
AC15 
AC17 
AC18 
AC19 
AC20 
AC20A 
AC20C 
AC20D 
AC20E 
AC20H 
AC207 
REMOTE 


S = Safety Part 


Holder, 


Degaussing Coil (4 Used) 


Owner's Manual 

Quick Use Guide. s 
Side Jack Panel Backer. 
Cabinet Front Assembly 
Cabinet Front. 
Light Guide. 
Nameplate. 
Power Button 


Speaker, 


8 ohm, 10W (2 Used) 


Top Control Assembly a hae Mee DE ewes 
Remote Control Transmitter, RC19036002/ 


O1A. 


3198 
3198 
3198 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
ZAZ2 
2422 
DA ee 
S198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S198, 
3198 
3198 
3198 
9340 
3139 


3135 
3135 
9299 
S139. 
3132 
3L28 
3139 
93.0.1. 
So 
3135 
ic neal 
Bea 
3139 
Cubed 
3139 
S139 
3141 
3139 
eas 2c} 
3139 


3139 


O21 
O11 
O21 
O21, 
021 
021 
021 
O21 
010 
036 
036 
036 
036 
187 


O25 
Lao 
128 
128 
128 
O21 
O21 
021 
G21 
G24: 
O21 
O21 
O21 
O24 
453 
Loy 


010 
014 
000 
124 
124 
is 
124 
o09 
124 
O13 
239 
Za3 
124 
Zo) 
124 
124 
050 
138 
128 
138 


238 


34730 
01510 
SiZ) 
S121) 
90030 
90030 
90020 
90020 
26880 
90010 
90010 
90010 
90010 
15141 


16601 
02742 
02742 
02742 
02742 
35610 
3391.0 
35610 
550 Lo) 
33320 
B1520 
90020 
90030 
90030 
9011S 
15841 


03831 
04471 
65263 
46431 
45431 
60581 
SLaZ oO 
10314 
32891 
01661 
2 Lalo 
44531 
371061 
930275 
43361 
39704, 
00161 
10881 
76081 
11451 


04311 


Be sure to use exact replacement part. 


30PW633R37C 


Main Chassis Parts 


Nn 


0211 
0212 
0214 
0219 
0220 
0221 
0222 
UZ23 
0225 
0239 
0243 
0244 
0245 
0246 
0256 
0267 
0268 
0269 
0278 
1000 
L002 
1200 
1400 
1500 
pele) 
1660 
1831 


2004 
2005 
2006 
PAOLO 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
ALAS 
2121 
2122 
2123 
2124 
Va ss) 
Parc as 
2132 
21,33 
2134 
2139 
21.36 
2141 
2143 
2190 
2172 
21S 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2209 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2219 
2216 
2217 
2219 
PPAEAL 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2LI2 
22103 
2254 


S = 


—- Manual no. 


76 


38 


Main Chassis Parts 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
A/V Jack 2422 
SVHS Jack. 2422 
3 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
9 Pin CRT Socket 2422 
3 Pin Connector. 2412 
3 Pin Connector. 2412 
Jack eo 2422 
3 Pin Connector. 2412 
Tuner, V+U, PLL 2422 
SAW Filter, 45.75MHz 2422 
Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
Crystal, 12MHz000 eo RP a8 a. BZA22 
Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 
C49/U A. Be tee ete ee SE A 2422 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ; 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; 2u2,; +80/7—-20%,; 1Ov; Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 225. +80/-20%, LOv, Céranie 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2uz, +80/=20%, 10v,; Ceranic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap; 100n;, +80/—-20%;. -25v;. Ceramic, 3198 
Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 2238 
Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 220p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap; -2u2;, +80/-20%,. lOv,; Ceramic 3198 
Cap; 2Zuz, +80/-20%, LOv; Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap; L0On;, +80/=20%; 25, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap; 220n;,-+80/-20%; L6év,. Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap. buy $80/=20%; -LOv- Ceramic, 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 2u2, 20%, 10v, Electrolytic 2020 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ‘ 3198 
Cap; 220n;, +80/=20%; L6v;. Ceramic. 3198 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. i « & 31:98 
Cap, 100n, 5%, 63v, Metalized Polyester 2222 
Cap; .220n; +80/-20%, L6v;, Ceramic... « .. 3198 
Cap, 2u2, 20%, 10v, Electrolytic 2020 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
G25 
500 
020 
020 
026 
020 
542 
549 
549 
ike ws 
086 
oe 
543 


543 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
Oly 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
Git 
017 
017 
017 
OL 
016 
016 
017 
023 
786 
016 
016 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
OLy 
017 
012 
017 
017 
014 
Ged 
017 
CAF 
017 
310 
017 
012 
Gat 
017 
025 
016 
016 
O21, 


part. 


2330 


2531 
2340 
2341 
2342 
2344 
2345 
2346 
2360 
2362 
2364 
2369 
2366 
2507 
2368 
25:09 
2342 
23503 
ZOkD 
23:18 
23.19 
2380 
238.1 
2401 
2402 
2404 
2405 
2420 
2421 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2454 


2455 
2457 


2459 
2460 
2463 
2465 
2467 
2468 
2469 


2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2490 
2491 
2500 


2007. 
2902 
2903 
2509 
2907 
2508 
ype lps) 
2920 
BoA. 
2922 
2023 
2520 
2021 
2028 
2540 
2541 
2560 
2961 
ZOO 
2563 
2564 
29607 
2568 
2580 
2581 
2601 


Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


100n, 10%, 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


10u, 
3n3, 
560p, 
100n, 
10n, 
470p, 


20%; . Z2o0V;, 
10%, 500v, 


DS, DOV, 


Electrolytic. 
Ceramic 
Ceramic. é 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 1000v, 
10%, 2000v, Ceramic 
An7, 10%, 50v, Ceramic. 
220p, 5%, 50v, Ceramic. 
27p, 5%, 50v, Ceramic 
27p, 5%, 50v, Ceramic 
27p, 5%, 50v, Ceramic 
An7, 10%, 50v, Ceramic. 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
22p, 5%, 50v, Ceramic ae. 
10u, 20%, 160v, Electrolytic. 
An7, 10%, 50v, Ceramic. 
560p, 5%, 50v, Ceramic. 
220p, 5%, 50v, Ceramic. é 
10u, 20%, 100v, Electrolytic. 
560p, 5%, 50v, Ceramic. 
An7, 10%, 50v, Ceramic. , 
2u2, 20%, 100v, Electrolytic. 
470p, 10%, 500v, Ceramic. 
47u, 20%, 50v, Electrolytic 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
470p, 5%, 50v, Ceramic. 

lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 160v, Electrolytic. 
22n, 10%, 50v, Polyester. 
68n, 5%, 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
A70n, 5%, 250v, 
10%, 500v, Ceramic. 
5%, 50v, Ceramic. 
10%, 2000v, Ceramic 


680p, 
100p, 
390p, 
13n, 


10%, 50v, Polyester 
10%, 63v, 
10%, 63v, 

10%, 50v, 

10%, 50v, 

10%, 50v, Ceramic. 

20%, 25v, Electrolytic 
10%, 500v, Ceramic. 

10%, 250v, Polyester 

20%, 250v, Electrolytic. 

470u, 20%, 16v, Electrolytic. 

47u, 20%, 50v, Electrolytic 
1000u, 20%, l6v, 
470u, 20%, l16v, 
2u2, 20%, 100v, Electrolytic. 
ln, 10%, 500v, Ceramic. 

470n, 20%, 275v, 


100n, 
150n, 
100n, 
2n2, 
2n2, 
Ani, 
Alu, 
470p, 
68n, 
Aul, 


Ceramic. 


Ceramic. 


Electrolytic. 


Ceramic. 
Ceramic. 


10%, 1000v, 
10%, 1000v, 
20%, 200v, 
10%, 1000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 1000v, Ceramic 
20%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, l6v, Ceramic 
10%, 2000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 
680p, 10%, 1000v, Ceramic 
100u, 20%, 160v, 
ln, 10%, 50v, Ceramic 
100n, 10%, 50v, Polyester 
2u2, 20%, 25v, Electrolytic 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20%, 16v, Electrolytic 
22u, 20%, 50v, Electrolytic . 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
in5, 
10n, 
22u, 
100n, 
1n5, 
470p, 
2n2, 
ln, 
10n, 
10n, 


250v, Metallized Polyest 


Ceramic 


250v, Metalized Polypr 


Metalized Polyprop 


Polypropylene 
Polypropylene 
Polypropylene 
Metallized Polyprop 


Metalized Polyest 
Metalized Polyeste 


Electrolytic 
Metalized Polypro 


Electrolytic 


Electrolytic 


a2ee 
2020 
2020 
S198 
gb98. 
S18 
2.020 
2020 
3198 
Sh98 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198 
S198 
2020 
S198 
S198 
Sh 98. 
S198 
S198 
S198 
2020 
ShOs 
S198 
8198 
S198 
3198 
S198. 
S198 
3198 
2020 
SLs 


2222 
3198 


2022 
S198 
S198 
2.020 
2020 
2222 
2222 


2022 
S198 
2222 
2222 
S198 
S198 
S198 
2020 
S198. 
2222 
2.020 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
S198 


2022 
3198 
8198 
2020 
3198 
S198 
S198 
2020 
S198 
S198 
S198 
2020 
B1LO8 
5198 
S198 
8198 
3198 
2.020 
2020 
S198 
SL98. 
2020 
B1LOS 
3198 
3198 
3198 
S198. 


368 
558 
012 
019 
016 
023 
558 
DoS 
017 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
016 
012 
017 
016 
019 
025 
016 
017 
021 
019 
025 
O25 
017 
016 
025 
017 
025 
021 
014 


479 
025 


333 
019 
016 
DoS 
301 
ease. 
3-15 


333 
014 
Bisse) 
Sioa 
017 
017 
017 
O21 
019 
347 
O21 
O21 
O21 
O21. 
O21 
O21 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
O19 
554 
017 
025 
OL7 
558 
017 
017 
017 
OLY 
017 
558 
O21 
019 
014 
O21 
025 
025 
028 
025 
023 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
21040 
90445 
90483 
34720 
3221-0 
B2190 
32790 
S21 90 
34720 
34790 
32290 
93318 
34720 
05610 
02210 
71090 
05610 
34720 
91331 
44710 
54790 
32210 
41050 
34710 
51080 
24730 
51080 
2L12 9 
02230 


90133 
34790 


00086 
46810 
01010 
90482 
90254 
90424 
90424 


00164 
01040 
75154 
75104 
02220 
G2220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
OLS 7 
90854 
91049 
91577 
91331 
41020 


00018 
52220 
92220 
90647 
392220 
04710 
64710 
90172 
01030 
32290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91374 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 


30PW633R37C (continued) 


2602 
2604 
2606 
2607 
2608 
2609 
2614. 
2612 
2613 
ZOdo 
2618 
2619 
2802 
2810 
2813 
20 31. 
26:32 
2833 
2834 
2539 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2692 
2854 
2899 
2856 
2001 
2860 
2894 
2895 
2697 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
BLO. 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
S111. 
BL eZ 
SL13 
3114 
Syn RS: 
SL1L6 
a2 3 
3124 
SAS 
3126 
S131 
SL Se 
3133 
3134 
BLSo 
3136 
3141 
3149 
3150 
3154 
S156 
SLO 
3158 
S109 
Ble 
3180 
3161 
3190 
3200 
8201. 
3202 
BL03 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


100p, 5%, 50v, Ceramic. 

10u, 20%, 50v, Electrolytic 
In, 5%, 25v, Ceramic. 

33p, 5%, 5O0v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5%, 50v, Ceramic 

68p, 5%, 50v, Ceramic 

ln, 10%, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
lp, 25%, 50v, Ceramic 

lp, 25%, 50v, Ceramic 

47p, 5%, 50v, Ceramic 

470p, 5%, 50v, Ceramic. 

220p, 5%, 50v, Ceramic. 

1n5, 10%, 50v, Ceramic. 

4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
In, 5%, 25v, Ceramic. 

In, 5%, 25v, Ceramic. 

In, 5%, 25v, Ceramic. 

In, 5%, 25v, Ceramic. 

33p, 5%, 50v, Ceramic 

47p, 5%, 50v, Ceramic 

150p, 5%, 50v, Ceramic. 

180p, 5%, 50v, Ceramic. 

220p, 5%, 50v, Ceramic. 

560p, 5%, 25v, Ceramic. 

390p, 5%, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. ... 
1000u, 20%, 25v, Electrolytic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
in, 10%, 50v, Ceramic 
470n, +80/-20%, 16v, 
ln, 10%, 50v, Ceramic : 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper - & 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 
150 ohm, 5%, 
220K, 5%, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 


Ceramic. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

LOOK, 5%, 
LOK. Sy 
5K6, 5%, alized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/6W, Carbon Film . . . . 


$, 1/16W, Metalized Gla 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
Metalized Glass . . . 
1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 
1/2W, Metal Film. 
1/3W, Metal Film 
1/3W, Metal Film 

1/2W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 


$, 1/6W, Carbon Film 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass . 
1/16W, Metalized Glass . 
$, 1/16W, Metalized Gla 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


1/6W, Carbon Film. 

1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


1/6W, Carbon Film. 

5W, Metal Film 

1/3W, Metal Film. 

5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film 


Film. 
Film. 
Film. 


Carbon 
Carbon 
Carbon 
Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. . . . 
1/3W, Metal Film . . . . 
5$, 1/10W, Metalized Gla 

"Chip" Jumper . sx o 


1/6W, 
1/6W, 
1/6W, 
1/6W, 


1/16W, Metalized Glass. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
$, 1/6W, Carbon Film 
1/3W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 


1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film. 


1 1/3W, Metal Film 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


1/6W, Carbon Film 


1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
704 
021 
702 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
257 
204 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
215 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 


02230 
31020 
32240 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
60564 
33330 
08210 
01020 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03478 
03478 
01520 
03390 
13507 
03390 
33930 
31030 
33930 
32210 
01030 
02210 
32220 
31020 
02280 
32730 
06830 
04710 
54710 
36830 
32730 
31020 
02280 
41103 
03109 
03310 
08230 
01040 
01020 
04780 
04780 
04780 
01030 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03478 
15602 
01020 
12002 
26880 
90030 
90030 
01020 
21530 
03920 
03390 


30PW633R37C (continued) 


3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3489 
3490 
3491 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
39532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 
3565 
3566 
3569 
3580 
3591 
3594 
3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3614 
3615 
3617 
3618 
3619 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 


5 = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


27K, 1$, 
330 ohm, 
3K3, 5%, 
270K, 
3R9, 1%, 
3R3, 1%, 
3R9, 1%, 
2K2, 1%, 
2K2, 1%, 
150 ohm, 
150 ohm, 
2K7, 5%, 
1R5, 5%, 
10K, 1%, 
12K, 1%, 
3K9, 5%, 
22 ohm, 

AR7, 5%, 
3K9, 5%, 
8K2, 5%, 
3K3, 5%, 
330 ohm, 
2R2, 5%, 
4R7, 5%, 
22K, 5%, 


100K, 5%, 
100K, 5%, 


12K, 55, 
PTC, 
1M5, 55, 
220 ohm, 
NTC, 
270 ohm, 
1K2, 55, 
4R7, 55, 


330K, 55, 


5%, 


47 ohm, 
56K, 5$, 
1K, 5$, 
ORI, 5%, 


OR15, 5$, 
ohm, 


Zero 
47K, 5$, 
10K, 5$, 
4К7, 5%, 
2К2, 5%, 
470 ohm, 
1K5, 5$, 
82K, 1$, 
AK7, 1$, 
33K, 5$, 
15K, 5$, 
AK7, 55, 
1K, 5$, 

100 onm, 
12K, 5$, 
8K2, 5%, 
330 ohm, 
2K2, 5$, 
5K6, 5$, 
A7K, 5$, 
10 ohm, 

330 ohm, 


220K, 5%, 
220K, 5%, 


8K2, 5%, 
100 onm, 
100 ohm, 
AK7, 55, 
2K2, 5%, 
2K2, 5$, 
470 ohm, 
1K, 5$, 

8K2, 5%, 
100 onm, 
AK7, 55, 
10K, 5$, 
AK7, 55, 
6K8, 5$, 
8K2, 5$, 
470 ohm, 
4K7, 55, 
100 onm, 
100 onm, 
4K7, 5$, 
AK7, 55, 
10K, 5$, 
2K2, 5$, 
Zero 


297 


5$, 


3 ohm, 


4R7, 


5%, 


3/5W, Metal Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

1/8W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film . 
3/5W, Metal Film... 
%, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 
2 1/2W, Metal Film. 
1/2W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glas 
1/3W, Metal Film 
1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
144V. gode vi us 
1/2W, Metalized Glass. 


20$, 1/2W, Carbon Film 
2057. Иа „ж.ш wei lèt & 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 4 
1/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film. 
1/10W, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film. 

"Chip" Jumper ж 20» 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film . . . . 
5$, 1/10W, Metalized Gla 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film. 
5$, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film. . . . 
5$, 1/16W, Metalized Gla 
1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. . 
1/6W, Carbon Film. . . . 
$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper 
$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 


Film. 
Film. 


2312 
3198 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2122 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
2122 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


915 
011 
011 
730 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
РО 
915 
011 
012 
207 
011 
011 
021 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
663 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
915 
734 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 


12703 
03310 
03320 
61274 
13908 
13308 
13908 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11003 
11203 
03920 
32290 
03478 
03920 
08220 
53320 
53310 
03228 
03478 
32230 
31040 
31040 
31230 
00019 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03479 
55630 
51020 
11070 
11570 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
53330 
51530 
54720 
51020 
01010 
51230 
58220 
13310 
52220 
55620 
54730 
03109 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
04720 
01030 
04720 
06820 
08220 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 


part. 


3636 
3638 
3639 
3640 
3694 
3801 
3802 
3810 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
3822 
3831 
3832 
3833 
3854 
3839 
3843 
3901 
3903 
3905 
2209 
3910 
3912 
4001 
4002 
4209 
4216 
4311 
4312 
4313 
4401 
4402 
4431 
4601 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4812 
4814 
4826 
4830 
4831 
4835 
4837 
4838 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5376 


Res, 1К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 6K8, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Coil, 27u, 10$ 

Coil, 820n, 10%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Wire Jumper. Vo UR nn Se CUR US 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 

Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5$. 

Coil, 22u. 

Coil, 27u, 10% box de. ah W 

Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 


021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
018 
018 


51020 
37590 
90030 
08220 
34720 
32210 
31020 
37590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
36820 
34730 
34730 
32730 
32730 
08210 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 
22790 
90010 


30PW633R37C (continued) 


5400 
5445 
5451 
5452 
5453 
5457 
5461 
5464 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5833 
5835 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6365 
6366 
6367 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6452 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6490 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6582 
6831 
6901 
6904 
7000 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7360 
7366 


5 = 


Safety Part 


Coil, 11u7 
Transformer, LOT 
Coil, 22u, 10$ 


Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 


Coil, 22u, 5$. 

Coil, 42u. М» ME ES LH 
Transformer, SD10207-00 B. 
Coil, Bridge, C946-01 Y. 

Coil, 6u8, 20$ soe RA 

Coil, 3u3, 10$ 

Coil, 10u, 10$ 

Mains Filter — а 
Transformer, 5542204-00 B. 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Coil, 27а, 5%. фес Would оза 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Coil, 5u6, 5$. 

Coil, 5u6, 5$. 

Coil, 5u6, 5$. 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 12u, 10% 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAT85 

Diode, Signal, BAT85 | 
Diode, Signal, BAV99 . . ... 
Res, 1К, 1$, 3/5W, Metal Film. 
Zener Diode, 68 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Diode, Rect, DG3-7005L 

Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 12 volt 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Rect, BYV95C. 

Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95C. 


Diode, Bridge Rect, GBU4JL-7002. 


Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, STPS10L60D. 
Diode, Signal, 1N4148. 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
IC, TDA8941P/N1. 5 e SÈ £3 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
IC, TDA9588H/N1/31/1298. 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
IC, TDA6107JF/N3 ко 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, 2SA965. 


2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9336 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
9336 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2331. 
3198 
9335 
9322 
9335 
9322 
9335 
9322 
9335 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
9322 


Be sure to use exact replacement 


535 
531 
018 
018 
018 
535 
531 
531 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
247 
247 
010 
215 
010 
020 
010 
668 
010 
010 
020 
436 
617 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
177 
010 
001 
164 
000 
164 
001 
132 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
555 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
175 
010 
021 
021 
628 
010 
010 
010 
742 
010 
010 
010 
713 
010 
167 


91027 
02612 
72290 
90020 
12290 
94865 
02568 
02419 
76880 
23380 
97328 
43432 
02563 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
60133 
60133 
10620 
11002 
26890 
51090 
10010 
30133 
10620 
10630 
55680 
10682 
60682 
21290 
10070 
10070 
10630 
10630 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
80133 
42682 
90133 
42682 
80133 
55667 
90133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
70667 
10010 
90020 
90020 
51112 
42030 
42150 
42030 
85557 
42030 
42150 
42150 
37112 
42030 
18676 


part. 


7369 
1373 
7380 
7382 
7400 
7441 
7443 
7444 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
TILS 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7606 
7802 
7831 
7901 
7903 
9001 
9101 
9102 
9103 
9104 
9123 
9160 
On ya. 
91,73 
9d. Es) 
9176 
9178 
91:19 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9311 
9312 
9313 
9314 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9420 
9421 
9422 
9425 
9427 
9453 
9462 
9464 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9511 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 


Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
Transistor, NPN, 2SC2235 
Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 
Power FET, STP3NC6OFP. қ 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC557B (COL) 
Transistor, NPN, BC547B (COL) 
Transistor, PNP, PDTA114ET 
Transistor, NPN, BU4508DX. 
Transistor, NPN, BC337-25(COL) 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC327-25(COL) 
IC, TDA8359J/N2. 4 5 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, ТСЕТ1103 (6) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FOPFON50. Я 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. We cC ww Us 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
IC, M24CO8-WBN6. . . . . . 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 

IC, HEF4053BT. 


IC MSP3425G-PO-B8-V3  (MIAS) L 


IC, AN7580 "c E" 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 


3198 
3198 
9322 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
2354 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9340 
9333 
9322 
9322 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


010 
020 
167 
020 
157 
010 
020 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
729 
187 
166 
010 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


42150 
43430 
19676 
43530 
37687 
42150 
40110 
40030 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
89682 
29682 
42030 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


30PW633R37C (continued) 


9528 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9862 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9530 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9864 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9614. oil. 2а, DOU wor а oe ate xo 9 vos 9198101822700 9865 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9612 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9867 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9613 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9868 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9614 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9869 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9615 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9873 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9618 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9874 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9619 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9875 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9620 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9877 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9621 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9901 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9622 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9902 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9623 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9903 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9626 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9904 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9627 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9911 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9628 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9913 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9629 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9914 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9631 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9915 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9632 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9923 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9633 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9991 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9635 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9993 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9636 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9996 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9637 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9997 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9638 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9998 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9639 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 CBA Main Chassis Assembly. . . . . .. . . 3141 058 59081 

9640 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9641 Wire Jumper. жз“ € a € ev %-%. 31986 036 900 L0 Channel One Card Parts 

9642 Wire Jumper. 25 o» 2» av ылы uw l4. 31986 036 90010 Channel One Card Parts 

9643 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9648 Wire Jumpers .i 50 %-% о а A. x 3198 036 90010 2D 3 Line Comb Filter Parts 

9650 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2D 3 Line Comb Filter Parts 

9652 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9654 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 DAF Panel Parts 

9655 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 Sap ronel UD Sd 

9656 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9657 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 DVD Eject Panel Parts 

9658 Wire JuümpeEs- x ar во si nanye. 26 sèn эё дж, MU 3198 036 90010 DVD Eject Panel Parts 

9659 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9660 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 nus ee Каба рашы: ees 

9661 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 A Нит Uc LA 

9662 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9663 Wire Jumper. ж co aie 4 4 4 doe he, 3198 036- 90010 ————Á 

9664 Wire Jumper. . . ........... 3198 036 90010 c mE Е 

9665 Wire Jumper. . . . w . . + s.. 2198 036 90010 S 0211 2 Pin Connector. . . . . . . . . . . . 2422 025 16268 

800%, Жалы о о S 0212 2 Pin Connector. . . . . . . . . . . . 2422 025 16559 

2697 Wire Jumper. . » xw » 45 » osse ce s e 3198 036 99010 0214 5 Pin Connector. . . . . . . . . . . . 2422 025 06353 

3668 Wire Jumper. . . . w . . . s s. . e . 3198 036 90010 1606 Tact Switch. e a a . . . . . . . . . . 2422 128 02742 

2009 ПИВО JUMPEN 401 39 e» $us ла 212% 929220010 2691 Cap, 220u, 208, 25v, Electrolytic. . . 3198 025 32210 

9670 Wire Jumper. . . . w . «e s. 2198 036 90010 2692 Cap, 47n, 10$, 25v, Ceramic. . . . . . 3198 023 04730 

О ИЕА ОЕА ев тіл Жо ordi n Оор о 2693 Сар, 47n, 10%, 25v, Ceramic. . . . . . 3198 023 04730 

2672 Сот 22u, LOS wow a ox Fe ate ce w 3178018 22290 2694 Cap, 47n, 10$, 25v, Ceramic. . . . . . 3198 023 04730 

9674 Wire Jumper. . . . w . . + ss. 2198 036 90010 2695 Cap, 47n, 10$, 25v, Ceramic. . . . . . 3198 023 04730 

SOULI. IWITO JUBDePB. 1 39 в Sous a ae Se cs 212% OSG 000 2698 Cap, 100n, 10%, 50v, Polyester . . . . 3198 014 01040 

QU MM NU RIZR LISSE Ci i de: S 3500 Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. . 2322 242 13335 

9678 — Coil, 22u, 10$ . . . . . . . . . . . . 3198 018 22290 S 3501 Res, 3M3, 52, 1/2W, Metalized Glass. . 2322 242 13335 

9679 (Wire Jumper. wi x н ox $e ce s w 3198 036 90010 3685 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. . 3198 011 05610 

3680 Wire Jumper. . . . . . < . s s. 2198 036 90010 3691 Res, 330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 011 03310 

908i ИВО JUMPEN. 4601 39 це Sous зе 212% 929220010 3693 Res, 220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. . 3198 011 02210 

9683 Wire Jumper. . . . . . < + s.. < . + 3198 036 90010 6691. “LED, LIL-10234WBCR 2-25-22 x x2. 9322 185 69682 

ANN CR MEIN ELI о 6692 IR Receiver, TSOP1836UH3V. . . . . . . 9322 127 54667 

2686" Wire Jumper. . » xw » 45 ко aie tè s w 3198 036 90010 9001 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9687 Wire Jumper. . . . . . . . ss. . . . 3198 036 90010 9002 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

2680, IWILG oo 4601. 3.9 це ETENN. A. n... СВА — Front Interface Panel Assembly . . . . 3139 177 26211 

9689 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9690 Wire Jumper. . . ........... 3198 036 90010 ————— іле 

9691 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 ea AE атыны 

9694 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9695 Wire Jumper. . . ........... 3198 036 90010 db dire ewe Ge sc Айта n EET 

9697 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 VERT рл С ше 

9698 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 s 

9699 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 y 

3822 Wire Jumper, . | | |I 11111: 1 3198 036 90010 Sean 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 

9825 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 о 

9828 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 АҮ) 

9829 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 | 

9831 Wire Jumper. s ............ 3198 036 90010 Side Jack Panel Parts 

9832 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 Side Jack Panel Parts 

9837 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 0232 Headphone Jack . . . . . . . . . . . . 2422 026 04747 

9838 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 0250 A/V Jack . . ee ee ee 2422 026 04815 

9839 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 0251 6 Pin Connector. . . . . . . . . . . . 2422 025 12482 

9846 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 0254 5 Pin Connector. . . . . . . e . . . . 2422 025 12481 

9847 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 0255 4 Pin Connector. . . . à. poseer diede qi Ph 2422 025 12479 

9848 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2171 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 33310 

9849 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2172 Сар, 330p, 10$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 33310 

9851 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2173 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 33310 

9855 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2174 Сар, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 33310 

9856 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2176 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 016 34710 

ы Wire Jum Obl ec vcn En dedu x' 3198: 086 90010 2177 Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . . 3198 025 51090 

а SIM Uu aos 500509000 2178 Сар, 470p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 016 34710 

таска Meo Lou Meere s exp “EOE о 2179 Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . . 3198 025 51090 

ON TON ab ea Au o mE. 8000211 3150 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 34730 
3151 Res, 150 ohm, 52, 1/6W, Carbon . . . . 3198 011 01510 


5 = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


30PW633R37C (continued) 


3152 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 34730 
3153 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon w... 3198 011 01510 
3156 Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 31210 
3157 Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 31210 


4817 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 
4819 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 
4821 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90020 
4822 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90020 
6161 Zener Diode; 6.8 volt. 25-5 4 4: . . 3198 010 26880 
9151 Wire Jumper. ............._ 31986 036 90010 
9152 Wire Jumper. ............. 31986 036 90010 
9153 Wire Jumper. wwe wn ewe © a а © 3198 036 90010 
9170 Wire Jumper. . . ы ava. Nw monas Cogo. 036 90010 
CBA Side Jack Panel ASsenBby stk; зс: wow 33139 IST ASIAL 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


0215 3 Pin Connector. . . . . . . . . . . . 2422 025 16601 
1091 Tact Switch. . . . . . . . . . . . . . 2422 128 02742 
1092 Tact Switch. . . . . e e . e o e e è . 2422 128 02742 
1093 Tact Switch. . . . . e e . e . © © «© . 2422 128 02742 
1094 Tact Switch. . . . . e e . e o e . è . 2422 128 02742 
3091 Res, 560 ohm, 5$, Metalized Glass. . . 3198 021 35610 
3092 Res, 390 ohm, a 1/16W, Metalized Glas 3198 021 33910 
3093 Res, 560 ohm, 5$, Metalized Glass. . . 3198 021 35610 


3094 Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 33910 
3095 Кез, 3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 33320 


3096 Res, 1К5, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31520 
4085 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90020 
4089 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 
4090 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 
6091 Diode, Signal. . с Dao Ж we. 9340-453- 90115 
CBA Top Control Panel Hosen. e. e... 3139 187 15841 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


5 АС01 АС Cords s s woa 3135 010 03831 
АС04 Batteries for Renate Cora] ты ЫЕ 9299 000 65263 
АСО5 Cabinet Back . . . . © ж te te 8139: 124: 406431 
ACO6 Cabinet Back Screw Cover (2 Used). . . 3139 124 45431 
ACO7 Canceller ‘Со, ба деда 221208: 138 «60581 
АС08 Chassis Tray w w 2 s eco ow o cv >. 3139 124 31325 

S ACO9 CRT, W76ERF942X013 . . . . ©.. . . 9301 909 10314 
AC13 Front Interface Panel Bracket: . . .. 3139 124 32891 
АС15 Holder, Degaussing Coil (2 Used) . . . 3104 304 14414 
AC15 Holder, Degaussing Coil (2 Used) . . . 3104 304 14713 
AC17 Owner's Manual . . . . . . . . . . . . 3121 235 21151 
AC18 Quick Use Guide. . . . sU. је око ЭЛТ 293. 424591 
AC19 Side Jack Panel Bracket. ew ox www de 3139112437061 
AC20 Cabinet Front Assembly . . . . . .. . 3121 237 53521 
AC20A Cabinet Front. . . . . . . . . . . . . 3139 124 43361 
AC20A Cabinet Front. . . . s . . . s . . . . 3139 177 56121 
AC20C- Light Gurzde. а да 4 асса & ek. 2139: 124. 39701 
AC20D Nameplate. . . . . . . . . . . . . . . 3141 050 00161 
AC20E Power Button . . . . . . . . . . . . . 3139 138 10881 
AC20H Speaker, 8 ohm, 10W (2 Used) . . . . . 3139 128 76081 
AC20J Top Control Assembly . . . . . . . . . 3139 138 11451 
REMOTE Remote Control Transmitter, RC19036002/ 

ОЗА: а а хоз ode ves eee а ёш of ler ud 1939 2388: 04311 


5 = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


32LT621L/17 - Manual no. 


7638 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0214 
0219 
0220 
0221 
0222 
0223 
0225 
0239 
0240 
0243 
0244 
0245 
0246 
0251 
5 0256 
0259 
0262 
0267 
0268 
0278 
5 1000 
1002 
1200 
5 1500 
о о 
1660 
1810 
1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2123 
2125 
21:31] 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2172 
2173 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
22-11. 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2330 


2331 


5 = 


Main Chassis Parts 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

A/V Jack 

SVHS Jack. 

3 Pin Connector. 

7 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

3 Pin Connector. . 

10 Pin CRT Socket. 

5 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

Tuner, V+U, PLL 

SAW Filter, 45.75MHz 

Filter, Ceramic, 4MHz5 

Fuse, 4A, 250V, IEC. 

Relay, 5 Amp, 12V. 

Crystal,  12MHz000 

6 Pin Connector. ode eu b SÈL yen Stans de 
Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 
C49/U A. 5, do used. cu A № 

Cap, 47n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. А 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 212, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Сар, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. 

Cap, 220p, 5$, 50v, Ceramic. 

Gap, 242, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. + 
Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. А 
Сар, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 

Cap, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 6n8, 50v, Ceramic Ou TR E 
Cap, 100n, 5$, 63v, Metalized Polyester 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. А 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 

Сар, 242, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. А 
Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. "ETE 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . .. 
Cap, 100n, 10$, 250v, Metalized Polyest 
er. do kwe СҰ алы mw ой OR Тис Sep ero 03 
Cap, 10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


Safety Part 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2412 
2412 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2222 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 


2222 
2020 


Ве sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
020 
500 
025 
025 
020 
020 
020 
542 
549 
549 
086 
132 
543 
025 


543 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
021 
021 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
017 
014 
017 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 


368 
558 


16374 
16375 
12481 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
16382 
11244 
04854 
04853 
04854 
12481 
00725 
80063 
15848 
16937 
00725 
00725 
00725 
90108 
44518 
40807 
10914 
07444 
01203 
16607 


00842 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
90020 
90020 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
31020 
32210 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31520 
41050 
36820 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


90177 
90445 


part. 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2360 
2362 
2364 
2365 
2366 
2367 
2368 
2369 
2372 
291735 
2375 
2378 
2379 
2380 
2381 
2401 
2402 
2404 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2448 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2604 
2606 
2607 
2608 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
417, 


20%, 
10%, 
5%, 
10%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
10%, 50v, 
220p, 5$, 50%, 
27p, 5$, 50v, 
27р, 5$, 50v, 
27p, 5$, 50v, 
4n7, 10$, 50v, 
47а, 20$, 25v, 
22р, 5%, 50v, 
10u, 20$, 160v, 
4n7, 10$, 50v, 
560p, 5$, 50%, 
220p, 5$, 50v, 
10u, 20$, 100v, 
560p, 5%, 50%, 
4n7, 10$, 50v, 
2u2, 20$, 50v, 
470p, 10$, 
47u, 20$, 
220u, 20$, 
330p, 5$, 50%, 
lu, 20$, 50v, 
47n, -80/-20$, 
lu, 20$, 50v, 
100p, 10$, 
47u, 20$, 
22n, 10$, 
47u, 20$, 
270n, 5$, 


250v, 
500v, 
50v, 


50v, 
25v, 


160v, 
50v, 
25v, 
250v, 
20$, 100v, 
10$, 
5%, 
10$, 
5$, 


2u2, 
680p, 
100p, 
820p, 
2u2, 


50v, 


12n, 5$, 1600v, 
18n, 10$, 400v, 
18n, 10%, 400v, 
100n, 10%, 50v, 
150n, 10$, 63v, 
100n, 10$, 63%, 
2n2, 10$, 50v, 
2n2, 10$, 50v, 
4n7, 10$, 50v, 
47а, 20%, 25v, 
470p, 10$, 
68n, 10$, 
4u7, 20$, 
470u, 20$, 16v, 
47u, 20$, 50v, 
1000u, 20$, 
470u, 20$, 16v, 
1n, 10$, 500v, 
470n, 205, 


250v, 
250v, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
10.5, 
101, 
22м, 
100п, 
1n5, 
470p, 
2n2, 
in, 
10n, 
10n, 


105, 
205, 
105, 
105, 
10%, 
20$, 
105, 
205, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
680р, 10%, 
100u, 20$, 
1n, 10$, 50v, 
100n, 10$, 50v, 
2u2, 20$, 25v, 
47а, 20$, 25v, 
lu, 20$, 50v, 
47а, 20$, 16v, 
22u, 20$, 50v, 
220n, +80/-20%, 
100p, 5$, 50v, 
10u, 20$, 50v, 
Іп, 5$, 25v, 
33p, 5$, 50v, 
lu, 480/-20%, 


50v, 


50v, 

50v, 

50v, 
l6v, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


2000v, 


500v, 


500v, 


2000v, 
160v, Metalized Polyprop 


500v, 


l6v, 


27157; 
10%, 1000v, 
1000v, 


200v, 
1000v, 


1000v, 


2000v, 


1000v, 
160v, 
Ceramic 


Electrolytic. 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
25v, Ceramic. 
1000v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic 


Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. Қ 

Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Electrolytic 

Electrolytic. 
Ceramic. 


Electrolytic. 


50v, Ceramic 


Electrolytic. 
500v, 


Ceramic. 
Electrolytic. 
Polyester. | 
Electrolytic . . . 
Metalized Polyprop 
Electrolytic. 

Ceramic. 


Ceramic. A 
Ceramic . . . . 


Polypropylene 
Polyester . . 
Polyester . 
Polyester . . . . 
Metalized Polyeste 
Metalized Polyeste 

Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic. 

Electrolytic 
Ceramic. 

Polyester 

Electrolytic. 

Electrolytic. 

Electrolytic 
Electrolytic 

Electrolytic. 

Ceramic. Р. 

Metalized Polypro 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic. 


Ceramic 


Ceramic. 

Ceramic. 
Ceramic 

Electrolytic 


Polyester 
Electrolytic 
Electrolytic 


Electrolytic. 


Electrolytic 
Electrolytic . 
25v, Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. 
Ceramic 
10v, 


Ceramic. 


2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2020 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
31:98 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


012 
019 
016 
558 
023 
558 
017 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
016 
012 
017 
016 
019 
025 
016 
017 
021 
019 
025 
025 
016 
025 
017 
025 
019 
021 
014 
025 


479 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
025 
016 
016 
017 


93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
34720 
32210 
32790 
32790 
32790 
34720 
34790 
32290 
93318 
34720 
05610 
02210 
71090 
05610 
34720 
90552 
44710 
54790 
32210 
03310 
51080 
24730 
51080 
41010 
91139 
02230 
34790 


90016 
91331 
46810 
01010 
90486 


90042 
90252 
90222 
90222 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91374 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
31010 
51090 
31020 
33390 
41050 


32LT621L/17 (continued) 


2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2616 
2618 
2619 
2802 
2807 
2810 
2813 
2816 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2852 
2854 
2855 
2836 
2851 
2860 
2894 
2895 
2091 
2898 
2902 
2905 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3112 
3114 
3116 
3121 
3123 
3124 
3125 
3126 
31,31. 
3132 
31533 
3134 
31:35 
31:36 
3172 
3180 
3181 
3190 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3212 
3213 
3217 
3218 
3219 
3220 


5 = 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 


33p, 5%, 50v, 
lu, -80/-20$ 
68p, 5$, 50v, 
68p, 5$, 50v, Ceramic 

1n, 10$, 50v, Ceramic : 
470n, -80/-20$, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
470n, -80/-20$, 10v, Ceramic. 
lp, 25$, 50v, Ceramic 

lp, 25$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

470p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

4u7, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

150p, 27 50v, Ceramic. 

180p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, Si 50v, Ceramic. 

560p, 5$, 25v, Ceramic. 

390p, 5$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 
1000u, 20$, 25v, ено вуне 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
470n, +80/-20%, 16v, 
1n, 10$, 50v, Ceramic | 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper : 
1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5$, 
150 ohm, 
220K, 5$, 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Jumper. . . 
75 ohm, 5$, 
Jumper. . . 
75 ohm, 5$, 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 

47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100K, 5$, 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, M 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, 5%, 
68 ohm, 5$, 
470 ohm, 5%, 
560 ohm, 5$, 
330K, 5$, 
82K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


Ceramic. 


$, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
036 
021 
036 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 


33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
44740 
41050 
21050 
42240 
42240 
22250 
22250 
44740 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
31020 
31020 
33390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
31020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
01010 
01010 
01010 
07590 
90010 
37590 
90010 
37590 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
34730 
31040 
34730 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 


part. 


3221 
3222 
3226 
3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3241 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3360 
3361 
3362 
3363 
3367 
3368 
3369 
3373 
3374 
3379 
3376 
3377 
3378 
3380 
3381 
3383 
3384 
3385 
3386 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


560 ohm, 5, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
560 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1$, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
470K, $, 
33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4K7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
180K, 5$, 
470K, %, 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
39K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
39K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
220 ohm, $, 
10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
2R2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
68K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

470 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
470 ohm, 5$ 
68K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
2R2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5$, 5W, Metal Film 

10 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film. 
330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
82K, 1$, 3/5W, Metal Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5$, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5$, 
Zero ohm, "Chip" Jumper 5 
1M, 5$, 1/16W, Metalized Е. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3R9, 5$, 1/3W, Metal Film 

5K1, 1$, 3/5W, Metal Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1$, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

100K, 5$, 1/6W, Carbon Film 
220K, 5$, 
BRIG 1%, 
3R3, 5, 
3R3, 1%, 
2К2, i 3/5W, 
2K2, 1$, 3/5W, 
150 ohm, Sr 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
2K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
1R5, 5$, 1/4W, Carbon Film. 
12K, 1$, 3/5W, Metal Film 


Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 


3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glas 


1/10W, Metalized Glas 


1/10W, Metalized Glas 


1/10W, Metalized Glass. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2306 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
31:98 
3198 
2122 
2312 


011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
704 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
108 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
257 
204 
011 
011 
915 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
21,5 
011 
021 
915 
JTS 
21.5 
915 
215 
011 
011 
021 
101 
ЭЛЭ 


05610 
01010 
35610 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
34740 
33330 
08210 
04720 
01010 
31020 
31060 
91721 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
33930 
31030 
33930 
32210 
01030 
02210 
32220 
31020 
02280 
32730 
06830 
04710 
54710 
36830 
32730 
31020 
02280 
41103 
03109 
03310 
03330 
18203 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03398 
15102 
01020 
12002 
26880 
90030 
90030 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01040 
52240 
13908 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11203 


32LT621L/17 (continued) 


3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3491 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3504 
3506 
3501 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
39532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
39042 
3557 
3561 
3562 
3563 
3565 
3566 
3569 
3580 
3591 
3594 
3595 
3596 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3617 
3618 
3619 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3636 
3638 
3639 
3640 
3801 
3802 
3810 
3811 
3812 
3813 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
3822 
3831 


5 = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


10K, 1$, 
3K9, 5$, 
22 ohm, 

4R7, 5%, 
2K2, 5$, 
10K, 5$, 


10 ohm, 5$, 


4R7, 55, 
22K, 5$, 
100K, 5$, 
100K, 5$, 
12K, 5$, 
470 ohm, 
РТС, 
1M5, 5$, 


220 ohm, 
NTC, 427, 
270 ohm, 
1K2, 55, 
4R7, 5%, 
330K, 5$, 
100 onm, 
56K, 5$, 
1K, 5$, 1 
ORI, 5%, 
0R33, 5$, 
Zero ohm, 
ATK, 5%, 
10K, 5$, 
AKT, 2 
2K2, 5$, 
470 ohm, 
1K5, 5%, 
82K, 1$, 
AK7, 1$, 
270K, 5%, 
15K, 5$, 
4К7, 5%, 
ІК, 5%, 1 
100 onm, 
12К, 5%, 
5K6, 5$, 
330 ohm, 
2K2, 5$, 
5K6, 5$, 
ATK, 5%, 


10 ohm, 5%, 


330 ohm, 
220K, 5%, 
220K, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4K7, 5%, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K, 5%, 1 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
33K, 5%, 
6K8, 5%, 
8K2, 5%, 
470 ohm, 
AK7, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
AK7, 5%, 
AKT, 94 
10К, 5%, 
2К2, 5%, 
Zero ohm, 
TK; Dep L 
75 ohm, 
Zero ohm, 
8K2, 5%, 
220 ohm, 
1K, 5%, 1 


75 ohm, 5%, 


LK;.5*, -1. 
1K, 5$, 1 
LK; 5%, 1 
100K, 5$, 
100K, + 
100K, 5$, 
100K, “ 
100K, 5$, 
100K, 5$, 
100K, x 
100K, 5$, 
75 ohm, 
47K, 5$, 


3 ohm, 


3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
$, 2 1/2W, Metal Film. 
1/2W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film. 
1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glas 
144V. 
1/2W, Metaltzed: адаб: 
20%, 1/2W, Carbon Film 
20%, 3W1. 
5%, 1/61, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. A 
1/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film. 
"Chip" Jumper 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 
5$, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
/10W, Metalized Glass. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film. 
5$, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
%, 1/16W, Metalized Glas 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper А 
/10W, Metalized ese: 
%, 1/16W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metalized eis 
/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
/6W, Carbon Film 
/16W, Metalized Glass. 
/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2122 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
663 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


11003 
03920 
32290 
03478 
02220 
31030 
03109 
03478 
32230 
31040 
31040 
31230 
54710 
00019 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
01010 
51230 
55620 
13310 
52220 
55620 
54730 
03109 
53310 
52240 
52240 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
03330 
06820 
08220 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
51020 
37590 
90030 
08220 
32210 
31020 
37590 
01020 
31020 
31020 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
34730 


part. 


nn 


3832 
2922 
38:37 
3839 
3843 
3901 
3903 
3905 
3909 
3910 
3912 
4001 
4002 
4101 
4102 
4104 
4128 
4209 
4216 
4311 
4312 
4313 
4388 
4401 
4402 
4430 
4604 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4824 
4826 
4830 
4831 
4835 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4884 
4885 
4892 
4901 
4903 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5376 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
5501 


Film. 
Film. 
Film. 
Film. 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Film. 


Res, 100 ohm, 5, 1/6W, Carbon 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized 
Res, 6K8, 5$, 1/16W, Metalized 
Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized 
Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized 
Res, 27K, kii 1/16W, Metalized 
Res, 27K, 5$, 1/16W, Metalized 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 27u, 10%. 

Coil, 820n, 10%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Wire Jumper. D a? Na ЕЛЕ 22 25 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5$. 

Coil, 22u. 

Coil, 27u, 10% a is Ad! iari. SÉ 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 1mH, 10% 

Transformer, LOT 

Coil, 22u, 10% Eo Uds Eo “oles vis BO БА 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 42u. "EP 
Transformer, SC10009-03 B. 
Coil, Choke. 

Coil, 6u8, 20% 

Coil, 3u3, 10% 

Coil, 18u. 

Mains Filter 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 


011 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
9535 
018 
018 
018 
531 
018 
018 
585 
531 
138 
018 
018 
535 
549 


01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
36820 
34730 
34730 
32730 
32730 
08210 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 
22790 
90010 
71020 
02602 
T2290 
90020 
94865 
02446 
37021 
76880 
23380 
97332 
43432 


32LT621L/17 (continued) 


5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5810 
5831 
5832 
5833 
2835 
6001 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
0333 
6335 
6365 
6366 
6367 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6464 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6490 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6582 
6831 
6901 
6904 
7000 
7101 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7360 
7366 
7369 
7373 
7380 
7382 
7400 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 


5 = 


Transformer, 


SS42202-00 B. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 


SOR: 


Safety Part 


Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 


Coil, 27u, 5%. 


Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 508. 


Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 10u, 10% 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 12u, 10% 

Zener Diode, 33 volt 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAT85 
Diode, Signal, BAT85 
Diode, Signal, BAV99 


Res, 1К, 1$, 3/5W, Metal Film. 


Zener Diode, 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 
Diode, Signal, 1N4148. 
Zener Diode, 6.2 volt. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 6.8 volt. . 
Diode, Rect, BY228/24. . . 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 18 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95C. 


Diode, Bridge Rect, GBU4JL-7002. 


Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, ВАУ70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, STPS10L60D. 
Diode, Signal, 1N4148. 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
IC, TDA8941P/N1. 425% ее 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
ІС, TDA9588H/N1/31 . . . . . 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
IC, TDA6107JF/N3 A ER NEL MOS 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, 2SA965. 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 


Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 


Transistor, NPN, 2SC2235 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Power FET, STP3NCOOFP. А 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC557B (COL) 
Transistor, PNP, PDTA114ET 
Transistor, NPN, BU4508DX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC143Z2T 


Transistor, PNP, BC327-25(COL) 


IC, TDA8359J/N2. у> d 
Transistor, NPN, BD135 


2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9336 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9335 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9335 
9322 
9335 
9322 
9335 
9322 
9335 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
4835 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
9322 
3198 
3198 
9322 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 


Be sure to use exact replacement 


531 02562 
018 90010 
018 90010 
535 95366 
018 90010 
018 90010 
018 15680 
018 15680 
018 15680 
018 51090 
018 16880 
018 16880 
018 16880 
018 31290 
010 23390 
010 10630 
010 10630 
020 56880 
010 10070 
010 10630 
010 10070 
010 10070 
247 60133 
247 60133 
010 10620 
915 11002 
010 24790 
020 51090 
010 10010 
668 30133 
010 10620 
020 56880 
559 50112 
617 60682 
010 10630 
010 10070 
010 10070 
010 10630 
010 10630 
001 80133 
010 10620 
010 21890 
010 25680 
177 80133 
010 23390 
001 80133 
164 42682 
000 90133 
164 42682 
001 80133 
132 55667 
000 90133 
010 10010 
010 10120 
010 10120 
020 52290 
668 30133 
020 51090 
555 59127 
010 10630 
849 10215 
010 10010 
010 10630 
020 56880 
010 10630 
175 70667 
010 10010 
021 90020 
021 90020 
628 51112 
010 42030 
310 57626 
010 42030 
010 42150 
010 42150 
713 37112 
010 42030 
167 18676 
010 42150 
020 43430 
167 19676 
020 43530 
157 37687 
010 42150 
020 40110 
010 44010 
550 92127 
020 43530 
547 00215 
020 43430 
701 64112 
020 41010 


part. 


7482 
FILI 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7606 
7802 
7803 
7804 
7831 
7901 
7903 
9001 
9104 
9123 
9160 
9171 
91:73 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9311 
9312 
9313 
9314 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9420 
9421 
9422 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9511 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9618 
9619 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 


Transistor, NPN, 
Optical Coupler, 


IC, TEA1507P/N1. 


BD135 
TCET1103 (G) 


Power FET, FOPFON50. 
Transistor, NPN, 
Transistor, NPN, 
Transistor, NPN, 
Transistor, PNP, 
IC, LE33CZ 


Transistor, NPN, 


Transistor, PNP, 


IC, M24C16-WBN6. 


Transistor, NPN, 
IC, HEF4053BT. 
IC, HEF4053BT. 
Transistor, NPN, 


IC, AN7580 
Transistor, NPN, 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. . 
27u, 10% 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 


BC847B (COL) 


BC547B (COL) 
PDTC114ET 
BC857B (COL) 
PDTC143ZT 
BC857B (COL) 


PDTC143ZT 


BC847B (COL) 
IC MSP3425G-PO-B8-V3 


(MIAS) 


BC847B (COL) 


3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9340 
9333 
9335 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
106 
547 
010 
147 
547 
729 
729 
010 
187 
166 
010 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
11676 
00215 
42150 
25682 
00215 
60653 
60653 
42030 
89682 
29682 
42030 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
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9635 Wire Jumper. . . . асыра . . . 3198 036 90010 9903 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9636 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9904 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9637 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9911- ‘Wire Jumper. > x њоме x» 2 55-ы . 3198 036 90010 
9638 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9913 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9639. ‘Wire Jumper. . w ae lan wo 275 X. . . . 3198 036 90010 9914 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
0640 Wire Jumper. 2005. vox X 9e 7-8 . . 3198 036 90010 9915 Wire Jumper. . x e x 9 at xe а @ 3198 036 90010 
9641 Wire Jumper. .......... . . . 3198 036 90010 9923 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9642 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9991 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9643 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9993 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9647 Wire Jumper. . . a lan вол <. 4. voe 3198 036 90010 9996 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
0648 Wire Jumper. . xo vox X99 7 а vw 3198 036 90010 9997 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9650 "Wire Jumper. . 4 ль an. . . 4. 3198 036 90010 9998 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9651 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 CBA SP/LS Module (Vertical) (ITV). w as з 3139 127 27374 
9652 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 CBA Main Chassis Assembly. . . . . . . . . 3139 188 04111 
9654 Wire Jumper. . . аа ову Кок . . 3198 036 90010 

9655 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 Channel One Card Parts 

9656 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 Channel One Card Parts 

9657 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9658 Wire Jumper. . s . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2D 3 Line Comb Filter Parts 

9659 Wire Jumper. $4 Wb. «xls «um Wb. Ge 3198 036 90010 2D 3 Line Comb Filter Parts 

9660. Wire лшрет............. % 3198 036 90010 0266 6 Pin Connector. . . . . . . . . . . . 2422 025 16609 
9661 Wire Jumper. ее x Л ox veu Ayè: 3198 036 90010 2401 Cap, 47u, 20$, 16v, Electrolytic . . . 3198 028 24790 
9662 Wire Jumper. « u 4. % а-ы x39 ra nan 3198 036 90010 2402. Сар, 4u7, 209, 35v, Electrolytic . w . 3198-028 44780 
9663 Wire Jumper. ox darle gode din tyè Gee tg 3198 036 90010 2403 Сар, 100n, 10%, 16v, Ceramic . . . . . 3198 017 31040 
9664 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2407 Сар, 15р, 5$, 50v, Ceramic w . & 4 . . 3198 016 31590 
9665 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2408 Cap, 56р, 5%, 50v, Ceramic . w . . ~ . 3198 016 35690 
9666 Wire Jumper. . . . . ч. . . . . . . . 3198 036 90010 2409 Сар, 15р, 5%, 50v, Ceramic . . . . . . 3198 016 21590 
9667 Wire Jumper. « n^ so a а-ы av sonw e dan 3198 036 90010 2411 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. . . 3198 017 44740 
9668 Wire Jumper. . оа dece dece < e ж 3198 036 90010 2412 Сар, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 34720 
9669 Wire Jumper. . ky же s soes s e e . e чь 3198 036 90010 2413 Жар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. e. . . . . 3198 017 31030 
9670 Wire Jumper. . s в 3o» o9 o < wow 3198 036 90010 2414: Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . oun . 3198 017 31030 
9671 Wire ирет.............. 3198 036 90010 2415 “Сар; 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . wc 3198 017 31030 
9672 Çil; 2207 11050 47% в 30-4 aset e cw BGs 13198: 01822290 2416 Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. « ve . . . 3198 017 31030 
9674 Wire Jumper. xe s soa dem Боза жб қ 3198 036 90010 2419 Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 31030 
9675 ‘Wire Jumper. 25225507 . . . 3198 036 90010 2420 Сар, 180p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 016 31810 
9576 Wire Jumper. “мы soes s e ces wow! 3198 036 90010 2425: Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 31030 
9678: Coil, 22, 10 «^ pi car ч ж а 3198018222900 2426 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . . 3198 025 34790 
9679 Wire Jumper. . s so ow Sie” av ou? wc» 202 3198 036 90010 2427 Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 31030 
9680 Wire Jumper. ox soa аа dec ye жб ж 3198 036 90010 2428 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. . . 3198 025 31010 
9681 Wire Jumper. . 5,5 s so es s 4 e . e e 3198 036 90010 2429 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. . . 3198 025 31010 
9682 Wire Jumper. . s s ue 9o аа 3198 036 90010 2430 Cap, 100n, 10%, 16v, Ceramic . . . . . 3198 017 31040 
9683 Wire ирегт.............. 3198 036 20010 2431 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. . . 3198 025 31010 
9685 Wire ирет.............. 3198 036 90010 2432 Сар; 10n, 10%; 50v, Ceramic. . w . . . 3198 017 31030 
9686 Wire ирегт.............. 3198 036 90010 2433. Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 31030 
9687 Wire Jumper. . ky же s soes X e . e e 3198 036 90010 2434 ‘Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. se. . . . . 3198 017 31030 
9688 Wire Jumper. . x 5 mo e ы ж 3198 036 90010 2435 Сар, 100n, 10%, 16v, Ceramic . . e. 3198 017 31040 
9689 Wire Jumper. . s s so Л (ox Oe: 3198 036 90010 2436 Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic . . . . . 3198 017 31040 
9690 Wire Jumper. . s 4 9 к а-ы ту 3198 036 90010 2440 Cap, 10u, 20$, 16v, Electrolytic . . . 3198 028 21090 
9691 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2442 Cap. 56р, 5%, 50v, Ceramic . . “ . . 3198 016 35690 
9694 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2443 Сар, 56р, 5%; 50v, Ceramic . . . . . . 3198 016 35690 
9695 Wire Jumper. 22-5 omo sw ce ы ж 3198 036 90010 2450 Cap, 10u, 20$, 16v, Electrolytic . . . 3198 028 21090 
9697 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2452 Cap, 56р, 59, 50v, Ceramic ы . . x 3198 016 35690 
9698 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2453 Сар, 56р, 5%, 50v, Ceramic ^s . ge . . 3198 016 25690 
9699 Wire Jumper. let s «se so e e s e s ake дк 3198 036 90010 3401 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 35610 
9821 Wire Jumper. vè Ayè 5% ae s e s . e чь 3198 036 90010 3402 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31030 
9822 Wire Jumper. . xw. wx Ww Gi et < cs xw 3198 036 90010 3403 Res, 1K8, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31820 
9825: Wire Jumper. фана 3198 036 90010 3404 Res, 1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31520 
9828 Wire Jumper. м ы 4% в ож 42 < e . 3198 036 90010 3405 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9829 Wire Jumper. o «se so ee s e s «e дк 3198 036 90010 3406 Res, 6K8, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 36820 
9831 Wire Jumper. a жож a s se За Se e чь 3198 036 90010 3407 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. . 3198 021 31020 
9832 Wire Jumper. zx x Ww tet ce e x 3198 036 90010 3408 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9837 Wire Jumper. v ox sos a ле ds 4 < коњ 3198 036 90010 3412 Res, 510K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 2122 118 05951 
9838 Wire Jumper. мж 4% ow ao ant и < < e . 3198 036 90010 3419 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9839 Wire Jumper. а не e s e s «e а 3198 036 90010 3425 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31030 
9846 Wire Jumper. a.. a so 597,4 s Sy e ae 3198 036 90010 3427 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31030 
9847 Wire Jumper. 30% x W tele < e w 3198 036 90010 3431 Res, 8K2, 1%, 1/16W, Metalized Glass . 2322 704 68202 
9848 Wire Jumper. v 4-4. 4 < ко 3198 036 90010 3432 Res, 12K, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31230 
9849 Wire лшрет............. . 3198 036 90010 3440 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9851 Wire Jumper. o so so dele ылы < < к 3198 036 90010 3441 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 34710 
9855 Wire Jumper. a Моз ae s e s Sy e ae 3198 036 90010 3442 Res, 12K, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31230 
9856 Wire Jumper. 5 vw o» Ww tet ce w ou 3198 036 90010 3443 Res, 2К7, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 32720 
9857. Wire Jumper. v ox woe ле d 4 < < Wa. 3198 036 90010 3444 Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 35610 
9858 Wire Jumper. м % 4 р Ча» жасары 3198 036 20010 3450 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9859 Wire лшрет............ e дк 3198 036 90010 3451 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 34710 
9860 Wire Jumper. a Ayè 5% a e s e s. e ae 3198 036 90010 3452 Res, 12K, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31230 
9862 Wire Jumper. 5 x wo x Ww 9o ce cs) xw 3198 036 90010 3453 Res, 2K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 32720 
9863 Wire Jumper. v 4-4 dae Wa. 3198 036 90010 3454 Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 35610 
2964 Wire шрет............. . 3198 036 90010 3455 Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 33910 
9865 Wire Jumper. ера dede de eve < О 036 90010 3456 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 
9867 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 3457 Wire Jumper. Lou vou w ou w . w . . . 3198 036 90010 
9868 Wire Jumper. 5 x wi x W Get < wow 3198 036 90010 3458 Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 33910 
9969. Wire ирет.............. 3198 036 20010 4401 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 
9870. Wire Jumper. «unu 4 9 ow ра av < e Be, 3198 036 90010 4402 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 
9871 Wire регт.............. 3198 036 90010 4403 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 
9873 Wire Jumper. 2 525% 03.7 Bod . . . 3198 036 90010 5401 Coil, 10u, 10% іл ұра ok fè асы. 3198 018 31090 
9874 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 5407 Coil, 33u, 5$............._ 3198 018 13390 
9875 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 5408 Coil, 33u, 20%............_ 3198 018 33390 
9876 Wire шрет............. . 3198 036 90010 5421 Inductor, 100 MHz, 120 ohm . . . . . . 3198 018 90070 
9877 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 5425 Coil, 10u, 10% . ete а чаз ы xs . . 3198 018 31090 
9878 ‘Wire Jumper. . . e ec « (67%. Bod wx . 3198 036 90010 5428 Coil, 10u, 55............. 3198 018 11090 
9901 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 5429 Coil, 10u, 10% . ұсы kw. Be Sook бо . 3198 018 31090 
9902 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 5430 Coil; 10u, 10® 2... eos a a ua a koi 3198 018 31090 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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5440 
5442 
5450 
5452 
7401 
7402 
7403 
7421 
7440 
7444 
7450 
7454 
9401 
9402 
9403 
СВА 


Coil, 
Coil, 
Coil, 10u, 
Coil, 33u, са el os 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
IC, TC90A53N 

Transistor, NBN, BC847B( 
Transistor, NPN, BC847B 
Transistor, NPN, BC847B 
Transistor, NPN, BC847B 
Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

2D 3 Line conb Filter sedie 


10u, 
22u, 


COL) 
COL) 
COL) 
COL) 


pun t 


DAF Panel Parts 


0221 
0258 
0261 
0262 
2492 
2493 
3498 
3499 
5493 
СВА 


DAF Panel Parts 
2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
1 Pin Connector. 
LOPIN "Ссоппескок owe wow oi 
Cap, 390p, 10$, 2000v, Ceramic 
Cap, 390p, 10$, 2000v, Ceramic 
Varactor, 1MA/612V, Max 1100V. 
Varactor, 1MA/612V, Max 1100V. 
Transformer, Signal, DAF 

DAF Panel Assembly 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 


5 0211 
S 0212 
0214 
1606 
2691 
2692 
2693 
2694 
2695 
2698 
5 3500 
S 3501 
3685 
3691 
3693 
6691 
6692 
9001 
9002 
СВА 


Front Interface Panel Parts 
2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

Tact Switch. 
Cap, 220u, 20$, 
Cap, 47n, 10%, 
Cap, 47n, 10%, 
Cap, 47n, 10%, 
Сар, 47n, 10%, 
Сар, 1001, 10%, 


25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
50v, Polyester 


Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 
Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 
Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


LED, LTL-10234WHCR " 

IR Receiver, TSOP1836UH3V. 
Wire Jumper. 

Wire Jumper. . 

Front Interface Bani Жесе 


ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 


ITV Front Jack Panel Parts 


ly) 


ly) 


Side Jack Panel Parts 


0232 
0250 
0251 
0254 
0255 
2171 
2172 
2173 
2174 
2176 
2177 
2178 
2119 
3150 
3151 
3152 
3153 
3156 
3157 
4817 


i 


Safety Part 


Side Jack Panel Parts 
Headphone Jack 
A/V Jack 

6 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 
4 Pin Connector. 
Cap, 330p, 10$, 
Cap, 330p, 10$ 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 


50v, Ceramic 
50v, Ceramic 


Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 


Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 


Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 


Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
Res, 120 ohm, 5$, 
Res, 120 ohm, 5%, 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 


25v, Electrolytic. 


1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glas 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2020 
2020 
2322 
2322 
3128 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
3159 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
182 
010 
010 
010 
010 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
034 
034 
558 
558 
592 
592 
138 
187 


025 
025 
025 
128 
025 
023 
023 
023 
023 
014 
242 
242 
011 
011 
011 
185 
127 
036 
036 
187 


026 
026 
025 
025 
025 
017 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
025 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 


31090 
12290 
31090 
13390 
42150 
42030 
42030 
18682 
42030 
42030 
42030 
42030 
90010 
90010 
90010 
26561 


15503 
15503 
20021 
20021 
90482 
90482 
14217 
14217 
34581 
10081 


16268 
16559 
06353 
02742 
32210 
04730 
04730 
04730 
04730 
01040 
13335 
13335 
05610 
03310 
02210 
69682 
54667 
90010 
90010 
28041 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
33310 
33310 
33310 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
31210 
90030 


part. 


4819 
4821 
4822 
6161 
9151 
9152 
91,53 
9170 
СВА 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zener Diode, 6.8 volt. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. A 

Side Jack Panel АН, 


Subwoofer Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 


0215 
1091 
1092 
1093 
1094 
3088 
3089 
3091 
3092 
3093 
3094 
3095 
3096 
4092 
6092 
CBA 


Top Control Panel Parts 
3 Pin Connector. 

Tact Switch. 
Tact Switch. 
Tact Switch. 
Tact Switch. 
Res, Zero ohm, 
Res, Zero ohm, 


"Chip" Jumper 
nup Jumper 


Res, 560 ohm, 5$, Metalized Е. 
1/16, Metalized Glas 
Res, 560 ohm, 5$, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glas 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 


Res, 390 ohm, 5$, 
Res, 390 ohm, 5$, 
Res, Zero ohm, 


Diode, Signal. 
Top Control Panel. 


"Chip" Jumper 


Cabinet & Accessory Parts 


S ACO1 
ACO3 
ACO5 
ACO7 
АС08 

5 АС09 

5 АС12 
AC13 
AC15 
AC19 
AC20 
AC20A 
AC20C 
AC20D 
AC20F 
AC20G 
AC20H 
AC20J1 
АС20Ј3 
AC20J4 
AC32 


Cabinet & Accessory Parts 

AC Cord. а о ЕСУП че 
Anode Lead Spacer (3 Used) 
Cabinet Back 

Canceller Coil 

Chassis Tray . 

СВТ, АЗОЕВЕО42Х14. 

Degaussing Coil. | . 
Front Interface Panel Bracket. 
Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
Side Jack Panel Bracket. 
Cabinet Front Assembly 
Cabinet Front. 

Light Guide. 

Nameplate. 

Power Button Cover 

Power Button Shaft T 
Speaker, 8 ohm, 10W (2 Used) 
Top Control Bracket. А 
Top Control Cover. 

Top Control Rubber 

Yoke Wedge (2 Used). 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
3139 


3135 
3135 
3139 
2422 
3139 
9301 
2422 
3139 
21555 
21529 
3121 
3139 
3139 
3104 
ЭЭЭ 
3139 
3139 
S139 
3139 
21-29 
3135 


021 
021 
021 
010 
036 
036 
036 
036 
187 


025 
128 
128 
128 
128 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
453 
187 


010 
014 
124 
549 
124 
927 
549 
124 
013 
124 
237 
177 
124 
300 
124 
124 
128 
124 
124 
124 
013 


90030 
90020 
90020 
26880 
90010 
90010 
90010 
90010 
15141 


09191 
02742 
02742 
02742 
02742 
90030 
90030 
35610 
33910 
35610 
33910 
33320 
31520 
90030 
90115 
10251 


07161 
04471 
45231 
45605 
31325 
10539 
44676 
32891 
01661 
37061 
53541 
51891 
30411 
11991 
32921 
32791 
76521 
33941 
31131 
30391 
00311 


32MT3305/17 - 


Manual no. 


Main Chassis Parts 


1000 
1002 
1200 
S 1500 
S 1515 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1811 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 


- Safety Part 


Main Chassis Parts 
Tuner, V+U PLL. . 

SAW Filter, 45. 75MHz : 
Ceramic Filter 4.5 MHZ . 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 
Relay, 5 Amp, 12V. 
Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. . . 
Crystal, 12MHz000 
3 Pin Connector. 
Ceramic Resonator, 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 470u, 202, 16v, Electrolytic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. Е 
Сар, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 1026, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 10u, 2096, 50v, Electrolytic 
Cap, 10u, 20%, 50v, о ое 
Connector, 2 Pin 
Cap, 22p, 5%, 50v, 
Cap, 22p, 5%, 50v, 
Cap, 22p, 5%, 50v, 
Connector, 2 Pin . 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Сар, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Сар, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 330p, 1026, 50v, Ceramic 

Сар, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 330p, 1026, 50v, Ceramic 

Сар, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Сар, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Сар, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Connector, 6 Pin 
Connector, 5 Pin . . 
Cap, 100n, +80/-20%, 
Cap, 100n, +80/-20%, 
Cap, 100n, +80/-20%, 
Cap, 100n, +80/-20%, 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 10u, 2096, 50v, Electrolytic 
Connector, 4 Pin aye Be tis oie д 
Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. : 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Connector, 2 Pin . . 

Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 100p, 596, 50v, Ceramic. 

Cap, 4n7, 1096, 50v, Ceramic. 

Cap, 820p, 5%, 25v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Socket 9 Pin. . . 

Cap, 1п5, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 2n2, 1096, 50v, Ceramic. 

Cap, 100n, 5%, 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 1000u, 2096, 16v, Electrolytic 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Socket 10 Pin. . 

Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 

Cap, in, 5%, 25v, Ceramic. 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Connector, 3 Pin 
Cap, 100n, d. 
er. 
Cap, 
Cap, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


25v, 
25v, 
25v, 
25v, 


+80/- 20% 1000v, Ceramic. 
202, 250v, Electrolytic. 


10n, 
10и, 


7638 


514KHz5,  CSB503F58, 


63v, Metalized Polyester 


250v, Metalized Polyest 


90141 
44518 
44609 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
00725 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
16269 
32290 
32290 
32290 
16375 
32290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22250 
22250 
12482 
04853 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
51090 
15503 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
32230 
42240 
10646 
04740 
32230 
31010 
34720 
38210 
51090 
05236 
31520 
41050 
32220 
76104 
44740 
21020 
32230 
32230 
04926 
52280 
31020 
31020 
90020 
00725 


90177 
90445 
93495 


Be sure to use exact replacement part. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Conne 
Conne 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Conne 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
ylene. 
Cap, 
Cap, 
Conne 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
pylen 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


SOC CRT V 9P F. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Conne 
Socke 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


3n3, 1026, 500v, Ceramic 

560p, 5%, 50v, Ceramic. 

2n2, 10%, 2000v, Ceramic. 

100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 
2u2, 20%, 50V, Electrolytic 
470p, 1026, 500v, Ceramic. 

47u, 2096, 50v, Electrolytic 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
330p, 5%, 50v, Ceramic. : 
ctor, 6 Pin 

ctor, 5 Pin . . 

1u, 2096, 50v, Electrolytic. 

47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 

1u, 20%, 50v, Electrolytic. 
ctor, 6 Pin... 

47u, 20%, 160v, Electrolytic. 
15n, 10%, 50v, Polyester. 

47u, 2096, 25v, Electrolytic 
470n, 5%, 250v, Metalized Polyprop 
2U2, 204, 100V, Electrolytic. 
680p, 109, 500v, Ceramic. 

ctor, 5 Pin а eds 

100p, 5%, 50v, Ceramic. 

1n2, 10%, 2000v, Ceramic. . . 
2u2, 526, 160v, Metalized Polypropy 
13n, 596, 1600v, Polypropylene 
15n, 1096, 400v, Polyester . 

10n, 10%, 400v, Polyester 

100n, 10%, 50v, Polyester . 

150n, 109, 63v, Metalized Polyeste 
100n, 109, 63v, Metalized M pi pe 
2n2, 10%, 50v, Ceramic. 

2n2, 10%, 50v, Ceramic. 

4n7, 1096, 50v, Ceramic. . 

47u, 2026, 25V, Electrolytic 
470p, 1026, 500v, Ceramic. 

68n, 10%, 250v, Polyester 

4u7, 2096, 250v, Electrolytic. 
470u, 202, 16V Electrolytic 
47u, 2096, 50V Electrolytic. 
1000uF, 20%, 16V, Electrolytic. 
470u, 202, 16V Electrolytic 

in, 1096, 500v, Ceramic. . . 
470n, 20%, 275v, Metalized Polypro 
e З Е : 
2n2, 1096, 1000v, Ceramic. 

2n2, 10%, 1000v, Ceramic. 

4790, 20%, 200v, Electrolytic 
2n2, 102, 1000v, Ceramic. 

470p, 1026, 50v, Ceramic 

470p, 102, 1000v, Ceramic 

in5, 20%, v, Ceramic. 

100n, 109, 16v, Ceramic : 
22u, 20%, 50v, Electrolytic 
100n, 109, 16v, Ceramic 

1n5, 10%, 2000v, Ceramic. 

470p, 1026, 50v, Ceramic 

2n2, 10%, 50v, Ceramic. 

in, 1096, 50v, Ceramic 


10n, 
10n, 
680p, 
100u, 
1n, 10%, 
100n, 


10%, 
10%, 


10%, 
20%, 


50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
1000v, Ceramic : 
160v, Е 
50v, Ceramic 


1096, 50v, Polyester 
2200uF, 209, 


25V Electrolytic 


47u, 2096, 25v, Electrolytic 
1u, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 2096, 16v, Electrolytic 
22u, 20%, 50v, Electrolytic 
330n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 

in, 5%, 25v, Ceramic. 

33p, 5%, 50v, Ceramic : 
1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 50v, Ceramic Зи 
1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68р, 5%, 50v, Ceramic 

68p, 5%, 50v, Ceramic 

in, 1096, 50v, Ceramic : 
1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
1u, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
ctor, 3 Pin 

С ВР eae лы DX. Мр ай 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 


017 


32MT3305/17 (continued) 


2810 
2813 
2816 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
3113 
3114 
3115 
3116 
3123 
3124 
3125 
3126 
3131 
3132 
3133 
3134 
3135 
3136 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3212 
3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 


S. = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


2u2, 
2u2, 
470n, 
2u2, 


2u2, 


150p, 
68n, 
68n, 
150p, 


2u2, 
100u, 
100u, 


+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/ -20%, 
202, 20%, 
202, 20%, 
+80/ -20%, 
118, 10%, 
5%, 
10%, 
10%, 
5%, 
1n8, 10%, 
+80/ -20%, 
20%, 
20%, 


10v, Ceramic 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 

10v, Ceramic 
25v, Electrolytic. 
25v, Electrolytic. 


50v, 
50v, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


4u7, 2096, 50v, Electrolytic 


10u, 


1u, 20*, 


4n7, 109, 
10%, 
20%, 


22n, 
A70u, 


20%, 50v, Electrolytic 


50v, Electrolytic. 

50v, Ceramic. 

25v, Ceramic. . Е 
16v, Electrolytic. 


2u2, 20%, 50v, Electrolytic 


220n, 109, 50v, Polyester 

220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 

1u, 20%, 50v, Electrolytic. 

27n, 10%, 50v, Ceramic. 

1n2, 10%, 50v, Ceramic. 

27n, 10%, 50v, Ceramic. 

1n2, 1096, 50v, Ceramic. 

10u, 2096, 50v, Electrolytic 

10n, 1096, 50v, Ceramic. 

10n, 10%, 50v, Ceramic. 

330p, 5%, 50v, Ceramic. . 

100 ohm, 52, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 526, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper . . . 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 596, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 

1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5926, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5926, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 526, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 526, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 1 ыз % 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150K, 52, 1/16W, Metalized Glass. 
5K6, 526, 1/6W, Carbon Film. 

10K, 526, 1/6W, Carbon Film. a 
1K5, 526, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K2, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 
390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 526, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. . 
270K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
1K, 596, 1/6W, Carbon Film he 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
68 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
470 ohm, 596, 1/16W, Metalized Glas 
560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 


Safety Part 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
2238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


011 
021 


22250 
22250 
44740 
22250 
52280 
52280 
22250 
15626 
31510 
06830 
06830 
31510 
15626 
22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
31030 
31030 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
60274 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 


Be sure to use exact replacement part. 


3232 
3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 


Page 
Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 22K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 27K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 39K, 196, 1/16W, Metalized Glass 2322 
Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 470K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 10M, 5926, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 470K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. . . 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1К, 20%, 1/2W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1К, 20%, 1/2W, Carbon Film. 3198 
Res, 10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 2306 
Res, 2R7, 596, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 287, 596, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 1K5, 2096, 1/2W, Carbon Film 3198 
Res, 33 ohm, 5926, 1/6W, Carbon Film 3198 
Varactor, 1MA/50V, Max 115V. : 2322 
Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 330 ohm, 52, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 1K, 5926, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 4R7, 5%, 1/3W, Metal Film . . . 2306 
Res, 100 ohm, 596, 1/10W, Metalized Glas 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper : 3198 
Res, 1M, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 5K6, 5%, 1/ 6M, Carbon Film. 3198 
Res, 180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 287, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 5K6, 1%, 1/16W, Metal Film 3198 
Res, 1K, 5926, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 2K, 196, 1/16W, Metal Film 3198 
Res, 6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film . 3198 
Res, 15K, 5%, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 27K, 1%, 1/16W, Metal Film . 3198 
Res, 180 ohm, 52, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 390K, 5926, 1/8W, Metalized Glass 2322 
Res, 3R9, 1%, 1/16W. Metal Film. 3198 
Res, 3R9, 196, 1/16W. Metal Film. 3198 
Res, 5R6, 1%, 1/16W, Metal Film. 3198 
Res, 2K2, 196, 1/16W, Metal Film. 3198 
Res, 2K2, 196, 1/16W, Metal Film. 3198 
Res, 150 ohm, 52, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 2K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1R5, 5%, 1/4W, Carbon Film. 2122 
Res, 15K, 1%, 1/16W, Metal Film. 3198 
Res, 6K8, 1%, 1/16W, Metal Film. 3198 
Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. ү 3198 
Res, 33 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 3198 
Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 2306 
Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1К, 5926, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 2R2, 526, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film. . 2306 
Res, 22K, 54, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 100K, 526, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 100K, 596, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 12K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 3M3, 5926, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
Res, 3M3, 5926, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
Res, РТС, ЗКО, Degaussing. . 2120 
Res, 1M5, 5%, 1/2W, Metalized ‘Glass. 2322 
Surge Protector. a 2422 
Res, 220 ohm, 209, 1/2, Carbon Film 3198 
NIC ARZ;:20962. миа EL ox 2122 
Res, 270 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 


32220 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
34740 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03278 
03278 
01520 
03390 
13507 
03390 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03278 
56020 
01020 
20020 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
27030 
01810 
03320 
61394 
39080 
39080 
56080 
22020 
22020 
01510 
01510 
52720 
02083 
15030 
68020 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03228 
03478 
32230 
31040 
31040 
51230 
51030 
13335 
13335 
00025 
13155 
43073 
02210 
00065 
02710 
51220 


32MT3305/17 (continued) 


3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 
3565 
3566 
3569 
3580 
3594 
3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 
3638 
3639 
3640 
3681 
3682 
3683 
3684 
3685 
3686 
3691 
3693 
3694 
3801 
3802 
3810 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
3822 
3861 
3862 
3863 
3864 
3865 
3866 
3867 
3891 
3893 
3894 
3896 
3901 
3902 
3903 
3904 


SS 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


4R7, 5%, 
330K, 5%, 
100 ohn, 
56K, 5%, 
1K, 5%, 
OR1, 5%, 
OR33, 5%, 
Zero ohm, 


1/6W, Carbon Film. . . . 
1/10W, Metalized Glass. 
596, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film. 
"Chip" Jumper EE 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film : 
596, 1/10W, Metalized Glas 


4K7, 196, 


270K, 5%, 


15K, 5%, 
10K, 5%, 
1K, 5%, 
100 ohm, 
12K, 596, 
5K6, 596, 
330 ohm, 
2K2, 5%, 
5K6, 596, 
47K, 596, 
330 ohm, 


220K, 526, 
220K, 526, 


8K2, 596, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4K7, 596, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K, 526, 
8K2, 596, 
100 ohm, 


5%, 


100 ohm, 
1K, 526, 

75 ohm, 

Zero ohm, 
8K2, 596, 
390 ohm, 
3K3, 596, 
390 ohm, 
560 ohm, 
560 ohm, 
1K5, 596, 
330 ohm, 
220 ohm, 
4K7, 5%, 
220 ohm, 
1K, 526, 

75 ohm, 

100K, 
100K, 
100K, 
100K, 
100K, 
100K, 
100K, 
100K, 
75 ohm, 


100K, 5%, 


15K, 5%, 
1K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
3K3, 596, 
100 ohm, 
330 ohm, 
100 ohm, 
330 ohm, 
1K, 526, 

3K3, 526, 
3K3, 526, 
10K, 596, 


Safety Part 


ohm, 


526, 
526, 
526, 
526, 
520, 
5%, 
5%, 
5%, 


1/10W, Metalized Glass 
196, 1/16W, Metal Film. 
1/8W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
596, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
54, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
596, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
596, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. . . 
596, 1/16, Metalized Glas 
1/6W, Carbon Film. . . 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
54, 1/6W, Carbon Film. 
596, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper ae 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film. : 
596, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
54, 1/10W, Metalized Glas 
596, 1/10W, Metalized Glas 
596, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
596, 1/16W, Metalized Glas 
596, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass. 
596, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
596, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
596, 1/6W, Carbon Film. 
596, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glas 
596, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
021 


04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
82030 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
51230 
55620 
13310 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
51020 
37590 
90030 
08220 
53910 
53320 
53910 
55610 
55610 
51520 
33310 
32210 
34720 
32210 
31020 
37590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
31040 
31530 
31220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31010 
33310 
31010 
33310 
31020 
33320 
33320 
31030 


Be sure to use exact replacement part. 


3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4122 
4123 
4127 
4214 
4216 
4341 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5204 
5205 
5206 
5242 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
6201 


Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" ш 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 27u, 10% . 

Coil, 820n, 10%. 

Coil, 6u8, 5%. -— qam 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 10u, 596. 

Coil, 47u. | 

Coil, Лтн, 10% . 

Transformer, LOT 

Coil, 33u. AR ES 
Fixed, Inductor, 100MHZ, 80 ohm. 
Choke. 

Transformer, Driver. 

Coil, Choke. 

Coil, 3u3. | 

Coil, 3и3, 10% . 

Coil, 4u7, 59. 

Mains Filter . . . . . . 
Transformer, SS39009-04. . . . 
Fixed, Inductor, 100MHz, 508. 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Coil, 27u, 596. а a г aise n 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 10u, 5%... . 

Zener Diode, 33 volt . 

Diode, Signal, ВА5316. 


Diode, Signal, ВА5316. 


Page: 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 
2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90020 
90020 
90020 
11090 
24790 
71020 
21421 
73390 
90020 
55881 
02478 
37021 
73380 
23380 
94213 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 


32MT3305/17 (continued) 


6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 
6901 
6904 
71101 
71102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7400 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
71480 
1482 
7515 
7520 
7521 
1522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7606 
7802 
7861 
7891 
7892 
7901 
9611 
9672 
9678 
CBA 


SHE 


BAS316. 

8 volt. 

BAV21 . 

BAS316. 

BAV21 

BAV21 . . 
1/16W. Metal Film 


Diode, Signal, 

Zener Diode, 6. 

Diode, Signal, 

Diode, Signal, 

Diode, Signal, 

Diode, Signal, 

Res, 1K, 1%, 

Zener Diode, 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Rect, DG3-7005L . . 

Diode, Rect,  RGP30J-L7004 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 . 

Diode, Signal, ВА5316. 

Diode, Signal, ВА5316. 

Diode, Rect, BYV95C. 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Rect, BYV95C . . . 

Diode, Rect, EGP20DL-5100. 

Diode, Rect, BYV95A . . 

Diode, Rect, EGP20DL-5100. . . 

Diode, Bridge Rect, GBU6JL- 7002 

Diode, Rect, BYV95A . 

Diode, Signal, 1N4148. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt : 

Diode, Rect,  BYV29X-500 

Diode, Rect, EGP20DL-5100. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV70 . 

Diode, Signal, 1N4148. 

Diode, Signal, ВА5316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAT85 

LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. WEN, 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Transistor, NPN, BC847B(COL) 

Transistor, PNP, BC857B(COL) 

Transistor, NPN, BC847B(COL) 

IC, TDA9588H/N1/31/1129. А 

Transistor, NPN, BC847B(COL) 

Transistor, PNP, BC857B(COL) 

Transistor, PNP, BC857B(COL) 

IC, TDA6107JF/NS . . . . . . 

Power FET, IR. 

Transistor, PNP, 

Transistor, 

Transistor, 

Transistor, 

Transistor, 

Transistor, PNP, 
IC, TDA8359J/N2. 

Transistor, NPN, 

Transistor, NPN, 
Optic Coupler, 
IC, TEA1507P/N1. 

Transistor, 

Transistor, 

Transistor, 

Transistor, 

Transistor, 
ІС, L78L33ACZ. 

Transistor, NPN, 

Transistor, PNP, 
IC, M24C08-WBN6P 

Transistor, NPN, 
IC, HEF4053BT. 
IC, TDA9853H/V1. 

Transistor, NPN, 

Transistor, NPN, 
IC, АМ7522М PH 

Coil, 27u, 10% . 

Coil, 22u, 10% . 

Coil, 22u, 10% . 

Main Chassis Assy. 


BC857B(COL) 
BC557B(COL) 
BU4508DX. . . 
BC337 -25(COL) 
PDTC143ZT 
BC327- ii COL) 


BD135 
BD135 
TCET1103(6) 


FQPF9NSO. 
BC847B(COL) 
BC547B(COL) 
PDTC114ET . 
BC857B(COL) 
PDTC143ZT . 
BC857B(COL) 
PDTC143ZT 


BC847B(COL) 
BC847B(COL) 


Channel One Card Parts 


Channel One Card Parts 


Safety Part Be sure to 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9336 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9335 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9335 
9322 
9335 
9322 
9322 
9335 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9340 
9333 
9352 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3141 


010 
020 
010 
010 
010 
010 
939 
010 
020 
010 
668 
010 
436 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
001 
010 
010 
010 
177 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
555 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
185 
206 
021 
021 
010 
010 
010 
731 
010 
010 
010 
713 
053 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
010 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
729 
671 
010 
010 
181 
018 
018 
018 
058 


10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
10020 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
10682 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
80133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
80133 
42682 
90133 
42682 
08667 
90133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
69682 
78667 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
49557 
42030 
42150 
42150 
37112 
35687 
42150 
40110 
92127 
43530 
00215 
43430 
G4112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
44110 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
19557 
42030 
42030 
41682 
22790 
22290 
22290 
58232 


use exact replacement part. 


CBA 


2D 3 Line Comb Filter Parts. 


DAF Panel Parts 


DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 


1y) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
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3139 177 26561 


1y) 
Side A/V Panel 
Side A/V Panel 
1810 3 Pin Connector. 2412 
1811 3 Pin Connector. . . . . . . 2412 
2171 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2172 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2173 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2174 Cap, 330p, 1026, 50v, Ceramic 3198 
2176 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2177 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2178 Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2179 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2180 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2181 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2802 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
3150 Res, 47K, 596, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3151 Res, 150 ohm, 52, 1/6W, Carbon . . 3198 
3152 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3153 Res, 150 ohm, 52, 1/6W, Carbon : 3198 
3156 Res, 120 ohm, 52, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3157 Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3814 Res, 100K, 5?6, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3815 Res, 100K, 5926, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3816 Res, 100K, 5926, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3817 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3818 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3819 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3820 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3821 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
4820 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
6161 Zener Diode, 6.8 volt. . . . 3198 
7802 IC, HEF4053BT. a 9333 
CBA Side Jack Panel Assembly 3139 
Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & TEES M Parts 
ACO1 АС Cord. 3135 
ACOA Batteries for Remote Control Transmitte 2422 
ACO9 CRT A80QCF330X34(N). 9301 
AC12 Degaussing Coil. и 2422 
AC17 Owner's Manual, English. 3121 
AC17 Owner's Manual, Spanish. 3121 
AC20 Cabinet Front. 3139 
AC20C Light Guide. 3139 
AC20D Nameplate. . . R^ 3141 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 2422 
CBA Side Jack Panell ES n 3139 
CBA Main Chassis Assy. . . 3141 
REMOTE Remote Control Transmitter, RC1112813/1 3139 


00725 
00725 
33310 
33310 
33310 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
22250 
22250 
42240 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
31210 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
26880 
60653 
26231 


03831 
00163 
90463 
45334 
22421 
22441 
53591 
43141 
00431 
00411 
26231 
58232 
05781 


32PT541S37G - Manual no. 


Main Chassis Parts 
Main Chassis Parts 


7638 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2238 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
2222 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 


0211 2 Pin Connector. 
0212 2 Pin Connector. 
0219 6 Pin Connector. 
0220 5 Pin Connector. 
0221 2 Pin Connector. 
0222 2 Pin Connector. 
0223 A/V Jack 
0225 SVHS Jack. 
0229 3 Pin Connector. 
0243 6 Pin Connector. 
0244 5 Pin Connector. 
0245 6 Pin Connector. 
0246 5 Pin Connector. 

S 0254 9 Pin CRT Socket 
0267 3 Pin Connector. 
0269 Jack sin te tg 

S 1000 Tuner, V+U PLL 
1002 SAW Filter, 45.75MHz 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 

S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. 

S 1515 Relay, 5 Amp, 12V. 
1600 Tact Switch. 
1601 Tact Switch. 
1602 Tact Switch. 
1603 Tact Switch. 
1606 Tact Switch. . . . 
1660 Crystal,  12MHz000 
1811 3 Pin Connector. Vos xw Ue ad ee plèn. doe 
1861 Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 
2004 Cap, 47n, 10$, 50v, Ceramic. 
2005 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2006 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
2007 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2008 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
2009 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. у 
2101 Сар, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2102 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2103 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2104 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2105 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2106 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2111 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2112 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2113 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2121 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2122 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2123 Сар, 222; +80/-20%, 10v, Ceramic 
2124 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2125 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2131 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2132 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2133 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2134 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2135 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2136 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2141 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2143 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2150 Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2184 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2187 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2201 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2202 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2203 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2204 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2208 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2209 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
2210 Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2211 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2213 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2214 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2215 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. А 
2216 Сар, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
2217 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. қ 
2219 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2220 Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester 
2221 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2226 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 
2227 Сар, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 
2228 Cap, 820p, 5$, 25v, Ceramic. 
2229 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2241 Cap, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 
2242 Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2243 Cap, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. Bh 2. ee 
2244 Cap, 100n, 5%, 63v, Metalized Polyester 
2245 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2247 Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
2248 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2249 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2250 Сар, 242, 20$, 50v, Electrolytic 
5 = Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
020 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
017 
014 
017 
016 
017 
016 
025 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 


16269 
16375 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
00725 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
05182 
90141 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
00725 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
32290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
51090 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31010 
34720 
38210 
51090 
31520 
41050 
32220 
76104 
44740 
21020 
32230 
32230 
52280 


part. 


2252 
2253 
2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2802 
2803 
2810 


Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


%, 25v, Ceramic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
100n, 10$, 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
2u2, 
470p, 
47u, 


205, 
105, 


250v, Electrolytic. 
500v, Ceramic 

5$, 50v, Ceramic. 

10$, 2000v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 1000v, Ceramic 
20$, 50v, Electrolytic 
10$, 500v, Ceramic. 
20$, 50v, Electrolytic 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
330p, 5$, 50v, Ceramic. 

lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
15n, 10$, 50v, Polyester. 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470n, 5%, 250v, 
100v, Electrolytic. 
500v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
2000v, Ceramic. 


205, 
105, 
5%, 

10%, 

5%, 


2u2, 
680p, 
100p, 
1n2, 
2u2, 
13n, 5$, 1600v, 
15n, 10$, 400v, 
10n, 10$, 400v, 
100n, 10%, 50v, 
150n, 10%, 63v, 
100n, 10%, 63v, 
2n2, 10$, 50v, 
2n2, 10$, 50v, 
4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
68n, 10$, 250v, Polyester 
4u7, 20$, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 

470n, 20$, 275v, 


Polypropylene 
Polyester . . 
Polyester . 
Polyester . 


Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10$, 1000v, 
10$, 1000v, 
20$, 200v, 
10$, 1000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 1000v, Ceramic 
20$, 50v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic. 
20$, 50v, Electrolytic 
10$, 16у, Ceramic 
10$, 2000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
10.5, 
101, 
22м, 
100п, 
1n5, 
470p, 


250v, Metalized Poly 


160v, Metalized Polypr 


est 


Metalized Polyprop 
opy 


Metalized Polyeste 
Metalized Polyeste 


Metalized Polypro 


2n2, 
in, 

10n, 
10n, 


10$, 50v, 
10$, 50v, 
10$, 50v, 
10$, 50v, 
680p, 10$, 
100u, 20$, 
1n, 10$, 50v, 
100n, 10$, 
2u2, 20$, 
47u, 20$, 
lu, 20$, 
47u, 20$, 
22u, 20$, 
220n, 
100p, 5$, 50v, 
1n, 5$, 25v, 
33p, 5$, 50v, 
lu, +80/-20%, 
33p, 5$, 50v, 
1u, +80/-20%, 
68p, 5$, 50v, 
68р, 5$, 50v, 
1n, 10$, 50v, 
lu, +80/-20%, 
lu, -80/-20$, 
220u, 20$, 
220n, 
220n, 
2u2, 


25v, 
25v, 
50v, 
16%, 
50v, 


4807—20$,; 


1000v, 
160v, 


50v, 


+80/-205 


25v, 
-80/-20$ 
+80/-20% 


Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 
Polyester 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic . 
, 25v, Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic 

10v, Ceramic. 
Ceramic 

10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 

10v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
Electrolytic. 
, 16v, Ceramic. 
, 16v, Ceramic. 
10v, Ceramic 


3198 
3198 
3198 


2222 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 


2022 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2020 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
31:98 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


016 
016 
021 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
021 
019 
025 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
025 


333 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
017 


31020 
31020 
90020 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
90552 
44710 
54790 
32210 
03310 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
34790 


00086 
91331 
46810 
01010 
90488 


90042 
90254 
90219 
90218 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
31010 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
32210 
42240 
42240 
22250 


32PT541S37G (continued) 


2813 
2816 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
92211 
3112 
3113 
3114 
3115 
31:16 
3123 
3124 
3125 
3126 
Galasi 
3132 
3133 
3134 
S135 
3136 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
BLOT 
3158 
3159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3212 
3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 
3232 


5 = 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


2u2, +80/-20%, 
470n, -80/-20$ 
2u2, +80/-20%, 
2u2, 20$, 50%, 
2u2, 20$, 50%, 
242, +80/-20%, 
1n8, 10$, 50v, 
150p, 5%, 50v, 
68n, 10%, 50v, 
68n, 10%, 50v, 
150p, 5%, 50v, 
1n8, 10$, 50v, 
2u2, +80/-20%, 
100u, 20$, 25v, 
100u, 20$, 25v, 
4u7, 20%, 50%, 
10u, 20%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
4n'7, 10$, 50v, 
22n, 10$, 25v, 
470u, 20$, 16v, 
2u2, 20$, 50%, 
220n, 10$, 50v, 
220n, +80/-20% 
100п, -80/-20$, 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
27n, 10$, 50v, Ceramic. 

1n2, 10$, 50v, Ceramic. 

27n, 10$, 50v, Ceramic. 

1n2, 10$, 50v, Ceramic. 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

330p, 5$, 50v, Ceramic. 5 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper %- 457% 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5$, 
150 ohm, 5$, 
220K, 5$, 
75 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
75 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
75 ohm, 5$, 


10v, Ceramic 
10v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 5 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


1К, 5$, 1/6W, Carbon Film . 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
150K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

10K, Sa 1/6W, Carbon Film. 

1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
10K, гү 1/16W, Metalized Glass 
1K2, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 


390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 2 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
270K, $, 
1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 
220 ohm, $, 
68 ohm, 5$, 
470 ohm, $, 
560 ohm, 5$, 
330K, 54; 
82K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 2: 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5$, 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 

1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glas 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2 2:38 
2238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


017 
017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
702 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 


22250 
44740 
22250 
52280 
52280 
22250 
15626 
31510 
06830 
06830 
31510 
15626 
22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
31030 
31030 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
60274 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
32220 


part. 


3239 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3331 
3332 
3229 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3459 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 


Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1$, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
470K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100K, 5%, 
470K, 5$, 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5$, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5$ 
Zero ohm, 
1M, 55 


"Chip" Jumper A 
1/16W, Metalized КРИ 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
2R7, 5$, 1/3W, Metal Film 

5K6, 1$, 3/5W, Metal Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 
2K, 1$, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/8W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 
33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 
1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


180 ohm, 


$, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/2W, Metalized Glass. 
$, 1/2W, Metalized Glass. 
3RO, Degaussing. 

1M5, 5$, 1/2W, Metalized eee 
220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 487, 20%, 3W1. 

270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


, 1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass. 


3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2312 
3198 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2122 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2120 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 


011 
021 
021 
011 
704 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
21,3 
012 
011 
012 
011 
011 
315 
011 
011 
730 
915 
915 
215 
915 
9T3 
011 
011 
021 
101 
91:5 
215 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
661 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 


01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
34740 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03278 
15602 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
61394 
13908 
13908 
15608 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11503 
16802 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03228 
03478 
32230 
31040 
31040 
51230 
51030 
13335 
13335 
00025 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 


32PT541S37G (continued) 


3522 
0022 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3932 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3357 
3561 
3562 
3563 
3565 
3566 
3569 
3580 
3594 
3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3639 
3636 
3638 
3639 
3640 
3681 
3682 
3683 
3684 
3685 
3686 
3691 
3693 
3694 
3801 
3802 
3810 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
3822 
3861 
3862 
3863 
3864 
3865 
3866 
3867 
3891 
3893 
3894 
3896 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 


5 = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


330K, 5$, 
100 ohm, 
56K, 55, 
1K, 5$, 

OR1, 5%, 
0R33, 5$, 
Zero ohm, 
A7K, 5$, 
10K, 5$, 
AK7, 55, 
2K25 5%, 
470 ohm, 
1K5, 5$, 
82K, 1$, 
AK7, 1$, 
270K, 5$, 
15K, 5$, 
10K, 5$, 
1K, 5$, 

100 ohm, 
12K, 5$, 
5K6, 55, 
330 ohm, 
2K2, 5$, 
5K6, 55, 
47K, 5$, 
330 ohm, 
220K, 5$, 
220K, 5$, 
8K2, 5$, 
100 onm, 
100 onm, 
4K7, 55, 
2K2, 5$, 
2K2, 5$, 
470 ohm, 
1K, 5$, 

8K2, 5$, 
100 ohm, 
6K8, 5$, 
470 ohm, 
AK7, 55, 
100 onm, 
100 ohm, 
AK7, 5%, 
AKT, 2v 
10K, 5$, 
2K2, 5%, 
Zero ohm, 
100 ohm, 
100 onm, 
1K, 5$, 

75 ohm, 

Zero ohm, 
8K2, 5%, 
390 ohm, 
3K3, 55, 
390 ohm, 
560 ohm, 
560 ohm, 
1K5, 5%, 
330 ohm, 
220 ohm, 
4K7, 55, 
220 ohm, 
1K, 53, 

75 ohm, 

100K, 5$, 
100K, i 
100K, 5$, 
100K, t 
100K, 5$, 
100K, 5$, 
100K, i 
100K, 5$, 
75 ohm, 

100K, 5$, 
15K, 5$, 
1K2, 5$, 
100 onm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
3K3, 5%, 
100 ohm, 
330 ohm, 
100 ohm, 
330 ohm, 
1K, 5%, 

3K3, 5%, 
3K3, 5%, 
10K, 5%, 
3K3, 5%, 


1/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film. 
"Chip" Jumper 
1/10W, Metalized Стива 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 

%, 1/10W, Metalized Giss 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

%, 1/10W, Metalized elas 

1/10W, Metalized Glass. 

1/10W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/16W, Metalized став 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metalized С1аз 
1/16W, Metalized Glass 

5, 1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 
5$, 1/6W, Carbon 
5$, 1/6W, Carbon 


Film. 
Film. 


1/10W, Metalized Glass. 


$, 1/16W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper 

1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Metalized Glas 
5$, 1/10W, Metalized Glas 
$, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 

$, 1/16W, Metalized Glas 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


$, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/16W, Metalized Glas 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/16W, Metalized Glas 

%, 1/16W, Metalized Glas 
5$, 1/16W, Metalized Glas 

%, 1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
51230 
55620 
13310 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
51020 
37590 
90030 
08220 
93910 
53320 
53910 
55610 
55610 
51520 
33310 
32210 
34720 
32210 
31020 
37590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
31040 
31530 
31220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31010 
33310 
31010 
33310 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 


part. 


3906 
3907 
4001 
4002 
4122 
4123 
4127 
4214 
4216 
4341 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 


Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 27u, 10% . 

Coil, 820n, 10%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Wire Jumper. ACE Ни 2 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5$. 

Coil, 22u. 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, PSLOT 

Coil, 33u, 10% E de de. p m un 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, Linear, DC12 Е mox 
Transformer, Signal Driver, SC10027-00 
Coil, Choke. 

Coil, Susy, 20% 

Coil, 3u3, 10% 

Coil, 4u7, 5%. 

Mains Filter "EET 
Transformer, SS39009-04. А 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u, 5%. £^ о. Nae vi SAN 3 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coll, LOU; 59. а ou 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 
2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
018 
138 
018 
018 
138 
531 
138 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 


31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97:333 
71020 
21421 
73390 
90020 
55881 
02478 
37021 
73380 
23380 
94213 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 


32PT541S37G (continued) 


6201 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . . 3198 
6202 Diode, Signal, BAS316. . . . . .. . . 3198 
6206 Zener Diode, 6.8 volt. . . . . . . . . 3198 
6331 Diode, Signal, ВАУ21 . . . . . . . . . 3198 
6332 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . . 3198 
6333 Diode, Signal, ВАУ21 . . . . . . . . . 3198 
6335 Diode, Signal, ВАУ21 . . . . . . . . . 3198 
6400 Res, ІК, 1$, 3/5W, Metal Film. . . . . 2312 
6401 Zener Diode, 47 volt . . . . . . . . . 3198 
6445 Zener Diode, 10 volt . . . . . . . . . 3198 
6447 Diode, Signal, IN4148. . . . . . . . . 3198 
6448 Zener Diode, 6.2 volt. . . . . . . . . 9331 
6449 Diode, Signal, BAV99 . . . . . . . . . 3198 
6460 Diode, Rect, DG3-7005L . . . . . .. . 9336 
6461 Diode, Rect, RGP30J-L7004. . . . .. . 9338 
6462 Zener Diode, 9.1 volt. . . . . . . . . 9331 
6465 Diode, Signal, ВАУ21 . . . . . . . . . 3198 
6466 Diode, Signal, ВАУ21 . . . . . . . . . 3198 
6467 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . . 3198 
6468 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . . 3198 
6469 Diode; Кесе; BYVISC. 4-5 % 58050-55 ы 19335 
6470 Diode, Signal, BAV99 . . . . . . . . . 3198 
6476 Zener Diode, 15 volt . . . s . . s . . 3198 
6481 Zener Diode, 5.6 volt. . . . . . . . . 3198 
6482 Zener Diode, 9.1 volt. . . . . . . . . 9331 
6483 Zener Diode, 33 volt . . . . . . . . . 3198 
6485 Diode; "Rect: BYV950. w x ш w vey an 93935 
6486 Diode, Rect, EGP20DL-5100. . . . . . . 9322 
6487 Diode, Rect, BYV95A. . . . . . . . . . 9335 
6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100. . . . . . . 9322 
6500 Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. . . . 9322 
6520 Diode; ‘Rect; BYV95A. i1 4^6 uw d ven an ta. 9395 
6523 Diode, Signal, IN4148. . . . . . . . . 3198 
6524 Diode, Rect, 1N5062. . . . . . . . . . 3198 
6525 Diode, Rect, 1N5062. . . . . . . . . . 3198 
6526 Zener Diode, 22 volt . . . . . . . . . 3198 
6540 Zener Diode, 6.2 volt. . . . . . . . . 9331 
6541 Zener Diode, 10 volt . . . . s . . . . 3198 
6560 Diode, Rect, BYV29X-500. . . . . . . . 9340 
6562 Diode, Rect, EGP20DL-5100. . . . . . . 9322 
6563 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . . 3198 
6565 Diode, Signal, BAV7O . . . . . . . . . 9331 
6566 Diode, Signal, IN4148. . . . . . . . . 3198 
6569 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . . 3198 
6570 Zener Diode, 6.8 volt. . . . . . . . . 3198 
6580 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . . 3198 
6681 Diode, Signal, BAT85 . . . . . . . . . 9336 
6691 LED, LTL-10234WHCR . . . . . . . a. . 9322 
6692 IR Receiver. ^з CE о ciue ow 19922 
6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 
6904 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 
7101 Transistor, NPN, BC847B(COL) . . . . . 3198 
7102 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . . . . 3198 
7103 Transistor, NPN, BC847B(COL) . . . . . 3198 
7200 ТС; TDA9588H/NI/3T/105$:. . . . а . . 9352 
7201 Transistor, NPN, BC847B(COL) . . . . . 3198 
7204 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . . . . 3198 
7205 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . . . . 3198 
7330 ТС, TDAGIOTAE/NS ooe u ay Oe 3 се me x 9352 
7400 Power FET, STP3NC60FP. . . . . . . . . 9322 
7441 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . . .. 3198 
7443 Transistor, PNP, BC557B(COL) . . . . . 3198 
7460 Transistor, NPN, BU4508DX. . . . . . . 9340 
7461 Transistor, NPN, BC337-25(COL) . . . . 3198 
7462 Transistor, NPN, PDTCI43ZT . . . . .. 9340 
7463 Transistor, PNP, BC327-25(COL) . . . . 3198 
7471 IC, TDA8359J/N2. . Ger od Fas lerè se AB. 9352 
7480 Transistor, NPN, BD135 . . . . . . . . 3198 
7482 Transistor, NPN, BD135 . . . . . . . . 3198 
7515 Optical Coupler, TCET1103(G) . . .. . 9322 
7520 TC C TEATS OTE PN: А eir S 19382 
7521 Power FET, FQPFON50. . . . . . . . . . 9322 
7522 Transistor, NPN, BC847B(COL) . . . . . 3198 
7540 Transistor, NPN, BC547B(COL) . . . . . 3198 
7541 Transistor, NPN, PDTCI14ET . . . . . . 9340 
7542 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . . . . 3198 
7560 IC, L78L33ACZ. Š @ San UL D UE а ehe “19322 
7561 Transistor, NPN, PDTCI43ZT . . . . . . 9340 
7580 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . . . . 3198 
7602 IC, M24CO8-WBN6. . . . . . . . . . . . 9322 
7606 Transistor, NPN, PDTCI43ZT . . . .. . 9340 
7802 IC, HEF4053BT. 9333 
7861 IG, TDAOSDIOSHZWI: ux вы С» ылы cv 50: 9352 
7891 Transistor, NPN, BC847B(COL) . . . . . 3198 
7892 Transistor, NPN, BC847B(COL) . . . . . 3198 
7901 IC, AN7522N PH 9322 
9001 Wire Jumper. 3198 
9101 Wire Jumper. 3198 
9102 Wire Jumper. 3198 
9103 Wire Jumper. 3198 
9104 Wire Jumper. 3198 
9123 Wire Jumper. 3198 


5 = Safety Part Be 


sure to use exact replacement 


010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
215 
010 
020 
010 
668 
010 
436 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
001 
010 
010 
010 
177 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
555 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
185 
127 
021 
021 
010 
010 
010 
728 
010 
010 
010 
TES 
157 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
729 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
10682 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
80133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
80133 
42682 
90133 
42682 
08667 
90133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
69682 
54667 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
40557 
42030 
42150 
42150 
37112 
37687 
42150 
40110 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
19557 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9171 
9173 
9175 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9311 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9511 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9651 
9652 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


32PT541S37G (continued) 


9659 Wire Jumper. sae“ ш. e aw «we 3198 036 
9660 Wire Jumpers we a) wie en Фа X wu Aa. BLE 036 
9661 Wire JumperÉ ым ать зы 230 19198055 
9662 Wire трава ox зы мас жое wow L99. 036 
9663 Wire Jumper. . 5255 AT Ao ya 31986 036 
9664 Wire: Jumper. 2” bw Са» wow 0499 035 
9665 Wire Jumpers mw аз но san a £X xeu oss BELGE 036 
9666 Wire Сшпреш- ым 8 5 30 Me зы 240 15198026 
9667 Wire Шпәрет = s ana ыма жое wow 2198.-036 
9668 Wire Jumper. ............. 3198 036 
9669 Wire: ире: 2” оз за WX wow xw x 3198036 
9670 Wire реко ww ei sè ena ж а od xev W: 3198035 
9671 Wire JümperÉ. x nC ёш lcg sav yen Ne ce oes 13198: 036 
9672 Сол,» 22, TOZ у га аза Bes ак 31981018 
9674 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 
9675 Wire: атре: ue e за Са» Ww 499 036 
9676 Wire güthpeEs сео m lan od wey W: BLIGE OSG 
9678 СОТ. BANN TOZ: о w азабы ву оог 25 BSG HOO 018 
9679 Wire: JUMpers-o: s, аз Ge a be taye Soe wow 3198:036 
9680 Wire Jumper: vè. 555 40,25 ва 4. aw 13198: 036 
9681 Wire: Jumper. ewo w bw Са» wow 499 035 
9685 Wire Jumpers ws a но аа (m lan X xeu W: 3198035 
9686 Wire JumperÉ. ым ать зы 230 19198055 
9687 Wire Лйтйрет. = s ena Ge sav be taye жое 3198036 
9688 Wire Jumper. . 5255 Bw otè ya 3196 036 
9689 Wire: Jumper. 2” bow 4 X9 wc wow 499 035 
9690 Wire Jumpers mw аз wie ark: жож od xeu oss BELGE 036 
9691 Wite DONNE” at ii в 2 30e лы 24 191980535 
9694 Wire парез ыза мем жою бы 3198:036 
9595 Wire Jumpers vé. ko 5% 42:75 5 ы Ww 13198 036 
9697 Wire: Jumpers Те а За 9 xw 2499 035 
9698 Wire “Jumpers wo ез “рез 2 ш 4 wee ae. 3198036 
9699 Wite Umber afe ee в ees cows we еа 202 15198: 026 
9821 Wire Jumper. 244425 voe жою 4 e 3198. 036 
9822 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 
9825 Wire Jumpers м за 4 3599 wc w€9 a 2499 00365 
9828 Wire Jumpers W wè. so card, 2 zan tae, wee ae. 31980365 
9829 Wirte ОВК абы ОЕ жшше Goss Зв 292 15198: 036 
9831 Wire ара... o£» arna Ge ge ие жое ы 3198:036 
9832 Wire Jumper. . 525% wc 7k 9 8 ы Www 3196 036 
9837 Wire: треї: м за 4 03999 wc м = 2499 0035 
9838 Wire Jumpers W 6505309 lan od seyon a. 3198035 
9839 Wite JumpeB. абы ОЕ в Яса ass Сыры 19198: 026 
9846 Wire парез 2% arna ao mw decem жое сы 3198:036 
9847 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 
9849 Wire: Jumpers м за 4 03599 wc w = 2499 00365 
9850 Wire Әппрекы оз о card 2 ш dae ae ёзъ. 3198035 
9851 Wite JumpeBÉc абы ОЕ в Яо coss we 2s. 15198: 026 
9852 Wire парез ызы ом жою сы 3198:036 
9853 Wire Jumpers д ko 5% 42,7 5 ы Ww 23298: 036 
9856 Wire: Jumpers Жж а-ы Ww X59 wc м xw 2298026 
9860 Wire Jumpers wo wè so “ез 2 zan od seyon ёзъ. 3198036 
9861 Wite JumpeB. абы ОЕ в Яса Goss we 2s 15198: 026 
9862 Wire Шпәрет а arna ao a ое жое с ы 3198:036 
9864 Wire Jumpers vè. 52 5% 42,7 4 ы X 23298: 036 
9865 Wire Jumpers м за 4 359 ww а = 2499 035 
9868 Wire “Jumpers W as so card 2 ш tae wee ae. 3198035 
9873 Wite Тапрет бы ОЕ в ees ass we awè 15198: 036 
9874 Wire Jumper. . i 4 Lo де каста e 3198. 036 
9875 Wire Jumpers vè. 52535 78793 € cx wc 13198: 036 
9877 Wire Jumper. W .  . 6 e 2 2 e we s. 3198 036 
9891 Wire “Jumpers wo se card, ЈЕ due ae ee. 3198035 
9892 Wite JumpeB- абы ОЕ we oY See, 282 19198: 026 
9901 Wire парез ox acl ao deo decem жошо ы 3198:036 
9902 Wire Jumper. ............. 3198 036 
9903 Wire Jumper. 2” bow 4 X9 wc wow 499 035 
9904 Wire Jumpers mw аз ei sè ana жож od xeu eS. 21981036 
9905 Wite ОВЕ ым в 5 30e зы 240 19198055 
9911 Wire Jumper. . i a Lok ow voix са e 3198. 036 
9913 Wire Jumper. ............. 3198 036 
9914 Wire Jumper. 1 x “5. & 5 2 9 € s 3198 036 
9915 WI CE Jumpers mw a ei sè ena 1€ X xeu Ss 21981026 
9918 Wite DONNE ым и а 30 Me зы 240 19198026 
9991 Wire парез ox ana Ge жо taye жое wow 2198.-036 
9993 Wire Jumper. ............. 3196 036 
9996 Wire: Jumper. “м5 за ан = 3198036 
9997 Wire: айбек; ws ызы 68-45, oss 3198035 
9998 Wire Jumper. при узе ce mao ЭВО 
CBA Main Chassis RESE. e Bee со ж ЭАТ 058 


Channel Опе Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
59231 


S = баву RAFE rracBepsSHét? Бдунше exact replacement part. 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 

0232 Headphone Jack 
0250 A/V Jack si 
0251 6 Pin Connector. 
0254 5 Pin Connector. 
0255 4 Pin Connector. 
1810 3 Pin Connector. 
1811 3 Pan Соппесбок i xu ue 
2171 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2172 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2173 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2174 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2176 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 
2177 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2178 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 
2179 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2180 Сар, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2181 Сар; 2u2, +80/-205;,. 10v, Ceramic « 
2802 Сар, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
3150 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3151 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
3152 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3153 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 5 
3156 Res, 120 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3157 Res, 120 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3814 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3815 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3816 Res, 100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
3817 Res, 100K, us 1/16W, Metalized Glass. 
3818 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3819 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3820 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3821 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
4820 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4823 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4824 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
6161 Zener Diode, 6.8 volt. 
7802 IC, HEF4053BT. 
9150 Wire Jumper. 
9151 Wire Jumper. 
9152 Wire Jumper. 
9153 Wire Jumper. 
9154 Wire Jumper. 
9155 Wire Jumper. 
9170 Wire Jumper. 
CBA Side Jack panei per 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 
S АС01 AC Cord. a 
ACO3 Anode Lead douces: (3 Used) 
АС04 Batteries for Remote Control PES ee 
ACO5 Cabinet Back 
АС08 Chassis Tray i 
S ACO9 CRT, A800CF340X34 (N ) 
AC10 Customer Control Buttons 
S AC12 Degaussing Coil. Я sh А 
АС15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
AC17 Owner's Manual io 4 
АС19 Side Jack Panel Bedeker 
AC20 Cabinet Front Assembly 
AC20A Cabinet Front. 
AC20C Light Guide. 
AC20D Nameplate. Be Saas oe CL us 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) A ete. Ni 
REMOTE Remote Control Transmitter, RC19335004/ 
Ol. 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2412 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9333 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


23:5. 
21-22 
9299 
3139 
3139 
9301 
3159 
2422 
3135 
3121 
3139 
1:21 
3139 
3129 
3139 
2422 


3139 


026 
026 
025 
025 
025 
020 
020 
017 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
025 
017 
017 
017 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
010 
729 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
187 


010 
014 
000 
124 
124 
904 
124 
549 
013 
235 
124 
237 
137 
124 
120 
264 


228 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
00725 
00725 
33310 
33310 
33310 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
22250 
22250 
42240 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
31210 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
90030 
90030 
26880 
60653 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
28141 


03831 
04471 
65263 
47111 
31325 
59463 
32711 
45334 
01661 
21361 
40481 
53611 
71501 
32681 
01301 
00401 


86464 


32PT543S37A - Manual no. 


Main Chassis Parts 
Main Chassis Parts 


7638 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2238 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
2222 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 


0211 2 Pin Connector. 
0212 2 Pin Connector. 
0219 6 Pin Connector. 
0220 5 Pin Connector. 
0221 2 Pin Connector. 
0222 2 Pin Connector. 
0223 A/V Jack 
0225 SVHS Jack. 
0229 3 Pin Connector. 
0243 6 Pin Connector. 
0244 5 Pin Connector. 
0245 6 Pin Connector. 
0246 5 Pin Connector. 

S 0254 9 Pin CRT Socket 
0267 3 Pin Connector. 
0269 Jack sin te tg 

S 1000 Tuner, V+U PLL 
1002 SAW Filter, 45.75MHz 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 

S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. 

S 1515 Relay, 5 Amp, 12V. 
1600 Tact Switch. 
1601 Tact Switch. 
1602 Tact Switch. 
1603 Tact Switch. 
1606 Tact Switch. . . . 
1660 Crystal,  12MHz000 
1811 3 Pin Connector. Vos xw Ue ad ee plèn. doe 
1861 Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 
2004 Cap, 47n, 10$, 50v, Ceramic. 
2005 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2006 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
2007 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2008 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
2009 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. у 
2101 Сар, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2102 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2103 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2104 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2105 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2106 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2111 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2112 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2113 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2121 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2122 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2123 Сар, 222; +80/-20%, 10v, Ceramic 
2124 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2125 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2131 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2132 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2133 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2134 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2135 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2136 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2141 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2143 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2150 Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2184 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2187 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2201 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2202 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2203 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2204 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2208 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2209 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
2210 Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2211 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2213 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2214 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2215 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. А 
2216 Сар, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
2217 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. қ 
2219 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2220 Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester 
2221 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2226 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 
2227 Сар, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 
2228 Cap, 820p, 5$, 25v, Ceramic. 
2229 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2241 Cap, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 
2242 Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2243 Cap, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. Bh 2. ee 
2244 Cap, 100n, 5%, 63v, Metalized Polyester 
2245 Сар; 220n, %80/-20%, 16v, Ceramic. 
2247 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
2248 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2249 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2250 Сар, 242, 20$, 50v, Electrolytic 
5 = Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
020 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
017 
014 
017 
016 
017 
016 
025 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 


16269 
16375 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
00725 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
05182 
90098 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
00725 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
32290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31010 
34720 
38210 
51090 
31520 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
52280 


part. 


2252 
2253 
2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2802 
2803 
2810 


Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


%, 25v, Ceramic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
100n, 10$, 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
2u2, 
470p, 


205, 
105, 


250v, Electrolytic. 
500v, Ceramic 

5$, 50v, Ceramic. 

10$, 2000v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 1000v, Ceramic 
20$, 50v, Electrolytic 
10$, 500v, Ceramic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
15n, 10$, 50v, Polyester. 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
430n, 5$, 250v, 
20$, 100v, Electrolytic. 
10$, 500v, Ceramic. 

5$, 50v, Ceramic. 

10$, 2000v, Ceramic 

5%, 


212, 
680p, 
100p, 
680p, 
2u2, 
13n, 5$, 1600v, 
10n, 10$, 400v, 
18n, 10$, 400v, 
100n, 10%, 50v, 
150n, 10$, 63v, 
100n, 10$, 63v, 
2n2, 10$, 50v, 
2n2, 10$, 50v, 
4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
68n, 10$, 250v, Polyester 
4u7, 20$, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 

470n, 20$, 275v, 


Polypropylene 
Polyester . . 
Polyester . 
Polyester . 


Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10$, 1000v, 
10$, 1000v, 
20$, 200v, 
10$, 1000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 1000v, Ceramic 
20$, 50v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic. 
20$, 50v, Electrolytic 
10$, 16у, Ceramic 
10$, 2000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 50v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20$, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 1 
100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16у, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic . 
330n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5$, 50v, Ceramic 
68p, 5$, 50v, Ceramic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
1n5, 
10n, 
22u, 
100n, 
AS, 
470p, 
2n2, 
in, 
10n, 


250v, Metalized Poly 


160v, Metalized Polyprop 


est 


Metalized Polyprop 


Metalized Polyeste 
Metalized Polyeste 


Metalized Polypro 


3198 
3198 
3198 


2222 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2020 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


016 
016 
021 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
021 
019 
025 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
025 


479 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
017 


31020 
31020 
90020 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
90552 
44710 
54790 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
34790 


90022 
91331 
46810 
01010 
90485 


90042 
90254 
90218 
90222 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
32210 
42240 
42240 
22250 


32PT543S37A (continued) 


2813 
2816 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
92211 
3112 
3113 
3114 
3115 
31:16 
3123 
3124 
3125 
3126 
Galasi 
3132 
3133 
3134 
S135 
3136 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
BLOT 
3158 
3159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3212 
3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 
3232 


5 = 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


242, +80/-20%, 
470n, -80/-20$ 
2u2, +80/-20%, 
2u2, 20$, 50%, 
2u2, 20$, 50%, 
242, +80/-20%, 
1n8, 10$, 50v, 
150p, 5%, 50v, 
68n, 10%, 50v, 
68n, 10%, 50v, 
150p, 5%, 50v, 
1n8, 10$, 50v, 
2u2, +80/-20%, 
100u, 20$, 25v, 
100u, 20$, 25v, 
4u7, 20%, 50%, 
10u, 20%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
4n'7, 10$, 50v, 
22n, 10$, 25v, 
470u, 20$, 16v, 
2u2, 20$, 50%, 
220n, 10$, 50v, 
220n, +80/-20% 
100п, -80/-20$, 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
27n, 10$, 50v, Ceramic. 

1n2, 10$, 50v, Ceramic. 

27n, 10$, 50v, Ceramic. 

1n2, 10$, 50v, Ceramic. 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

330p, 5$, 50v, Ceramic. 5 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper %- 457% 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5$, 
150 ohm, 5$, 
220K, 5$, 
75 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
75 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
75 ohm, 5$, 


10v, Ceramic 
10v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 5 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


1К, 5$, 1/6W, Carbon Film . 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
150K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

10K, Sa 1/6W, Carbon Film. 

1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
10K, гү 1/16W, Metalized Glass 
1K2, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 


390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 2 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, $, 
68 ohm, 5$, 
470 ohm, $, 
560 ohm, 5$, 
330K, 54; 
82K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 2: 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5$, 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glas 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2 2:38 
2238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


017 
017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 


22250 
44740 
22250 
52280 
52280 
22250 
15626 
31510 
06830 
06830 
31510 
15626 
22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
31030 
31030 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
32220 


part. 


3239 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3331 
3332 
3229 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3459 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 


Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1$, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
680K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100K, 5%, 
470K, 5$, 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5$, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5$ 
Zero ohm, 
1M, 55 


"Chip" Jumper A 
1/16W, Metalized КРИ 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film. 
5K6, 1$, 3/5W, Metal Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 
2K, 1$, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/8W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 
33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 
1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


180 ohm, 


$, 1/16W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/2W, Metalized Glass. 
$, 1/2W, Metalized Glass. 
3 ohm, 144V. 

1M5, 5%, 1/2W, Mera ved: eee 
220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 487, 20%, 3W1. 

270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


, 1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass. 


3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2312 
3198 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2122 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2122 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 


011 
021 
021 
011 
704 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
21,3 
012 
011 
012 
011 
011 
315 
011 
011 
730 
215 
915 
915 
915 
9T3 
011 
011 
021 
101 
91:5 
215 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 


01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
36840 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
15602 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
61394 
14708 
12208 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11503 
16802 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03228 
03478 
32230 
31040 
31040 
31230 
51030 
13335 
13335 
00019 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 


32PT543S37A (continued) 


3522 
0022 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3932 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3357 
3561 
3562 
3563 
3565 
3566 
3569 
3580 
3594 
3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3639 
3636 
3638 
3639 
3640 
3681 
3682 
3683 
3684 
3685 
3686 
3691 
3693 
3694 
3801 
3802 
3810 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
3822 
3861 
3862 
3863 
3864 
3865 
3866 
3867 
3891 
3893 
3894 
3896 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 


5 = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


330K, 5$, 
100 onm, 
56K, 55, 
1K, 5$, 

OR1, 5%, 
0R33, 5$, 
Zero ohm, 
A7K, 5$, 
10K, 5$, 
AK7, 55, 
2K25 5%, 
470 ohm, 
1K5, 5$, 
82K, 1$, 
AK7, 1$, 
270K, 5$, 
15K, 5$, 
10K, 5$, 
1K, 5$, 

100 ohm, 
12K, 5$, 
5K6, 55, 
330 ohm, 
2K2, 5$, 
5K6, 55, 
47K, 5$, 
330 ohm, 
220K, 5$, 
220K, 5$, 
8K2, 5$, 
100 onm, 
100 onm, 
4K7, 55, 
2K2, 5$, 
2K2, 5$, 
470 ohm, 
1K, 5$, 

8K2, 5$, 
100 ohm, 
6K8, 5$, 
470 ohm, 
AK7, 55, 
100 onm, 
100 ohm, 
AK7, 5%, 
AKT, 2v 
10K, 5$, 
2K2, 5%, 
Zero ohm, 
100 ohm, 
100 onm, 
1K, 5$, 

75 ohm, 

Zero ohm, 
8K2, 5%, 
390 ohm, 
3K3, 55, 
390 ohm, 
560 ohm, 
560 ohm, 
1K5, 5%, 
330 ohm, 
220 ohm, 
4K7, 55, 
220 ohm, 
1K, 53, 

75 ohm, 

100K, 5$, 
100K, i 
100K, 5$, 
100K, t 
100K, 5$, 
100K, 5$, 
100K, i 
100K, 5$, 
75 ohm, 

100K, 5$, 
15K, 5$, 
1K2, 5$, 
100 onm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
3K3, 5%, 
100 ohm, 
330 ohm, 
100 ohm, 
330 ohm, 
1K, 5%, 

3K3, 5%, 
3K3, 5%, 
10K, 5%, 
3K3, 5%, 


1/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film. 
"Chip" Jumper 
1/10W, Metalized Стива 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 

%, 1/10W, Metalized Giss 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

%, 1/10W, Metalized elas 

1/10W, Metalized Glass. 

1/10W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/16W, Metalized став 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metalized С1аз 
1/16W, Metalized Glass 

5, 1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 
5$, 1/6W, Carbon 
5$, 1/6W, Carbon 


Film. 
Film. 


1/10W, Metalized Glass. 


$, 1/16W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper 

1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Metalized Glas 
5$, 1/10W, Metalized Glas 
$, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 

$, 1/16W, Metalized Glas 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


$, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/16W, Metalized Glas 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/16W, Metalized Glas 

%, 1/16W, Metalized Glas 
5$, 1/16W, Metalized Glas 

%, 1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
51230 
55620 
13310 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
51020 
37590 
90030 
08220 
93910 
53320 
53910 
55610 
55610 
51520 
33310 
32210 
34720 
32210 
31020 
37590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
31040 
31530 
31220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31010 
33310 
31010 
33310 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 


part. 


3906 
3907 
4001 
4002 
4122 
4123 
4127 
4214 
4216 
4341 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 


Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 27u, 10% . 

Coil, 820n, 10%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Wire Jumper. ACE Ни 2 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5$. 

Coil, 22u. 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, PSLOT 

Coil, 33u, 10% АЕ 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 25м. Qo uhr Ye Ме aes Du ie AN „ЖОЕ 
Transformer, Signal Driver, SC10027-00 
Coil, Choke. 

Coil, Sus; 20% 

Coil, 303, 10% 

Coil, 47u, 10$ 

Mains Filter "EET 
Transformer, SS39009-04. А 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u, 5%. £^ о. Nae vi SAN 3 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coll, LOU; 59. а ou 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
018 
138 
018 
018 
535 
531 
138 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 


31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97:333 
71020 
21421 
73390 
90020 
91028 
02478 
37021 
73380 
23380 
97337 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 


32PT543S37A (continued) 


6201 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . . 3198 
6202 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . . 3198 
6206 Zener Diode, 6.8 volt. . . . . . . . . 3198 
6331 Diode, Signal, ВАУ21 . . . . . . . . . 3198 
6332 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . . 3198 
6333 Diode, Signal, ВАУ21 . . . . . . . . . 3198 
6335 Diode, Signal, ВАУ21 . . . . . . . . . 3198 
6400 Res, ІК, 1$, 3/5W, Metal Film. . . . . 2312 
6401 Zener Diode, 47 volt . . . . . . . . . 3198 
6445 Zener Diode, 10 volt . . . . . . . . . 3198 
6447 Diode, Signal, IN4148. . . . . . . . . 3198 
6448 Zener Diode, 6.2 volt. . . . . . . . . 9331 
6449 Diode, Signal, BAV99 . . . . . . . . . 3198 
6460 Diode, Rect, DG3-7005L . . . . . .. . 9336 
6461 Diode, Rect, RGP30J-L7004. . . . .. . 9338 
6462 Zener Diode, 9.1 volt. . . . . . . . . 9331 
6465 Diode, Signal, ВАУ21 . . . . . . . . . 3198 
6466 Diode, Signal, ВАУ21 . . . . . . . . . 3198 
6467 Diode, Signal, BAS316. . . . . .. . . 3198 
6468 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . . 3198 
6469 Diode; Rect, BYD33U0. wow зш ж-з. ш aw 9337 
6470 Diode, Signal, BAV99 . . . . . . . . . 3198 
6476 Zener Diode, 15 volt . . . . . . . . . 3198 
6481 Zener Diode, 5.6 volt. . . . . . . . . 3198 
6482 Zener Diode, 9.1 volt. . . . . . . . . 9331 
6483 Zener Diode, 33 volt . . . . . . . . . 3198 
6485 Dioder Recty, ВУЗ и sw. x vo cd van an 9337 
6486 Diode, Rect, EGP20DL-5100. . . . . . . 9322 
6487 Diode, Rect, BYD33D. . a . . . . . . e 9337 
6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100. . . . . . . 9322 
6500 Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. . . . 9322 
6520 Diode; ‘Rect; BYD33Ds 40 4 venn #4. 9397 
6523 Diode, Signal, 1N4148. . . . . . . . . 3198 
6524 Diode, Rect, 1N5062. . . . . . . . . . 3198 
6525 Diode, Rect, 1N5062. . . . . . . . . . 3198 
6526 Zener Diode, 22 volt . . . . . . . . . 3198 
6540 Zener Diode, 6.2 volt. . . . . . . . . 9331 
6541 Zener Diode, 10 volt . . . . s . . . . 3198 
6560 Diode, Rect, BYV29X-500. . . . . . . . 9340 
6562 Diode, Rect, EGP20DL-5100. . . . . . . 9322 
6563 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . . 3198 
6565 Diode, Signal, BAV7O . . . . . . . . . 9331 
6566 Diode, Signal, IN4148. . . . . . . . . 3198 
6569 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . . 3198 
6570 Zener Diode, 6.8 volt. . . . . . . . . 3198 
6580 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . . 3198 
6681 Diode, Signal, BAT85 . . . . . . . . . 9336 
6691 LED, LTL-10234WHCR . . . . . . . a. . 9322 
6692 IR Receiver. ^з CE о ciue ow 19922 
6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 
6904 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 
7101 Transistor, NPN, BC847B(COL) . . . . . 3198 
7102 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . . . . 3198 
7103 Transistor, NPN, BC847B(COL) . . . . . 3198 
7200 ТС; TDA9588H/NI/3T/105$:. . . . а . . 9352 
7201 Transistor, NPN, BC847B(COL) . . . . . 3198 
7204 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . . . . 3198 
7205 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . . . . 3198 
7330 ТС, TDAGIOTAE/NS ooe u ay Oe 3 се me x 9352 
7400 Power FET, STP3NC60FP. . . . . . . . . 9322 
7441 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . . .. 3198 
7443 Transistor, PNP, BC557B(COL) . . . . . 3198 
7460 Transistor, NPN, BU4508DX. . . . . . . 9340 
7461 Transistor, NPN, BC337-25(COL) . . . . 3198 
7462 Transistor, NPN, PDTCI43ZT . . . . .. 9340 
7463 Transistor, PNP, BC327-25(COL) . . . . 3198 
7471 IC, TDA8359J/N2. . Ger od Fas lerè se AB. 9352 
7480 Transistor, NPN, BD135 . . . . . . . . 3198 
7482 Transistor, NPN, BD135 . . . . . . . . 3198 
7515 Optical Coupler, TCET1103(G) . . .. . 9322 
7520 TC C TEATS OTE PN: А eir S 19382 
7521 Power FET, FQPFON50. . . . . . . . . . 9322 
7522 Transistor, NPN, BC847B(COL) . . . . . 3198 
7540 Transistor, NPN, BC547B(COL) . . . . . 3198 
7541 Transistor, NPN, PDTCI14ET . . . . . . 9340 
7542 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . . . . 3198 
7560 IC, L78L33ACZ. Š @ San UL D UE а ehe “19322 
7561 Transistor, NPN, PDTCI43ZT . . . . . . 9340 
7580 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . . . . 3198 
7602 IC, M24CO8-WBN6. . . . . . . . . . . . 9322 
7606 Transistor, NPN, PDTCI43ZT . . . .. . 9340 
7802 IC, HEF4053BT. 9333 
7861 IG, TDAOSDIOSHZWI: ux вы С» ылы cv 50: 9352 
7891 Transistor, NPN, BC847B(COL) . . . . . 3198 
7892 Transistor, NPN, BC847B(COL) . . . . . 3198 
7901 IC, AN7522N PH 9322 
9001 Wire Jumper. 3198 
9101 Wire Jumper. 3198 
9102 Wire Jumper. 3198 
9103 Wire Jumper. 3198 
9104 Wire Jumper. 3198 
9123 Wire Jumper. 3198 


5 = Safety Part Be 


sure to use exact replacement 


010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
215 
010 
020 
010 
668 
010 
436 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
138 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
555 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
185 
127 
021 
021 
010 
010 
010 
728 
010 
010 
010 
TL3 
157 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
729 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
10682 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
08667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
69682 
54667 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
40557 
42030 
42150 
42150 
37112 
37687 
42150 
40110 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
19557 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9171 
9173 
9175 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9311 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9511 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9651 
9652 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


32PT543S37A (continued) 


9659 Wire Jumper. 3198 036 
9660 Wire Jumper. 3198 036 
9661 Wire Jumper. 3198 036 
9662 Wire Jumper. 3198 036 
9663 Wire Jumper. 3198 036 
9664 Wire Jumper. 3198 036 
9665 Wire Jumper. 3198 036 
9666 Wire Jumper. 3198 036 
9667 Wire Jumper. 3198 036 
9668 Wire Jumper. 3198 036 
9669 Wire Jumper. 3198 036 
9670 Wire Jumper. 3198 036 
9671 Wire Jumper. . 3198 036 
9672 Coil, 22u, 10% 3198 018 
9674 Wire Jumper. 3198 036 
9675 Wire Jumper. 3198 036 
9676 Wire Jumper. 3198 036 
9678 Coil, 22u, 10% 3198 018 
9679 Wire Jumper. 3198 036 
9680 Wire Jumper. 3198 036 
9681 Wire Jumper. 3198 036 
9685 Wire Jumper. 3198 036 
9686 Wire Jumper. 3198 036 
9687 Wire Jumper. 3198 036 
9688 Wire Jumper. 3198 036 
9689 Wire Jumper. 3198 036 
9690 Wire Jumper. 3198 036 
9691 Wire Jumper. 3198 036 
9694 Wire Jumper. 3198 036 
9695 Wire Jumper. 3198 036 
9697 Wire Jumper. 3198 036 
9698 Wire Jumper. 3198 036 
9699 Wire Jumper. 3198 036 
9821 Wire Jumper. 3198 036 
9822 Wire Jumper. 3198 036 
9825 Wire Jumper. 3198 036 
9828 Wire Jumper. 3198 036 
9829 Wire Jumper. 3198 036 
9831 Wire Jumper. 3198 036 
9832 Wire Jumper. 3198 036 
9837 Wire Jumper. 3198 036 
9838 Wire Jumper. 3198 036 
9839 Wire Jumper. 3198 036 
9846 Wire Jumper. 3198 036 
9847 Wire Jumper. 3198 036 
9849 Wire Jumper. 3198 036 
9850 Wire Jumper. 3198 036 
9851 Wire Jumper. 3198 036 
9852 Wire Jumper. 3198 036 
9853 Wire Jumper. 3198 036 
9856 Wire Jumper. 3198 036 
9860 Wire Jumper. 3198 036 
9861 Wire Jumper. 3198 036 
9862 Wire Jumper. 3198 036 
9864 Wire Jumper. 3198 036 
9865 Wire Jumper. 3198 036 
9868 Wire Jumper. 3198 036 
9873 Wire Jumper. 3198 036 
9874 Wire Jumper. 3198 036 
9875 Wire Jumper. 3198 036 
9877 Wire Jumper. 3198 036 
9891 Wire Jumper. 3198 036 
9892 Wire Jumper. 3198 036 
9901 Wire Jumper. 3198 036 
9902 Wire Jumper. 3198 036 
9903 Wire Jumper. 3198 036 
9904 Wire Jumper. 3198 036 
9905 Wire Jumper. 3198 036 
9911 Wire Jumper. 3198 036 
9913 Wire Jumper. 3198 036 
9914 Wire Jumper. 3198 036 
9915 Wire Jumper. 3198 036 
9918 Wire Jumper. 3198 036 
9991 Wire Jumper. 3198 036 
9993 Wire Jumper. 3198 036 
9994 Wire Jumper. 3198 036 
9996 Wire Jumper. 3198 036 
9997 Wire Jumper. 3198 036 
9998 Wire Jumper. 3198 036 
CBA Main Chassis neseno lve 3139 187 


Channel One Card Parts 


Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


S = Safety Part 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
23241 


Be sure to use exact replacement part. 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


0232 Headphone Jack 

0250 A/V Jack 

0251 6 Pin Connector. 

0254 5 Pin Connector. 

0255 4 Pin Connector. 

1810 3 Pin Connector. 

1811 3 Pin Connector. . . . . . . 

2171 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

2172 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

2173 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

2174 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

2176 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 

2177 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 

2178 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 

2179 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 

2180 Cap, 212; %80/-20%, 10v, Ceramic 

2181 Cap, 2u2, +80/-20%, 10%; Ceramic . 
2802 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
3150 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3151 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 

3152 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3153 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 

3156 Res, 120 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3157 Res, 120 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3814 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3815 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3816 Res, 100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
3817 Res, 100K, 5, 1/16W, Metalized Glass. 
3818 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3819 Res, 100K, 2? 1/16W, Metalized Glass. 
3820 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3821 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
4820 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

4823 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

4824 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

6161 Zener Diode, 6.8 volt. 

7802 IC, HEF4053BT. 

9150 Wire Jumper. 

9151 Wire Jumper. 

9152 Wire Jumper. 

9153 Wire Jumper. 

9154 Wire Jumper. 

9155 Wire Jumper. 

9170 Wire Jumper. 

CBA Side Jack Benet p 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


5 АС01 AC Cord. 5% 
АСОЗ Anode Lead бис. (3 Used) 
АС04 Batteries for Remote Control Tanem ire 
ACO5 Cabinet Back 
ACOS8 Chassis Tray : 

S ACO9 CRT, A80ECK272X56. 
AC10 Customer Control Buttons 

S AC12 Degaussing Coil. Я е. 
АС15 Holder, Degaussing Coat. (4 Used) 
AC17 Owner's Manual 22725 
АС19 Side Jack Panel Бы КОЕ: 
АС20 Cabinet Front Assembly 
AC20A Cabinet Front. 
AC20C Light Guide. 
AC20D Nameplate. Koen oM КЕ 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 


REMOTE Remote Control Transmitter, RC19335004/ 
01. 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2412 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
23198 
9333 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


S139 
24579 
9299 
31-59 
31539 
9301 
21-54 
2422 
S139 
3121 
3139 
51:21 
3139 
3139 
3141 
2422 


3139 


026 
026 
025 
025 
025 
020 
020 
017 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
025 
017 
017 
017 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
010 
729 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
187 


010 
014 
000 
124 
124 
795 
124 
549 
013 
235 
124 
237 
177 
124 
050 
264 


228 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
00725 
00725 
33310 
33310 
33310 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
22250 
22250 
42240 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
31210 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
90030 
90030 
26880 
60653 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
28141 


03831 
04471 
65263 
44871 
31324 
00428 
32711 
43977 
01661 
20681 
40481 
53111 
59541 
32681 
00141 
00401 


86463 


32PT543S37G - Manual no. 


Main Chassis Parts 
Main Chassis Parts 


7638 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2238 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
2222 
3138 
3198 
3198 
3198 
3198 


0211 2 Pin Connector. 
0212 2 Pin Connector. 
0219 6 Pin Connector. 
0220 5 Pin Connector. 
0221 2 Pin Connector. 
0222 2 Pin Connector. 
0223 A/V Jack 
0225 SVHS Jack. 
0229 3 Pin Connector. 
0243 6 Pin Connector. 
0244 5 Pin Connector. 
0245 6 Pin Connector. 
0246 5 Pin Connector. 

S 0254 9 Pin CRT Socket 
0267 3 Pin Connector. 
0269 Jack sin te tg 

S 1000 Tuner, V+U PLL 
1002 SAW Filter, 45.75MHz 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 

S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. 

S 1515 Relay, 5 Amp, 12V. 
1600 Tact Switch. 
1601 Tact Switch. 
1602 Tact Switch. 
1603 Tact Switch. 
1606 Tact Switch. . . . 
1660 Crystal,  12MHz000 
1811 3 Pin Connector. Vos xw Ue ad ee plèn. doe 
1861 Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 
2004 Cap, 47n, 10$, 50v, Ceramic. 
2005 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2006 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
2007 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2008 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
2009 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. у 
2101 Сар, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2102 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2103 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2104 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2105 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2106 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2111 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2112 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2113 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2121 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2122 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2123 Сар, 222; +80/-20%, 10v, Ceramic 
2124 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2125 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2131 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2132 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2133 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2134 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2135 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2136 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2141 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2143 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2150 Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2184 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2187 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2201 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2202 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2203 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2204 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2208 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2209 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
2210 Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2211 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2213 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2214 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
2215 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. А 
2216 Сар, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
2217 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. қ 
2219 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2220 Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester 
2221 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2226 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 
2227 Сар, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 
2228 Cap, 820p, 5$, 25v, Ceramic. 
2229 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2241 Cap, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 
2242 Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2243 Cap, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. Bh 2. ee 
2244 Cap, 100n, 5%, 63v, Metalized Polyester 
2245 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2247 Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
2248 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2249 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2250 Сар, 242, 20$, 50v, Electrolytic 
5 = Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
020 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
017 
014 
017 
016 
017 
016 
025 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 


16269 
16375 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
00725 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
05182 
90098 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
00725 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
32290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
51090 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31010 
34720 
38210 
51090 
31520 
41050 
32220 
76104 
44740 
21020 
32230 
32230 
52280 


part. 


2252 
2253 
2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2802 
2803 
2810 


Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


%, 25v, Ceramic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
100n, 10$, 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
2u2, 
470p, 


205, 
105, 


250v, Electrolytic. 
500v, Ceramic 

5$, 50v, Ceramic. 

10$, 2000v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 1000v, Ceramic 
20$, 50v, Electrolytic 
10$, 500v, Ceramic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
15n, 10$, 50v, Polyester. 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470n, 5%, 250v, 
20$, 100v, Electrolytic. 
10$, 500v, Ceramic. 

5$, 50v, Ceramic. 

10$, 2000v, Ceramic. 


55, 


2u2, 
680p, 
100p, 
1n2, 
2u2, 
13n, 5$, 1600v, 
15n, 10$, 400v, 
10n, 10$, 400v, 
100n, 10%, 50v, 
150n, 10$, 63v, 
100n, 10$, 63v, 
2n2, 10$, 50v, 
2n2, 10$, 50v, 
4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
68n, 10$, 250v, Polyester 
4u7, 20$, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 

470n, 20$, 275v, 


Polypropylene 
Polyester . . 
Polyester . 
Polyester . 


Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10$, 1000v, 
10$, 1000v, 
20$, 200v, 
10$, 1000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 1000v, Ceramic 
20$, 50v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic. 
20$, 50v, Electrolytic 
10$, 16у, Ceramic 
10$, 2000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 50v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20$, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 1 
100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16у, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic . 
330n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5$, 50v, Ceramic 
68p, 5$, 50v, Ceramic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
1n5, 
10n, 
22u, 
100n, 
AS, 
470p, 
2n2, 
in, 
10n, 


250v, Metalized Poly 


160v, Metalized Polypr 


est 


Metalized Polyprop 
opy 


Metalized Polyeste 
Metalized Polyeste 


Metalized Polypro 


3198 
3198 
3198 


2222 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 


2022 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2020 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


016 
016 
021 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
021 
019 
025 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
025 


333 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
017 


31020 
31020 
90020 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
90552 
44710 
54790 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
34790 


00086 
91331 
46810 
01010 
90488 


90042 
90254 
90219 
90218 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
32210 
42240 
42240 
22250 


32PT543S37G (continued) 


2813 
2816 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
92211 
3112 
3113 
3114 
3115 
31:16 
3123 
3124 
3125 
3126 
Galasi 
3132 
3133 
3134 
S135 
3136 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
BLOT 
3158 
3159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3212 
3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 
3232 


5 = 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


2u2, 
470n, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 
1n8, 
150p, 
68n, 
68n, 
150p, 
1n8, 
2u2, 
100u, 
100u, 
4u7, 
10u, 
lu, 
4n'7, 
22n, 
470u, 
2u2, 
220n, 
220n, 
100n, 
100n, 
1000u, 20 
lu, 20$, 
27n, 10$, 
1n2, 10$, 
27n, 10$, 
1n2, 10$, 
10u, 20$, 
10n, 10$, 
10n, 10$, 
330p, 5$, 
100 onm, 
100 onm, 
Zero ohm, 
1K5, 5$, 
8K2, 55, 
100 onm, 
68 ohm, 5 
1K, 5$, 
150 ohm, 
220K, 5$, 
150 ohm, 
220K, 5$, 
75 ohm, 5 
100 onm, 
75 ohm, 5 
100 onm, 
75 ohm, 5 
100 ohm, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
75 ohm, 5 
100 ohm, 
1K, 5%, 
100K, 5%, 
150K, 5%, 
5K6, 5%, 
10K, 5%, 
1K5, 5%, 
10K, 5%, 
1K2, 1%, 
390 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
22K, 5%, 
1K, 5%, 
270K, 5%, 
1K, 5%, 
220 ohm, 
68 ohm, 
470 ohm, 
560 ohm, 
330K, 5%, 
82K, 5%, 
2K2, 5%, 
100 ohm, 
560 ohm, 
100 ohm, 
560 ohm, 
2K2, 5%, 


+80/ 


+80/ 
20%, 
20%, 
+80/ 
10%, 
5%, 
10%, 
10%, 
5%, 
10%, 
+80/ 
20% 
20% 
20%, 
20%, 
20%, 
10%, 
10%, 
20% 
20%, 
10% 


206; 


+80/-20%, 


-20%, 
50v, 
50v, 

-20%, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 

-20%, 


, 25v, 
, 25v, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
25v, 


, l6v, 


50v, 


, 50v, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
$, l6v, 
Electrolytic. 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
5%, 


5$, 


55, 


1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 
"Chip" Jumper 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/6W, Carbon 


10v, Ceramic 
10v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 


Electrolytic. 


Ceramic. 
Ceramic. 5 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. Ен 
Film. 
Film. 
Glass 
Glass 
Film. 


$, 1/6W, Carbon Film 


55, 


1/16W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


55, 


1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/6W, Carbon Film 


55, 


1/6W, Carbon Film. 


$, 1/6W, Carbon Film 


55, 


1/6W, Carbon Film. 


$, 1/6W, Carbon Film 


$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
$, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
$, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
$, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 


Film. 
Film. 
Glass 
Film. 
Glass 
Film. 
Glass 
Film. 
Glass 


$, 1/6W, Carbon Film 


5%, 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/6W, 
1/6W, 


Carbon Film. 
Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, 


Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/6W, Carbon Film 
$, 1/16W, Metalized Gla 
$, 1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glas 


$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
$, 1/16W, Metalized Glas 


Glass 
Glass 
Film. 
Film. 
Film. 


1/16W, Metalized Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2 2:38 
2238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


017 
017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
702 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 


22250 
44740 
22250 
52280 
52280 
22250 
15626 
31510 
06830 
06830 
31510 
15626 
22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
31030 
31030 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
60274 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
32220 


part. 


3239 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3331 
3332 
3229 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 


3341 


3342 


3342 


3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
34. 

Res, 
0x34 
Res, 
34. 

Res, 
0x34 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


100 onm, 
22K, 55, 
27K, 55, 
820 ohm, 
39K, 1%, 
10K, 5%, 


470K, 5%, 


33K, 5%, 
820 ohm, 
8K2, 5%, 
100 onm, 
1K, 5%, 
10M, 5%, 


100K, 5%, 
470K, 5% 


100 
1K, 
100 
1K, 


ohm, 
20%, 
ohm, 
20%, 
100 onm, 
1K, 20%, 
10 ohm, 
1 ohm, 


2R7 ohm, 


1 ohm, 5$, 1/3W, MF for A80ECK340X 


2R7 ohm, 


IK5, 20% 


33 ohm, 


33 ohm, 
330 ohm, 
33K, 5$, 


100K, 5%, 


1K, 5$, 
4R7, 5$, 
4R7, 55, 
100 ohm, 
10K, 5$, 
4R7, 5$, 
100 onm, 


Zero ohm, 


1M, 5$, 
15K, 5$, 
5K6, 5$, 
180 ohm, 
820 ohm, 
68 ohm, 
33 ohm, 
2R7, 55, 
5K6, 1$, 
1K, 5$, 
2K, 1$, 
6R8, 5$, 


33 ohm, 
27K, 1$, 
180 onm, 
3K3, 5$, 


390K, 5%, 


3R9, 1%, 
3R9, 1%; 
5R6, 1%, 
2K2, 1%, 
2K2, 1%, 


3K9, 5%, 
33 ohm, 
4R7, 5$, 
8K2, 55, 
1K, 5%, 


55, 


Film. 
Glass 
Glass 
Film. 


$, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
5$, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 
5%, 1/2W, Metal Film. 


$, 1/3W, MF for A80QCF33 


$, 1/3W, MF for A80ECK33 


, 1/2W, Carbon Film 
5$, 1/6W, Carbon Film 


1MA/50V, Max 115У. 


5%, 1/6W, Carbon Film 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. У 
1/3W, Metal Film . ... 
5$, 1/10W, Metalized Gla 
"Chip" Jumper . . % 3 
1/16W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film 
5$, 1/6W, Carbon Film 
1/3W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film. 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/8W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film . 
3/5W, Metal Film... 
$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 
$, 2 1/2W, Metal Film. 
1/2W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 
Deganussing. . за. 
1/2W, Metalized Glass. 


1/3W, MF for A80QCF340X 


3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


2306 


2306 


2306 


2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2122 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2120 
2322 


011 
021 
021 
011 
704 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 


204 


204 


204 


204 
013 
011 
593 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
730 
915 
215 
915 
915 
215 
011 
011 
021 
101 
31:5 
315 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
661 
242 


01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
34740 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 


03108 


03278 


03108 


03278 
01520 
03390 
13507 
03390 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03278 
15602 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
61394 
13908 
13908 
15608 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11503 
16802 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03228 
03478 
32230 
31040 
31040 
51230 
51030 
13335 
13335 
00025 
15155 


32PT543S37G (continued) 


3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3902 
3557 
3561 
3562 
3563 
3565 
3566 
3569 
3580 
3594 
3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 
3638 
3639 
3640 
3681 
3682 
3683 
3684 
3685 
3686 
3691 
3693 
3694 
3801 
3802 
3810 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
3822 
3861 
3862 
3863 
3864 
3865 
3866 
3867 
3891 
3893 
3894 


5 = 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


220 ohm, 
NTC, 
270 ohm, 
1K2, 5$, 
4R7, 5$, 
330K, 5$ 
100 onm, 
56K, 55, 
1K, 5$, 

OR1, 5%, 
OR33, 5% 
Zero ohm, 
47K, Sa 
10K, 5$, 
AKT, 2 
2K2, 5$, 
470 ohm, 
1K5, 5$, 
82K, 1$, 
AK7, 1$, 
270K, 5$ 
15K, 5$, 
10K, 5$, 
1K, 5$, 

100 onm, 
12K, 5$, 
5K6, 5$, 
330 ohm, 
2K2, 5$, 
5K6, 55, 
A7K, 5$, 
330 ohm, 
220K, 5$ 
220K, 5$ 
8K2, 5$, 
100 ohm, 
100 onm, 
4K7, 55, 
2K2, 5$, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K, 5$, 

8K2, 5$, 
100 ohm, 
6K8, 5$, 
470 ohm, 
4K7, 55, 
100 ohm, 
100 onm, 
AKT, a 
4K7, 55, 
10K, 5$, 
2K2, 5$, 
Zero ohm 
100 ohm, 
100 onm, 
1K, 5$, 

75 ohm, 

Zero ohm, 
8K2, 5$, 
390 ohm, 
3K3, 5$, 
390 ohm, 
560 ohm, 
560 ohm, 
1K5, 5%, 
330 ohm, 
220 ohm, 
AK7, 55, 
220 ohm, 
1K, 5$, 

75 ohm, 

100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
75 ohm, 

100K, 5$ 
15K, 5$, 
1K2, 5$, 
100 onm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
3K3, 5%, 
100 ohm, 
330 ohm, 
100 ohm, 


4R7, 


20%, 1/2W, Carbon Film 
20%, 3W1. 

53, 1/61, Carbon Film. 

1/10W, Metalized Glass 

1/6W, Carbon Film. A 

, 1/10W, Metalized Glass. 
5$, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 

, 3/5W, Metal Film. 

"Chip" Jumper 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 
5$, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 

, 1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Metalized Glas 

, 1/10W, Metalized Glass. 

, 1/10W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/16W, Metalized Glas 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

, "Chip" Jumper E 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 

1/10W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/10W, Metalized Giss 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Metalized Glas 

$, 1/10W, Metalized Glas 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glas 

1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass 

‚ 1/16W, Metalized Glass. 

‚ 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

‚ 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

‚ 1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass 

, 1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/16W, Metalized Glas 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/16W, Metalized Glas 

$i 1/16W, Metalized Glas 

$, 1/16W, Metalized Glas 


2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 


43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
51230 
55620 
13310 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
51020 
37590 
90030 
08220 
53910 
53320 
53910 
55610 
55610 
51520 
33310 
32210 
34720 
32210 
31020 
37590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
31040 
31530 
31220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31010 
33310 
31010 


part. 


3896 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4122 
4123 
4127 
4214 
4216 
4341 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5342 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 


Res, 330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 3K3, 57 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 3K3, ки 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Coil, 27u, 10$ . 3198 
Coil, 820n, 10$. 3198 
Coil, 6u8, 5%. 3198 
Wire Jumper. Be UR pin he via Jn nè Lé 3198 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 3198 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 3198 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 3198 
Wire Jumper. 3198 
со Љу KOU, 595 s жою té 3198 
Coil, 22u for A80QCF340X34 2422 
Coil, 47u for A80QCF330X34 3198 
Coil, 1mH, 10% 3198 
Transformer, PSLOT 3128 
Coil, 33u, 10$ so ee ды ас 4 3198 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 3198 
Coil, Linear, DC12 re. ier si недо SAB 
Transformer, Signal Driver, SC10027-00 2422 
Coil, Choke. 3128 
Coil, 3u3, 20$ 3198 
Coil, 3u3, 10$ 3198 
Coil, 4u7, 5%. 2422 
Mains Filter в 2422 
Transformer, SS39009-04. . .. 2422 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 3198 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 3198 
Coil, 27а, 5%. ИГИ ИИ met en 2422 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 3198 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
018 
018 
138 
018 
018 
138 
531 
138 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
535 
018 


33310 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 
24790 
71020 
21421 
73390 
90020 
55881 
02478 
37021 
73380 
23380 
94213 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 


32PT543S37G (continued) 


5564 Fixed, Inductor, 100MHz, .50R. . . e . 3198 018 90010 7901 IC, AN7522N EH 45b ы AG fè - ж 9322 161 41662 
5602 Coal. обр BE. a sik ecu AA um vesyon ee, AIDE OLS 5680 9001 Wire Jumper. . . on e ak ыы” е-е Wo 3198 036 90010 
5603 COT, SUG, Ба ж e ж vw азасы ыы uw do: 3198 DIO. 15680 9101 Wire Jumper. о» x 1.6709 m DS 9099.2; 49 x; tate 3198 036 90010 
5604 (ОДИ b, Du, DURS. а а ы саз жое. ы 3199015156050 9102 Wire Jumper. . . s e so e e “an pè м ж.а, 3198 036 90010 
5861 tog b, D УО е, 1 wb. vii a. ЛЕ fE We. woe TOS Ole 0990 9103 Wire Jumper. . s А th sy Ye. о ЈЕ 3198 036 90010 
6001 Zener Diode, 33 volt 5 а» . . > 3198 010 23390 9104 Wire Jumper. ............ > 3198 036 90010 
6150 Diode, Signal, BAS316. w w 4 4.29 . . 3198 010 10630 9123 Wire Jumper. e ah e s ыы E ode x Wo 3198 036 90010 
6201 Diode, Signal, ВАЗЗ Би 2-4. 5 wo 3198 010. 10630 9171 Wire Jumper. оөз» x 1.679 зе DW. 69.2; а ^»; we 31986 036 90010 
6202 Diode, Signal, BASSIO mec а 3198 010 10630 NES. Wire Jumper. ............ ._ 3198 036 90010 
6206 Zener Diode, 6:8 volt. «. ss «ou 4 . . 3198 020 56880 9175 Wire Jumper. 5-4. А th e Woo wol TE ci? 42198 036 90010 
6331 Diode, Signal, ВАУ21......... 3198 010 10070 9176 Wire Jumper. “ы s. e se e s me Fa we e ar et 3198 036 90010 
6332 Diode, Signal, BAS316. « w 4 4-2 . . 3198 010 10630 9178 Wire Jumper. ............ 3198 036 90010 
6333 Diode, Signal, БАУ21 w. i545 шум је se . 3198 010 10070 9179 Wire Jumper. Өө» x ood. w- Du. 69.2; 49 ^x; we 2198; 036 90010 
6335 Diode, Signal, ВАУ21......... 3198 010 10070 9181 Wire Jumper. ............ yoy 3198 036 90010 
6400 Res, 1K, 1$, 3/5W, Metal Film. . . . . 2312 915 11002 9182 Wire Jumper. ............ ._ 3198 036 90010 
6401 Zener Diode, 47 volt ма ы» ce at = 3198 010 24790 9183 Wire Jumper. uus s e ls e s san Kan e e e > 3198 036 90010 
6445 Zener Diode, 10 уо1ї....... .. 3198 020 51090 9192 Wire Jumper. e s s ыы E Aude e 3198 036 90010 
6447 Diode, Signal, 1N4148. ... . о . . 3198 ОТО 10010 9193 Wire Jumper. ............._ 3198 036 90010 
6448 Zener Diode, 6.2 volt. ay . . . . . . . 9331 668 30133 9311 Wire Jumper. . . s s so e sèl an pè yin м 3198 036 90010 
6449 Diode, Signal, BAV99 5. 2-2. вы . . . 3198 010 10620 9312 Wire Jumper. . 55%-ы wol TE oes 3198 036 90010 
6460 Diode, Rect, DG3-7005L аи c» . ж 9336 436 10682 9406 Wire Jumper. uus s. s ss e s ты Па we 9e оз! 3198 036 90010 
6461 Diode, Rect, RGP30J-L7004. 4 . . . . . 9338 617 60682 9407 Wire Jumper. oe on e ыы Si oue e 3198 036 90010 
6462 Zener Diode, 9.1 volt. 205» x 70€ . . 9331 177 80133 9408 Wire Jumper. ............._ 3198 036 90010 
6465 Diode, Signal, ВАУ21......... 3198 010 10070 9409 Wire Jumper. . . s s so e e “an pè vèn ow... 3198 036 90010 
6466 Diode, Signal, :BAVZI 4 sèf Xo 4 fan 3198 010 10070 9410 Wire Jumper. 5-4. & Зи sy ал ao don TE <- 3198 036 90010 
6467 Diode, Signal, BAS316. e 5-42-50 at ы 3198 010 10630 9411 Wire Jumper. uus s. s cs e s san Fa we we оз! 3198 036 90010 
6468 Diode, Signal, BAS316. w w >. . . 3198 010 10630 9412 Wire Jumper. oe ah s ae ыы X dde ox 3198 036 90010 
6469 Diode, Rect, BYD33J. ы . хы ым; 9337 234 20133 9413 Wire Jumper. ............._ 3198 036 90010 
6470 Diode, Signal, BAV99 моча чек 3198 010 10620 9414 Wire Jumper. . . s e cha 4.4 an pè м м а 3198 036 90010 
6476 Zener Diode, 15 volt а. ла. € oui oy eee 3198 010 21590 9415 Wire Jumper. . 555% Sy W daw dm TE БЫ 3198 036 90010 
6481 Zener Diode, 5.6 volt. os S42 ao м ы 3198 010 25680 9416 Wire Jumper. ............ 3198 036 90010 
6482 Zener Diode, 9.1 volt. x . w dan. . . . 9331 177 80133 9417 Wire Jumper. wed soso Ge B xdg cU ouo. xw. 3198 036 90010 
6483 Zener Diode, 33 volt 22.52». akont . . 3198 010 23390 9418 Wire Jumper. ate oii, ызы Ge. 2 mc x; fane 31986 036 90010 
6485 Diode, Rect, BYD33J. ы-і ыы 9337 234 20133 9419 Wire Jumper. . . s s s 4.4 TEP pè м м > 3198 036 90010 
6486 Diode, Rect, EGP20DL-5100. . . . . . . 9322 164 42682 9421 Wire Jumper. . 555% ow. W fo dm TE БЫ 3198 036 90010 
6487 Diode, Rect, BYD33D. . а аи а we Ww xw; 9337 234 00133 9422 Wire Jumper. . . s. s dae e s сы б» e e 99 036 90010 
6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 224. ew 9322 164 42682 9423 Wire Jumper. Wed ok cele Gn Bow A a si sw x fo 3198 036 90010 
6500 Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. . . . 9322 138 08667 9424 Wire Jumper. ............ we 3198 036 90010 
6520 Diode, Rect, BYD33D. ....... ae ee 9337 234 00133 9425 Wire Jumper. . . s s s e x Acier ow. 3198 036 90010 
6523 Diode, Signal, 1N4148. 6^2. 5 ы by . . 3198 010 10010 9426 Wire Jumper. . 555% Sy W ko cdm БЫ 3198 036 90010 
6524 Diode, Rect, JNSOGZ .— x 5-45 a ww 3198 010 10120 9427 Wire Jumper. . . s. s dae e e ew чь 9e e 99 036 90010 
6525 Diode, Rect, 1N5062. sav 1x42 Wa. 3198 010 10120 9453 Wire Jumper. маз ыы ғ же ж. 3198 036 90010 
6526 Zener Diode, 22 уо1©ї....... . . 3198 020 52290 9460 Wire Jumper. ate sii, ызы dee. c x. tan 31986 036 90010 
6540 Zener Diode, 6.2 volt. wa . . . . . . . 9331 668 30133 9463 Wire Jumper. да e so 4.4 “AP s м ow. 3198 036 90010 
6541 Zener Diode, 10 volt . а о 4 v ше - 3198 020 51090 9500 Wire Jumper. . 555% Sy W ko dm < ясы! 3198 036 90010 
6560 Diode, Rect, BYV29X-500. . . ы . 9340 555 59127 9501 Wire Jumper. . . s. оқы ве Па e жз! 3198 036 90010 
6562 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 4 . . . wo. 9322 164 42682 9503 Wire Jumper. wed ok cel ae B xdg a ii sw xw. 3198 036 90010 
6563 Diode, Signal, BAS316. а јак avons . . 3198 010 10630 9506 Wire Jumper. ............ fan 31986 036 90010 
6565 Diode, Signal, ВАМ У уља они di riye е 9331 849 10215 9507 Wire Jumper. . . s e s 4.4 TEP pè м м 3198 036 90010 
6566 Diode, Signal, 1N4148. 2230s. Xo by 2 ae 3198 010 10010 9510 Wire Jumper. . 555% Sy W daw cdm TE a 4 3198 036 90010 
6569 Diode, Signal, BAS316. ы зе 2» cw ow 3198 010 10630 9511 Wire Jumper. . . s e s e a? се Oe e e 99 036 90010 
6570 Zener. Diode, 6.8 volt. w 2 4 4.39 . . 3198 020 56880 9512 Wire Jumper. wed oh cee Gn B xdg cU uou. xw. 3198 036 90010 
6580 Diode, Signal, BAS316. 2.4.» 2.79.54 3198 010 10630 9513 Wire Jumper. ate a so В e. 2 cx fane 31986 036 90010 
6681 Diode, Signal, ВАТВб5....... .. 9336 247 60133 9514 Wire Jumper. . . s s so 4.4 ум» ow. 3198 036 90010 
6691 LED, LTL-10234WHCR “Sou з237Ь A ui Wwe 9322 185 69682 8515 Wire Jumper. . 555% wy W tow dm СЕ 3198 036 90010 
6692 IR Receiver. . . sso ecs e s e o e o ж 9322 127 54667 9516 Wire Jumper. . . s. s dae ыы ew we жз! 3198 036 90010 
6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90020 9518 Wire Jumper. wed oh dak Ge Bx AE GU si sw xw. 3198 036 90010 
6904 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90020 9520 Wire Jumper. dte si, ызы dee 2 c x we 31986 036 90010 
7101 Transistor, NPN, BESATB(COL): z . . . . 3198 010 42030 9521 Wire Jumper. ............ va, 3198 036 90010 
7102 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . . . . 3198 010 42150 9522 Wire Jumper. . ix od W ko о TE <. 3198 036 90010 
7103 Transistor, NPN, BC847B(COL) . . . . = 3198 010 42030 9524 Wire Jumper. ............ 3198 036 90010 
7200 IC, TDA9588H/N1/3I/1053. You . . . . . 9352 728 40557 9528 Wire Jumper. wed Gk dece Bw dE a Wo xw. 3198 036 90010 
7201 Transistor, NPN, BC847B (COL) . . . . . 3198 010 42030 9530 Wire Jumper. ............._ 31986 036 90010 
7204 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . . . . 3198 010 42150 9611 Carle 2101; WE. дё ae Сл a Ee ke м Жо, EOS OLE 22490 
7205 Transistor, PNP, BC857B(COL) 4 oui . . . 3198 010 42150 9612 Wire Jumper. . . & s s e die de Won e e 3198 036 90010 
7330 TC, ТРАБТОІЛЕ/ЫЗ 25 ш We tt ee ы =» 9352 TL3 31112 9613 Wire Jumper. ............ ce 3198 036 90010 
7400 Power FET, "ОРОМО СОВЕ ЊЕ са % aves 9322 157 37687 9614 Wire Jumper. e ah e ae ыы EX oue ox 3198 036 90010 
7441 Transistor, PNP, BC857B(COL) w . . . . 3198 010 42150 9615 Wire Jumper. ............ we 3198 036 90010 
7443 Transistor, PNP, BC557B(COL) 2 . . . к 3198 020 40110 9617 Wire Jumper. . . s s so e e an pè ЕР д Ж.а, 3198 036 90010 
7460 Transistor, NPN, BU4508DX. . 2 ui . . . 9340 550 92127 9618 Wire Jumper. 5 wo. dw. Wo wol CE өС% 42198 036 90010 
7461 Transistor, NPN, BC337-25 (COL) w . . w 3198 020 43530 9619 Wire Jumper. . . сы e s e Dag - ar es 3198 036 90010 
7462 Transistor, NPN, PDTC143ZT . . vay . . . 9340 547 00215 9620 Wire Jumper. oe ah s ae ыы a iex 3198 036 90010 
7463 Transistor, PNP, BC327-25 (COL) . . . . 3198 020 43430 9621 Wire Jumper. оөз» ood. w- cus de say а x te 31986 036 90010 
7471 TC; TDAS3SSOUZNAS ge OR 55 а жое 4 ж 9352 701 64112 9622 Wire Jumper. . . s s s e s an pè yin ow... 3198 036 90010 
7480 Transistor, NPN, BD135 вече X o Www 3198 020 41010 9623 Wire Jumper. . s sw. Be. de HOR өС% 42198 036 90010 
7482 Transistor, NPN, BD135 557% Уы Ww . 3198 020 41010 9624 Wire Jumper. . сы e жә san Da) - о! 3198 036 90010 
1915 Optical Coupler, TCET1103(G) . . . . . 9322 140 14667 9626 Wire Jumper. e а sak, ae BE UE Aue e 3198 036 90010 
7520 IC, TEA1507P/N1. ..........._ 9352 673 56112 9627 Wire Jumper. ze 4 16709 зе DW. donk say а о we 31986 036 90010 
7521 Power FET, FQPF9N50. led: а ча 9322 187 16687 9628 Wire Jumper. . . s. e so e e “an pè yin ao > 3198 036 90010 
7522 Transistor, NPN, BC847B(COL) 4 ui . . . 3198 010 42030 9629 Wire Jumper. 5-4. ws dw. 2 a. we dom TE өсі 3198 036 90010 
7540 Transistor, NPN, BC547B(COL) . oua s = 3198 020 40030 9631 Wire Jumper. uus s. s ls e s san Kan we we e 3198 036 90010 
7541 Transistor, NPN, PDTC114ET . . . . . . 9340 310 10215 9632 Wire Jumper. owe s sak, s ыы E due e 3198 036 90010 
7542 Transistor, PNP, BC857B(COL) 2.. . . . 3198 010 42150 9633 Wire Jumper. о» x 1.6709 вора 909.2; 49 ^ x; we 3198 036 90010 
7560 IC, L78L33ACZ. ECL с der ue и = = ee uu 93944 ЭЛ. ВОТЬ 9637 Wire Jumper. ............ yoy 3198 036 90010 
7561 Transistor, NPN, PDTC143ZT w. . . . . . 9340 547 00215 9638 Wire Jumper. 5-4. & За sy 2 a. don TE a 3198 036 90010 
7580 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . . ы ы 3198 010 42150 9639 Wire Jumper. uus s e cs e s ла we we e > 3198 036 90010 
7602 IC, M24C08-WBN6. we osse dmm SEL 4, о 9322 154 38682 9640 Wire Jumper. ма а ан ыы а 5-2 3198 036 90010 
7606 Transistor, NPN, PDTC143ZT w . . . . . 9340 547 00215 9641 Wire Jumper. Өө» ЕНИ ИЕ Dus 69.2; 49 ^ x; we 3198 036 90010 
7802 LC, ОНА ВВ И ома e da aye жое а Ф353 729560653 9642 Wire Jumper. ............ yoy 3198 036 90010 
7861 IC. ТОА9853Н//1. ы, ea fin Aoc Мерија 9352 671 19557 9643 Wire Jumper. 5 wo. dw. > dol Е 3198 036 90010 
7891 Transistor, NPN, BC847B(COL) i «a ы ы 3198 010 42030 9648 Wire Jumper. uus s. e des e s ne Fa ue e e 3198 036 90010 
7892 Transistor, NPN, BC847B(COL) ak x . . 3198 010 42030 9650 Wire Jumper. жос ао s e UE xeu) e ._ 3198 036 90010 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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9651 
9652 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9681 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 
9822 
9825 
9828 
9829 
9831 
9832 
9837 
9838 
9839 
9846 
9847 
9849 
9850 
9851 
9852 
9853 
9856 
9860 
9861 
9862 
9864 
9865 
9868 
9873 
9874 
9875 
9877 
9891 
9892 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9913 
9914 
9915 
9918 
9991 
9993 
9994 
9996 
9997 
9998 
СВА 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


, 


, 


Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper: o 4755 Go: з фа 5 wc 33198 
22g OS, ЫМ dde oW dew we ck at ш oue 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. за de dey Mi tyè е вв 2340.99 
Zoe LOZ қы ul) оқ ya TOS 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. 3198 
Jumper. ы ths ee Ue Ww 2398 
Chassis RESE у: ie WE sin eh RR STAD 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


SS 


Safety Part 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
58231 


part. 


DAF Panel Parts 
DAF' Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 
0232 Headphone Jack 
0250 A/V Jack Pu 
0251 6 Pin Connector. 
0254 5 Pin Connector. 
0255 4 Pin Connector. 
1810 3 Pin Connector. 
1811 3 Pin Connector. . . . . .. 
2171 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2172 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2173 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2174 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2176 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 
2177 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2178 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 
2179 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2180 Сар; .2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2181 Cap, 2u2, 480/—20$, 10v, Ceramic - 
2802 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
3150 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3151 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
3152 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3153 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
3156 Res, 120 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3157 Res, 120 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3814 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3815 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3816 Res, 100K, ки 1/10W, Metalized Glass. 
3817 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3818 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3819 Res, 100K, F 1/16W, Metalized Glass. 
3820 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3821 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
4820 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4823 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4824 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
6161 Zener Diode, 6.8 volt. 
7802 IC, HEF4053BT. 
9150 Wire Jumper. 
9151 Wire Jumper. 
9152 Wire Jumper. 
9153 Wire Jumper. 
9154 Wire Jumper. 
9185 Wire Jumper. 
9170 Wire Jumper. 
CBA Side Jack Panel "өзенің; 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 
S АС01 AC Cord. sa a 
ACO3 Anode Lead Spacer, (3 Used) 
АС04 Batteries for Remote Control Tiansmitte 
ACO5 Cabinet Back 
АС08 Chassis Tray Asus 
S ACO9 CRT, А800СЕЗ40Х34 (М) 
АС10 Customer Control Buttons 
S AC12 Degaussing Coil. Я a Wn 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
AC17 Owner's Manual т 
AC19 Side Jack Panel bracket. 
AC20 Cabinet Front Assembly 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2412 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9333 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


3135 
3135 
9299 
5139 
2139 
9301 
31:39 
2422 
31:25 
2221 
3159 
3121 


026 
026 
025 
025 
025 
020 
020 
017 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
025 
017 
017 
017 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
010 
729 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
187 


010 
014 
000 
124 
124 
904 
124 
549 
013 
235 
124 
237 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
00725 
00725 
33310 
33310 
33310 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
22250 
22250 
42240 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
31210 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
90030 
90030 
26880 
60653 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
28141 


03831 
04471 
65263 
44871 
31324 
59463 
32711 
43977 
01661 
20681 
40481 
53111 


32PT543S37G (continued) 


AC20A Cabinet Front... . 4 i 2 2 2 e c x 3139 
АС20С: Iight GUErdGe. e xe oko па боже. 3139 
AC20D Nameplate. . . . Uus Nem Ва: ТЭЛА 


AC20H Speaker, 


16 ohm, 5W (2 Used) . . 2422 


REMOTE Remote Control Transmitter, RC19335004/ 


02% 


S = Safety Part 


21239 


177 
124 
050 
264 


228 


59541 
32681 
00141 
00401 


86463 


Be sure to use exact replacement part. 


32PT553S37A - Manual no. 


76 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0219 
0220 
0221 
0222 
0223 
0225 
0229 
0239 
0243 
0244 
0245 
0246 
S 0254 
0267 
0269 
S 1000 
1002 
1200 
S 1500 
S- ISIS 
1606 
1660 
1811 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2131 
21.32 
2133 
2134 
2135 
2136 
2141 
2143 
2150 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2226 
2227 
2228 
2229 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2292 
2253 
2254 


5 = 


38 


Main Chassis Parts 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
A/V Jack 2422 
SVHS Jack. 2422 
3 Pin Connector. 2412 
3 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
9 Pin CRT Socket 2422 
3 Pin Connector. 2412 
Jack S dev 2422 
Tuner, V+U PLL 2 2422 
SAW Filter, 45.75MHz 2422 
Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
Tact Switch. 5 2422 
Crystal,  12MHz000 2422 
3 Pin Connector. —— “Ж-Е 72412 
Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 2422 
Cap, 47n, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. А 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Сар, 2u2, 480/-20$, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Сар; 242, 480/-20%; 10v, Ceramic 3198 
Сар, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Сар, 212, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Сар; l00n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 2238 
Сар, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Сар, 242, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 2... 3198 
Сар, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . . 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 2... 3198 
Cap, 220n, +80/—20%, l6v, Ceramic. . . 3198 
Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 820p, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. $ ж 35 3198 
Cap, 100n, 5$, 63v, Metalized Polyester 2222 
сар; 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 
Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . . 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
Сар, 2u2, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
543 
020 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
017 
014 
017 
016 
017 
016 
025 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 


16269 
16375 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
00725 
16382 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
05182 
90098 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
01203 
00725 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
32290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31010 
34720 
38210 
51090 
31520 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


part. 


2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2802 
2803 
2810 
2813 
2816 
2862 


Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


l00n, 10%, 250v, 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
2u2, 
470p, 


20$; 
10$, 


250v, 
500v, 
5%, 50v, 
10$, 2000v, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
20$, 50v, 
10$, 500v, 
47u, 20$, 50v, 
220u, 20$, 25%, 
lu, 20$, 50v, 
47n, -80/-20$, 
lu, 20$, 50v, 
47u, 20$, 160v, 
15n, 10$, 50v, 
47u, 20$, 25v, 
430n, 5$, 250v, 
20$, 100v, 
10$, 500v, 
5$, 50v, 
10%, 
5%, 


212, 
680p, 
100p, 
680p, 
2u2, 
13n, 5$, 1600v, 
10n, 10$, 400v, 
18n, 10$, 400v, 
100n, 10%, 50v, 
150n, 10%, 63v, 
100n, 10$, 63v, 
2n2, 10$, 50v, 
2n2, 10$, 50v, 
4n7, 10$, 50v, 
47u, 20$, 25v, 
470p, 10$, 500v, 
68n, 10$, 250v, 
4u7, 20$, 250v, 
470u, 20$, 16v, 
47u, 20$, 50v, 
1000u, 20$, 16v, 
470u, 20$, 16v, 
1n, 10$, 500v, 
470n, 20$, 275v, 
10$, 1000v, 
10$, 1000v, 
20$, 200v, 
10$, 1000v, 
10$, 50v, 
10%, 
20$, 
105, 
205, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
680p, 10%, 
100u, 20%, 160v, 
1n, 10$, 50v, 
100n, 10$, 50v, 
2u2, 20$, 25v, 
47а, 20$, 25v, 
lu, 20$, 50v, 
47u, 20$, 16v, 
22u, 20$, 50v, 
330n, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
100p, 5$, 50v, 
In, 5$, 25v, 
33p, 5$, 50v, 
1u, +80/-20%, 
33p, 5$, 50v, 
lu, +80/-20%, 
68р, 5$, 50v, 
68p, 5$, 50v, 
1n, 10$, 50v, 
lu, -80/-20$, 
lu, +80/-20%, 
220u, 20$, 25%, 
220n, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
242, +80/-20%, 
242, +80/-20%, 
470n, +80/-20%, 
2u2, +80/-20%, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
1n5, 
10n, 
22u, 
100n, 
ANS» 
470p, 
2n2, 
in, 
10n, 
10n, 


50v, 
50v, 
50v, 
l6v, 
2000v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


1000v, 
Electrolytic 


2000v, : 
160v, Metalized Polypropy 


1000v, 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10%, 
10%, 


10%, 


Metalized Polyest 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


Electrolytic. 
Ceramic 


Ceramic. 


Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Ceramic 


Ceramic. 


Electrolytic 


Electrolytic. 


Electrolytic. 
50v, 
Electrolytic. 


Ceramic 


Electrolytic. 


Polyester. 
Electrolytic 


Metalized Polyprop 
Electrolytic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic . . . 


Polypropylene 
Polyester . . 
Polyester . 
Polyester . . . . 
Metalized Polyeste 
Metalized Polyeste 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. 
Polyester 
Electrolytic. 
Electrolytic. 


Electrolytic 


Electrolytic 
Electrolytic. 


Ceramic. 


Metalized Polypro 
Ceramic. 

Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 


Ceramic 
Ceramic 


Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 


Ceramic. 
Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 
1000v, 


Ceramic 
Electrolytic 


Ceramic 


Polyester 


Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 


Ceramic. 
Ceramic. 


25v, 
25v, 


Ceramic. 
Ceramic. 

Ceramic 

10%, 
Ceramic 
10v, 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10%, 
16%, 


Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. . 
Electrolytic. 
16v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 


10v, 


2222 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2020 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
021 
019 
025 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
025 


479 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
017 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
90552 
44710 
54790 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
34790 


90022 
91331 
46810 
01010 
90485 


90042 
90254 
90218 
90222 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
915737 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
32210 
42240 
42240 
22250 
22250 
44740 
22250 


32PT553S37A (continued) 


2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
STIS 
3114 
9223 
3116 
3123 
3124 
3125 
3126 
3131 
3132 
3133 
3134 
3132 
3136 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3139 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3212 
32139 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 
3232 
3235 
3241 
3242 


5 = 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


2u2, 
2u2, 
2u2, 
1n8, 


150p, 


68n, 
68n, 


150p, 


1n8, 
2u2, 


100u, 
100u, 


4u7, 
10u, 
lu, 

4n'7, 
22n, 


470u, 


2u2, 


220n, 
220n, 
100n, 
100n, 
1000u, 


lu, 

27n, 
1n2, 
27n, 
1n2, 
10u, 
10n, 
10n, 


330p, 


100 
100 


205, 
205, 


+80/-20%, 


10%, 
5%, 
10%, 
10%, 
5$; 


10%, 


+80/-20%, 
20% 
20% 


20%, 
20%, 
20%, 
10%, 
10%, 


20%, 


20$, 
10$, 
10$, 
105, 
105, 
205, 
105, 
105, 
5%, 
ohm, 
ohm, 


Zero ohm, 


TKS; 
8K2, 
100 


о 
$, 
о 
$, 


ohm, 


68 ohm, 


1K, 
150 


5%, 
ohm, 


220K, 5%, 


150 


ohm, 


220K, 5%, 


75 ohm, 


100 


75 ohm, 


100 


75 ohm, 


100 
150 
47K, 
150 
47K, 
150 
47K, 
150 
10K, 


75 ohm, 


100 
1K, 


ohm, 
ohm, 


ohm, 

ohm, 

5%, 

ohm, 
9- 

ор 

ohm, 
9- 

or 

ohm, 


25$; 


ohm, 
5%, 


100K; 5%, 
150K, 5%, 


5K6, 
10K, 
TKS, 
10K, 
1K2, 
390 
100 
100 
100 
22K, 
1K, 
33K, 
1K, 
220 


68 ohm, 


470 
560 


о 
$, 


о 
$, 


9- 
or 
9. 
or 
о. 
Or 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


5%, 


20% 
10$ 
-80/-20$, 
%80/-20%, 


T80/-20$, 
205, 


55, 
5%, 


55, 


5%, 


50v, 
50v, 


Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 

10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. А 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
16v, Electrolytic 
50v, Electrolytic. 
50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Electrolytic 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
5$, 1/6W, Carbon 
5%, 1/6W, Carbon 
"Chip" Jumper 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


po OM 
po 25V; 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
25v, 
, l6v, 
50v, 
, 50v, 


Film. 
Film. 


Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 


5$, 


D$; 


5%, 


1/6W, Carbon Film 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


$, 1/16W, Metalized Glass. 


о. 
ор 

5$, 

ohm, 


ohm, 
ohm, 


330K, 5$, 


82K, 
2K2, 
100 
560 
100 
560 
2K2, 
100 
22K, 
27K, 


Safety Part 


5%, 
5%, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
5%, 
ohm, 
5$, 


о 
$, 


5$; 


1/16W, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film . . . . 


$, 1/16W, Metalized Gla 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
2238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 


52280 
52280 
22250 
15626 
31510 
06830 
06830 
31510 
15626 
22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
31030 
31030 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
51030 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
32220 
01010 
32230 
32730 


part. 


3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
ZILI 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


820 ohm, 
39K, 15, 
10K, 5$, 


680K, 5$, 


33K, 5$, 
820 ohm, 
8K2, 5%, 
100 onm, 
ІК; 5%; 
10М, 5%, 


100K, 5%, 
470K, 5$ 


100 
1K, 
100 
1K, 


ohm, 
205, 
ohm, 
205, 
100 ohm, 
1К, 205, 
10 ohm, 
1 ohm, 
1 ohm, 
1K5, 
33 ohm, 


33 ohm, 
330 ohm, 
33K, 5$, 


100K, 5$, 


1K, 5$, 
4R7, 55, 
4R7, 55, 
100 ohm, 
10K, 5$, 
4R7, 5$, 
100 onm, 


Zero ohm, 


1M, 5$, 
15K, 5$, 
5K6, 5$, 
180 ohm, 
820 ohm, 
68 ohm, 
33 ohm, 
10 ohm, 
5K6, 1$, 
1K, 5$, 
2K, 1$, 
6R8, 5$, 
5$, 
15K, 5$ 
3K9, 5 


r 
о 
$, 


3K3, 5%, 


390K, 5%, 


150 ohm, 


2K7, 5$, 
1R5, 5%, 
15K, 15, 
6K8, 1$, 
3K9, 5%, 
33 ohm, 
4R7, 5$, 
8K2, 5%, 
1K, 5%, 
2R2, 5$, 


PTC, 
IM5, 5%, 


220 ohm, 
NTC, 
270 ohm, 
1K2, 5$, 
4R7, 5$, 


330K, 5$, 


100 ohm, 
56K, 55, 


20$ 


3 ohm, 


4R7, 


5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 
$, 1/2W, Metal Film. 


$, 1/3W, Metal Film 
$, 1/3W, Metal Film 


, 1/2W, Carbon Film 
$, 1/6W, Carbon Film 


1MA/50V, Max 115У. 


5$, 1/6W, Carbon Film 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. A 
1/3W, Metal Film... . 
$, 1/10W, Metalized Gla 
"Chip" Jumper < wo o. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 
1/3W, Metal Film. 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film. 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/8W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film . 
3/5W, Metal Film... 
$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
$, 2 1/2W, Metal Film. 
1/2W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 
144V. Si sles dan 2% 
1/2W, Metalized Glass. 


5%, 
5%, 
5%, 


9 
5 


20%, 1/2W, Carbon Film 
DANS SENEC RAE 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 4 
1/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 


3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2122 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2122 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 


011 
704 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
730 
ЭЛЭ 
915 
21:5 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
215 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 


08210 
63903 
31030 
36840 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
15602 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
61394 
14708 
12208 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52120 
02083 
11503 
16802 
03920 
23390 
03478 
08220 
51020 
03228 
03478 
32230 
31040 
31040 
31230 
51.030 
13335 
13335 
00019 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 


32PT553S37A (continued) 


3525 Res, 
3526 Res, 
3527 Res, 
3528 Res, 
3529 Res, 
3530 Res, 
3531 Res, 
3532 Res, 
3541 Res, 
3542 Res, 
3543 Res, 
3544 Res, 
3545 Res, 
3548 Res, 
3552 Res, 
3957 Res, 
3561 Res, 
3562 Res, 
3563 Res, 
3565 Res, 
3566 Res, 
3569 Res, 
3580 Res, 
3594 Res, 
3595 Res, 
3596 Res, 
3601 Res, 
3603 Res, 
3604 Res, 
3605 Res, 
3606 Res, 
3607 Res, 
3608 Res, 
3609 Res, 
3610 Res, 
3611 Res, 
3618 Res, 
3622 Res, 
3623 Res, 
3624 Res, 
3625 Res, 
3626 Res, 
3627 Res, 
3628 Res, 
3630 Res, 
3632 Res, 
3634 Res, 
3635 Res, 
3636 Res, 
3638 Res, 
3639 Res, 
3640 Res, 
3685 Res, 
3691 Res, 
3693 Res, 
3694 Res, 
3801 Res, 
3802 Res, 
3810 Res, 
3814 Res, 
3815 Res, 
3816 Res, 
3817 Res, 
3818 Res, 
3819 Res, 
3820 Res, 
3821 Res, 
3822 Res, 
3861 Res, 
3862 Res, 
3863 Res, 
3864 Res, 
3865 Res, 
3866 Res, 
3867 Res, 
3891 Res, 
3893 Res, 
3894 Res, 
3896 Res, 
3901 Res, 
3902 Res, 
3903 Res, 
3904 Res, 
3905 Res, 
3906 Res, 
3907 Res, 
4001 Res, 
4002 Res, 
4122 Res, 
4123 Res, 
4127 Res, 
4214 Res, 


5 = Safety Part 


1К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
OR1, 5$, 3/5W, Metal Film 3198 
0R33, 5$, 3/5W, Metal Film. 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper | 3198 
47K, 5$, 1/10W, Metalized clase 3198 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5$, 1/3W, Metal Film A 2306 
470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
1K5, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
82K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
4K7, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
270K, 5$, 1/8W, Metalized Glass 2322 
15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
1К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
12K, 5 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1W, Metal Film 3198 
2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
220К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 onm, 5, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
470 ohm, $, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
6K8, 5$, 1/6w, Carbon Film. 3198 
470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, ee 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper m 2199 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, ki 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, “r 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, d 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
15K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
1K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
100 onm, 5, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
330 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
330 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3K3, 5, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, 5. 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 


Be 


sure to use exact replacement 


021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
51230 
55620 
13310 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
51020 
37590 
90030 
08220 
35610 
33310 
32210 
34720 
32210 
31020 
37590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
31040 
31530 
31220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31010 
33310 
31010 
33310 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 


part. 


4216 
4341 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6400 
6401 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 27u, 10%. 

Coil, 820n, 10%. 


Coil, 6u8, 5%. 
Wire Jumper. 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 
Wire Jumper. 
Coil, 10u, 5%. 
Coil, 22u. 

Coil, 1mH, 10% 
Transformer, PSLOT 
Coil, 33u, 10% 
Fixed, Inductor, 
Coil, 25u. 
Transformer, 
Coil, Choke. 
Coil, 3u3, 20% 
Coil, 3u3, 10% 


Signal Driver, 


Coil, 47u, 10% 

Mains Filter SE 
Transformer, SS39009-04. Я 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u, 5%. ыш E. О Мр. 452% 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 


Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 5u6, 5%. 
Сөзі, TOU, Da a а-а 
Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Res, 1К, 1%, 3/5W, Metal Sia. 
Zener piod. 47 volt 


100MHz, 80 ohm. 
100MHz, 80 ohm. 
100MHz, 80 ohm. 


100MHz, 80 ohm. 


5С10027-00 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2312 
3198 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
018 
138 
018 
018 
535 
531 
138 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
315 
010 


90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
20030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22190 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 
71020 
21421 
73390 
90020 
91028 
02478 
37021 
73380 
23380 
97337 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 


32PT553S37A (continued) 


6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6691 
6692 
6901 
6904 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7400 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7606 
7802 
7861 
7891 
7892 
7901 
9001 
9101 
9102 
9103 
9104 
9123 
9171 
9173 
9175 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9192 


5 = 


Zener Diode, 


10 volt 


Diode, Signal, 1N4148. 


Zener Diode, 


6.2 volt. 


Diode, Signal, BAV99 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 


DG3-7005L 
RGP30J-L7004. 
9.1 volt. 


Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 


Diode, Rect, 


BYD33J. 


Diode, Signal, BAV99 


Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


15 volt 

5.6 volt. 

9.1 volt. 

33 volt 
BYD33J. A 
EGP20DL-5100. 
BYD33D. Е 
EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


Diode, Rect, 


BYD33D. 


Diode, Signal, 1N4148. 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


1N5062. 
1N5062. 

22 volt 

6.2 volt. 

10 volt 
BYV29X-500. 
EGP20DL-5100. 


Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, ВАУ70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 


Zener Diode, 


6.8 volt. 


Diode, Signal, BAS316. 


Safety Part 


LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. a a Ux dw Us 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
ІС, TDA9588H/N1/3I/1053. 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
IC, TDA6107JF/N3 

Power FET, STP3NCOOFP. s 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC557B (COL) 
Transistor, NPN, BU4508DX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC143Z2T 


Transistor, PNP, BC327-25(COL) 


IC, TDA8359J/N2. 5520; 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, ТСЕТ1103 (С) 
IC, TEA1507P/N1. i te a 
Power FET, FQPF9N50. . ... 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC547B (COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. p 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
IC, M24CO8-WBN6. . . . . . 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
IC, HEF4053BT. 

IC, TDA9853H/V1. 24 оа дать 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
3198 
9331 
3198 
9336 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9340 
9333 
9352 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


020 
010 
668 
010 
436 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
138 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
2932 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
185 
127 
021 
021 
010 
010 
010 
728 
010 
010 
010 
TL3 
157 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
729 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


51090 
10010 
30133 
10620 
10682 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
08667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
69682 
54667 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
40557 
42030 
42150 
42150 
37112 
37687 
42150 
40110 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
19557 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9193 
9311 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9511 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9651 
9652 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


32PT553S37A (continued) 


9669 Wire Jumper. 3198 036 
9670 Wire Jumper. 3198 036 
9671 Wire Jumper. 3198 036 
9672 Coil, 22u, 10% 3198 018 
9674 Wire Jumper. 3198 036 
9675 Wire Jumper. 3198 036 
9676 Wire Jumper. 3198 036 
9678 Coil, 22u, 10% 3198 018 
9679 Wire Jumper. 3198 036 
9680 Wire Jumper. 3198 036 
9681 Wire Jumper. 3198 036 
9685 Wire Jumper. 3198 036 
9686 Wire Jumper. 3198 036 
9687 Wire Jumper. 3198 036 
9688 Wire Jumper. 3198 036 
9689 Wire Jumper. 3198 036 
9690 Wire Jumper. 3198 036 
9691 Wire Jumper. 3198 036 
9694 Wire Jumper. 3198 036 
9695 Wire Jumper. 3198 036 
9697 Wire Jumper. 3198 036 
9698 Wire Jumper. 3198 036 
9699 Wire Jumper. 3198 036 
9821 Wire Jumper. 3198 036 
9822 Wire Jumper. 3198 036 
9825 Wire Jumper. 3198 036 
9828 Wire Jumper. 3198 036 
9829 Wire Jumper. 3198 036 
9831 Wire Jumper. 3198 036 
9832 Wire Jumper. 3198 036 
9837 Wire Jumper. 3198 036 
9838 Wire Jumper. 3198 036 
9839 Wire Jumper. 3198 036 
9846 Wire Jumper. 3198 036 
9847 Wire Jumper. 3198 036 
9849 Wire Jumper. 3198 036 
9850 Wire Jumper. 3198 036 
9851 Wire Jumper. 3198 036 
9852 Wire Jumper. 3198 036 
9853 Wire Jumper. 3198 036 
9856 Wire Jumper. 3198 036 
9860 Wire Jumper. 3198 036 
9861 Wire Jumper. 3198 036 
9862 Wire Jumper. 3198 036 
9864 Wire Jumper. 3198 036 
9865 Wire Jumper. 3198 036 
9868 Wire Jumper. 3198 036 
9873 Wire Jumper. 3198 036 
9874 Wire Jumper. 3198 036 
9875 Wire Jumper. 3198 036 
9877 Wire Jumper. 3198 036 
9891 Wire Jumper. 3198 036 
9892 Wire Jumper. 3198 036 
9901 Wire Jumper. 3198 036 
9902 Wire Jumper. 3198 036 
9903 Wire Jumper. 3198 036 
9904 Wire Jumper. 3198 036 
9905 Wire Jumper. 3198 036 
9911 Wire Jumper. 3198 036 
9913 Wire Jumper. 3198 036 
9914 Wire Jumper. 3198 036 
9915 Wire Jumper. 3198 036 
9918 Wire Jumper. 3198 036 
9991 Wire Jumper. 3198 036 
9993 Wire Jumper. 3198 036 
9994 Wire Jumper. 3198 036 
9996 Wire Jumper. 3198 036 
9997 Wire Jumper. 3198 036 
9998 Wire Jumper. 3198 036 
CBA Main Chassis ла 3139 187 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
S = 


ly) 


90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
21111 


Safgéy Pabhnel ВВаёнте+Есняелеваен xeplagement part. 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 


Side Jack Panel Parts 
0232 Headphone Jack 
0250 A/V Jack 
0251 6 Pin Connector. 
0254 5 Pin Connector. 
0255 4 Pin Connector. 
1810 3 Pin Connector. 
1811 3 Pin Connector. . . . . = à 
2171 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2172 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2173 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2174 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2176 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 
2177 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2178 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 
2179 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2180 Сар, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2181 Сар, 212; +80/-20%, 10v, Ceramic . 
2802 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
3150 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3151 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
3152 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3153 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
3156 Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3157 Res, 120 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3814 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3815 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3816 Res, 100K, 27 1/10W, Metalized Glass. 
3817 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3818 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3819 Res, 100K, er 1/16W, Metalized Glass. 
3820 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3821 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
4820 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4823 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4824 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
6161 Zener Diode, 6.8 volt. 
7802 IC, HEF4053BT. 
9150 Wire Jumper. 
9151 Wire Jumper. 
9152 Wire Jumper. 
9153 Wire Jumper. 
9154 Wire Jumper. 
9155 Wire Jumper. 
9170 Wire Jumper. 
CBA Side Jack panel Аа 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


0215 3 Pin Connector. 

1091 Tact Switch. 

1092 Tact Switch. 

1093 Tact Switch. 

1094 Tact Switch. г. е sept des died Оер 

3091 Res, 560 ohm, 5$, Metalized Glass. 

3092 Res, 390 ohm, i 1/16W, Metalized Glas 
3093 Res, 560 ohm, 5$, Metalized Glass. 

3094 Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3095 Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3096 Res, 1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
4092 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

6091 Diode, Signal. | A 

CBA Top Control Panel Хавани; 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


5 АС01 AC Cord. 
АС02 AC Cord Вера Relief. 
ACO3 Anode Lead Spacer (3 Used) 
АС04 Batteries for Remote Control Tranen Cé 
ACO5 Cabinet Back 
ACOS8 Chassis Tray : 

S ACO9 CRT, A80ECK272X56. 

S AC12 Degaussing Coil. о Тай, dak 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
AC16 Jack Panel Bracket 
AC17 Owner's Manual 
AC18 Quick Use Guide. Я 
АС19 Side Jack Panel Bracket: 

AC20 Cabinet Front Assembly 
AC20A Cabinet Front. > 
AC20C Light Guide. 

AC20D Nameplate. 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2412 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9333 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
21229 


2422 
3139 
3135 
9299 
3159 
3139 
9301 
2422 
3135 
3139 
3122. 
3124 
31.39 
3121 
31-29 
3139 
3141 


026 
026 
025 
025 
025 
020 
020 
017 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
025 
017 
017 
017 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
010 
729 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
187 


025 
128 
128 
128 
128 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
453 
187 


070 
124 
014 
000 
124 
124 
ТЫЗ 
549 
013 
124 
239 
233 
124 
237 
177 
124 
050 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
00725 
00725 
33310 
33310 
33310 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
22250 
22250 
42240 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
31210 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
90030 
90030 
26880 
60653 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
21501 


09191 
02742 
02742 
02742 
02742 
35610 
33910 
35610 
33910 
33320 
31520 
90030 
90115 
20991 


98202 
26301 
04471 
65263 
42311 
31324 
00428 
43977 
01661 
42321 
20691 
43511 
40481 
53121 
56061 
26361 
00141 


32PT553S37A (continued) 


AC20E Power Виїбоп............. 3139 124 29441 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) . . . . . 2422 264 00401 
AC20J Top Control Assembly . . . . . . . . . 3139 137 95721 
AC20J1 Top Control Bracket. . . . . .. . . . 3139 124 22802 


АС20ЈЗ Top Control Cover. . . . . s e e . .. 
REMOTE Remote Control Transmitter, RC19036001/ 
Qd s ue Re S URS 4 ы а 0€ cue vèv v yen 3139. 228. 86493 


3139 137 77561 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


32PT553S37G - Manual no. 


76 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0219 
0220 
0221 
0222 
0223 
0225 
0229 
0239 
0243 
0244 
0245 
0246 
S 0254 
0267 
0269 
S 1000 
1002 
1200 
S 1500 
S- ISIS 
1606 
1660 
1811 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2131 
21.32 
2133 
2134 
2135 
2136 
2141 
2143 
2150 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2226 
2227 
2228 
2229 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2292 
2253 
2254 


5 = 


38 


Main Chassis Parts 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
A/V Jack 2422 
SVHS Jack. 2422 
3 Pin Connector. 2412 
3 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
9 Pin CRT Socket 2422 
3 Pin Connector. 2412 
Jack S dev 2422 
Tuner, V+U PLL 2 2422 
SAW Filter, 45.75MHz 2422 
Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
Tact Switch. 5 2422 
Crystal,  12MHz000 2422 
3 Pin Connector. —— “Ж-Е 72412 
Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 2422 
Cap, 47n, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. А 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Сар, 2u2, 480/-20$, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Сар; 242, 480/-20%; 10v, Ceramic 3198 
Сар, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Сар, 212, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Сар; l00n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 2238 
Сар, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Сар, 242, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 2... 3198 
Сар, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . . 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 2... 3198 
Cap, 220n, +80/—20%, l6v, Ceramic. . . 3198 
Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 820p, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. $ ж 35 3198 
Cap, 100n, 5$, 63v, Metalized Polyester 2222 
Сар; 470n, %80/-20%, 10%, Ceramic. w . 3198 
Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . . 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
Сар, 2u2, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
543 
020 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
017 
014 
017 
016 
017 
016 
025 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 


16269 
16375 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
00725 
16382 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
05182 
90098 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
01203 
00725 
98344 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
32290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
51090 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31010 
34720 
38210 
51090 
31520 
41050 
32220 
76104 
44740 
21020 
32230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


part. 


2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2802 
2803 
2810 
2813 
2816 
2862 


Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


l00n, 10%, 250v, 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
2u2, 
470p, 


20$; 
10$, 


250v, 
500v, 
5%, 50v, 
10$, 2000v, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
20$, 50v, 
10$, 500v, 
47u, 20$, 50v, 
220u, 20$, 25%, 
lu, 20$, 50v, 
47n, -80/-20$, 
lu, 20$, 50v, 
47u, 20$, 160v, 
15n, 10$, 50v, 
47а, 20$, 25v, 
470n, 5%, 250v, 
20$, 100v, 
10$, 500v, 
5$, 50v, 
10$, 2000v, 


5$; 


2u2, 
680p, 
100p, 
1n2, 
2u2, 
13n, 5$, 1600v, 
15n, 10$, 400v, 
10n, 10$, 400v, 
100n, 10%, 50v, 
150n, 10%, 63v, 
100n, 10$, 63v, 
2n2, 10$, 50v, 
2n2, 10$, 50v, 
4n7, 10$, 50v, 
47u, 20$, 25v, 
470p, 10$, 500v, 
68n, 10$, 250v, 
4u7, 20$, 250v, 
470u, 20$, 16v, 
47u, 20$, 50v, 
1000u, 20$, 16v, 
470u, 20$, 16v, 
1n, 10$, 500v, 
470n, 20$, 275v, 
10$, 1000v, 
10$, 1000v, 
20$, 200v, 
10$, 1000v, 
10$, 50v, 
10%, 
20$, 
105, 
205, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
680p, 10%, 
100u, 20%, 160v, 
1n, 10$, 50v, 
100n, 10$, 50v, 
2u2, 20$, 25v, 
47а, 20$, 25v, 
lu, 20$, 50v, 
47u, 20$, 16v, 
22u, 20$, 50v, 
330n, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
100p, 5$, 50v, 
In, 5$, 25v, 
33p, 5$, 50v, 
1u, +80/-20%, 
33p, 5$, 50v, 
lu, +80/-20%, 
68р, 5$, 50v, 
68p, 5$, 50v, 
1n, 10$, 50v, 
lu, -80/-20$, 
lu, +80/-20%, 
220u, 20$, 25%, 
220n, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
242, +80/-20%, 
242, +80/-20%, 
470n, +80/-20%, 
2u2, +80/-20%, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
1n5, 
10n, 
22u, 
100n, 
ANS» 
470p, 
2n2, 
in, 
10n, 
10n, 


50v, 
50v, 
50v, 
l6v, 
2000v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


1000v, 
Electrolytic 


1000v, 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10%, 
10%, 


10%, 


Metalized Polyest 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


Electrolytic. 
Ceramic 


Ceramic. 


Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Ceramic 


Ceramic. 


Electrolytic 


Electrolytic. 


Electrolytic. 
50v, 
Electrolytic. 


Ceramic 


Electrolytic. 


Polyester. 
Electrolytic 


Metalized Polyprop 
Electrolytic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. . . . 


160v, Metalized Polypropy 


Polypropylene 
Polyester . . 
Polyester . 
Polyester . . . . 
Metalized Polyeste 
Metalized Polyeste 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. 
Polyester 
Electrolytic. 
Electrolytic. 


Electrolytic 


Electrolytic 
Electrolytic. 


Ceramic. 


Metalized Polypro 
Ceramic. 

Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 


Ceramic 
Ceramic 


Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 


Ceramic. 
Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 
1000v, 


Ceramic 
Electrolytic 


Ceramic 


Polyester 


Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 


Ceramic. 
Ceramic. 


25v, 
25v, 


Ceramic. 
Ceramic. 

Ceramic 

10%, 
Ceramic 
10v, 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10%, 
16%, 


Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. . 
Electrolytic. 
16v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 


10v, 


2222 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 


2022 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2020 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
021 
019 
025 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
025 


333 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
017 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
90552 
44710 
54790 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
34790 


00086 
91331 
46810 
01010 
90488 


90042 
90254 
90219 
90218 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
915737 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
32210 
42240 
42240 
22250 
22250 
44740 
22250 


32PT553S37G (continued) 


2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
STIS 
3114 
9223 
3116 
3123 
3124 
3125 
3126 
3131 
3132 
3133 
3134 
3132 
3136 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3139 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3212 
32139 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 
3232 
3235 
3241 
3242 


5 = 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


2u2, 20$, 50%, 
2u2, 20$, 50%, 
2u2, +80/-20%, 
1n8, 10$, 50v, 
150p, 5%, 50v, 
68n, 10%, 50v, 
68n, 10%, 50v, 
150p, 5%, 50v, 
1n8, 10$, 50v, 
242, +80/-20%, 
100u, 20$, 25v, 
100u, 20$, 25v, 
4u7, 20%, 50%, 
101, 20%, 50v, 
lu, 20%, 50v, 
4n'7, 10$, 50v, 
22n, 10$, 25v, 
470u, 20$, 16v, 
2u2, 20$, 50%, 
220n, 10$, 50v, 
220n, +80/-20%, 
100n, +80/-20% 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
27n, 10$, 50v, Ceramic. 

1n2, 10$, 50v, Ceramic. 

27n, 10$, 50v, Ceramic. 

1n2, 10$, 50v, Ceramic. 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

330p, 5$, 50v, Ceramic. Wi. cs 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper yox n 
1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5$, 
150 ohm, 5$, 
220K, 5$, 
75 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
75 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
75 ohm, 5$, 


Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. : 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16у, Ceramic. 
25v, Ceramic. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


1К, 5$, 1/6W, Carbon Film : 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
150K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

10K, 2 1/6W, Carbon Film. 

1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
1K2, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 


1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, $i 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
270K, $, 
1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 
220 ohm, $, 
68 ohm, 5$, 
470 ohm, $, 
560 ohm, 5$, 
330K, 5%, 
82K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, Br 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


390 ohm, %, 


1/64, Carbon Film. 


560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 


2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 

1/16W, Metalized став 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
2238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
702 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 


52280 
52280 
22250 
15626 
31510 
06830 
06830 
31510 
15626 
22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
31030 
31030 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
60274 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
32220 
01010 
32230 
32730 


part. 


3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
ZILI 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

39K, 1$, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 

470K, %, 

33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100K, 5%, 

470K, 5$, 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5$, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5$, 
Zero ohm, "Chip" Jumper 5 
1M, 5$, 1/16W, Metalized Е. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

2R7, 5$, 1/3W, Metal Film 

5K6, 1$, 3/5W, Metal Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1%, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

1K, 5$, в Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 58, 1/6W, Carbon Film 

3/5W, Metal Film 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/8W, Metalized Glass 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

2K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
1R5, 5$, 1/4W, Carbon Film. 
15K, 1$, 3/5W, Metal Film 

6K8, 1$, 3/5W, Metal Film 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 

2R2, 5$, 1/3W, Metal Film 

4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100K, 5$, 
100K, 5$, 

1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 

1/2W, Metalized Glass. 

1/2W, Metalized Glass. 
Degaussing. 

1/28, Metalized А 


РТС, 
1M5, 5$, 
220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 487, 20%, 3W1. 

270 ohm, 5$ 1/6W, Carbon Film. 
1K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
487, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5$, 
100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
56K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2122 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2120 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 


011 
704 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
730 
215 
915 
215 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
215 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
661 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 


08210 
63903 
31030 
34740 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03278 
15602 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
61394 
13908 
13908 
15608 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11503 
16802 
03920 
23390 
03478 
08220 
51020 
03228 
03478 
32230 
31040 
31040 
51230 
51030 
13335 
13335 
00025 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 


32PT553S37G (continued) 


3525 Res, 
3526 Res, 
3527 Res, 
3528 Res, 
3529 Res, 
3530 Res, 
3531 Res, 
3532 Res, 
3541 Res, 
3542 Res, 
3543 Res, 
3544 Res, 
3545 Res, 
3548 Res, 
3552 Res, 
3957 Res, 
3561 Res, 
3562 Res, 
3563 Res, 
3565 Res, 
3566 Res, 
3569 Res, 
3580 Res, 
3594 Res, 
3595 Res, 
3596 Res, 
3601 Res, 
3603 Res, 
3604 Res, 
3605 Res, 
3606 Res, 
3607 Res, 
3608 Res, 
3609 Res, 
3610 Res, 
3611 Res, 
3618 Res, 
3622 Res, 
3623 Res, 
3624 Res, 
3625 Res, 
3626 Res, 
3627 Res, 
3628 Res, 
3630 Res, 
3632 Res, 
3634 Res, 
3635 Res, 
3636 Res, 
3638 Res, 
3639 Res, 
3640 Res, 
3685 Res, 
3691 Res, 
3693 Res, 
3694 Res, 
3801 Res, 
3802 Res, 
3810 Res, 
3814 Res, 
3815 Res, 
3816 Res, 
3817 Res, 
3818 Res, 
3819 Res, 
3820 Res, 
3821 Res, 
3822 Res, 
3861 Res, 
3862 Res, 
3863 Res, 
3864 Res, 
3865 Res, 
3866 Res, 
3867 Res, 
3891 Res, 
3893 Res, 
3894 Res, 
3896 Res, 
3901 Res, 
3902 Res, 
3903 Res, 
3904 Res, 
3905 Res, 
3906 Res, 
3907 Res, 
4001 Res, 
4002 Res, 
4122 Res, 
4123 Res, 
4127 Res, 
4214 Res, 


5 = Safety Part 


1К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
OR1, 5$, 3/5W, Metal Film 3198 
0R33, 5$, 3/5W, Metal Film. 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper | 3198 
47K, 5$, 1/10W, Metalized clase 3198 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5$, 1/3W, Metal Film A 2306 
470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
1K5, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
82K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
4K7, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
270K, 5$, 1/8W, Metalized Glass 2322 
15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
1К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
12K, 5 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1W, Metal Film 3198 
2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
220К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 onm, 5, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
470 ohm, $, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
6K8, 5$, 1/6w, Carbon Film. 3198 
470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, ee 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper m 2199 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, ki 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, “r 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, d 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
15K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
1K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
100 onm, 5, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
330 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
330 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3K3, 5, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, 5. 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 


Be 


sure to use exact replacement 


021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
51230 
55620 
13310 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
51020 
37590 
90030 
08220 
35610 
33310 
32210 
34720 
32210 
31020 
37590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
31040 
31530 
31220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31010 
33310 
31010 
33310 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 


part. 


4216 
4341 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4812 
4814 
4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6400 
6401 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 27u, 10%. 

Coil, 820n, 10%. 


Coil, 6u8, 5%. 
Wire Jumper. 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 
Wire Jumper. 
Coil, 10u, 5%. 
Coil, 22u. 

Coil, 1mH, 10% 
Transformer, PSLOT 
Coil, 33u, 10% 
Fixed, Inductor, 
Coil, Linear, DC12 
Transformer, Signal Driver, 
Coil, Choke. 

Coil, 3u3, 20% 

Coil, 3u3, 10% 

Coil, 4u7, 5%. 

Mains Filter SE 
SS39009-04. 


Transformer, Я 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u, 5%. Е a ae ee sò 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 


Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 5u6, 5%. 
Сөзі, TOU, Da a а-а 
Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Res, 1К, 1%, 3/5W, Metal Sia. 
Zener piod. 47 volt 


100MHz, 80 ohm. 
100MHz, 80 ohm. 
100MHz, 80 ohm. 


100MHz, 80 ohm. 


5С10027-00 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 
2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2312 
3198 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
018 
138 
018 
018 
138 
531 
138 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
315 
010 


90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
20030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22190 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 
71020 
21421 
73390 
90020 
95881 
02478 
37021 
73380 
23380 
94213 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 


32PT553S37G (continued) 


6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6691 
6692 
6901 
6904 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7400 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7606 
7802 
7861 
7891 
7892 
7901 
9001 
9101 
9102 
9103 
9104 
9123 
9171 
9173 
9175 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9192 


5 = 


Zener Diode, 


10 volt 


Diode, Signal, 1N4148. 


Zener Diode, 


6.2 volt. 


Diode, Signal, BAV99 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 


DG3-7005L 
RGP30J-L7004. 
9.1 volt. 


Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 


Diode, Rect, 


BYD33J. 


Diode, Signal, BAV99 


Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


15 volt 

5.6 volt. 

9.1 volt. 

33 volt 
BYD33J. A 
EGP20DL-5100. 
BYD33D. Е 
EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


Diode, Rect, 


BYD33D. 


Diode, Signal, 1N4148. 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


1N5062. 
1N5062. 

22 volt 

6.2 volt. 

10 volt 
BYV29X-500. 
EGP20DL-5100. 


Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, ВАУ70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 


Zener Diode, 


6.8 volt. 


Diode, Signal, BAS316. 


Safety Part 


LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. a a Ux dw Us 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
ІС, TDA9588H/N1/3I/1053. 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
IC, TDA6107JF/N3 

Power FET, STP3NCOOFP. s 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC557B (COL) 
Transistor, NPN, BU4508DX. 


Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 


Transistor, NPN, PDTC143Z2T 


Transistor, PNP, BC327-25(COL) 


IC, TDA8359J/N2. 5520; 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, ТСЕТ1103 (С) 
IC, TEA1507P/N1. i te a 
Power FET, FQPF9N50. . ... 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC547B (COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. p 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
IC, M24CO8-WBN6. . . . . . 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
IC, HEF4053BT. 

IC, TDA9853H/V1. 24 оа дать 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
3198 
9331 
3198 
9336 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9340 
9333 
9352 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


020 
010 
668 
010 
436 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
138 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
2932 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
185 
127 
021 
021 
010 
010 
010 
728 
010 
010 
010 
TL3 
157 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
729 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


51090 
10010 
30133 
10620 
10682 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
08667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
69682 
54667 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
40557 
42030 
42150 
42150 
37112 
37687 
42150 
40110 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
19557 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9193 
9311 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9511 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9651 
9652 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


32PT553S37G (continued) 


9669 Wire Jumper. 3198 036 
9670 Wire Jumper. 3198 036 
9671 Wire Jumper. 3198 036 
9672 Coil, 221, 10% 3198 018 
9674 Wire Jumper. 3198 036 
9675 Wire Jumper. 3198 036 
9676 Wire Jumper. 3198 036 
9678 Coil, 22u, 10% 3198 018 
9679 Wire Jumper. 3198 036 
9680 Wire Jumper. 3198 036 
9681 Wire Jumper. 3198 036 
9685 Wire Jumper. 3198 036 
9686 Wire Jumper. 3198 036 
9687 Wire Jumper. 3198 036 
9688 Wire Jumper. 3198 036 
9689 Wire Jumper. 3198 036 
9690 Wire Jumper. 3198 036 
9691 Wire Jumper. 3198 036 
9694 Wire Jumper. 3198 036 
9695 Wire Jumper. 3198 036 
9697 Wire Jumper. 3198 036 
9698 Wire Jumper. 3198 036 
9699 Wire Jumper. 3198 036 
9821 Wire Jumper. 3198 036 
9822 Wire Jumper. 3198 036 
9825 Wire Jumper. 3198 036 
9828 Wire Jumper. 3198 036 
9829 Wire Jumper. 3198 036 
9831 Wire Jumper. 3198 036 
9832 Wire Jumper. 3198 036 
9837 Wire Jumper. 3198 036 
9838 Wire Jumper. 3198 036 
9839 Wire Jumper. 3198 036 
9846 Wire Jumper. 3198 036 
9847 Wire Jumper. 3198 036 
9849 Wire Jumper. 3198 036 
9850 Wire Jumper. 3198 036 
9851 Wire Jumper. 3198 036 
9852 Wire Jumper. 3198 036 
9853 Wire Jumper. 3198 036 
9856 Wire Jumper. 3198 036 
9860 Wire Jumper. 3198 036 
9861 Wire Jumper. 3198 036 
9862 Wire Jumper. 3198 036 
9864 Wire Jumper. 3198 036 
9865 Wire Jumper. 3198 036 
9868 Wire Jumper. 3198 036 
9873 Wire Jumper. 3198 036 
9874 Wire Jumper. 3198 036 
9875 Wire Jumper. 3198 036 
9877 Wire Jumper. 3198 036 
9891 Wire Jumper. 3198 036 
9892 Wire Jumper. 3198 036 
9901 Wire Jumper. 3198 036 
9902 Wire Jumper. 3198 036 
9903 Wire Jumper. 3198 036 
9904 Wire Jumper. 3198 036 
9905 Wire Jumper. 3198 036 
9911 Wire Jumper. 3198 036 
9913 Wire Jumper. 3198 036 
9914 Wire Jumper. 3198 036 
9915 Wire Jumper. 3198 036 
9918 Wire Jumper. 3198 036 
9991 Wire Jumper. 3198 036 
9993 Wire Jumper. 3198 036 
9994 Wire Jumper. 3198 036 
9996 Wire Jumper. 3198 036 
9997 Wire Jumper. 3198 036 
9998 Wire Jumper. 3198 036 
CBA Main Chassis Rasen lye 3141 058 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
S = 


ly) 


90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
58241 


Safgéy Pabhnel ВВаёнте+Есняелеваен xeplagement part. 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 


Side Jack Panel Parts 
0232 Headphone Jack 
0250 A/V Jack 
0251 6 Pin Connector. 
0254 5 Pin Connector. 
0255 4 Pin Connector. 
1810 3 Pin Connector. 
1811 3 Pin Connector. . . . . = à 
2171 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2172 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2173 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2174 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2176 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 
2177 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2178 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 
2179 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2180 Сар, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2181 Сар, 212; +80/-20%, 10v, Ceramic . 
2802 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
3150 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3151 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
3152 Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3153 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
3156 Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3157 Res, 120 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3814 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3815 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3816 Res, 100K, 27 1/10W, Metalized Glass. 
3817 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3818 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3819 Res, 100K, er 1/16W, Metalized Glass. 
3820 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3821 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
4820 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4823 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4824 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
6161 Zener Diode, 6.8 volt. 
7802 IC, HEF4053BT. 
9150 Wire Jumper. 
9151 Wire Jumper. 
9152 Wire Jumper. 
9153 Wire Jumper. 
9154 Wire Jumper. 
9155 Wire Jumper. 
9170 Wire Jumper. 
CBA Side Jack panel Аа 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


0215 3 Pin Connector. 

1091 Tact Switch. 

1092 Tact Switch. 

1093 Tact Switch. 

1094 Tact Switch. г. е sept des died Оер 

3091 Res, 560 ohm, 5$, Metalized Glass. 

3092 Res, 390 ohm, i 1/16W, Metalized Glas 
3093 Res, 560 ohm, 5$, Metalized Glass. 

3094 Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3095 Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3096 Res, 1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
4092 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

6091 Diode, Signal. | A 

CBA Top Control Panel Хавани; 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


5 АС01 AC Cord. 
АС02 AC Cord Вера Relief. 
ACO3 Anode Lead Spacer (3 Used) 
АС04 Batteries for Remote Control Tranen Cé 
ACO5 Cabinet Back 
ACOS8 Chassis Tray 452% 

5 АС09 CRT, А800СЕЗ40Х34 (М) 

5 АС12 Degaussing Coil. о Тер, dak 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
AC16 Jack Panel Bracket 
AC17 Owner's Manual 
AC18 Quick Use Guide. Я 
АС19 Side Jack Panel Bracket: 

AC20 Cabinet Front Assembly 
AC20A Cabinet Front. > 
AC20C Light Guide. 

AC20D Nameplate. 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2412 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9333 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
S139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
21229 


2422 
3139 
3135 
9299 
3159 
3139 
9301 
2422 
3135 
3139 
3122. 
3124 
31.39 
3121 
31-29 
3139 
3141 


026 
026 
025 
025 
025 
020 
020 
017 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
025 
017 
017 
017 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
010 
729 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
187 


025 
128 
128 
128 
128 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
453 
187 


070 
124 
014 
000 
124 
124 
904 
549 
013 
124 
239 
233 
124 
237 
177 
124 
050 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
00725 
00725 
33310 
33310 
33310 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
22250 
22250 
42240 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
31210 
31040 
31040 
51040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
90030 
90030 
90030 
26880 
60653 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
21501 


09191 
02742 
02742 
02742 
02742 
35610 
33910 
35610 
33910 
33320 
31520 
90030 
90115 
20991 


98202 
26301 
04471 
65263 
42311 
31324 
59463 
43977 
01661 
42321 
20691 
43511 
40481 
53121 
56061 
26361 
00141 


32PT553S37G (continued) 


AC20E Power Виїбоп............. 3139 177 66921 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) . . . . . 2422 264 00401 
AC20J Top Control Assembly . . . . . . . . . 3139 137 95721 
AC20J1 Top Control Bracket. . . . . .. . . . 3139 124 22802 


АС20ЈЗ Top Control Cover. . . . . s e e . .. 
REMOTE Remote Control Transmitter, RC19036001/ 
Qd а ue Re S URS 4 ы а 0€ cue vèv wv A 2139. 228. 86493 


3139 137 77561 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


32PT563R85G - Manual no. 


Main Chassis Parts 


0127 
0129 
0136 
0137 
0138 
0139 
0140 
0141 
0152 
0153 
0211 
0212 
0219 
0220 
0221 
0222 
0223 
0225 
0243 
0244 
0245 
0246 
S 0254 
0267 
0269 
S 1000 
1002 
1200 
S 1500 
S L515 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1810 
1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2141 
2143 
2150 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 


5 = 


Safety Part 


Main Chassis Parts 

Socket Fuse. 

NTC Holder 

IC-Spring. 

Spring Sow s 

ТОЗӘБЕТИЙ ae uu 

Spring for Bracket 

Spring 

IC-Sprrng. Ero ved dee is dn ОЖ 
Cable, DIPMate, 6 Pin, 560mm 
Cable, 5 Pin, 560mm. 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

A/V Jack 

SVHS Jack. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin CRT Socket 

Pin Connector. 

Jack 
Tuner, V+U, 
SAW Filter, 45.75MHz 
Filter, Ceramic, 4MHz5 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 
Relay, 5 Amp, 12V. 
Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. . . . 
Crystal,  12MHz000 

6 Pin Connector. 


о WO а м а о 


PLL 


Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 


C49/U A. 

Cap, 47n, 
Сар, 10u, 
Cap, 470u, 
Сар, 1001, 
Сар, 1004, 
Сар, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
Cap; 470n, +80/-20%, 16v, 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
Сар, 10u, 20$, 50v, 
Сар, 10u, 20$, 50v, 
Cap, 22p, 5%, 50v, 
Cap, 22p, 5$, 50v, 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
Сар, 202, +80/-20%, 10v, 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
Gap, 202. +80/-20%, 10v, 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
Сар; 2u2, +80/-20%; 10v, 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
сар; 2u2, +80/-20%, 10v; 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
Cap, l00n, +80/-20%, 25v, 
Cap, 150n, 490/2203, 16v, 
Сар, 202. +80/-20%, 10v, 
Сар, 2u2, +80/-20%, 10v, 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, 
Cap; 100n, +80/-20%, 25v, 
Cap, 10u, 20%, 50v, 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 1000u, 20%, 16v, 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, luy +80/-20%, 10v, 
Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. 


10%, 50v, Ceramic. 
20%, 50v, 
20%, 16v, 
+80/-205, 
20$, 25v, 


25v, 


Ceramic 
Ceramic 


7638 


Electrolytic 
Electrolytic. 

Ceramic. 

Electrolytic. 


Ceramic. 


Electrolytic 
Electrolytic 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic. 


Electrolytic 


Ceramic. 


Ceramic. 


2422 
3139 
3104 
3139 
3104 
3122 
3139 
3104 
9139 
3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2238 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


088 
120 
301 
121 
301 
121 
121 
301 
121 
121 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
025 


543 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
017 
014 
017 
017 
017 
017 


00271 
10151 
22081 
24583 
22081 
24786 
24583 
22081 
08951 
09041 
16269 
t0379 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
05182 
90108 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
16607 


00842 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
32290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
51090 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31520 
41050 
32220 


part. 


2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 


Cap, 100n, 5$, 63v, Metalized Polyester 2222 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. A 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
Сар, 2u2, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper A 3198 
Cap, 100n, 10$, 250v, Metalized Poly 

GUY. eu ay kan io BN uua e duh te ISIN Ver aee ue rp. % 2222 
Cap, 10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 2020 
Cap, 10u, 20$, 250v, Electrolytic. 2020 
Cap, 3n3, 10$, 500v, Ceramic 3198 
Cap, 560p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 2n2, 10$, 2000v, Ceramic. 2020 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 2020 
Сар, 2u2, 20$, 50v, Electrolytic 2020 
Cap, 470p, 10$, 500v, Ceramic. 3198 
Cap, 47u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 220u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, 330p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 3198 
Cap, 47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 3198 
Cap, 47u, 20$, 160v, Electrolytic. 2020 
Cap, 15n, 10$, 50v, Polyester. 3198 
Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic 3198 
Cap, 470n, 5$, 250v, Metalized Polyprop 
ylene. SE in Ж dee aes Ж» 2% 40. cet у ЗЫ . 2022 
Cap, 2u2, 20$, 100v, Electrolytic. 2020 
Cap, 680p, 10$, 500v, Ceramic. 3198 
Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n2, 10$, 2000v, Ceramic. 2020 
Cap, 2u2, 5$, 160v, Metalized Polypr 

15-0 "E 2222 
Cap, 13n, 5$, 1600v, Polypropylene 2020 
Cap, 15n, 10$, 400v, Polyester . . 2222 
Cap, 10n, 10$, 400v, Polyester . 2222 
Cap, 100n, 10$, 50v, Polyester . . . . 3198 
Cap, 150n, 10$, 63v, Metalized Polyeste 2222 
Cap, 100n, 10$, 63v, Metalized Polyeste 2222 
Cap, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic 2020 
Cap, 470p, 10$, 500v, Ceramic. 3198 
Cap, 68n, 10$, 250v, Polyester 2222 
Cap, 4u7, 20$, 250v, Electrolytic. 2020 
Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 2020 
Cap, 47u, 20$, 50v, Electrolytic 2020 
Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 2020 
Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 2020 
Cap, 1n, 10$, 500v, Ceramic. . . . 3198 
Cap, 470n, 20$, 275v, Metalized Polypro 
pylene 52 AN Gan eet. 00. ақ fesse. ра 2022 
Cap, 2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 3198 
Cap, 2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 3198 
Cap, 470u, 20$, 200v, Electrolytic 2020 
Cap, 2n2, 10%, 1000у, Ceramic. 3198 
Cap, 470p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 470p, 10$, 1000v, Ceramic 3198 
Cap, 1n5, 20$, 50v, Ceramic. 2020 
Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
Сар, 22u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 3198 
Cap, 1n5, 10$, 2000v, Ceramic. 2020 
Cap, 470p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 680p, 10$, 1000v, Ceramic 2020 
Cap, 100u, 20$, 160v, Electrolytic 2020 
Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 100n, 10$, 50v, Polyester 3198 
Cap, 2u2, 20$, 25v, Electrolytic 2020 
Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic 3198 
Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 3198 
Cap, 47u, 20$, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22u, 20$, 50v, Electrolytic . 3198 
Cap, 330n, %80/-20%, 25v, Ceramic. 2222 
Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 33p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 33p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 68p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 68p, 5$, 50v, Ceramic 3198 


370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
021 
019 
025 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
025 


333 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 


76104 
44740 
21020 
32230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
90552 
44710 
54790 
32210 
03310 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
34790 


00086 
91331 
46810 
01010 
90488 


90042 
90254 
90219 
90218 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577. 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 


32PT563R85G (continued) 


2615 
2618 
2619 
2691 
2802 
2807 
2810 
2813 
2816 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2852 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
SIIS 
3114 
3115 
3116 
3123 
3124 
S125 
3126 
3131 
3132 
3133 
3134 
3135 
3136 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3212 


5 = 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


1n, 10$, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
470n, -80/-20$, 10v, Ceramic. 
lp, 25$, 50v, Ceramic 

lp, 25$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

470p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

4u7, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. А 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

150p, 5$, 50v, Ceramic. 

180p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

560p, 5$, 25v, Ceramic. 

390p, 5$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 
1000u, 20$, 16v, с 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
470n, -80/-20$, 16v, 
1n, 10$, 50v, Ceramic 3 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
3n3, 10$, 50v, Ceramic. 
3n3, 10$, 50v, Ceramic. 
330p, 5$, 50v, Ceramic. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
Zero ohm, "Chip" Jumper ONE 
1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5$, 
150 ohm, 5$, 
220K, 5$, 
75 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
75 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
75 ohm, 5$, 


Ceramic. 


Film. 
Film. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
100 ohm, Sa 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 

100K, 5$, 
150K, 5$, 


5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1K5, < 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K2, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 
390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, У 1/6W, Carbon Film. 


100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
270K, $, 
1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 
220 ohm, $, 
68 ohm, 5$, 
470 ohm, $, 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 


1/16W, Metalized отав 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glas 3198 


Be sure to use exact replacement 


017 
017 
017 
025 
017 
023 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
702 
011 
021 
021 
021 


31020 
41050 
21050 
32210 
42240 
22240 
22250 
22250 
44740 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
31020 
31020 
33390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
33320 
33320 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
60274 
01020 
32210 
36890 
34710 


part. 


3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 
3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3241 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3251 
3258 
3259 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


560 ohm, 
330K, 5$ 
82K, 55, 
2K2, 5%, 
100 ohm, 
560 ohm, 
100 ohm, 
560 ohm, 
100 ohm, 
22K, 55, 
27K, 5$, 
820 ohm, 
39K, 1%, 
10K, 5%, 
470K, 5% 
33K, 5%, 
820 ohm, 
8K2, 5%, 
100 onm, 
1K, 5%, 

10M, 5%, 
100K, 5% 
470K, 5% 
100 onm, 
1K, 20%, 
100 
1K, 20%, 
100 
1K, 20%, 
10 ohm, 
1 ohm, 

1 ohm, 


33 ohm, 
1MA 
33 ohm, 
330 ohm, 
33K, 5%, 
100K, 5% 
1K, 5%, 
4R7, 5%, 
4R7, 5%, 
100 onm, 
10K, 5%, 
4R7, 5%, 
100 ohm, 
Zero ohm, 
1M, 5% 
15K, 5%, 
5K6, 5%, 
180 ohm, 
820 ohm, 
68 ohm, 
33 ohm, 
2R7, 5%, 
5K6, 1%, 
1K, 5%, 


6R8, 5%, 


27K, 1%, 
180 ohm, 
3K3, 5%, 
390K, 5% 
3R9, 1%, 
3R9, 1%, 
5R6, 1%, 
2K2, 1%, 
2K2, 1%, 
150 ohm, 
150 ohm, 
ОҚО, 5%, 
1R5, 5%, 
15K, 1%, 
6K8, 1%, 
3K9, 5%, 
33 ohm, 

4R7, 5%, 
8K2, 5%, 
1K, 5%, 

2R2, 5%, 


%, 1/6W, Carbon Film. 

, 1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
5, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

, 1/16W, Metalized blancs. 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 

, 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 
5%, 1/2W, Metal Film. 


$, 1/3W, Metal Film 
$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 205, 


1/2W, Carbon Film 

5%, 1/6W, Carbon Film 

/50V, Max 115V. 

5%, 1/6W, Carbon Film 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

, 1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/3W, Metal Film 
5$, 1/10W, Metalized Glas 
"Chip" Jumper A 
1/16W, Metalized сива 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film 
$, 1/6W, Carbon Film 
1/3W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film 

3/5W, Metal Film. 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

, 1/8W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 

lal 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
$, 2 1/2W, Metal Film. 
1/2W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 
1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 

, 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2122 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 


011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
704 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
011 
012 
011 
011 
9T5 
011 
011 
730 
915 
915 
21.5 
213 
215 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 


05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
34740 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
135017 
03390 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03218 
15602 
01020 
12002 
26880 
01020 
21930 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
61394 
13908 
13908 
15608 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11503 
16802 
03920 
33390 
034778 
08220 
51020 
03228 
03478 
32230 
31040 
31040 
51230 
51030 
13335 
13335 


32PT563R85G (continued) 


3504 
3506 
3507 
3008 
3510 
2519 
3520 
3521 
3822 
3323 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 
3565 
3566 
3569 
3580 
3594 
3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 
3638 
3639 
3640 
3681 
3682 
3683 
3684 
3685 
3686 
3691 
3693 
3694 
3801 
3802 
3810 
3811 
3812 
3813 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
3822 
3831 
3832 
3833 
3837 
3839 


S = 


Res, 
Res, 


PTC, 
1M5, 5%, 


3 ohm, 


144V. 
1/2W, Metai жей. grass. 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


220 ohm, 
NTC, 
270 ohm, 
1K2, 5%, 
4R7, 5%, 
330K, 5% 
100 ohm, 
56K, 5%, 
1K, 5%, 
OR1, 5%, 
OR33, 5% 
Zero ohm, 
47K, Sv 
10K, 5$, 
AK7, 55, 
2K2, 5$, 
470 ohm, 
1K5, 5$, 
82K, 1$, 
AK7, 1$, 
270K, 5$ 
15K, 5$, 
10K, 5$, 
1K, 5$ 
100 onm, 
12K, 5$, 
5K6, 5$, 
330 ohm, 
2K2, 5$, 
5K6, 5$, 
47K, 5$, 
330 ohm, 
220K, 5$ 
220K, 5$ 
8K2, 5$, 
100 onm, 
100 onm, 
4K7, 5$, 
2K2, 5$, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K, 5$, 
8K2, 5$, 
100 ohm, 
6K8, 55, 
470 ohm, 
AK7, 55, 
100 ohm, 
100 ohm, 
AK7, 55, 
AKT, t 
10K, 5$, 
2K2, 5$, 
Zero 
100 onm, 
100 onm, 
1K, 5%, 
75 ohm, 
Zero ohm, 
8K2, 5%, 
390 ohm, 
3K3, 5$, 
390 ohm, 
560 ohm, 
560 ohm, 
IK5; 5$; 
330 ohm, 
220 ohm, 
AK7, 55, 
220 ohm, 
1K, 5$, 
75 ohm, 
1K, 5$, 
1K, 5$, 
1K, 5$, 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 


100K, зу 
100K, 5%, 
100K, 5%, 


75 ohm, 
47K, 5$, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 onm, 
100 ohm, 


4R7, 


ohm, 


20%, 1/2W, Carbon Film 
20%, 3W1. 

5, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 


, 1/10W, Metalized Glass. 


5%, 1/3W, Metal Film 

1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass. 

3/5W, Metal Film 

, 3/5W, Metal Film. 
"Chip" Jumper 

1/10W, Metalized Pind 

1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 

1/3W, Metal Film 


%, 1/10W, Metalized Glas 


1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 
, 1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 


%, 1/10W, Metalized Glas 
, 1/10W, Metalized Glass. 
, 1/10W, Metalized Glass. 


1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 


%, 1/16W, Metalized Giss 


1/6W, Carbon Film. 


5$, 1/16W, Metalized Glas 


Glass 
Film. 
Film. 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


1/16W, Metalized 
$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
"Chip" Jumper CU té 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass. 


$, 1/16W, Metalized Glass 


"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film. 


5$, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 

5$, 1/10W, Metalized Glas 
$, 1/10W, Metalized Glas 
5$, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 

$, 1/16W, Metalized Glas 
5$, 1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass 


5$, 1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


$, 1/16W, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized 
, 1/16W, Metalized 
, 1/16W, Metalized 
, 1/16W, Metalized 
, 1/16W, Metalized 


Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 
Glass. 


1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
$, I/I6W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

5, 1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 

Br 1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 


Glass. 


2122 
2322 
2422 
31:08 
2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


663 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 


00019 
132359 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
51230 
55620 
13310 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
51020 
37590 
90030 
08220 
53910 
53320 
53910 
55610 
55610 
51520 
33310 
32210 
34720 
32210 
31020 
37590 
01020 
31020 
31020 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 


part. 


3843 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4209 
4216 
4341 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4824 
4826 
4830 
4831 
4835 
4837 
4838 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4876 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4884 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 


Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Coil, 27u, 10%. 

Coil, 820n, 10%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Wire Jumper. uu dio n че. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, PSLOT 

Coil, 33u, 10% Зи VE Be SA 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, Linear, DC12 Sousa ess SE. “гал 
Transformer, Signal Driver, SC10027-00 
Coil, Choke. 

Coil, 3u3, 20% 

Coil, 3u3, 10% 

Coil, 4u7, 5%. 

Mains Filter "IE ES 
Transformer, SS39009-04. . .. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 

Coil, 27u, 5%. bes vai de. utu at, ua 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2422 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 
2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
018 
138 
018 
018 
138 
531 
138 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
535 
018 


32220 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 
71020 
21421 
73390 
90020 
55881 
02478 
37021 
73380 
23380 
94213 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 


32PT563R85G (continued) 


5564 
5602 
5603 
5604 
5810 
5831 
5832 
5833 
2835 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 
6831 
6901 
6904 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7400 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
1915 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 


5 = 


Fixed, Inductor, 100MHz, 508. 
Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 10u, 10% 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 12u, 10% 

Zener Diode, 33 volt 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV21 5 
Diode, Signal, BAV21 . . ... 
Res, 1К, 1$, 3/5W, Metal Film. 
Zener Diode, 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 
Diode, Signal, 1N4148. 
Zener Diode, 6.2 volt. 
Diode, Signal, BAV99 
Diode, Rect, DG3-7005L 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


Diode, Rect, BYV95A. 
Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 
Diode, Rect, 1N5062. 


Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 


22 volt 
6.2 volt. 
10 volt 


Safety Part 


Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, ВАУ70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAT85 

LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. OCDE" 
Diode, Signal, 1N4148. 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
ІС, TDA9588H/N1/31/1298. 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
IC, TDA6107JF/N3 

Power FET, STP3NCOOFP. A 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC557B(COL) 
Transistor, NPN, BU4508DX. 
Transistor, NPN, BC337-25 (COL) 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
IC, TDAS359J/N2. a v2 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, ТСЕТ1103 (С) 
IC, TEA1507P/N1. мыт 
Power FET, ЕОРЕЭМ50..... 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC547B (COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. mum m ы, 
Transistor, NPN, PDTC143ZT 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24C08-WBN6. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9336 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9335 
3198 
3198 
3198 
9331. 
3198 
9335 
9322 
9335 
9322 
9322 
9335 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
3352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 


Be sure to use exact replacement 


018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
915 
010 
020 
010 
668 
010 
436 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
001 
010 
010 
010 
177 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
999 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
185 
127 
010 
021 
021 
010 
010 
010 
742 
010 
010 
010 
TES 
157 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 


90010 
15680 
15680 
15680 
51090 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
10682 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
80133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
80133 
42682 
90133 
42682 
08667 
90133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
69682 
54667 
10010 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
85557 
42030 
42150 
42150 
37112 
37687 
42150 
40110 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 


part. 


7606 
7902 
7803 
7804 
7831 
7901 
9001 
9101 
9102 
9103 
9104 
9123 
9171 
SETS 
9175 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9311 
92252 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9511 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 


Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
IC, HEF4053BT. ai fe 
IC, HEF4053BT. . . . . . . . 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
IC MSP3425G-PO-B8-V3 (MIAS) L 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


Wire 
Wire 
Wire 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 


Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. . 
Coil, 27u, 10% 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 


9340 
9233 
9333 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 


547 
729 
729 
010 
187 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


00215 
60653 
60653 
42030 
89682 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


32PT563R85G (continued) 


9642 Wire Jumper. 
9643 Wire Jumper. 
9648 Wire Jumper. 
9650 Wire Jumper. 
9651 Wire Jumper. 
9652 Wire Jumper. 
9654 Wire Jumper. 
9655 Wire Jumper. 
9656 Wire Jumper. 
9657 Wire Jumper. 
9658 Wire Jumper. 
9659 Wire Jumper. 
9660 Wire Jumper. 
9661 Wire Jumper. 
9662 Wire Jumper. 
9663 Wire Jumper. 
9664 Wire Jumper. 
9665 Wire Jumper. 
9666 Wire Jumper. 
9667 Wire Jumper. 
9668 Wire Jumper. 
9669 Wire Jumper. 
9670 Wire Jumper. 
9671 Wire Jumper. . 
9672 Coil, 22u, 10$ 
9674 Wire Jumper. 
9675 Wire Jumper. 
9676 Wire Jumper. 
9678 Coll; 22u, 10% 
9679 Wire Jumper. 
9680 Wire Jumper. 
9681 Wire Jumper. 
9682 Wire Jumper. 
9685 Wire Jumper. 
9686 Wire Jumper. 
9687 Wire Jumper. 
9688 Wire Jumper. 
9689 Wire Jumper. 
9690 Wire Jumper. 
9691 Wire Jumper. 
9694 Wire Jumper. 
9695 Wire Jumper. 
9697 Wire Jumper. 
9698 Wire Jumper. 
9699 Wire Jumper. 
9821 Wire Jumper. 
9822 Wire Jumper. 
9825 Wire Jumper. 
9828 Wire Jumper. 
9829 Wire Jumper. 
9831 Wire Jumper. 
9832 Wire Jumper. 
9837 Wire Jumper. 
9838 Wire Jumper. 
9939 Wire Jumper. 
9846 Wire Jumper. 
9847 Wire Jumper. 
9849 Wire Jumper. 
9851 Wire Jumper. 
9856 Wire Jumper. 
9858 Wire Jumper. 
9859 Wire Jumper. 
9860 Wire Jumper. 
9862 Wire Jumper. 
9863 Wire Jumper. 
9864 Wire Jumper. 
9865 Wire Jumper. 
9867 Wire Jumper. 
9868 Wire Jumper. 
9869 Wire Jumper. 
9870 Wire Jumper. 
9871 Wire Jumper. 
9873 Wire Jumper. 
9874 Wire Jumper. 
9875 Wire Jumper. 
9876 Wire Jumper. 
9877 Wire Jumper. 
9878 Wire Jumper. 
9901 Wire Jumper. 
9902 Wire Jumper. 
9903 Wire Jumper. 
9904 Wire Jumper. 
9905 Wire Jumper. 
9911 Wire Jumper. 
9913 Wire Jumper. 
9914 Wire Jumper. 
9915 Wire Jumper. 
9991 Wire Jumper. 
9993 Wire Jumper. 
9996 Wire Jumper. 
9997 Wire Jumper. 
9998 Wire Jumper. 


S = Safety Part 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


CBA 


Main Chassis Assembly. 


Channel One Card Parts 


Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 


0266 
2401 
2402 
2403 
2407 
2408 
2409 
2411 
2412 
2413 
2414 
2415 
2416 
2419 
2420 
2425 
2426 
2427 
2428 
2429 
2430 
2431 
2432 
2433 
2434 
2435 
2436 
2440 
2442 
2443 
2450 
2452 
2453 
3401 
3402 
3403 
3404 
3405 
3406 
3407 
3408 
3412 
3419 
3425 
3427 
3431 
3432 
3440 
3441 
3442 
3443 
3444 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
4401 
4402 
4403 
5401 
5407 
5408 
5421 
5425 
5428 
5429 
5430 
5440 
5442 
5450 
5452 
7401 
7402 
7403 
7421 
7440 
7444 
7450 
7454 
9401 


2D 3 Line Comb Filter Parts 

6 Pin Connector. ы. WM xe WÈ ni Ж 
Cap, 47u, 20$, 16v, Electrolytic 
Cap, 4u7, 20$, 35v, Electrolytic 
Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 


Cap, 15p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 56p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 15p, 5$, 50v, Ceramic A 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 180p, 5$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. . . 
Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic 
Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. A 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic A 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 

Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 

Cap, 10u, 20$, 16v, Electrolytic 
Cap, 56p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 56p, 5$, 50v, Ceramic . 
Cap, 10u, 20$, 16v, Electrolytic 
Cap, 56p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 56p, 5$, 50v, Ceramic 


Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 1K8, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 1К5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 6K8, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 510K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 8K2, 1$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 12K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 12K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 2K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 12K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 2K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Wire Jumper. 
Res, 390 ohm, 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 10u, 10$ 

Coil, 33u, 5$. 

Coal, 339; 20S дна 
Inductor, 100 MHz, 120 ohm 
Coil, 10u, 10% 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 10u, 10% 

Coil, 10u, 10% 

Coil, 10u, 10% 

Coil, 22u, 5%. 

Coil, 10u, 10% 

Coil, 33u, 5%. на BM & 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TC90A53N ow fs 
Transistor, NPN, BC847B 
Transistor, NPN, BC847B 
Transistor, NPN, BC847B 
Transistor, NPN, BC847B 
Wire Jumper. 


COL) 
COL) 
COL) 
COL) 


РЦ nm 


$, 1/16W, Metalized Glas 


3141 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


058 


025 
028 
028 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
017 
025 
017 
025 
025 
017 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
028 
016 
016 
028 
016 
016 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
118 
021 
021 
021 
704 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
036 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
182 
010 
010 
010 
010 
036 


59431 


16609 
24790 
44780 
31040 
31590 
35690 
31590 
44740 
34720 
31030 
31030 
31030 
31030 
31030 
31810 
31030 
34790 
31030 
31010 
31010 
31040 
31010 
31030 
31030 
31030 
31040 
31040 
21090 
35690 
35690 
21090 
35690 
35690 
35610 
31030 
31820 
31520 
38210 
36820 
31020 
38210 
05951 
38210 
31030 
31030 
68202 
31230 
38210 
34710 
31230 
32720 
35610 
38210 
34710 
31230 
32720 
35610 
33910 
90030 
90010 
33910 
90030 
90030 
90030 
31090 
13390 
33390 
90070 
31090 
11090 
31090 
31090 
31090 
12290 
31090 
13390 
42150 
42030 
42030 
18682 
42030 
42030 
42030 
42030 
90010 


32PT563R85G (continued) 


9402 Wire Jumper. 
9403 Wire Jumper. 
CBA 2D 3 Line Comb Filter “kegenibliy 


DAF Panel Parts 
DAF' Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 
0232 Headphone Jack 
0250 A/V Jack g 
0251 6 Pin Connector. 
0254 5 Pin Connector. 
0255 4 Pin Connector. . . . . . . 
2171 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2172 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2173 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2174 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2176 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. . 
2177 Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2178 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 
2179 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
3150 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3151 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
3152 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3153 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
3156 Res, 120 ohm, 5$, 1/16W, Metalized eias 
3157 Res, 120 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
4817 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4819 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4821 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4822 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
6161 Zener Diode, 6.8 volt. 
9151 Wire Jumper. 
9152 Wire Jumper. 
9153 Wire Jumper. 
9170 Wire Jumper. 
CBA Side Jack Panel ен 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 
S АСО1 AC Cord. "T 
ACO3 Anode Lead Soccer: (3 Used) 
ACO4 Batteries for Remote Control ЕВЕ 
ACO5 Cabinet Back s 
5 АС09 CRT, А800СЕЗ40Х34 (М) 
5 АС12 Degaussing Coil. Я E 520 
АС15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
AC17 Owner's Manual RE 
AC19 Side Jack Panel Bracket: 
AC20 Cabinet Front Assembly 
AC20A Cabinet Front. 220% 
АС2ОВ Chassis Guide (2 Used) 
AC20C Light Guide. 
AC20D Nameplate. 
AC20E Power Button s 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 
AC29 Plastic Facade : à erst сауа 
REMOTE Remote Control DIN EAD. “RC19335004/ 
01. 


3198 036 90010 
3198 036 90010 
3139. 177 26561 


2422 026 04747 
2422 026 04815 
2422 025 12482 
2422 025 12481 
2422 025 12479 
3198 017 33310 
3198-017 33310 
3198 017 33310 
3198 017 33310 
3198 016 34710 
3198 025 51090 
3198 016 34710 
3198 025 51090 
3198 021 34730 
3198 011 01510 
3198 021 34730 
3198 011 01510 
3198 021 31210 
3198 021 31210 
3198 021 90030 
3198 021 90030 
3198 021 90020 
3198 021 90020 
3198 010 26880 
3198 036 90010 
3198 036 90010 
3198 036 90010 
3198 036 90010 
3139 187 15141 


3139 128 75281 
3135 014 04471 
9299 000 65263 
3139 124 43611 
9301 904 59463 
2422 549 45334 
3135 013 01661 
3121 235 21371 
3139 124 37061 
3121 237 53131 
3139 177 53591 
3139 124 31381 
3139 124 43141 
3141 050 00141 
3121 237 53341 
2422 264 00411 
3139 177 60071 


3139 228 86464 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


32PT563S37A - Manual no. 


7638 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0219 
0220 
0221 
0222 
0223 
0225 
0243 
0244 
0245 
0246 
5 0254 
0267 
0269 
5 1000 
1002 
1200 
5 1500 
S~ 13145 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1810 
1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2131 
2132 
2133 
2134 
2139 
2136 
2141 
2143 
2150 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2330 


5 = 


Main Chassis Parts 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
A/V Jack 2422 
SVHS Jack. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
9 Pin CRT Socket 2422 
3 Pin Connector. 2412 
Jack 4 ; 2422 
Tuner, V+U PLL " 2422 
SAW Filter, 45.75MHz 2422 
Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. . . . 2422 
Crystal,  12MHz000 2422 
6 Pin Connector. o Аф зы Le du S Wi ш” АДР 
Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 
C49/U A. MM Garth е 2422 
Cap, 47n, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. у 3198 
Сар, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Сар, 222; +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 2238 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. А 3198 
Сар, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. қ 3198 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
Gap, Та; +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. 2... 3198 
Cap, 100n, 5$, 63v, Metalized Polyester 2222 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
Сар, 242, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. A 3198 
Cap, 1n, 5$, 25v, Ceramic. ase ein tè 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 
Cap, 100n, 10$, 250v, Metalized Polyest 
er. A Be ж» ыз che а fen cde ca an eh Se, A 522 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
025 


543 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
017 
014 
017 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 


368 


16269 
16375 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
05182 
90098 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
16607 


00842 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
32290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31520 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


90177 


part. 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2902 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2802 
2807 
2810 
2813 
2816 
2831 
2832 
2833 
2834 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


10n, 
10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
2u2, 
470p, 
47u, 20$, 50%, 
220u, 20$, 25v, 
lu, 20$, 50v, 
47n, -80/-20$, 
lu, 20$, 50v, 
47u, 20%, 160v, 
15n, 10$, 50v, 
47u, 20$, 25v, 
430n, 5$, 250v, 


+80/-205 
20$, 250v, 
10$, 500v, 
5%, 50v, 
10$, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
20%, 50v, 
105, 


205, 100v, 
105, 
55, 
105, 

55; 


2u2, 
680p, 
100p, 
680p, 
2u2, 


50v, 


13n, 5$, 1600v, 
10n, 10$, 400v, 
18n, 10$, 400v, 
100n, 10%, 50v, 
150n, 10%, 63v, 
100n, 10$, 63v, 
2n2, 10$, 50v, 
2n2, 10$, 50v, 
4n7, 10$, 50v, 
47u, 20$, 25v, 
470p, 10$, 
68n, 10$, 
4u7, 20$, 
470u, 20$, 16v, 
47u, 20$, 50v, 
1000u, 20$, 
470u, 20$, 16v, 
in, 10$, 500v, 
470n, 205, 


250v, 
250v, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
1n5, 
10n, 
22u, 
100n, 
AS, 
470p, 
2n2, 
in, 
10n, 
10n, 


10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
20$, 
105, 
205, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
680p, 10$, 
100u, 20$, 
1n, 10$, 50v, 
100n, 10$, 50v, 
2u2, 20$, 25v, 
47u, 20$, 25v, 
lu, 20$, 50v, 
47а, 20$, 16v, 
22u, 20$, 50v, 
220n, +80/-20%, 
100p, 5$, 50v, 
In, 5$, 25v, 
33p, 5$, 50v, 
lu, +80/-20%, 
33p, 5$, 50v, 
lu, 480/-20%, 
68p, 5$, 50v, 
68p, 5$, 50v, 
1n, 10$, 50v, 
Tu, +80/-20%, 
lu, 480/-20%, 
220u, 20$, 25%, 
220n, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
242, +80/-20%, 
242, +80/-20%, 
470n, +80/-20%, 
lp, 25$, 50v, 
lp, 25$, 50%, 
47р, 5%, 50%, 
470р, 5%, 50%, 


50v, 


50v, 

50v, 

50v, 
l6v, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


1000v, 
2000v, 


500v, 


500v, 


2000v, 
160v, Metalized Polyprop 


500v, 


l6v, 


275v, 
10$, 1000v, 
1000v, 
200v, 
1000v, 


1000v, 


2000v, 


1000v, 
160v, 


Ceramic. 
Electrolytic. 
Ceramic 

Ceramic. 
Ceramic. 

25v, Ceramic. 

1000v, Ceramic 

Electrolytic 

Ceramic. 

Electrolytic 
Electrolytic. 


Electrolytic. 


50v, Ceramic 


Electrolytic. 


Electrolytic. 
Polyester. A 
Electrolytic . . . 
Metalized Polyprop 
Electrolytic. 

Ceramic. 


Ceramic. A 
Ceramic . . . . 


Polypropylene 
Polyester . . 
Polyester . 
Polyester . . . . 
Metalized Polyeste 
Metalized Polyeste 

Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic. 

Electrolytic 
Ceramic. 

Polyester 

Electrolytic. 

Electrolytic. 

Electrolytic 
Electrolytic 

Electrolytic. 

Ceramic. Daan 3 
Metalized Polypro 
Ceramic. 

Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 

Ceramic 

Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 

Electrolytic 

Ceramic 
Ceramic. 

Ceramic 

Ceramic. 


Ceramic 


Ceramic. 

Ceramic. 
Ceramic 

Electrolytic 


Ceramic 


Polyester 
Electrolytic 
Electrolytic 


Electrolytic. 


Electrolytic 

Electrolytic . 
25v, Ceramic. 

Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic 
10v, 
Ceramic 
10v, 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, 
16у, 


Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. . 
Electrolytic. 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic. 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic. 


2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2020 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 


558 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
021 
019 
025 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
025 


479 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
017 
023 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
016 


90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
90552 
44710 
54790 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
34790 


90022 
91331 
46810 
01010 
90485 


90042 
90254 
90218 
90222 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
31010 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
32210 
42240 
22240 
22250 
22250 
44740 
31080 
31080 
34790 
34710 


32PT563S37A (continued) 


2835 Cap, 220p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2836 Cap, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
2837 Сар, 407, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2840 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2841 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2842 Gap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2843 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2844 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2845 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2846 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
2849 Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
2850 Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
2852 Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
2854 Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
2855 Cap, 33p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
2856 Cap, 47p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
2857 Cap, 150p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2860 Cap, 180p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2894 Cap, 220p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2895 Cap, 560p, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
2897 Cap, 390p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2898 Сар, 10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . 3198 
2902 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 3198 
2903 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 3198 
2904 Cap, 470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 3198 
2905 Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic А 3198 
2906 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2907 Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic A 3198 
2908 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2910 Cap, 3n3, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
2911 Cap, 3n3, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
2950 Cap, 330p, 5$, 50v, Ceramic. ЖТА 3198 
3000 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3001 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper a: ko 3198 
3003 Res, 1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3004 Res, 8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3005 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3101 Res, 68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3102 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3103 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3104 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3105 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3106 Res, 220K, 5%, 1/16W, Metallized Glass. 3198 
3111 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3112 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3113 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3114 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3115 Res, 75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3116 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3123 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3124 Res, 47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3125 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3126 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3131 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3132 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3133 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3134 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3135 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3136 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3141 Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 
3149 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3150 Res, 150K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3154 Res, 5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3156 Res, 10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3157 Res, 1К5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3158 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3159 Res, 1K2, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
3200 Res, 390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3201 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3202 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3203 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3204 Res, 22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3205 Res, 1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3206 Res, 33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3207 Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film . . . . 3198 
3208 Res, 220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3209 Res, 68 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3212 Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3213 Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
32127 Res, 330K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3218 Res, 82K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3219 Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3220 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3221 Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3222 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3226 Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3235 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3241 Res, 22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3242 Res, 27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3244 Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3245 Res, 39K, 1$, 1/16W, Metalized Glass 2322 
5 = Safety Part Be sure to use exact replacement 


016 
017 
025 
023 
025 
02.3 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
704 


32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
31020 
31020 
33390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
33320 
33320 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
54730 
01510 
54730 
01510 
54730 
01510 
54730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
33330 
01020 
32210 
36990 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 


part. 


3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3298 
3259 
3331 
3332 
3229 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3459 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5$, 1/6W, Carbon Film. 

1/16W, Metalized Glass. 

1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

470K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

4R7, 5$, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5$, 
Zero ohm, "Chip" Jumper... . 
1M, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film. 
5K6, 1$, 3/5W, Metal Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1$, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

5$, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
390K, 5$, 1/8W, Metalized Glass 
4R7, 1$, 3/5W, Metal Film 

2R2, 1$, 3/5W, Metal Film 

3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

2K2, 1$, 3/5W, Metal Film . 

2K2, 1%, 3/5W, Metal Film... 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

2K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
1R5, 5$, 1/4W, Carbon Film. 
15K, 1$, 3/5W, Metal Film 

6K8, 1$, 3/5W, Metal Film 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 

1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 

1/16W, Metalized Glass 


5%, 
5%, 
33K, 5$, 
820 ohm, 
8K2, 5$, 
100 onm, 
1K, 5$, 
10M, 5$, 
100K, 5$, 


$, 1/16W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/2W, Metalized Glass. 
$, 1/2W, Metalized Glass. 
3 ohm, 144V. gwo che e re 
1M5, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 


220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 
NTC, 487, 20$, 3Wl. . . . . . . 
270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

330K, 5%, 
100 ohm, 
56K, 5%, 
1K, 5%, 
OR1, $, 


5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 


1/10W, Metalized Gla 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2312 
3198 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2122 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2122 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
215 
012 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
730 
215 
915 
915 
915 
92:53 
011 
011 
021 
101 
ОЭ 
21,5 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 


31030 
36840 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
15602 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
61394 
14708 
12208 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11503 
16802 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03228 
03478 
32230 
31040 
31040 
31230 
51030 
13335 
13335 
00019 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 


32PT563S37A (continued) 


3527 Res, OR33, 5%, 
3528 Res, Zero ohm, 
3529 Res, 47K, 5%, 
3530 Res, 10K, Sa 
3531 Res, 4K7, 5%, 
3532 Res, 2K2, 5%, 
3541 Res, 470 ohm, 
3542 Res, 1K5, 5%, 
3543 Res, 82K, 1%, 
3544 Res, 4K7, 1%, 
3545 Res, 270K, 5%, 
3548 Res, 15K, 5%, 
3552 Res, 10K, 5%, 
3557 Res, 1K, 5$, 1 
3561 Res, 100 ohm, 
3562 Res, 12K, 5$, 
3563 Res, 5K6, 5$, 
3565 Res, 330 ohm, 
3566 Res, 2K2, 5$, 
3569 Res, 5K6, 5$, 
3580 Res, 47K, 5$, 
3594 Res, 330 ohm, 
3595 Res, 220K, 5%, 
3596 Res, 220K, 5%, 
3601 Res, 8K2, 5%, 
3603 Res, 100 ohm, 
3604 Res, 100 ohm, 
3605 Res, 4K7, 5%, 
3606 Res, 2K2, 5%, 
3607 Res, 2K2, 5%, 
3608 Res, 470 ohm, 
3609 Res, 1K, 5%, 1 
3610 Res, 8K2, 5%, 
3611 Res, 100 ohm, 
3618 Res, 6K8, 5%, 
3622 Res, 470 ohm, 
3623 Res, 4K7, 5%, 
3624 Res, 100 ohm, 
3625 Res, 100 ohm, 
3626 Res, 4K7, 5%, 
3627 Res, 4К7, 2v 
3628 Res, 10K, 5$, 
3630 Res, 2K2, 5$, 
3632 Res, Zero ohm, 
3634 Res, 100 ohm, 
3635 Res, 100 ohm, 
3636 Res, 1K, 5$, 1 
3638 Res, 75 ohm, 
3639 Res, Zero ohm, 
3640 Res, 8K2, 5$, 
3681 Res, 390 ohm, 
3682 Res, 3K3, 5$, 
3683 Res, 390 ohm, 
3684 Res, 560 ohm, 
3685 Res, 560 ohm, 
3686 Res, 1K5, 5$, 
3691 Res, 330 ohm, 
3693 Res, 220 ohm, 
3694 Res, 4K7, 5$, 
3801 Res, 220 ohm, 
3802 Res, 1K, 5$, 1 
3810 Res, 75 ohm, 
3811 Res, 1K, 5$, 1 
3812 Res, 1K, 5%, 1 
3813 Res, 1K, 5%, 1 
3814 Res, 100K, m 
3815 Res, 100K, 5$, 
3816 Res, 100K, 5$, 
3817 Res, 100K, a 
3818 Res, 100K, 5$, 
3819 Res, 100K, “ 
3820 Вез, 100К, 5%, 
3821 Вез, 100К, 5%, 
3822 Res, 75 ohm, 
3831 Res, 47K, 5$, 
3832 Res, 100 ohm, 
3833 Res, 100 ohm, 
3837 Res, 100 ohm, 
3839 Res, 100 ohm, 
3843 Res, 2K2, 5$, 
3901 Res, 1K, 5$, 1 
3902 Res, 3K3, 5$, 
3903 Res, 3K3, 5$, 
3904 Res, 10K, Sa 
3905 Res, 3K3, 5$, 
3906 Res, 10K, di 
3907 Res, 8K2, 5$, 
4001 Res, Zero ohm, 
4002 Res, Zero ohm, 
4209 Res, Zero ohm, 
4216 Res, Zero ohm, 
4341 Res, Zero ohm, 
5 = Safety Part Be 


3/5W, Metal Film. 3198 
"Chip" Jumper 3198 
1/10W, Metalized clus 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
1/3W, Metal Film 2306 
%, 1/10W, Metalized Giss 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
3/5W, Metal Film 2312 
1/8W, Metalized Glass. 2322 
1/8W, Metalized Glass 2322 
1/10W, Metalized Glass 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
/10W, Metalized Glass. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
5$, ІМ, Metal Film 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
%, 1/10W, Metalized elas 3198 
1/10W, Metalized Glass. 3198 
1/10W, Metalized Glass. 3198 
1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/6W, Carbon Film. 3198 
1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
/6W, Carbon Film 3198 
1/6W, Carbon Film. 3198 
5$, 1/16W, Metalized став 3198 
1/6W, Carbon Film. 3198 
5%, 1/16W, Metalized С1аз 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
3; 1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
"Chip" Jumper 27414 3198 
5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
/10W, Metalized Glass. 3198 
$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
"Chip" Jumper 3198 
1/6W, Carbon Film. 3198 
5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
/16W, Metalized Glass. 3198 
$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
/6W, Carbon Film 3198 
/16W, Metalized Glass. 3198 
/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
5, 1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
sure to use exact replacement 


012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
2123 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
51230 
55620 
13310 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
51020 
37590 
90030 
08220 
93910 
53320 
53910 
55610 
55610 
51520 
33310 
32210 
34720 
32210 
31020 
37590 
01020 
31020 
31020 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 


part. 


4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4824 
4826 
4830 
4831 
4835 
4837 
4838 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4876 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4884 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5810 
5831 
5832 
2922 
5835 
6001 
6150 
6201 
6202 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Сати wn 1098 xi 

Coil, 820n, 10$. 

Coil, 6085 5%. 

Wire Jumper. 2 ou der а 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5$. 

Coil, 22u. 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, PSLOT 

Coil, 33u, 10% a и 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 
Coil, 25u. P 
Transformer, Signal Driver, 
Coil, Choke. 

Coil, Sus, 20% 

Coil, 3u3, 10% 

Coil, 47u, 10$ 

Mains Filter Wu Wc S 
Transformer, SS39009-04. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50 
Coil, 27u, 5%. ay aie tee he 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50 
Coil; Sub, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 10u, 10% 

Coil; Gub; 594 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 12u, 10% pe 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 


ohm. 
ohm. 
ohm. 


ohm. 


5С10027-00 


В. 
В. 
В. 
В. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
018 
138 
018 
018 
535 
531 
138 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 


90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 
71020 
21421 
73390 
90020 
91028 
02478 
37021 
73380 
23380 
97337 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
51090 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10630 
10630 
10630 


32PT563S37A (continued) 


6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 
6831 
6901 
6904 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7400 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7606 
7802 
7803 
7804 
7831 
7901 
9001 
9101 
9102 
9103 
9104 
9123 
9171 


S = 


Safety Part 


Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 . . ... 
Res, 1К, 1$, 3/5W, Metal Film. 
Zener Diode, 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 
Diode, Signal, 1N4148. 
Zener Diode, 6.2 volt. 
Diode, Signal, BAV99 
Diode, Rect, DG3-7005L 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, ВАУ70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAT85 

LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. wow o lè 
Diode, Signal, 1N4148. A 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
IC, TDA9588H/N1/31/1298. 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, TDA6107JF/N3 

Power FET, STP3NCOOFP. . 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, ВС557В (COL) 
Transistor, NPN, BU4508DX. 
Transistor, NPN, BC337-25(COL) 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC327-25(COL) 
IC, DDASSOSI/N24. 3-3 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, ТСЕТ1103 (С) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FOPFON50. i 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC547B (COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. НТ жолай 4 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
IC, M24CO8-WBN6. . . . . . 
Transistor, NPN, PDTC143ZT 
IC, HEF4053BT. 2-5, % 

IC, HEF4053BT. 4. w a ж «© ès 
Transistor, NPN, BC847B(COL) . 
IC MSP3425G-PO-B8-V3 (MIAS) L 
IC, AN7522N PH 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9336 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9335 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
2335 
9322 
9335 
9322 
9322 
9335 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9340 
9333 
9333 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


020 
010 
010 
010 
010 
315 
010 
020 
010 
668 
010 
436 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
001 
010 
010 
010 
177 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
SID 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
185 
127 
010 
021 
021 
010 
010 
010 
742 
010 
010 
010 
723 
157 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
729 
729 
010 
187 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
10682 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
80133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
80133 
42682 
90133 
42682 
08667 
90133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
69682 
54667 
10010 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
85557 
42030 
42150 
42150 
37112 
37687 
42150 
40110 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
60653 
42030 
89682 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9113 
921573 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9311 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9511 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9651 
9652 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


32PT563S37A (continued) 


9661 Wire Jumper. 
9662 Wire Jumper. 
9663 Wire Jumper. 
9664 Wire Jumper. 
9665 Wire Jumper. 
9666 Wire Jumper. 
9667 Wire Jumper. 
9668 Wire Jumper. 
9669 Wire Jumper. 
9670 Wire Jumper. 
9671 Wire Jumper. . 
9672 Coil, 22u, 10$ 
9674 Wire Jumper. 
9675 Wire Jumper. 
9676 Wire Jumper. 
9678 Coil, 22u, 10% 
9679 Wire Jumper. 
9680 Wire Jumper. 
9681 Wire Jumper. 
9682 Wire Jumper. 
9685 Wire Jumper. 
9686 Wire Jumper. 
9687 Wire Jumper. 
9688 Wire Jumper. 
9689 Wire Jumper. 
9690 Wire Jumper. 
9691 Wire Jumper. 
9694 Wire Jumper. 
9695 Wire Jumper. 
9597 Wire Jumper. 
9698 Wire Jumper. 
9699 Wire Jumper. 
9821 Wire Jumper. 
9822 Wire Jumper. 
9825 Wire Jumper. 
9828 Wire Jumper. 
9829 Wire Jumper. 
9831 Wire Jumper. 
9832 Wire Jumper. 
9837 Wire Jumper. 
9838 Wire Jumper. 
9839 Wire Jumper. 
9846 Wire Jumper. 
9847 Wire Jumper. 
9849 Wire Jumper. 
9851 Wire Jumper. 
9856 Wire Jumper. 
9858 Wire Jumper. 
3859 Wire Jumper. 
9860 Wire Jumper. 
9862 Wire Jumper. 
9863 Wire Jumper. 
9864 Wire Jumper. 
9865 Wire Jumper. 
9867 Wire Jumper. 
9868 Wire Jumper. 
9869 Wire Jumper. 
9870 Wire Jumper. 
9871 Wire Jumper. 
9873 Wire Jumper. 
9874 Wire Jumper. 
9875 Wire Jumper. 
9876 Wire Jumper. 
9877 Wire Jumper. 
9878 Wire Jumper. 
9901 Wire Jumper. 
9902 Wire Jumper. 
9903 Wire Jumper. 
9904 Wire Jumper. 
9905 Wire Jumper. 
9911 Wire Jumper. 
9913 Wire Jumper. 
9914 Wire Jumper. 
9915 Wire Jumper. 
9991 Wire Jumper. 
9993 Wire Jumper. 
9996 Wire Jumper. 
9997 Wire Jumper. 
9998 Wire Jumper. . . . .. 
CBA Main Chassis Assembly. 


Channel One Card Parts 


Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


0266 6 Pin Connector. "XE 
2401 Cap, 47u, 20$, 16v, Electrolytic 
2402 Cap, 4u7, 20$, 35v, Electrolytic 
2403 Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 
2407 Cap, 15p, 5$, 50v, Ceramic 

2408 Cap, 56p, 5$, 50v, Ceramic 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
028 
028 
017 
016 
016 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
26261 


16609 
24790 
44780 
31040 
31590 
35690 


2409 
2411 
2412 
2413 
2414 
2415 
2416 
2419 
2420 
2425 
2426 
2427 
2428 
2429 
2430 
2431 
2432 
2433 
2434 
2435 
2436 
2440 
2442 
2443 
2450 
2452 
2453 
3401 
3402 
3403 
3404 
3405 
3406 
3407 
3408 
3412 
3419 
3425 
3427 
3431 
3432 
3440 
3441 
3442 
3443 
3444 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
4401 
4402 
4403 
5401 
5407 
5408 
5421 
5425 
5428 
5429 
5430 
5440 
5442 
5450 
5452 
7401 
7402 
7403 
7421 
7440 
7444 
7450 
7454 
9401 
9402 
9403 
СВА 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


, 50v, 
80/- 
, 50v, 
, 50v, 
, 50v, 
%, 50v, 
, 50v, 
%, 50v, 
, 50v, 
, 50v, 
p “AIME 


, 50v, 
$, 50v, 
, 50v, 


Ceramic 
20$, 10v, 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. . . 
Electrolytic 
Ceramic. 
25v, 
25v, 
l6v, 
25v, 


Ceramic 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 

Ceramic 


Ceramic. 


Electrolytic. 
Electrolytic. 


Electrolytic. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 1K5, 5%, 
Res, 820 ohm, 
Res, 6K8, 5%, 
Res, 1K, 5%, 

Res, 820 ohm, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire Jumper. 
Res, 390 ohm, 
Res, 

Res, 

Res, 

Coil, 
Coil, 33u, 5% 
Coil, 33u, 
Inductor, 

Coil, 10u, 
Coil, 10u, 5% 
Coil, 10u, 
Coil, 10u, 
Coil, 10u, 
Coil, 22u, 5% 
Coil, 10u, 
Coil, 33u, 5% 
Transistor, 

Transistor, 

Transistor, 

IC, TC90A53N 
Transistor, 

Transistor, 

Transistor, 

Transistor, 

Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 


820 ohm, 
10K, 5%, 
10K, 5%, 
8K2, 1$, 
12K, 5%, 
820 ohm, 
470 ohm, 
12K, 5%, 
2K7, 5%, 
560 ohm, 
820 ohm, 
470 ohm, 
12K, 5%, 
2K7, 5%, 
560 ohm, 
390 ohm, 


10u, 


100 


+ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0%, 50v, 
2 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

10%, 16v, 
10%, 16v, 
0%, 16у, 


, l6v, 


510K, 5%, 


Zero ohm, 


Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
105 


205 


PNP, 
NPN, 
NPN, 


NPN, 
NPN, 
NPN, 
NPN, 


Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic i 

Electrolytic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 1.62 ox Ж 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 


50v, 
50v, 


1/16W, Metalized Glass. 


$, 1/16W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/16W, Metalized Glas 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/16W, Metalized Glas 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/16W, Metalized Glas 
"Chip" Jumper 

$, 1/16W, Metalized Glas 
"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


MHz, 120 ohm 


10$ 


10$ 
10$ 
10$ 


10$ 


BC857B (COL) 
BC847B (COL) 
BC847B (COL) 
COL 
COL 
COL 
COL 


BC847B 
BC847B 
BC847B 
BC847B 


P pi PIRE APRÈ те 


) 
) 
) 
) 


2D 3 Line Comb Filter Assembly 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 


DVD Interface 


Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
017 
025 
017 
025 
025 
017 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
028 
016 
016 
028 
016 
016 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
118 
021 
021 
021 
704 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
036 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
182 
010 
010 
010 
010 
036 
036 
036 
177 


31590 
44740 
34720 
31030 
31030 
31030 
31030 
31030 
31810 
31030 
34790 
31030 
31010 
31010 
31040 
31010 
31030 
31030 
31030 
31040 
31040 
21090 
35690 
35690 
21090 
35690 
35690 
35610 
31030 
31820 
31520 
38210 
36820 
31020 
38210 
05951 
38210 
31030 
31030 
68202 
31230 
38210 
34710 
31230 
32720 
35610 
38210 
34710 
31230 
32720 
35610 
33910 
90030 
90010 
33910 
90030 
90030 
90030 
31090 
13390 
33390 
90070 
31090 
11090 
31090 
31090 
31090 
12290 
31090 
13390 
42150 
42030 
42030 
18682 
42030 
42030 
42030 
42030 
90010 
90010 
90010 
26561 


32PT563S37A (continued) 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 
0232 Headphone Jack 
0250 A/V Jack x 
0251 6 Pin Connector. 
0254 5 Pin Connector. 
0255 4 Pin Connector. . . . ... 
2171 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2172 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2173 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2174 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2176 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 
2177 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2178 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 
2179 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
3150 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3151 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
3152 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3153 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 2 
3156 Res, 120 ohm, 5$, 1/16W, Metalized С1аз 
3157 Res, 120 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
4817 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4819 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4821 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4822 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
6161 Zener Diode, 6.8 volt. 
9151 Wire Jumper. 
9152 Wire Jumper. 
9153 Wire Jumper. 
9170 Wire Jumper. А 
СВА Side Jack Panel Жекей у 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 
5 АС01 AC Cord. қ 
ACO2 AC Cord Strain Relief. 
ACO3 Anode Lead Spacer (3 Used) 
АС04 Batteries for Remote Control ое ЕЕ 
ACO5 Cabinet Back . 
S ACO9 CRT, A80ECK272X56. 
S AC12 Degaussing Coil. і Аа 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
AC17 Owner's Manual 20% 
АС18 Quick Use Guide. A 
AC19 Side Jack Panel Е. 
AC20 Cabinet Front Assembly 
AC20A Cabinet Front. E 
AC20B Chassis Guide (2 Used) 
AC20C Light Guide. 
AC20D Nameplate. 
AC20E Power Button 5. Gee c Sy ok 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 
AC29 Plastic Facade А a oe БЕУ Sen lè 
REMOTE Remote Control ЕО “RC19036001/ 
Ol 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3159 


2135 
3122 
3135 
9299 
3139 
9301 
2422 
3135 
3121 
3121 
3139 
3121 
3139 
3139 
3139 
3141 
3421 
2422 
3139 


2139 


026 
026 
025 
025 
025 
017 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
025 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
010 
036 
036 
036 
036 
187 


010 
224 
014 
000 
124 
795 
549 
013 
235 
233 
124 
237 
177 
124 
124 
050 
237 
264 
177 


228 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
33310 
33310 
33310 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
31210 
90030 
90030 
90020 
90020 
26880 
90010 
90010 
90010 
90010 
15141 


03831 
04623 
04471 
65263 
43611 
00428 
43977 
01661 
20701 
43521 
37061 
53131 
53591 
31381 
43141 
00141 
53341 
00411 
60071 


86493 


32PT563S37G - Manual no. 


7638 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0219 
0220 
0221 
0222 
0223 
0225 
0243 
0244 
0245 
0246 
5 0254 
0267 
0269 
5 1000 
1002 
1200 
5 1500 
S~ 13145 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1810 
1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2131 
2132 
2133 
2134 
2139 
2136 
2141 
2143 
2150 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2330 


5 = 


Main Chassis Parts 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
A/V Jack 2422 
SVHS Jack. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
9 Pin CRT Socket 2422 
3 Pin Connector. 2412 
Jack 4 ; 2422 
Tuner, V+U PLL " 2422 
SAW Filter, 45.75MHz 2422 
Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. 2422 
Tact Switch. . . . 2422 
Crystal,  12MHz000 2422 
6 Pin Connector. o Аф зы Le du S Wi ш” АДР 
Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 
C49/U A. MM Garth е 2422 
Cap, 47n, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. у 3198 
Сар, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Сар, 222; +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 2238 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. А 3198 
Сар, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. қ 3198 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
Gap, Та; +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. 2... 3198 
Cap, 100n, 5$, 63v, Metalized Polyester 2222 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
Сар, 242, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. A 3198 
Cap, 1n, 5$, 25v, Ceramic. ase ein tè 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 
Cap, 100n, 10$, 250v, Metalized Polyest 
er. A Be ж» ыз che а fen cde ca an eh Se, A 522 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
025 


543 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
017 
014 
017 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 


368 


16269 
16375 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
05182 
90141 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
16607 


00842 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
32290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
51090 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31520 
41050 
32220 
76104 
44740 
21020 
32230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


90177 


part. 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2802 
2807 
2010 
2813 
2816 
2831 
2832 
2833 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


ујепе. 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


10n, 
10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
2u2, 
470p, 
47u, 


-80/-20$ 
20$, 250v, 
10$, 500v, 
5$, 50v, 
10$, 2000v, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
20$, 50v, 
10$, 500v, 
20$, 50v, 
220u, 20$, 25%, 
330p, 5$, 50v, 
lu, 20$, 50v, 
47n, -80/-20$, 
lu, 20$, 50v, 
47u, 20$, 160v, 
15n, 10$, 50v, 
47а, 20$, 25v, 
470n, 5%, 250v, 
100v, 
500v, 
50v, 
2000v, 


205, 
105, 
5%, 

10%, 

55, 


2u2, 
680p, 
100p, 
1n2, 
2u2, 
13n, 5$, 1600v, 
15n, 10$, 400v, 
10n, 10$, 400v, 
100n, 10%, 50v, 
150n, 10%, 63v, 
100n, 10$, 63v, 
2n2, 10$, 50v, 
2n2, 10$, 50v, 
4n7, 10$, 50v, 
47а, 20%, 25v, 
470p, 10%, 500v, 
68n, 10$, 250v, 
417, 20%, 250v, 
470u, 20$, 16v, 
47u, 20$, 50v, 
1000u, 20$, 16v, 
470u, 20$, 16v, 
1n, 10$, 500v, 
470n, 20$, 275v, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
10.5, 
101, 
22м, 
100п, 
1n5, 
470p, 
2n2, 
in, 
10n, 
10n, 


10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, 
10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
680p, 10%, 
100u, 20%, 160v, 
1n, 10$, 50v, 
100n, 10$, 50v, 
2u2, 20$, 25v, 
47а, 20$, 25v, 
lu, 20$, 50v, 
47а, 20$, 16v, 
22u, 20$, 50v, 
220n, +80/-20%, 
100p, 5$, 50v, 
1n, 5$, 25v, 
33p, 5$, 50v, 
lu, +80/-20%, 
33p, 5$, 50v, 
1u, +80/-20%, 
68p, 5$, 50v, 
68р, 5$, 50v, 
1n, 10$, 50v, 
lu, +80/-20%, 
lu, 480/-20%, 
220u, 20$, 25v, 
220n, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
242, +80/-20%, 
242, +80/-20%, 
470n, +80/-20%, 
lp, 25$, 50v, 
lp, 25$, 50%, 
47р, 5%, 50%, 


1000v, 
200v, 

1000v, 
50v, 


50v, 
50v, 
50v, 
16у, 
2000v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


1000v, 


1000v, 
Electrolytic 


10$, 1000v, 


1000v, 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10%, 
10%, 


Ceramic. 
Electrolytic. 
Ceramic 


Ceramic. 


Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Ceramic 


Ceramic. 


Electrolytic 


Electrolytic. 


Ceramic. 
Electrolytic. 

50v, 
Electrolytic. 


Ceramic 


Electrolytic. 


Polyester. | 
Electrolytic . . 


Metalized Polyprop 
Electrolytic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. . . . 


160v, Metalized Polypropy 


Polypropylene 
Polyester . . 
Polyester . 
Polyester . . . . 
Metalized Polyeste 
Metalized Polyeste 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. 
Polyester 
Electrolytic. 
Electrolytic. 


Electrolytic 


Electrolytic 
Electrolytic. 


Ceramic. 


Metalized Polypro 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 


Ceramic. 
Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 
1000v, 


Ceramic 
Electrolytic 


Ceramic 


Polyester 


Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 


25v, Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 

Ceramic 

10v, 
Ceramic 
10%, 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10%, 
16%, 


Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. . 
Electrolytic. 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 


10v, Ceramic. 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 


2022 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2020 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
31:98 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


558 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
021 
019 
025 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
025 


333 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
017 
023 
017 
017 
017 
016 
016 
016 


90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
90552 
44710 
54790 
32210 
03310 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
34790 


00086 
91331 
46810 
01010 
90488 


90042 
90254 
90219 
90218 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
31010 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
32210 
42240 
22240 
22250 
22250 
44740 
31080 
31080 
34790 


32PT563S37G (continued) 

2834 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2835 Cap, 220p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2836 Cap, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
2837 Сар, 407, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2840 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2841 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2842 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2843 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2844 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2845 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2846 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
2849 Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
2850 Cap, 1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
2852 Cap, 1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
2854 Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
2855 Cap, 33p, d 50v, Ceramic 3198 
2856 Cap, 47p, 50v, Ceramic 3198 
2857 Cap, 150p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2860 Cap, 180p, iu 50v, Ceramic. 3198 
2894 Cap, 220p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2895 Cap, 560p, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
2897 Cap, 390p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2898 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
2902 Cap, 1000u, 20% 5, l6v, Blecturelytic 3198 
2903 Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
2904 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2905 Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic ы 3198 
2906 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2907 Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic А 3198 
2908 Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2910 Cap, 3n3, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
2911 Cap, 3n3, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
2950 Cap, 330p, 5$, 50v, Ceramic. ы. ә 3198 
3000 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3001 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper enti. 1% 3198 
3003 Res, 1К5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3004 Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3005 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3101 Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3102 Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3103 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3104 Res, 220K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3105 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3106 Res, 220K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3111 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3112 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3113 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3114 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3115 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3116 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3123 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3124 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3125 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3126 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3131 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3132 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
31:33 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3134 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3135 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3136 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3141 Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 
3149 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3150 Res, 150K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3154 Res, 5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3156 Res, 10K, 2v 1/6W, Carbon Film. 3198 
3157 Res, 1К5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3158 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3159 Res, 1K2, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
3200 Res, 390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3201 Res, 100 onm, Sa 1/6W, Carbon Film. 3198 
3202 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3203 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3204 Res, 22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3205 Res, 1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3206 Res, 270K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 2322 
3207 Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3208 Res, 220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized А 3198 
3209 Res, 68 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3212 Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3213 Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3217 Res, 330K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3218 Res, 82K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3219 Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3220 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3221 Res, 560 ohm, Sa 1/6W, Carbon Film. 3198 
3222 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3226 Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3235 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3241 Res, 22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3242 Res, 27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3244 Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
5 = Safety Part Be sure to use exact replacement 


016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
702 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 


34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
31020 
31020 
32390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
33320 
33320 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
60274 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
01010 
32230 
32730 
08210 


part. 


3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3239 
3331 
3332 
3333 
3334 
9939 
3336 
3340 
3341 


3341 


3342 


3342 


3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
245 

Res, 
0x34 
Res, 
34. 

Res, 
0x34 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 


$, 1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glass 
5%, 
33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100K, 5$, 
470K, %, 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5$, 


HR 

о 
A 

< 
от 


2R7 ohm, 5%, 
1 ohm, 5$, 

2R7 ohm, 5$, 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5$, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5$, 
Zero ohm, "Chip" Jumper 5 
1M, 5$, 1/16W, Metalized Е. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

2R7, 5$, 1/3W, Metal Film 

5K6, 1$, 3/5W, Metal Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1$, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

1K, 5$, в Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 58, 1/6W, Carbon Film 

3/5W, Metal Film 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/8W, Metalized Glass 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

2K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
1R5, 5$, 1/4W, Carbon Film. 
15K, 1$, 3/5W, Metal Film 

6K8, 1$, 3/5W, Metal Film 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 

2R2, 5$, 1/3W, Metal Film 

4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100K, 5$, 
100K, 5%, 

1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 

1/2W, Metalized Glass. 

1/2W, Metalized Glass. 
Degaussing. 

1/28, Metalized А 


PTC; 

1M5, 5$, 
1/2W, Carbon Film 
3W1. 

1/6W, Carbon Film. 


220 ohm, 205, 
NTC, 4R7, 20% 
270 ohm, 5% 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/3W, MF for A80QCF340X 
1/3W, MF for A80QCF33 
1/3W, MF for A80ECK340X 


1/3W, MF for A80ECK33 


1/10W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


2306 


2306 


2306 


2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2122 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2120 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 


704 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 


204 


204 


204 


204 
013 
011 
593 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
730 
245 
915 
215 
21.5 
315 
011 
011 
021 
101 
915 
215 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
661 
242 
549 
013 
612 
011 


63903 
31030 
34740 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 


03108 


03278 


03108 


03278 
01520 
03390 
13507 
03390 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03278 
15602 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
61394 
13908 
13908 
15608 
12202 
12202 
01510 
01510 
52120 
02083 
11503 
16802 
03920 
23390 
03478 
08220 
51020 
03228 
03478 
32230 
31040 
31040 
51230 
51030 
13335 
13335 
00025 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 


32PT563S37G (continued) 


3520 Res, 1K2, 5$, 
3521 Res, 4R7, 5$, 
3522 Res, 330K, 5$, 
3523 Res, 100 ohm, 
3524 Res, 56K, 5$, 
3525 Res, 1K, 5$, 1 
3526 Res, OR1, 5%, 
3527 Res, OR33, 5%, 
3528 Res, Zero ohm, 
3529 Res, 47K, 5%, 
3530 Res, 10K, Рт 
3531 Res, 4K7, 5%, 
3532 Res, 2K2, 5%, 
3541 Res, 470 ohm, 
3542 Res, 1K5, 5%, 
3543 Res, 82K, 1%, 
3544 Res, 4K7, 1%, 
3545 Res, 270K, 5%, 
3548 Res, 15K, 5%, 
3552 Res, 10K, 5%, 
3557 Res, 1K, 5$, 1 
3561 Res, 100 ohm, 
3562 Res, 12K, 5$, 
3563 Res, 5K6, 5$, 
3565 Res, 330 ohm, 
3566 Res, 2K2, 5$, 
3569 Res, 5K6, 5$, 
3580 Res, 47K, 5$, 
3594 Res, 330 ohm, 
3595 Res, 220K, 5%, 
3596 Res, 220K, 5%, 
3601 Res, 8K2, 5%, 
3603 Res, 100 ohm, 
3604 Res, 100 ohm, 
3605 Res, 4K7, 5%, 
3606 Res, 2K2, 5%, 
3607 Res, 2K2, 5%, 
3608 Res, 470 ohm, 
3609 Res, 1K, 5%, 1 
3610 Res, 8K2, 5%, 
3611 Res, 100 ohm, 
3618 Res, 6K8, 5%, 
3622 Res, 470 ohm, 
3623 Res, 4K7, 5%, 
3624 Res, 100 ohm, 
3625 Res, 100 ohm, 
3626 Res, 4K7, 5%, 
3627 Res, 4K7, 5%, 
3628 Res, 10K, Sa 
3630 Res, 2K2, 55, 
3632 Res, Zero ohm, 
3634 Res, 100 ohm, 
3635 Res, 100 ohm, 
3636 Res, 1K, 5$, 1 
3638 Res, 75 ohm, 
3639 Res, Zero ohm, 
3640 Res, 8K2, 5$, 
3681 Res, 390 ohm, 
3682 Res, 3K3, 5$, 
3683 Res, 390 ohm, 
3684 Res, 560 ohm, 
3685 Res, 560 ohm, 
3686 Res, 1K5, 5$, 
3691 Res, 330 ohm, 
3693 Res, 220 ohm, 
3694 Res, 4К7, 5$, 
3801 Res, 220 onm, 
3802 Res, 1K, 5$, 1 
3810 Res, 75 ohm, 5$, 
3811 Res, 1K, 5$, 1 
3812 Res, 1K, 5%, 1 
3813 Res, 1K, 5%, 1 
3814 Res, 100K, 5%, 
3815 Res, 100K, + 
3816 Res, 100K, 5%, 
3817 Res, 100K, “ 
3818 Вез, 100К, 5%, 
3819 Вез, 100К, 5%, 
3820 Вез, 100К, a 
3821 Res, 100K, 5$, 
3822 Res, 75 ohm, 
3831 Res, 47K, 5$, 
3832 Res, 100 ohm, 
3833 Res, 100 ohm, 
3837 Res, 100 ohm, 
3839 Res, 100 ohm, 
3843 Res, 2K2, 5$, 
3901 Res, 1K, 5$, 1 
3902 Res, 3K3, 5$, 
3903 Res, 3K3, 5$, 
3904 Res, 10K, 5$, 
3905 Res, 3K3, 5$, 
5 = Safety Part 


1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. A 
1/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film. 
"Chip" Jumper . 
1/10W, Metalized cidss 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 
5$, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
/10W, Metalized Glass. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
%, ІМ, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 

5, 1/64, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metalized Chòt 
1/6w, Carbon Film. 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
"Chip" Jumper з. 
5%, 1/61, Carbon Film. 
5%, 1/61, Carbon Film. 
/10W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/10W, Metalized став 
1/10W, Metalized Glass 

$, 1/10W, Metalized Glas 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
$, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/16W, Metalized Glas 
/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
/6W, Carbon Film 
/16W, Metalized Glass. 
/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

3 1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
51230 
55620 
13310 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
51020 
37590 
90030 
08220 
53910 
53320 
53910 
55610 
55610 
51520 
33310 
32210 
34720 
32210 
31020 
37590 
01020 
31020 
31020 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 


part. 


3906 
3907 
4001 
4002 
4209 
4216 
4341 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4601 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4824 
4826 
4830 
4831 
4835 
4837 
4838 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4876 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4884 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5342 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5810 


Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil; ата, 10%. 

Coil, 920n, 10%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Wire Jumper. Qo UR. ohn Se оба ec ain DS 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

CO luy Su. ж Ж rex 

Coil, 22u for A80QCF340X34 

Coil, 47u for A80QCF330X34 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, PSLOT 

Coil, 33u, 10% g dro йу VED Be A 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, Linear, DC12 Sousa ess SE. “гал 
Transformer, Signal Driver, 5С10027-00 
Coil, Choke. 

Coil, 3u3, 20% 

Coil, 3u3, 10% 

Coil, 4u7, 5%. 

Mains Filter "IE ES 
Transformer, SS39009-04. 

Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u, 5%. Қы Уыз, ud ue A та 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, S6, 5%. 

СО 5865, 59s 

Coil; pub; 595 

Coil, 10u, 10% 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 
2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
018 
018 
138 
018 
018 
138 
531 
138 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 


31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 
24790 
71020 
21421 
73390 
90020 
55881 
02478 
37021 
73380 
23380 
94213 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
51090 


32PT563S37G (continued) 


5831 
5832 
5833 
2832 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 
6831 
6901 
6904 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7400 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
1915 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7606 
7802 
7803 
7804 
7831 


5 = 


Safety Part 


Coil, 6u8, 5%. 
Coil, 6u8, 5%. 
Coil, 6u8, 5%. 
Coil, 12u, 10% 


Zener Diode, 33 volt 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV21 5 
Diode, Signal, BAV21 . . .. 
Res, 1К, 1$, 3/5W, Metal Fil 
Zener Diode, 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 
Diode, Signal, 1N4148. 
Zener Diode, 6.2 volt. 
Diode, Signal, BAV99 
Diode, Rect, DG3-7005L 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, ВАУ70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAT85 

LED, LTL-10234WHCR 

IR Receiver. eee 
Diode, Signal, 1N4148. 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
IC, TDA9588H/N1/31/1298. 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
IC, TDA6107JF/N3 

Power FET, STP3NCOOFP. 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC557B (COL) 
Transistor, NPN, BU4508DX. 
Transistor, NPN, BC337-25(COL) 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC327-25 (COL) 
IC, TDAS359J/N2. a v2 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, ТСЕТ1103 (С) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FOPFON50. . 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC547B (COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. Aum cm te ae 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. . . . . . 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
IC, HEF4053BT. . 

IC, HEF4053BT. . . . . . . . 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
IC MSP3425G-PO-B8-V3 (MIAS) L 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9336 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9335 
3198 
3198 
3198 
9331. 
3198 
9335 
9322 
9335 
9322 
9322 
9335 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
3352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9340 
9333 
9333 
3198 
2322 


Be sure to use exact replacement 


018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
915 
010 
020 
010 
668 
010 
436 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
001 
010 
010 
010 
177 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
293 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
185 
127 
010 
021 
021 
010 
010 
010 
742 
010 
010 
010 
TES 
157 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
729 
729 
010 
187 


16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
10682 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
80133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
80133 
42682 
90133 
42682 
08667 
90133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
69682 
54667 
10010 
90020 
90020 
42030 
42150 
42030 
85557 
42030 
42150 
42150 
37112 
37687 
42150 
40110 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
60653 
42030 
89682 


part. 


7901 
9001 
9101 
9102 
9103 
9104 
9123 
9171 
NES. 
9175 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9311 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9511 
9512 
9513 
9514 
8515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9651 


IC, AN7522N PH 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. . 
27u, 10% 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 


9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 


181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


32PT563S37G (continued) 


9652 Wire Jumper. 3198 036 90010 0266 6 Pin Connector. "P 2422. 025 16609 
9654 Wire Jumper. 3198 036 90010 2401 Сар; 47u, 20$, 16v, Electrolytic 3198 028 247790 
9655 Wire Jumper. 3198 036 90010 2402 Cap, 4u7, 20%, 35v, Electrolytic 3198 028 44780 
9656 Wire Jumper. 3198 036 90010 2403 Cap, 100n, 10%, 16v, Ceramic 3198 017 31040 
9657 Wire Jumper. 3198 036 90010 2407 Cap, 15p, 5%, 50v, Ceramic 3198 016 31590 
9658 Wire Jumper. 3198 036 90010 2408 Cap, 56p, 5%, 50v, Ceramic 3198 016 35690 
9659 Wire Jumper. 3198 036 90010 2409 Cap, 15p, 5%, 50v, Ceramic 3 3198. 016 31590 
9660 Wire Jumper. 3198. 036. 90010 2411 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 017 44740 
9661 Wire Jumper. 3198. 036 90010 2412 Cap, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 3198 017 34720 
9662 Wire Jumper. 3198 036 90010 2413 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 017 31030 
9663 Wire Jumper. 3198 036 90010 2414 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 3198 017 31030 
9664 Wire Jumper. 3198 036 90010 2415 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 3198 017 31030 
9665 Wire Jumper. 3198. 036. 90010 2416 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 3198. 017 31030 
9666 Wire Jumper. 3198 036 90010 2419 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 017 31030 
9667 Wire Jumper. 3198 036 90010 2420 Cap, 180p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 016 31810 
9668 Wire Jumper. 3198 036 90010 2425 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. ta... 3198 017 31030 
9669 Wire Jumper. 3198 036 90010 2426 Cap, 47u, 20%, 25v, Electrolytic 3198 025 34790 
9670 Wire Jumper. 3198 036 90010 2427 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. A 3198 017 31030 
9671 Wire Jumper. . 3198 036 90010 2428 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 025 31010 
9672 Coil, 22u, 10% 3198 018 22290 2429 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 025 31010 
9674 Wire Jumper. 3198 036 90010 2430 Cap, 100n, 10%, 16v, Ceramic A 3198 017 31040 
9675 Wire Jumper. 3198 036 90010 2431 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 025 31010 
9676 Wire Jumper. 3198. 036 90010 2432 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 3198 017 31030 
9678 Coil, 22u, 10% 3198 018 22290 2433 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 017 31030 
9679 Wire Jumper. 3198 036 90010 2434 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 017 31030 
9680 Wire Jumper. 3198 036 90010 2435 Cap, 100n, 10%, 16v, Ceramic 3198 017 31040 
9681 Wire Jumper. 3198 036 90010 2436 Cap, 100n, 10%, 16v, Ceramic 3198 017 31040 
9682 Wire Jumper. 3198 036 90010 2440 Cap, 10u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 028 21090 
9685 Wire Jumper. 3198 036 90010 2442 Cap, 56p, 5%, 50v, Ceramic 3198 016 35690 
9686 Wire Jumper. 3198 036 90010 2443 Cap, 56p, 5%, 50v, Ceramic . 3198. 016 35690 
9687 Wire Jumper. 3198 036 90010 2450 Cap, 10u, 20$, 16v, Electrolytic 3198 028 21090 
9688 Wire Jumper. 3198 036 90010 2452 Cap, 56p, 5$, 50v, Ceramic 3198 016 35690 
9689 Wire Jumper. 3198. 036. 90010 2453 Cap, 56p, 5$, 50v, Ceramic yo See 198.016 35690 
9690 Wire Jumper. 3198. 036 90010 3401 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 35610 
9691 Wire Jumper. 3198 036 90010 3402 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 021. 31030 
9694 Wire Jumper. 3198 036 90010 3403 Res, 1K8, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 021 31820 
9695 Wire Jumper. 3198 036 90010 3404 Res, 1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 021 31520 
9697 Wire Jumper. 3198. 036. 90010 3405 Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9698 Wire Jumper. 3198. 036 90010 3406 Res, 6K8, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 021 36820 
9699 Wire Jumper. 3198 036 90010 3407 Res, 1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 021 31020 
9821 Wire Jumper. 3198 036 90010 3408 Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9822 Wire Jumper. 3198 036 90010 3412 Res, 510K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 2122 118 05951 
9825 Wire Jumper. 3198. 036. 90010 3419 Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9828 Wire Jumper. 3198 036 90010 3425 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3199 021 31030 
9829 Wire Jumper. 3198 036 90010 3427 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 021 31030 
9831 Wire Jumper. 3198 036 90010 3431 Res, 8K2, 1%, 1/16W, Metalized Glass 2322 704 68202 
9832 Wire Jumper. 3198 036 90010 3432 Res, 12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 021 31230 
9837 Wire Jumper. 3198 036 90010 3440 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9838 Wire Jumper. 3198 036 90010 3441 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 34710 
9839 Wire Jumper. 3198 036 90010 3442 Res, 12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 021 31230 
9846 Wire Jumper. 3198 036 90010 3443 Res, 2K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 021 32720 
9847 Wire Jumper. 3198 036 90010 3444 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 35610 
9849 Wire Jumper. 3198 036 90010 3450 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9851 Wire Jumper. 3198 036 90010 3451 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 34710 
9856 Wire Jumper. 3198 036 90010 3452 Res, 12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 021 31230 
9858 Wire Jumper. 3198 036 90010 3453 Res, 2K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 021 32720 
9859 Wire Jumper. 3198 036 90010 3454 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 35610 
9860 Wire Jumper. 3198 036 90010 3455 Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 33910 
9862 Wire Jumper. 3198 036 90010 3456 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90030 
9863 Wire Jumper. 3198 036 90010 3457 Wire Jumper. ы o МЕ жж ылы ғ ы, 199.036 90010 
9864 Wire Jumper. 3198 036 90010 3458 Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 33910 
9865 Wire Jumper. 3198 036 90010 4401 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198. 021 90030 
9867 Wire Jumper. 3198. 036. 90010 4402 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90030 
9868 Wire Jumper. 3198. 036 90010 4403 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90030 
9869 Wire Jumper. 3198 036 90010 5401 Coil, 10u, 10% ТИЧ” 3198 018 31090 
9870 Wire Jumper. 3198 036 90010 5407 Coil, 33u, 5%. 3198 018 13390 
9871 Wire Jumper. 3198 036 90010 5408 Corl 33и, 20% a aki te n ris 3198. 018 33390 
9873 Wire Jumper. 3198 036. 90010 5421 Inductor, 100: MHz, 120 ohm 3198 018 90070 
9874 Wire Jumper. 3198 036 90010 5425 Coil, 10u, 10% 3198 018 31090 
9875 Wire Jumper. 3198 036 90010 5428 Coil, 10u, 5%. 3198 018 11090 
9876 Wire Jumper. 3198 036 90010 5429 Coil, 10u, 10% 3198 018 31090 
9877 Wire Jumper. 3198 036 90010 5430 Coil, 10u, 10% 3198 018 31090 
9878 Wire Jumper. 3198 036 90010 5440 Coil, 10u, 10% 3198 018 31090 
9901 Wire Jumper. 3198 036 90010 5442 Coil, 22u, 5%. 3198 018 12290 
9902 Wire Jumper. 3198 036 90010 5450 Coil, 10u, 10% 3198 018 31090 
9903 Wire Jumper. 3198 036 90010 5452 Coil; 33u; 5%. leder ipt rus 3198 018 13390 
9904 Wire Jumper. 3198 036 90010 7401 Transistor, PNP, BC857B (COL) 3198. 010 42150 
9905 Wire Jumper. 3198. 036. 90010 7402 Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 010 42030 
9911 Wire Jumper. 3198 036 90010 7403 Transistor, NPN, BCS4TB (COL) 3198 010 42030 
9913 Wire Jumper. 3198 036 90010 7421 IC, TC90A53N ded dela es 9322 182 18682 
9914 Wire Jumper. 3198 036 90010 7440 Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 010 42030 
9915 Wire Jumper. 3198 036 90010 7444 Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 010 42030 
9991 Wire Jumper. 3198. 036. 90010 7450 Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 010 42030 
9993 Wire Jumper. 3198 036 90010 7454 Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 010 42030 
9996 Wire Jumper. 3198 036 90010 9401 Wire Jumper. : 3198 036 90010 
9997 Wire Jumper. 3198 036 90010 9402 Wire Jumper. 3198 036 90010 
9998 Wire Jumper. . . . .. 3198 036 90010 9403 Wire Jumper. озы dal a wl ors 3198-036 90010 
CBA Main Chassis Assembly. 3141 058. 58251 CBA 2D 3 Line Comb Filter Assembly 3139 177 26561 


Channel One Card Parts 


Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


32PT563S37G (continued) 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 
0232 Headphone Jack 
0250 A/V Jack eg 
0251 6 Pin Connector. 
0254 5 Pin Connector. 
0255 4 Pin Connector. . . . . eè 
2171 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2172 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2173 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2174 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2176 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 
2177 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2178 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 
2179 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
3150 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3151 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
3152 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3153 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon A 
3156 Res, 120 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3157 Res, 120 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
4817 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4819 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4821 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4822 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
6161 Zener Diode, 6.8 volt. 
9151 Wire Jumper. 
9152 Wire Jumper. 
9153 Wire Jumper. 
9170 Wire Jumper. 2 
СВА Side Jack Panel hospi. 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 
S АСО1 AC Cord. ае 
ACO3 Anode Lead Spacer (3 зга) 
ACO4 Batteries for Remote Control Transm tte 
ACO5 Cabinet Back — 
S ACO9 CRT, А800СЕЗ40Х34 (М) 
5 АС12 Degaussing Coil. — D 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
AC17 Owner's Manual 2% 
АС18 Quick Use Guide. А 
АС19 Side Jack Panel Bracket; 
AC20 Cabinet Front Assembly 
AC20A Cabinet Front. ura 
AC20B Chassis Guide (2 Used) 
AC20C Light Guide. 
AC20D Nameplate. 
AC20E Power Button -— m 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 
AC29 Plastic Facade A да Mat Mun. bi ve 
REMOTE Remote Control Е Шу “RC19036001/ 
01. 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31359 


3135 
3135 
9299 
3139 
9301 
2422 
3135 
3121 
3121 
9139 
3121 
3139 
3139 
S159 
3141 
3121 
2422 
3139 


9139 


026 
026 
025 
025 
025 
017 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
025 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
010 
036 
036 
036 
036 
187 


010 
014 
000 
124 
904 
549 
013 
239 
233 
124 
237 
177 
124 
124 
050 
237 
264 
177 


228 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
33310 
33310 
33310 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
31210 
90030 
90030 
90020 
90020 
26880 
90010 
90010 
90010 
90010 
15141 


03831 
04471 
65263 
43611 
59463 
45334 
01661 
20701 
43521 
37061 
53131 
53591 
31381 
43141 
00141 
53341 
00411 
60071 


86493 


32PT633R37D 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0214 
0219 
0220 
0221 
0222 
0223 
0225 
0239 
0243 
0244 
0245 
0246 
5 0254 
5 0256 
0267 
0268 
0269 
0278 
S 1000 
1002 
1200 
5 1500 
S~ LSLS 
1660 
1810 
1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2131 
2132 
2133 
2134 
2139 
2136 
2141 
2143 
2150 
2172 
2173 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 


Сұ, = 


— Manual no. 


7638 


Main Chassis Parts 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
2 Pin Connector. 2422 
A/V Jack 2422 
SVHS Jack. 2422 
3 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
6 Pin Connector. 2422 
5 Pin Connector. 2422 
9 Pin CRT Socket 2422 
10 Pin CRT Socket. 2422 
3 Pin Connector. 2412 
3 Pin Connector. 2412 
Jack eh - а 2422 
3 Pin Connector. 2412 
Tuner, V+U PLL " 2422 
SAW Filter, 45.75MHz 2422 
Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
Relay, 5 Amp, 12V. 2422 
Crystal,  12MHz000 2422 
6 Pin Connector. as etl алты ЈЕ. wl ae PA, 
Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 
C49/U A. ама 2422 
Сар, 47n, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. у 3198 
Сар, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
Сар, 222; +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 2238 
Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 220p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. Я 3198 
Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. A 3198 
Сар, 220n, +80/—20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester 3198 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
Cap, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. 2... 3198 
Cap, 100n, 5$, 63v, Metalized Polyester 2222 
Сар, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 1n, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
025 
500 
500 
020 
020 
026 
020 
542 
549 
549 
086 
132 
543 
025 


543 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
016 
016 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
017 
014 
017 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 


16374 
1:6 3:23 
12481 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
16382 
04854 
04853 
04854 
12481 
80058 
80063 
00725 
00725 
05182 
00725 
90098 
44518 
40807 
10914 
07444 
01203 
16607 


00842 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
32290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
31010 
32210 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
54780 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 
32230 
42240 
04740 
32230 
31520 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
52280 
31020 
31020 


part. 


2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2360 
2302 
2364 
2365 
2366 
2361 
2368 
2369 
2372 
23173 
2375 
2378 
2379 
2380 
2381 
2401 
2402 
2404 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 


2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2604 


Кез, 
Сар, 
ет. 

Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


у1епе. 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Zero ohm, 
100n, 10$, 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 


20$, 
105, 
5%, 
10%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
4517, 10$, 50v, 
220p, 5$, 50%, 
27р, 5$, 50v, 
27p, 5$, 50v, 
27р, 5$, 50v, 
4n7, 10$, 50v, 
47а, 20$, 25v, 
22р, 5$, 50v, 
10u, 20$, 160v, 
4n7, 10$, 50v, 
560p, 5%, 50%, 
220p, 5$, 50%, 
10u, 20$, 100v, 
560p, 5$, 50v, 
4n7, 10$, 50v, 
2u2, 20$, 50v, 
470p, 10$, 
47u, 20$, 50v, 
220u, 20$, 25v, 
lu, 20$, 50v, 
47n, -80/-20$, 
lu, 20$, 50v, 
47u, 20$, 160v, 
22n, 10$, 50v, 
47u, 20$, 25v, 
470n, 5%, 250v, 


250v, 
500v, 
50v, 


205, 100v, 
105, 
5%; 

10%, 

5%; 


212, 
680p, 
100p, 
Ins; 
2u2, 


50v, 


15n, 5%, 1600v, 
33n, 10%, 400v, 
100n, 10%, 50v, 
150n, 10$, 63v, 
100n, 10%, 63%, 
202, 10%, 50v, 
202, 10$, 50v, 
4n7, 10$, 50v, 
47а, 20$, 25v, 
470p, 10$, 
120n, 5$, 250v, 
20$, 250v, 
470u, 20$, 16v, 
47u, 20$, 50v, 
1000u, 20$, 
470u, 20$, 16v, 
in, 10$, 500v, 
470n, 205, 


4u7, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
1n5, 
10n, 
22u, 
100n, 
1п5, 
470p, 
2n2, 
in, 
10n, 
10n, 


10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, 
10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
680p, 10%, 
100u, 20%, 
1n, 10$, 50v, 
100n, 10$, 50v, 
2u2, 20$, 25v, 
47а, 20$, 25v, 
lu, 20$, 50v, 
47а, 20$, 16v, 
22u, 20$, 50v, 
330n, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
100p, 5$, 50v, 
10u, 20$, 50v, 


50v, 


50v, 

50v, 

50v, 
l6v, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


2000v, 


500v, 


500v, 


2000v, Я 
160v, Metalized Polypropy 


500v, 


16%, 


275%, 
10%, 1000v, 
1000v, 


200v, 
1000v, 


1000v, 


2000v, 


1000v, 
160v, 
Ceramic 


"Chip" Jumper . te sw а 
250v, Metalized Polyest 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


Electrolytic. 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
25v, Ceramic. 
1000v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic 


Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. A 

Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Electrolytic 

Electrolytic. 


Electrolytic. 


50v, Ceramic 


Electrolytic. 


Electrolytic. 
Polyester. 
Electrolytic 
Metalized Polyprop 
Electrolytic. 

Ceramic. 


Ceramic. А 
Ceramic. . . . 


Polypropylene 
Polyester 5 
Polyester . . . . 
Metalized Polyest 
Metalized Polyeste 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. su 
Metalized Polyprop 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. s аа 
Metalized Polypro 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic 

Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic. 


Ceramic 


Ceramic. 

Ceramic. 
Ceramic 

Electrolytic 


Polyester 
Electrolytic 
Electrolytic 


Electrolytic. 


Electrolytic 
Electrolytic . 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


3198 


2222 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 


2022 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2020 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 


2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 


021 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
017 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
016 
012 
017 
016 
019 
025 
016 
017 
021 
019 
025 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
025 


333 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 


479 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
025 


90020 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
34720 
32210 
32790 
32790 
32790 
34720 
34790 
32290 
93318 
34720 
05610 
02210 
71090 
05610 
34720 
90552 
44710 
54790 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
02230 
34790 


00086 
91331 
46810 
01010 
90489 


90042 
90255 
90227 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 


90051 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91374 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
51090 


32PT633R37D (continued) 


2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2802 
2807 
2810 
2813 
2816 
2831 
2832 
2833 
2834 
2855 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2852 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
STIS 
3114 
SITS 
3116 
3123 
3124 
3125 
3126 
3131 
3132 
3133 
3134 
5135 
3136 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3133 
3172 
3180 
3181 
3190 
3200 
3201 
3202 
3203 


5 = 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


1n, 105, 
lu, +80/ 
lu, +80/ 
220n, 
220n, 
2u2, 

2u2, 

470n, 
lp, 25%, 

lp, 25%, 

47p, 5%, 

470p, 5%, 
220p, 5%, 
1n5, 10%, 
4u7, 20%, 
100n, 
10u, 20%, 
100n, 
10u, 20%, 
10u, 20%, 
100n, 


1n, 5%, 
In, 5%, 
ln, 5%, 
іп, 5%, 
33p, 5$, 
47p, 5$, 
150p, Ou 
180p, 5$, 
220p, 5$, 
560p, i 
390p, 5$, 
10n, 10$, 


1000u, 20$, 


lu, 20$, 
470n, 
1n, 10%, 
470n, 
1n, 10% 
10u, 20%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
Zero ohm, 
1K5, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
68 ohm, 
1K, 5%, 
150 ohm, 
220K, 5%, 
150 ohm, 
220K, 5%, 


100 ohm, 


75 ohm, 5%, 


100 ohm, 


75 ohm, 5$, 


100 onm, 
150 ohm, 
47K, 5$, 
150 ohm, 
A7K, 5$, 
150 ohm, 
A7K, 5$, 
150 ohm, 
47K, 5$, 


75 ohm, 5%, 


100 ohm, 
1K, 5$, 
100K, 5$, 
150K, 5$, 
5K6, 55, 


10K, И 
1K5, 5%, 
10K, 5$, 
1K2, С 
6K8, 5$, 
68K, ја 
100K, 5$, 
68K, 5$, 
390 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 


25v, 


-20%, 10v, 
-20%, 16v, 
%80/-20%, 
%80/-20% 
+80/-20%, 
+80/-20% 

%80/-20%, 


T80/-20$, 


%80/-20%, 


+80/-205, 
100u, 20$, 
25v, 
25v, 
25v, 
25v, 


*80/-205 


+80/-20%, 


Ceramic. 
50v, Ceramic 
-20$, 10v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
—20%, 10v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
25v, Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
25v, ее 
50v, Electrolytic. 
16v, Ceramic. 
Ceramic 
16%, 
50v, Ceramic 
50v, Несе ly А 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
"Chip" Jumper 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 


50v, 

50v, 

50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


50v, 


50v, 
50v, 


50v, 

50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
25v, 


50v, қ 
Ceramic. 


Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


5$, 1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


$, 1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 
T5. ohm, 5%, 


1/6W, Carbon Film 

5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 


5%, 


5%, 


1/6W, Carbon Film : 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized 
$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
Br 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 


Glass 
Film. 
Film. 
Film. 
Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
023 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 


31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
42240 
22240 
22250 
22250 
44740 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
31020 
31020 
33390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
31020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
06820 
36830 
31040 
36830 
03910 
01010 
01010 
01010 


part. 


3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3212 
3213 
3217 
S218 
5219 
3220 
3221 
3222 
3226 
32:39 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3360 
3361 
3362 
3363 
3367 
3368 
3369 
3915 
3374 
3375 
3376 
3377 
3378 
3380 
3381 
3383 
3384 
3385 
3386 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


22K, 5%, 
1K, 5$, 

33K, 5$, 
1K, 5$, 

220 ohm, 
68 ohm, 

470 ohm, 
560 ohm, 
330K, 5$ 
82K, 5$, 
2K2, 5$, 
100 onm, 
560 ohm, 
100 onm, 
560 ohm, 
100 ohm, 
22K, 5%, 
27K, 5%, 
820 ohm, 
39K, 1%, 
10K, 5%, 
680K, 5% 
33K, 5%, 
820 ohm, 
8K2, 5%, 
100 onm, 
1K, 5%, 

10M, 5%, 
100K, 5% 


470K, 5%, 


100 ohm, 
1K, 20%, 
100 
1K, 20%, 
100 
1K, 20%, 
10 ohm, 
1 ohm, 

1 ohm, 

1K5, 20% 
33 ohm, 
1MA 
33 ohm, 

39K, 5%, 
10K, 5%, 
39K, 5%, 
220 ohm, 
10K, 5%, 
220 ohm, 
2K2, 5%, 
1K, 5%, 

2R2, 5%, 
27K, 5%, 
68K, 5%, 
470 ohm, 
470 ohm, 
68K, 5%, 
27K, 5%, 
1K, 5%, 

2R2, 5%, 
10K, 5%, 
10 ohm, 

330 ohm, 
33K, 5%, 
100K, 5% 
1K, 5%, 

4R7, 5%, 
4R7, 5%, 
100 onm, 
10K, 5%, 
4R7, 5%, 
100 onm, 


Zero ohm, 


1M, 5$, 
15K, 5$, 
5K6, 5$, 
180 ohm, 
820 ohm, 
68 ohm, 
33 ohm, 
3R9, 5%, 
5K1, 1%, 
1K, 5%, 
1K8, 1%, 
6R8, 5$, 
1K, 5$, 
15K, 5$, 
3K9, 5$, 
33 ohm, 
27K, 1$, 
100 ohm, 
3K3, 5%, 


1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film 
$, 1/16W, Metalized aias 

5%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/6W, Carbon Film. 

, 1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
a 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

, 1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 

, 1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/6W, Carbon Film. 

1/2W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 

1/2W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

5%, 1/2W, Metal Film. 


$, 1/3W, Metal Film 
$, 1/3W, Metal Film 


1/2W, Carbon Film 

$, 1/6W, Carbon Film 
/50V, Max 115V. 

$, 1/6W, Carbon Film 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/16W, Metalized cias 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 

5W, Metal Film 
5%, 1/3W, Metal Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
, 1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/3W, Metal Film 

$, 1/10W, Metalized Glas 
"Chip" Jumper 25% 
1/16W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film 
5%, 1/6W, Carbon Film 
1/3W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 

3/5W, Metal Film 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2306 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 


011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
704 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
257 
204 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
9T5 
012 
011 
012 
011 
011 
215 
011 
011 


02230 
31020 
23330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
36840 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
33930 
31030 
33930 
32210 
01030 
02210 
32220 
31020 
02280 
32730 
06830 
04710 
54710 
36830 
32730 
31020 
02280 
41103 
03109 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03398 
15102 
01020 
11802 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01010 
03320 


32PT633R37D (continued) 


3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3491 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3551 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3992 
3557 
3561 
3562 
3563 
3565 
3566 
3569 
3580 
3591 
3594 
2595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3614 
3615 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 
3638 
3639 
3640 
3694 
3804 


5 = 


Вез, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


470K, 5$ 
3R3, 1$, 
2R2, 1$, 
2R2, 1$, 
2K2, 1$, 
2K2, 1$, 
150 ohm, 
150 ohm, 
2K7, 5$, 
1R5, 5$, 
12K, 1$, 
10K, 1$, 
3K9, 5$, 
22 ohm, 

4R7, 55, 
8K2, 5$, 
10K, 5$, 
1K, 5$, 

6R8, 5$, 
4R7, 55, 
22K, 55, 


100K, 5$, 
100K, 55, 


12K, 5%, 
PTC, 
1M5, 5$ 


3 ohm, 


, 1/16W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 

$, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
$, 2 1/2W, Metal Film. 
1/2W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 

1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
144V. 

1/2W, Metallized: бте. 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


220 ohm, 
NTC, 
270 ohm, 
1K2, 5$, 
4R7, 55, 
330K, 55 
47 ohm, 

56K, 5$, 
1K, 5$, 

OR1, 5%, 
0815, 5$ 
Zero ohm, 
A7K, 5$, 
10K, Sy 
AK7, 55, 
2K2, 5$, 
470 ohm, 
1K5, 5$, 
82K, er 
AK7, 1%, 
33K, 5%, 
15K; i 
AK7, 55, 
1K, 5$, 

100 onm, 
12K, 5$, 
8K2, 55, 
330 ohm, 
2K2, 5%, 
5K6, 5$, 
47K, 5$, 
10 onm, 

330 onm, 
220K, 5$ 
220K, 5$ 
8K2, 55, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4K7, 55, 
2K2, 55, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K, 5$, 

8K2, 55, 
100 ohm, 
4K7, 55, 
10K, 5$, 
6K8, 5$, 
470 ohm, 
AK7, 55, 
100 onm, 
100 ohm, 
AK7, 5%, 
AKT, 2v 
10K, 5$, 
2K2, 5$, 
Zero 
100 ohm, 
100 onm, 
1K, 5$, 

75 ohm, 


Zero ohm, 


8K2, 55, 
4К7, 5%, 
220 ohm, 


4R7, 


ohm, 


20$, 1/2W, Carbon Film 
20%, 3W1. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. : 
, 1/10W, Metalized Glass. 

5%, 1/3W, Metal Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 

, 3/5W, Metal Film. 

"Chip" Jumper . 
1/10W, Metalized стане 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 
5$, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

$, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

5%, 1/3W, Metal Film. 
$, 1/10W, Metalized Glas 
, 1/10W, Metalized Glass. 
, 1/10W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/16W, Metalized Glas 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 

3; 1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper 27414 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/16W, Metalized Glas 


3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2122 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
2122 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


021 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
663 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
915 
734 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 


34740 
13308 
12208 
12208 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11203 
11003 
03920 
32290 
03478 
08220 
31030 
51020 
03688 
03478 
32230 
31040 
31040 
31230 
00019 
L31155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03479 
55630 
51020 
11070 
11570 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
53330 
51530 
54720 
51020 
01010 
51230 
58220 
13310 
52220 
55620 
54730 
03109 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
04720 
01030 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
51020 
37590 
90030 
08220 
34720 
32210 


part. 


3802 
3810 
3811 
3812 
3813 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
3822 
3831 
3832 
3833 
3837 
3839 
3843 
3901 
3903 
3905 
3909 
3910 
3912 
4001 
4002 
4209 
4216 
4311 
4312 
4313 
4388 
4401 
4402 
4431 
4601 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4824 
4826 
4830 
4831 
4835 
4837 
4838 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4876 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4884 
4885 
4892 
4901 
4903 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 


Res, 1К, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 

Res, 1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5; 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, i 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 6K8, 5, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 27K, kii 1/16W, Metalized Glass 
Res, 27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Coil, 27ú, 10%. x 

Coil, 820n, 10$. 

Coil, 6u8, 5%. 

Wire Jumper. ah oe RE E 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 

Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5$. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 


31020 
37590 
01020 
31020 
31020 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
36820 
34730 
34730 
32730 
32730 
08210 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 


32PT633R37D (continued) 


5341 
5342 
5376 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5810 
5831 
5832 
5833 
59:25 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
63233 
6335 
6365 
6366 
6367 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6490 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6582 
6831 
6901 
6904 
7000 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7360 


5 = 


Safety Part 


Coil, 22u. 

Coil, 22u. олы жы н 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Coil, Лин, 10% 

Transformer, LOT 

Coil, 22u, 10$ ПИ Мез 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 33u. P 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
Coil, Choke. 

Coil, 6u8, 20$ 

Coil, 3u3, 10$ 

Coil, 22u. 

Mains Filter E И 
Transformer, 5542204-00 B. 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Coil, 27u, 5$. E ааа ы ы 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Coil, 5u6, 5$. 

Coil, 5u6, 5$. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 10u, 10% 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 12u, 10% 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAT85 

Diode, Signal, BAT85 4 
Diode, Signal, BAV99 . . ... 
Res, 1К, 1$, 3/5W, Metal Film. 
Zener Diode, 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Rect, BY228/24. 

Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 9.1 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Rect, BYD33J. 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Rect, ВУРЗЗЈ. 

Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYD33D. 

Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, ВУРЗЗЈ. Ж 
Diode, Bridge Rect, GBU4JL-7002. 
Diode, Rect, BYD33D. 

Diode, Signal, 1N4148. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV70 

Diode, Signal, 1N4148. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. . 
Diode, Signal, BAS316. . 
Diode, Rect, STPS10L60D. 
Diode, Signal, 1N4148. 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
IC, TDA8941P/N1. 47% dev 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
IC, TDA9588H/N1/31/1298. 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
IC, TDA6107JF/N3 7 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 


2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9336 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9337 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 


Be sure to use exact replacement 


535 97333 
200 97333 
018 90010 
018 71020 
531 02573 
018 72290 
018 90020 
535 91021 
531 02465 
138 37021 
018 76880 
018 23390 
990391323 
549 43432 
531 02503 
018 90010 
018 90010 
535 95366 
018 90010 
018 90010 
018 15680 
018 15680 
018 15680 
018 51090 
018 16880 
018 16880 
018 16880 
018 31290 
010 23390 
010 10630 
010 10630 
010 10630 
020 56880 
010 10070 
010 10630 
010 10070 
010 10070 
247 60133 
247 60133 
010 10620 
915 11002 
010 24790 
020 51090 
010 10010 
668 30133 
010 10620 
559 -50112 
617 60682 
177 80133 
010 10070 
010 10070 
010 10630 
010 10630 
234 20133 
010 10620 
010 21590 
010 25680 
010 23390 
234 20133 
164 42682 
234 00133 
164 42682 
234 20133 
132 55667 
234 00133 
010 10010 
010 10120 
010 10120 
020 52290 
668 30133 
020 51090 
595-539127 
010 10630 
849 10215 
010 10010 
010 10630 
020 56880 
010 10630 
175 70667 
010 10010 
021 90020 
021 90020 
628 51112 
010 42030 
010 42150 
010 42030 
742 85557 
010 42030 
010 42150 
010 42150 
713 37112 
010 42030 


part. 


7366 
7369 
7373 
7380 
7382 
7400 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
79215 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7606 
7802 
7803 
7804 
7831 
7901 
7903 
9001 
9101 
9102 
9103 
9104 
9123 
9160 
9171 
9173 
9175 
9176 
9178 
917:9 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9311 
9312 
9313 
9314 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9420 
9421 
9422 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9511 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Power FET, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


IC, TDA8359J/N2. 


Transistor, 
Transistor, 
Optical Coupler, 


IC, TEA1507P/N1. 


PNP, 
PNP, 
PNP, 
NPN, 
NPN, 


PNP, 
PNP, 
NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 


NPN, 
NPN, 


25A965. 
BC857B (COL) 


BC327—-—25 (COL) 


2902235 


BC337-25 (COL) 


STP3NC60FP. A 
BC857B (COL) 


BC557B(COL) 
В04522АХ. 


BC337-25 (COL) 


PDTC143ZT 


BC327-25 (COL) 


BD135 
BD135 
TCET1103 (G) 


Power FET, FOPFON50. 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
IC, L78L33ACZ. 
Transistor, 
Transistor, 


ІС, M24C08-WBN6. 


Transistor, 
IC, HEF4053BT. 
ІС, HEF4053BT. 
Transistor, 
IC MSP3425G-PO-B8-V3 (MIAS) 
IC, AN7580 
Transistor, 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 


NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 


NPN, 


PNP, 


NPN, 


NPN, 


NPN, 


BC847B (COL) 


BC547B (COL) 
PDTC114ET 
BC857B (COL) 
PDTC143ZT 
BC857B (COL) 
PDTC143ZT 


BC847B (COL) 


BC847B (COL) 


L 


9322 
3198 
3198 
9322 
3198 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9340 
9333 
9333 
3198 
9322 
9322 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


167 
010 
020 
167 
020 
157 
010 
020 
547 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
729 
729 
010 
187 
166 
010 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


18676 
42150 
43430 
19676 
43530 
37687 
42150 
40110 
93127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92616 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
60653 
42030 
89682 
29682 
42030 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


32PT633R37D (continued) 


9521: Wire Jumper. 2552 сызы cx ww 3198 036 90010 9857 "Wire Jumper. ........... wu 3198 036 90010 
9522 Wire ошрет.............. 3198 036 90010 9858 | Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9524 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9859 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
0528. Wire Jumper. . 4 «uox c3 ове 3198 036 90010 9860. Wire Jumper. 222425555224. . . 3198 036 90010 
9530 Wire Jumper. .......... . . . 3198 036 90010 9862 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9611 Coil, 27u, 10%............_ 3198 018 22790 9863. Wire Jumper. sa e» sen at xe € vov 3198 036 90010 
9612 Wire Jumper. v & xo e x. € wo dovevo . . 3198 036 90010 9864 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9613 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9865 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9614 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9867 Wire Jumper. . . « боб а но & « vèn v. 3198 036 90010 
9615. "Wire Jumper. . 4. a a wo «she. Кок 4. . . 3198 036 90010 9868 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9618 "Wire Jumper. .......... 9 ww 3198 036 90010 9869. Wire Jumper. we e» sen at xc € vov 3198 036 90010 
9619: Wire Jumper. сз es rè A wo xev . . 3198 036 90010 9870 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9620 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9871 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9621 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9873 Wire Jumper. 2242 55-0... ы. 3198 036 90010 
9622. Wire Jumper. а. вол 55 4. . . 3198 036 90010 9874 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9623 Wire Jumper. yas x X Ree wc ww 3198 036 90010 9875. Wire Jumper. 2 ы aec ee € se wv 3198 036 90010 
9624: Wire Jumper. . . ao esu 5 wood xev . . 3198 036 90010 9876 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9626 | Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9877 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9627 Wire Jumper. . 4 «4o 4 ове & 3198 036 90010 90878. Wire Jumper. ............._ 3198 036 90010 
9628 Wire Jumper. 3.4. x 2275 <. . . . 3198 036 90010 9901 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9629: Wire Jumper. . 1 wo» vox X 9-9 7-2 . . 3198 036 90010 9902 Wire Jumper. 22.2. sen at xe €x vov 3198 036 90010 
9631. Wire Jumper. .......... . . . 3198 036 90010 9903 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9632 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9904 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
0633. Wire Jumper. . . «49 3 2: 9 & 3198 036 90010 9911. Wire Jumper. . . « a vin o3 an aa vèv ы: 3198 036 90010 
9637 Wire Jumper. . 4. аеро woke 55-2» 3198 036 90010 9913 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9638 Wire Jumper. 205. x X Ree cv ww 3198 036 90010 9914 Wire Jumper. . . e» ven at xe e vos 3198 036 90010 
9639 Wire Jumper. v eso ew ow wo X veve . . 3198 036 90010 9915 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9640 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9923 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9641 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9991. Wire Jumper. . . . do tie e0 van “an a . . . 3198 036 90010 
9642- "Wire Jumper. . 4 . ao «(65s ы WX 5» 3198 036 90010 9993 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9643 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9996 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9648 Wire Jumper. .......... . . . 3198 036 90010 9997 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9650 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9998 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9651 Wire Jumper. аа Ж ҰЗ Ясы сы 31986 036 90010 СВА Main Chassis Assembly. . а е к.а. 3139 187 14441 
9652. ‘Wire Jumper. . 4. «25.4. x» e ко . 3198 036 90010 

9654 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 Channel One Card Parts 

9655 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 Channel One Card Parts 

9656 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9657 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2D 3 Line Comb Filter Parts 

9658 Wire Jumper. 5. -ы2 Nene. ср dan Swa xh us Iu 25 3198 036 90010 2D 3 Line Comb Filter Parts 

9659 Wire Jumper. а.а 5 5а ыы < ы ж 3198 036 90010 0266 6 Pin Connector. . . . . . . . . . . . 2422 025 16609 
9660 Wire Jumper. ера Be: 3198 036 20010 2401 Сар, 47u, 20%, 16v, Electrolytic . . . 3198 028 24790 
9661. Wire ирегт.............. 3198 036 90010 2402. Сар, 4u7, 202, 35v, Electrolytic . . . 3198-028 44780 
9662 Wire шрет.............. 3198 036 90010 2403: Сар, 100n, 10%, 16v, Ceramic ww . . . 3198 017 31040 
9663 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2407 Сар, 15р, 5$, 50v, Ceramic . e . . . . 3198 016 31590 
9664 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2408 Cap, 56р, 5%, 50v, Ceramic . w . . . . 3198 016 35690 
9665 Wire Jumper. . . s . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2409 Сар, 15р, 5%, 50v, Ceramic xovg . . 3198 016 31590 
9666 Wire Jumper. «nu 4 9 а x50 < 188 036 90010 2411 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. . . 3198 017 44740 
9667 Wire Jumper. 3198 036 90010 2412 Сар, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. . . x. 3198 017 34720 
9668 Wire Jumper. 3198 036 90010 2413 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 017 31030 
9669 Wire Jumper. 3198 036 90010 2414 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 017 31030 
9670 Wire Jumper. 3198 036 90010 2415. Сар, 10n, 109, 50v, Ceramic. 3198 017 31030 
9671 Wire Jumper. . 3198 036 90010 2416. Сар; 10n, 10%; 50v, Ceramic. 3198 017 31030 
9672 Coil, 22u, 10$ 3198 018 22290 2419 Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 017 31030 
9674 | Wire Jumper. 3198 036 90010 2420: Сар, 180p, 5%, 50v, Ceramic: 3198 016 31810 
9675 Wire Jumper. сік eG e ae te Ww . 3198 036 90010 2425: Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 31030 
9676 Wire ирегт.............. 3198 036 90010 2426 Cap, 47u, 20%, 25v, Electrolytic . . . 3198 025 34790 
9638 Toil; 22Uy 10% Ез ағы aoe fe ada 31987018 22290 2427 Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 31030 
9679 Wire Jumper. x s so a dece dec eve жб қ 3198 036 90010 2428 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. . . 3198 025 31010 
9680 Wire Jumper. . 5,6 5% 3237, * ob Www 3198 036 90010 2429 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. . . 3198 025 31010 
9681 Wire Jumper. sx 5 mo sw ce ы xw 3198 036 90010 2430 Cap, 100n, 10%, 16v, Ceramic . . . . . 3198 017 31040 
96902 Wire Jumper. v wx woe 3.09 0€ tae 3198 036 20010 2431 “Cap; 100и, 20%, 25v, Electrolytic: . . 3198 025 31010 
9683 Wire ирегт.............. 3198 036 90010 2432 Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . w . . . 3198 017 31030 
9685 Wire шрет.............. 3198 036 90010 2433. Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. Ge . . . . 3198 017 31030 
9696 Wire Jumper. . 5,5 5% lh 4 ob < e we 3198 036 90010 2494 ‘Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 31030 
9687 Wire Jumper. . xw ue mo se ы w 3198 036 90010 2435 Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic . . . . . 3198 017 31040 
9688 Wire ирегт.............. 3198 036 20010 2436. “Cap; 100n, 10%, 16v, Ceramic . . & . . 3198 017 31040 
9689 Wire Jumper. ЕЕ а Юм avons сы 72198 036 90010 2440 Cap, 10u, 20$, 16v, Electrolytic . . . 3198 028 21090 
9690 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2442 Сар, 56р, 5%, 50v, Ceramic . . . . . . 3198 016 35690 
9691 Wire Jumper. 3198 036 90010 2443 Cap, 56p, 5%, 50v, Ceramic : 3198 016 35690 
9694 Wire Jumper. 3198 036 90010 2450 Cap, 10u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 028 21090 
9695 Wire Jumper. 3198 036 90010 2452 “Cap; 56р, 5$, 50v, Ceramic 3198 016 35690 
9697 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2453 Сар, 56р, 5%, 50v, Ceramic .. . . 3198 016 35690 
9698 Wire Jumper. лк de eve жән боқ 3198 036 90010 3401 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 35610 
9699. Wire Jumper. . s s soso ee e e e e e . 3198 036 90010 3402 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31030 
9821 Wire Jumper. . s s 5 mo e cv ы xw" 3198 036 90010 3403 Res, 1K8, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31820 
9822 Wire 2шрегт.............. 3198 036 20010 3404 Res, 1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31520 
9925. Wire рет.............. 3198 036 90010 3405 Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9828 Wire рет.............. 3198 036 90010 3406 Res, 6K8, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 36820 
9829 Wire Jumper. ср ааз. 5% 4975 e bye ay 3198 036 90010 3407 Res, 1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. . 3198 021 31020 
9821. Wire Jumper. s xw ue mo e ce ы xw" 3198 036 90010 3408 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9832 Wire Jumper. № s а Л 181 tae a 3198 036 90010 3412 Res, 510K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 2122 118 05951 
9837 Wire Jumper. af s so ow О x5. < 202 3198 036 90010 3419 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9838 Wire Jumper. . s soas dede de tyè жән боқ 3198 036 90010 3425 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31030 
9839 Wire Jumper. . ааз. 5% e e 5% bye a» 3198 036 90010 3427 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31030 
9846 Wire Jumper. . s so ue 9o sw ce ы ж 3198 036 90010 3431 Res, 8K2, 1%, 1/16W, Metalized Glass . 2322 704 68202 
9847 Wire Jumper. ела toe 3198 036 90010 3432 Res, 12K, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31230 
9848 Wire шрет.............. 3198 036 90010 3440 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9849 Wire ирегт.............. 3198 036 90010 3441 Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 34710 
9851 "Wire Jumper. „а. ky 5% ee e Ха %-%-%, 3198 036 90010 3442 Res, 12K, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31230 
9855 Wire Jumper. 22-5 os 9 e ce ы ж 3198 036 90010 3443 Res, 2K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 32720 
9856 Wire Jumper. ene xoc uk № sé veo 55». 3198 036 90010 3444 Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 35610 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


32PT633R37D (continued) 


3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
4401 
4402 
4403 
5401 
5407 
5408 
5421 
5425 
5428 
5429 
5430 
5440 
5442 
5450 
5452 
7401 
7402 
7403 
7421 
7440 
7444 
7450 
7454 
9401 
9402 
9403 
СВА 


Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 12K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 2K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Wire Jumper. P TR 24 Ти. A з рї 
Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Coil, 10u, 10$ ШО eee Ee pan ts 

Coil, 33u, 5%. 

Coil, 33u, 20$ CD е 

Inductor, 100 MHz, 120 ohm 

Coil, 10u, 10$ 

Coil, 10u, 5$. 

Coil, 10u, 10$ 

Coil, 10u, 10$ 

Coil, 10u, 10$ 

Coil, 22u, 5$. 

Coil, 10u, 10$ 

Coil, 33u, 55. $203. ES ue Del te 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 

IC, TC90A53N $c 
Transistor, NBN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

2D 3 Line conb Filter sedie 


DAF Panel Parts 


0221 
0258 
0261 
0262 
2492 
2493 
3498 
3499 
5493 
СВА 


DAF Panel Parts 


2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
1 Pin Connector. 
1 Pin Connector. 


Cap, 
Cap, 
Varactor, 
Varactor, 
Transformer, 


390p, 10%, 
390p, 10% 


2000v, 
2000v, 
1MA/612V, Max 1100V. 
1MA/612V, Max 1100V. 
Signal, DAF 


Ceramic 
Ceramic 


DAF Panel Assembly 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


5 0211 
S 0212 
0214 
1606 
2691 
2692 
2693 
2694 
2695 
2698 
5 3500 
S 3501 
3685 
3691 
3693 
6691 
6692 
9001 
9002 
СВА 


ITV Front Jack Panel Parts 


2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 


Tact Switch. PUEDE D 
Cap, 220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
Cap, 47n, 10$, 25v, Ceramic. 

Cap, 47n, 10$, 25v, Ceramic. 

Cap, 47n, 10$, 25v, Ceramic. 

Cap, 47n, 10$, 25v, Ceramic. 

Cap, 100n, 10$, 50v, Polyester 

Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 
Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 
Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


LED, LTL-10234WHCR 


IR Receiver, 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 


TSOP1836UH3V. 


Front Interface Bani Жесе 


ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 


Net 1 Panel 
ly) 


(part of Scan 4 Card Assemb 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


Scan 4 Card 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


SS 


Safety Part 


(part of Scan 4 Card Assemb 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2020 
2020 
2322 
2322 
3128 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
3159 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
036 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
182 
010 
010 
010 
010 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
034 
034 
558 
558 
592 
592 
138 
187 


025 
025 
025 
128 
025 
023 
023 
023 
023 
014 
242 
242 
011 
011 
011 
185 
127 
036 
036 
187 


38210 
34710 
31230 
32720 
35610 
33910 
90030 
90010 
33910 
90030 
90030 
90030 
31090 
13390 
33390 
90070 
31090 
11090 
31090 
31090 
31090 
12290 
31090 
13390 
42150 
42030 
42030 
18682 
42030 
42030 
42030 
42030 
90010 
90010 
90010 
26561 


15503 
15503 
20021 
20021 
90482 
90482 
14217 
14217 
34581 
10081 


16268 
16559 
06353 
02742 
32210 
04730 
04730 
04730 
04730 
01040 
13335 
13335 
05610 
03310 
02210 
69682 
54667 
90010 
90010 
28041 


Be sure to use exact replacement part. 


0232 
0250 
0251 
0254 
0255 
2171 
2172 
2173 
2174 
2176 
2177 
2178 
2119 
3150 
SISI 
3152 
S153 
3156 
SLOT 
4817 
4819 
4821 
4822 
6161 
9151 
9152 
91,53 
9170 
СВА 


Headphone Jack 
A/V Jack 


6 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 
4 Pin Connector. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Zener Diode, 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Side 


330p, 10$, 
330p, 10$ 
330p, 10$, 
330p, 10$, 
470p, 5$, 
10u, 20$, 
470p, 5$, 
10u, 20$, 
47K, 5$, 
150 ohm, 
47K, 5$, 
150 ohm, 


Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
3 Pin Connector. 


0215 
1091 
1092 
1093 
1094 
3091 
3092 
3093 
3094 
3095 
3096 
4085 
4089 
4090 
6091 
СВА 


Switch. 

Switch. 

Switch. 

Switch. 

560 ohm, 
390 ohm, 
560 ohm, 
390 ohm, 
3K3, 5$, 
1K5, 55, 
Zero ohm, 
Res, Zero ohm, 
Res, Zero ohm, 
Diode, Signal. 


Tact 
Tact 
Tact 
Tact 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


120 ohm, 5%, 
120 ohm, 5%, 


50v, 


50v, 

50v, 

50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Electrolytic 


1/16W, Metalized Glass 


$, 1/6W, Carbon 


1/16W, Metalized Glass 


$, 1/6W, Carbon 


1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glas 
" Ch ip " 
" сһ ір " 
" Ch ip " 
" сһ ір " 
6.8 volt. 


Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 


Jack Panel давне 


$, Metalized Glass. 


2 1/16W, Metalized Glas 


$, Metalized Glass. 


$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 


"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


Top Control Panel даване 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


5 АС01 
ACO3 
ACO4 
ACO5 
ACO6 
ACO7 
АС08 

5 АС09 
АС11 

S AC12 
AC13 
AC15 
AC17 
AC18 
AC19 
AC20 
AC20A 
AC20C 
AC20D 
AC20E 
AC20H 
AC20J 
AC20J1 
AC20J2 
REMOTE 


AC Cord. 


Anode Lead Spacer 
Batteries for Remote Control TEN Ete 


Cabinet Back 


Cabinet Back Screw Cover 


Canceller Coil 
Chassis Tray 
CRT, A80AJZ290X0 


5 


DAF Panel Bracket. 


Degaussing Coil. 


(3 Used) 


(2 Used). 


Front Interface Panel Bracket. 


Holder, 
Owner's Manual 
Quick Use Guide. 


Degaussing Coil 


(4 Used) 


Side Jack Panel Bracket. 
Cabinet Front Assembly 


Cabinet Front. 
Light Guide. 
Nameplate. 
Power Button 
Speaker, 8 ohm, 


Top Control Bra 


10W 
Top Control Assembly 


cket. 


Top Control Buttons. 


Remote Control vransmibter 


01. 


(2 Used) 


RC19036002/ 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
3139 


3135 
3139 
9299 
3139 
3139 
3128 
3139 
9322 
3139 
2422 
S139 
3135 
SEZI 
2221 
21229 
3121 
3139 
3139 
3141 
21:29 
3139 
3139 
S139 
3139 


3139 


026 
026 
025 
025 
025 
017 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
025 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
010 
036 
036 
036 
036 
187 


025 
128 
128 
128 
128 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
453 
187 


010 
014 
000 
124 
124 
138 
124 
188 
124 
549 
124 
013 
ASI 
253 
124 
237 
138 
124 
050 
138 
128 
138 
124 
124 


228 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
33310 
33310 
33310 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
31210 
90030 
90030 
90020 
90020 
26880 
90010 
90010 
90010 
90010 
15141 


16601 
02742 
02742 
02742 
02742 
35610 
33910 
35610 
33910 
33320 
31520 
90020 
90030 
90030 
90115 
15841 


03831 
04471 
65263 
44171 
39241 
60581 
31324 
82682 
25402 
44676 
32891 
01661 
20711 
43531 
37061 
53141 
10961 
39701 
00141 
10881 
76081 
11451 
39802 
39812 


88003 


32PT663R37A - Manual no. 7638 


Main Chassis Parts 2330 Cap, 100n, 10$, 250v, Metalized Polyest 
Main Chassis Parts QI. dE oA уез sak ao ae аса v ge y WOES an, de v 4 2222 309 901737 
0211 2 Pin Connector. . . . e . . . © © a . 2422 025 16374 2331 Cap, 10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. . . 2020 558 90445 
0212 2 Pin Connector. . . . . . . . . . . . 2422 025 16375 2340 Cap, 10u, 20$, 250v, Electrolytic. . . 2020 012 93495 
0214 5 Pan Connector. . о У т зы . . . 2422 025 12481 2341 Сар, 3n3, 10%, 500v, Ceramic . . . ы 3198 019 43320 
0219 6 Pin Connector. « a aos. w w. 4A 24221025, 12482 2342 Cap, 560p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 016 05610 
0220 5 Pin Connector. за. зы во а а . . 2422 025 04853 2343 Cap, 2n2, 10%, 2000v, Ceramic. . w... w 2020 558 90559 
0221 QU Pin Connector. Gy -aa 5 Жозе aa 242202515503 2344 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 21040 
0222 2 Pin Connector. . . . . . . . . . . . 2422 025 10646 2345 Cap, 10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic . . 2020 558 90445 
0223 A/V даскК............ а 2422 026 05236 2360 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. ; . . w. » 3198 017 34720 
0225 SVHS Jack. 4 мы ак и (04227026 04926 2362 Cap, 220p, 5%, 50v, Ceramic. . . « . 3198 016 32210 
0239 3 Pin Connector. 2204 52-4“ e ce ow os 2422 025 16382 2364 Сар, 27р, 5%, 50v, Ceramic . . . . . . 3198 016 32790 
0243 6 Pin Connector. ......... часах 2422 025 04854 2365 Cap, 27p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . . 3198 016 32790 
0244 5 Pin Connector. . . . . . . . . . . . 2422 025 04853 2366 Cap, 27р, 5%, 50v, Ceramic . . . ap w а 3198 016 32790 
0245 6 Pin Connector. «os Э 04 1€ od vence . . 2422 025 04854 2367 Сар, 4n7, 10%; 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 34720 
0246 5 Pin Connector. . . . . . . . . . . . 2422 025 12481 2368 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . . 3198 025 34790 
S 0254 9 Pin CRT Socket . . . . . . . . . . . 2422 500 80058 2369 Сар, 22р, 5%, 50v, Ceramic . . . . . . 3198 016 32290 
0267 3 Pin Connector. . . . . . . . . . . . 2412 020 00725 2372 Сар; 10u, 20%; 1607, Electrolytic. : + 2020 012 93318 
0268 3 Pin Connector. . . . . . . . . . . . 2412 020 00725 2373 Сар; 4n7, 10$, 50v, Ceramic. « . . w . 3198 017 34720 
0269 Jacke ox ck X VA Wo te UR o мє, Лы ws. 422..026 05182 2375 Cap, 560p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 016 05610 
0278 3 Pin Connector. . . . . e e e . . e . 2412 020 00725 2378 Cap, 220p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 019 02210 
S 1000 Tuner, V+U PLL . . . . . . . . . . . . 2422 542 90098 2379 Cap, 10u, 20$, 100v, Electrolytic. д . 3198 025 71090 
1002 SAW Filter, 45.75MHz . . . . . . . . . 2422 549 44518 2380 Cap, 560p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 016 05610 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 . . . . . . . . 2422 549 40807 2381 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. . . x. 3198 017 34720 
S 1500 Fuse, ДА, 250V, IEC. . . . . . . . . . 2422 086 10914 2401 Сар, 22, 20%, 50v, Electrolytic . . . 2020 021 90552 
S 1515 Relay, 5 Amp, 12V. «weg 254 ck. uw 2422 132 07444 2402 Cap, 470p, 10%, 500v, Ceramic. . . . . 3198 019 44710 
1660 Crystal, -12MHEOOQ 4x zan 07 tw x 2422 543 01203 2404 Cap, 47u, 208; 50v, Electrolytic . . . 3198 025 54790 
1810 6 Pin Connectors. w -bt usw devo wow. 2422: 025: 16607 2405 Cap, 220u, 209, 25v, Electrolytic. 4. . 3198 025 32210 
1831 Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 2441 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. . . . 3198 025 51080 
C49/U A. ace Ye qe ee ok RUE X dan, ue У 543 00842 2443 Cap, 47n, +80/-20%, 50v, Ceramic . . . 3198 017 24730 
2004 Cap, 47n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 024 44730 2444 Cap, 1u, 20%, 50v, Electrolytic. a . 3198 025 51080 
2005 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic . . . 3198 025 51090 S 2448 Cap, 100p, 10%, 500v, Ceramic. . . . . 3198 019 41010 
2006 Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. . . 3198 025 24710 2450 Cap, 47u, 20%, 160v, Electrolytic. . . 2020 021 91139 
2007 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 41040 2451 Cap, 22n, 10$, 50v, Polyester. . . . . 3198 014 02230 
2008 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. . . 3198 025 31010 2455 Cap, 47u, 20%, 25v, Electrolytic . . . 3198 025 34790 
2009 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. . ы“ . . . 3198 017 32230 2457 Cap, 390n, 5%, 250v, Metalized Polyprop 
2101 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 24740 ylene. сел 4 xe We fè fa ai vous wv 2022 3929. 00085 
2102 Сар, 220, 5%, 50v, Ceramic . i . . . . 3198 016 32290 2458 Cap, 2u2, 20%, 100v, Electrolytic. . . 2020 021 91331 
2103 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic зы . a 3198 017 33310 2459 Cap, 680p, 10$, 500v, Ceramic. . . . . 3198 019 46810 
2104 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 33310 2460 Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 25 . . . 3198 016 01010 
2105 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic . . 2 3198 025 51090 S 2463 Cap, 470p, 10$, 2000v, Ceramic . . . . 2020 558 90483 
2106 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . . 3198 025 51090 2464 Cap, 2u2, 5$, 160v, Metalized Polyprop 
2111 Gaps 22D; 5%, 50v, ‘Ceramic a -a a x T98- 0T6 32290 lengi s n wow Mel cM. wu не Be он ж “2222 1/9 90042 
2112 Сар, 22р, 5$, 50v, Ceramic . . . . . . 3198 016 32290 S 2465 Cap, 13n, 5$, 1600v, Polypropylene . . 2222 375 90157 
2113 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic a . . . . . 3198 016 32290 2466 Cap, 15n, 10%, 400v, Polyester . . . . 2222 347 90219 
2121 Сар, 22р, 5%, 50v, Ceramic . . . . . . 3198 016 32290 2468 Cap, 18n, 10$, 400v, Polyester . . . . 2222 347 90222 
2122 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . x 3198 017 33310 2471 Cap, 100n, 10$, 50v, Polyester . . . . 3198 014 01040 
2123 Сар, 282, +80/-20%, 10v, Ceramic . . . 3198 017 22250 2472 Cap, 150n, 10%, 63v, Metalized Polyeste 2222 365 75154 
2124 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 33310 2473 Cap, 100n, 10$, 63v, Metalized Polyeste 2222 365 75104 
2125 Сар, 2022 +80/-20%, 10v, Ceramic . . . 3198 017 22250 2474 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . ie . . 3198 017 02220 
2131 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . 4 . . . 3198 017 33310 2475 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . «c 3198 017 02220 
2132 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . w . 3198 017 22250 2476 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. . « ou . 3198 017 04720 
2133 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . ы . . . 3198 017 33310 2480 Cap, 47u, 20%, 25v, Electrolytic . . . 2020 021 90586 
2134 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . . . 3198 017 22250 2481 Cap, 470p, 10$, 500v, Ceramic. . . . . 3198 019 44710 
2135 Сар, 22р, 5%, 50v, Ceramic . . . . . . 3198 016 32290 2482 Cap, 68n, 10%, 250v, Polyester . . . . 2222 347 90234 
2136 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . . 3198 016 32290 2485 Cap, 4u7, 20%, 250v, Electrolytic. . . 2020 021 90856 
2141 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . Se . . 3198 017 33310 2486 Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. . . 2020 021 91577 
2143 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 5 3198 023 41040 2487 Cap, 47u, 20%, 50v, Electrolytic . . . 2020 021 90854 
2150 Cap, 150n, +80/-20%, 16у, Ceramic. . . 2238 786 19852 2488 Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic . . 2020 021 91049 
2172 Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. . w os . . 3198 016 31010 2489 Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. . . 2020 021 91577 
2173 Cap, 220p, 5%, 50v, Ceramic. «w . . . . 3198 016 32210 2491 Cap, In, 10%, 500v, Ceramic. qo . 3198 019 41020 
2184 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic . w . 3198 017 22250 S 2500 Cap, 470n, 20%, 275v, Metalized Polypro 
2187 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . . ы 3198 017 22250 pylene k a Te жож а Wate oS de a но AUZA 330. 00048 
2201 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 41040 2501 Cap, 2n2; 10%, 1000v, Ceramic. . . . . 3198 019 52220 
2202 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 41040 2502 Cap, 2n2, 10$, 1000v, Ceramic. . . . . 3198 019 52220 
2203 Сар; 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 41040 2503 Cap, 470u, 20%, 200v, Electrolytic . . 2020 024 90647 
2204 Сар, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 41040 2505 Сар, 2n2, 10$, 1000v, Ceramic. . . . . 3198 019 52220 
2205 Сар; 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 2 3198 017 42240 2507 Cap, 470p, 10%, 50v, Ceramic 2 5 2^: . 3198. 017 04710 
2208 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 41040 2508 Cap, 470p, 10$, 1000v, Ceramic . . . . 3198 019 64710 
2209 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic . . . 3198 025 54780 S 2515 Cap, 1n5, 20%, 50v, Ceramic. . . . w . 2020 554 90172 
2210 Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. . . . 3198 017 41050 2520 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. . . aa 3198 017 01030 
2211 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. . . 3198 017 44740 2521 Cap, 22u, 20%, 50v, Electrolytic . . . 3198 025 52290 
2213 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 2- . . . . 3198 017 32230 2522 Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic . . . . . 3198 017 01040 
2214 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. а 3198 017 22250 S 2523 Cap, 1n5, 10%; 2000v, Ceramic. . . « . 2020 558 90489 
2215 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. «koun . . . 3198 017 32230 2525 Cap, 470p, 10%, 50v, Ceramic .... . + » 3198 017 04710 
2216 Сар, 10001, 20%, 16v, Electrolytic . . 3198 026 21020 2527 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 02220 
2217 Сару 22n, 10%, 25v, Ceramic. «w . . . . 3198 017 32230 2528 Cap, 1n, 10%, 50v, Ceramic w « w w. . 3198 017 01020 
2219 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 42240 2540 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 01030 
2220 Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester . . . . 3198 014 04740 2541 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 01030 
2221 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. ов . . . . 3198 017 32230 2560 Cap, 680p, 10%; 1000у, Ceramic . . . . 2020 558 90472 
2241 Сар; 1n5, 10%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 31520 2561 Cap, 100u, 20%, 160v, Electrolytic . . 2020 021 91654 
2242 Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. . . . 3198 017 41050 2952 Cap, 1n, 10%, 50v, Ceramic ы . . . . . 3198 019 11020 
2243 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . w . 3198 017 32220 2563 Cap, 100n, 10$, 50v, Polyester . . . . 3198 014 01040 
2244 Cap, 100n, 5$, 63v, Metalized Polyester 2222 370 76104 2564 Cap, 242, 20$, 25v, Electrolytic . . . 2020 021 91374 
2245 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 42240 2567 Сар, 47u, 209, 25v, Electrolytic . . . 3198 025 34790 
2247 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . . 3198 026 21020 2568 Cap, Iu, 20%, 50v, Electrolytic. . . . 3198 025 51080 
2248 Сару. 22n, 10%, 25v, Ceramic. « . . чә . 3198 017 32230 2580 Cap, 47u, 20%, 16v, Electrolytic . . . 3198 028 24790 
2249 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. a . . . . 3198 017 32230 2581 Cap, 22u, 20%, 50v, Electrolytic . . . 3198 025 52290 
2250 Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic a. . . 3198 025 52280 2590 Cap, 330n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 2222 910 19856 
2252 Cap, 1n, 5%, 25v, Ceramic. . . ven . . . 3198 016 31020 2601 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . . 3198 023 22240 
2253 Cap, 1n, 5%, 25v, Ceramic. . . . . . . 3198 016 31020 2602 Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 016 31010 
2254 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper « . . « a 3198 021 90020 2604 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic . . . 3198 025 51090 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


32PT663R37A (continued) 


2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2802 
2807 
2810 
2813 
2816 
2831 
2832 
2833 
2834 
2855 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2852 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
STIS 
3114 
SITS 
3116 
3123 
3124 
3125 
3126 
3131 
3132 
3133 
3134 
5135 
3136 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3133 
3172 
3180 
3181 
3190 
3200 
3201 
3202 
3203 


5 = 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


1n, 105, 
lu, +80/ 
lu, +80/ 
220n, 
220n, 
2u2, 

2u2, 

470n, 
lp, 25%, 

lp, 25%, 

47p, 5%, 

470p, 5%, 
220p, 5%, 
1n5, 10%, 
4u7, 20%, 
100n, 
10u, 20%, 
100n, 
10u, 20%, 
10u, 20%, 
100n, 


1n, 5%, 
In, 5%, 
ln, 5%, 
іп, 5%, 
33p, 5$, 
47p, 5$, 
150p, Ou 
180p, 5$, 
220p, 5$, 
560p, i 
390p, 5$, 
10n, 10$, 


1000u, 20$, 


lu, 20$, 
470n, 
1n, 10%, 
470n, 
1n, 10% 
10u, 20%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
Zero ohm, 
1K5, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
68 ohm, 
1K, 5%, 
150 ohm, 
220K, 5%, 
150 ohm, 
220K, 5%, 


100 ohm, 


75 ohm, 5%, 


100 ohm, 


75 ohm, 5$, 


100 onm, 
150 ohm, 
47K, 5$, 
150 ohm, 
A7K, 5$, 
150 ohm, 
A7K, 5$, 
150 ohm, 
47K, 5$, 


75 ohm, 5%, 


100 ohm, 
1K, 5$, 
100K, 5$, 
150K, 5$, 
5K6, 55, 


10K, И 
1K5, 5%, 
10K, 5$, 
1K2, С 
6K8, 5$, 
68K, ја 
150К, 5%, 
68К, 5%, 
390 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 


25v, 


-20%, 10v, 
-20%, 16v, 
%80/-20%, 
%80/-20% 
+80/-20%, 
+80/-20% 

%80/-20%, 


T80/-20$, 


%80/-20%, 


+80/-205, 
100u, 20$, 
25v, 
25v, 
25v, 
25v, 


*80/-205 


+80/-20%, 


Ceramic. 
50v, Ceramic 
-20$, 10v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
—20%, 10v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
25v, Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
25v, ее 
50v, Electrolytic. 
16v, Ceramic. 
Ceramic 
16%, 
50v, Ceramic 
50v, Несе ly А 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
"Chip" Jumper 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 


50v, 

50v, 

50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


50v, 


50v, 
50v, 


50v, 

50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
25v, 


50v, қ 
Ceramic. 


Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


5$, 1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


$, 1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 
T5. ohm, 5%, 


1/6W, Carbon Film 

5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 


5%, 


5%, 


1/6W, Carbon Film : 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized 
$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
Br 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 


Glass 
Film. 
Film. 
Film. 
Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
023 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 


31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
42240 
22240 
22250 
22250 
44740 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
31020 
31020 
33390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
31020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
06820 
36830 
31540 
36830 
03910 
01010 
01010 
01010 


part. 


3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3212 
3213 
3217 
S218 
5219 
3220 
3221 
3222 
3226 
32:39 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3360 
3361 
3362 
3363 
3367 
3368 
3369 
3915 
3374 
3375 
3376 
3377 
3378 
3380 
3381 
3383 
3384 
3385 
3386 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


22K, 5%, 
1K, 5$, 

33K, 5$, 
1K, 5$, 

220 ohm, 
68 ohm, 

470 ohm, 
560 ohm, 
330K, 5$ 
82K, 5$, 
2K2, 5$, 
100 onm, 
560 ohm, 
100 onm, 
560 ohm, 
100 ohm, 
22K, 5%, 
27K, 5%, 
820 ohm, 
39K, 1%, 
10K, 5%, 
680K, 5% 
33K, 5%, 
820 ohm, 
AK7, 5%, 
100 onm, 
1K, 5%, 

10M, 5%, 
180K, 5% 


470K, 5%, 


100 ohm, 
1K, 20%, 
100 
1K, 20%, 
100 
1K, 20%, 
10 ohm, 
1 ohm, 
1 ohm, 
1K5, 20% 
33 ohm, 
1MA 
33 ohm, 
39K, 5%, 
10K, 5%, 
39K, 5%, 
220 ohm, 
10K, 5%, 
220 ohm, 
2K2, 5%, 
1K, 5%, 
2R2, 5%, 
27K, 5%, 
68K, 5%, 
470 ohm, 
470 ohm, 
68K, 5%, 
27K, 5%, 
1K, 5%, 
2R2, 5%, 
10K, 5%, 
10 ohm, 
330 ohm, 
33K, 5%, 
82K, 1%, 
1K, 5%, 
4R7, 5%, 
4R7, 5%, 
100 onm, 
10K, 5%, 
4R7, 5%, 
100 onm, 
Zero ohm, 
1M, 5% 
15K, 5%, 
5K6, 5%, 
180 ohm, 
820 ohm, 
68 ohm, 
33 ohm, 
3R9, 5%, 
47K, 1%, 
1K, 5%, 
15K, 1%, 
6R8, 5%, 
Zero 
Zero 
1K, 5$, 
15K; 5%; 
3K9, 5$, 
33 ohm, 
27K, 1$, 


ohm, 
ohm, 


1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film 
$, 1/16W, Metalized aias 

5%, 1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Glas 
%, 1/6W, Carbon Film. 

, 1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
a 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/16W, Metalized Glas 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

, 1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 

, 1/10W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/6W, Carbon Film. 

1/2W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 

1/2W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

5%, 1/2W, Metal Film. 


$, 1/3W, Metal Film 
$, 1/3W, Metal Film 


1/2W, Carbon Film 

$, 1/6W, Carbon Film 
/50V, Max 115V. 

$, 1/6W, Carbon Film 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/16W, Metalized cias 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 

5W, Metal Film 
5%, 1/3W, Metal Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/3W, Metal Film 

$, 1/10W, Metalized Glas 

"Chip" Jumper i 
1/16W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film 
5%, 1/6W, Carbon Film 
1/3W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 
1 1/3W, Metal Film 
"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2306 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 


011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
704 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
108 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
257 
204 
011 
011 
219 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
215 
011 
Эа 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
215 


02230 
31020 
23330 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
36840 
33330 
08210 
04720 
01010 
31020 
31060 
91721 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
33930 
31030 
33930 
32210 
01030 
02210 
32220 
31020 
02280 
32730 
06830 
04710 
54710 
36830 
32730 
31020 
02280 
41103 
03109 
03310 
03330 
18203 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03398 
14703 
01020 
11503 
26880 
90030 
90030 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 


32PT663R37A (continued) 


3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3491 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
5531 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 
3565 
3566 
3569 
3580 
3591 
3594 
3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3614 
3615 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 
3638 
3639 
3640 


5 = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


100 


100K, 
470K, 


3R9, 
3R3, 
3R3, 
2K2, 


ohm, 


9. 
2! 


%, 
9. 
ye 


$, 


о 
$, 


9. 
5, 


$, 1/6W, Carbon 


Film. 


1/6W, Carbon Film 


1/16W, Metalized Glass. 


3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


Film 
Film 
Film 


Metal 
Metal 
Metal 
3/5W, Metal Film 


2K2, 1$, 
150 ohm, 
150 ohm, 
2K7, 2 
1R5, 5$, 
ОК, 21%; 
10K, ы, 
3K9, 5$, 
22 ohm, 
4R7, 55, 
2K2, 55, 
10K, 5$, 
1K, 5%, 1 
6R8, 5%, 


12K, 5%, 
РТС, 
1M5, 5% 


220 ohm, 
NTC, 427, 
270 ohm, 
1K2, 55, 
4R7, 5%, 
330K, 5$, 
100 onm, 
56K, 5$, 
1K, 5$, 1 
ORI, 5%, 
0R33, 5$, 
Zero ohm, 
ATK, 5%, 
10K, 5%, 
AKT, С 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K5, 5$, 
82K, 1$, 
4К7, 1%, 
270K, 55, 
15K, 5$, 
4К7, 5%, 
1K, 5$, 1 
100 ohm, 
12K, 5%, 
5K6, 5%, 
220 ohm, 
2K2, 5%, 
5K6, 5%, 
47K, 5%, 


10 ohm, 5%, 


330 ohm, 
220K, 5%, 
220K, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4K7, 5%, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K, 5%, 1 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
AK7, 5%, 
10K, 5%, 
6K8, 5%, 
470 ohm, 
4K7, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
AK7, 5%, 
AK7, 5%, 
10K, ы, 
2K2, 5%, 
Zero ohm, 
100 ohm, 
100 onm, 
IK; 5%, 1 
75 ohm, 
Zero ohm, 
8K2, 5%, 


3 ohm, 


3/5W, Metal Film 

$, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
$, 2 1/2W, Metal Film. 
1/2W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 
1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 

1/16W, Metalized Glass. 

1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
144V. 
1/2W, Mébalized. esu 
20$, 1/2W, Carbon Film 

20%, 3W1. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. А 

1/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film. 

"Chip" Jumper 
1/10W, Metalized class 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 

1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

$, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film. 

$, 1/10W, Metalized Glas 

1/10W, Metalized Glass. 

1/10W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/16W, Metalized Gas 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper з. 
5%, 1/61, Carbon Film. 
5%, 1/61, Carbon Film. 
/10W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2122 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
2122 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
215 
011 
011 
021 
101 
215 
d UO 
011 
012 
207 
011 
021 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
663 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
215 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
011 


01010 
01040 
34740 
13908 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11203 
11003 
03920 
32290 
03478 
02220 
31030 
51020 
03688 
03478 
32230 
31040 
31040 
31230 
00019 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
01010 
51230 
55620 
12210 
52220 
55620 
54730 
03109 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
04720 
01030 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
01010 
51020 
37590 
90030 
08220 


part. 


3694 
3801 
3802 
3810 
3811 
3812 
3813 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
3822 
3831 
3832 
3833 
3837 
3839 
3843 
3901 
3903 
3905 
3909 
3910 
3912 
4001 
4002 
4209 
4216 
4311 
4312 
4313 
4388 
4401 
4402 
4431 
4601 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4824 
4826 
4830 
4831 
4835 
4837 
4838 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4884 
4885 
4892 
4901 
4903 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 


Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 

Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 67 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 67 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 100 ohm, Da 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 6K8, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 47K, kii 1/16W, Metalized Glass 
Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 27K, 5 1/16W, Metalized Glass 
Res, 27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Coil, 27u, 10$ 

Coil, 9200; 10%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Wire Jumper. Sat Sa Ro EE 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 


Wire Jumper. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 


34720 
32210 
31020 
37590 
01020 
31020 
31020 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
36820 
34730 
34730 
32730 
32730 
08210 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 


32PT663R37A (continued) 


5242 
5341 
5342 
5376 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5810 
5831 
5832 
2933 
2932 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6365 
6366 
6367 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6490 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6582 
6831 
6901 
6904 
7000 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 


Сұ, = 


Coil, 10u, 5$. 
Coil, 22u. 
Coil, 27u, 10$ 


Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 


Coil, Лин, 10% 
Transformer, LOT 
Coil, 22u, 10$ 


Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 


Coil, 25u. 


Transformer, Signal Driver, SC10015-00 


Coil, Choke. 
Coil, 6u8, 20% 
Coil, 3u3, 10% 
Coil, 18u. 


Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 


Coil, 27u, 5%. 


Safety Part 


Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 


Coil, 5u6, 55. 

Coil, 5u6, 55. 

Coil, 5u6, 5%. 

Coil, 10u, 10% 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 12u, 10% 

Zener Diode, 33 volt 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAT85 
Diode, Signal, BAT85 
Diode, Signal, BAV99 


Res, 1К, 1$, 3/5W, Metal Film. 


Zener Diode, 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 
Diode, Signal, 1N4148. 
Zener Diode, 6.2 volt. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Rect, BY228/24. . . 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, ВУРЗЗЈ. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 18 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, ВУРЗЗЈ. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYD33D. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYD33J. 


Diode, Bridge Rect, GBU4JL-7002. 


Diode, Rect, BYD33D. 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 

Diode, Rect, 1N5062. 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, ВАУ70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Rect, STPS10L60D. 
Diode, Signal, 1N4148. 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
IC, TDA8941P/N1. wx 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
IC, TDA9588H/N1/3I/1298. 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 


3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9336 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9337 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


7205 
7330 
7360 
7366 
7369 
7373 
7380 
7382 
7400 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
TOT 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7606 
7802 
7803 
7804 
7831 
7901 
1903 
9001 
9101 
9102 
9103 
9104 
9123 
9160 
Эла, 
9173 
92:75 
9176 
9178 
91:79 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9311 
9312 
9313 
9314 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9420 
9421 
9422 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9511 
9512 
9513 
9514 


Transistor, PNP, 
IC, TDA6107JF/N3 
Transistor, NPN, 
Transistor, PNP, 
Transistor, PNP, 
Transistor, PNP, 
Transistor, NPN, 
Transistor, NPN, 


BC857B (COL) 
BC847B (COL) 
25A965. 

BC857B (COL) 


BC327—25 (COL) 


2502235 
BC337-25 (COL) 


Power FET, STP3NC60FP. 


Transistor, PNP, 
Transistor, PNP, 
Transistor, PNP, 
Transistor, NPN, 
Transistor, NPN, 
Transistor, NPN, 
Transistor, PNP, 
IC, TDA8359J/N2. 
Transistor, NPN, 
Transistor, NPN, 


BC857B (COL) 
BC557B (COL) 
PDTA114ET 
BU4508DX. 
BC337-25 (COL) 
PDTC143ZT 
BC327-25 (COL) 
BD135 

BD135 


Optical Coupler, TCET1103 (G) 
IC, TEA1507P/N1. 
Power FET, ҒОРЕ9М50. 


Transistor, NPN, BC847B(COL) 


Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. 22 ake yeh Fares 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24CO8-WBN6. . . . . a 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
IC, HEF4053BT. TUS 

IC, HEF4053BT. . . . ж . 


Transistor, NPN, BC847B (COL) 


IC MSP3425G-PO-B8-V3 
IC, AN7580 


(MIAS) 


Transistor, NPN, BC847B (COL) 


Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 


3198 
9392 
3198 
9322 
3198 
3198 
9322 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9340 
9333 
9333 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 


010 
713 
010 
167 
010 
020 
167 
020 
157 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
729 
729 
010 
187 
166 
010 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


42150 
37112 
42030 
18676 
42150 
43430 
19676 
43530 
37687 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
60653 
42030 
89682 
29682 
42030 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


32PT663R37A (continued) 


9515 Wire Jumper. xxx d- 5x Re cx ww 3198 036 90010 9849 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9516 Wire Jumper. . . . ao x. 25 <. . . . 3198 036 90010 9851. “Wire Jumper. 22-584 ки . 3198 036 90010 
9518 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9855 Wire Jumper. .......... Ја . . 3198 036 90010 
9520. Wire Jumper. . « «4 doa wc ове . 3198 036 90010 9856 "Wire Jumper. 224 42 549 Tan <. ap wx. 3198 036 90010 
9521 Wire Jumper. . 4. a ao so woke <. . . . 3198 036 90010 9857 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9522 Wire Jumper. . . sé dx Xe. wc . . 3198 036 90010 9858 Wire Jumper. . . lese dee ae Sen Wow cu. ww 3198 036 90010 
9524 Wire Jumper. ............._ 3198 036 90010 9859 Wire Jumper. . . . . . . . . +. +. . . 3198 036 90010 
9528 | Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9860. Wire Jumper. .......... mc», не. 3198 036 90010 
0530. Wire Jumper. . 4 «uox a co 30:9 9 & 3198 036 90010 9862: Wire Jumper. .......... ха 3198 036 90010 
9611 Coil, 27u, 10% . x eos wok Ue Kock . . . 3198 018 22790 9863 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
0612. Wire Jumper. 0, cox Yee we . . . 3198 036 90010 9864 Wire Jumper. ............. 3198 036 90010 
9613 Wire Jumper. ve aoa ves. A wood xev . . 3198 036 90010 9865 Wire Jumper. . . . . . . 2... +. . . 3198 036 90010 
9614 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9867 . Wire Jumper. . . ыл“ озы <. m^», . 3198 036 90010 
9615 Wire Jumper. а «6 ом 3 2-5 & 3198 036 90010 9868 Wire Jumper. . ............ 3198 036 90010 
9618 "Wire Jumper. .......... 4. voe 3198 036 90010 9869 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9619 Wire Jumper. . 1 wo» vx X <. . vw 3198 036 90010 9870 Wire Jumper. . . e a € ee c vo. 23198 036 90010 
9620 Wire Jumper. сыз esu A wood xev . . 3198 036 90010 9871 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9621 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9873 Wire Jumper. .......... . . . 3198 036 90010 
9622 Wire dumper... . «6 o9 3 2-5 & 3198 036 90010 9874 ‘Wire Jumper. 252430545 Ge do . жз. 3198 036 90010 
9623 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9875 | Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9624 Wire Jumper. ux). As X Ree wc ww 3198 036 90010 9876 Wire Jumper. . 4 e a e ee fe tan в 3198 036 90010 
9626 Wire Jumper. . . . ы 552 vevo . . 3198 036 90010 9877 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9627 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9878. . Wire Jumper. . x 1009 кор писан. а mc», . 3198 036 90010 
9628 Wire Jumper. . « «4 9 3 ве 4 & 3198 036 90010 9901. “Wire Jumper. 524 3545 AX ow. 3198 036 90010 
9629. ‘Wire Jumper. . . . ao so аЬ. <. . . . 3198 036 90010 9902 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9631. Wire Jumper. . . а x X Roe cv wow 3198 036 90010 9903. Wire Jumper. . . ete a e eec fe tan «>», 3198 036 90010 
9632 Wire Jumper. ............._ 3198 036 90010 9904 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9633 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9911 Wire Jumper. . . 25-5 ыр 4-2 20-ы . 3198 036 90010 
0637 Wire Jumper. . 4 «42€ xo 2-5 & 3198 036 90010 9913 Wire Jumper. с ыз <. . wx. 3198 036 90010 
9638 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9914 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9639 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9915. Wire Jumper. . . а e ee oce vo. 3198 036 90010 
9640 Wire Jumper. .......... . . . 3198 036 90010 9923 Wire Jumper. . . . . . . . . « +. . . 3198 036 90010 
9641 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9991 Wire Jumper. . . o. ox 3. 9-9 2 o£ v 3198 036 90010 
9642 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9993 Wire Jumper. .......... ap wx. 3198 036 90010 
9643 ‘Wire Jumper. .......... WX 3198 036 90010 9996 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9648 | Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 9997 Wire Jumper. .......... ~ vo. 3198 036 90010 
9650 Wire Jumper. . озы + l due . . 3198 036 90010 9998 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 
9651 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 CBA Main Chassis Assembly. . . . . . . . . 3139 188 02181 
9652 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9654 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 Channel One Card Parts 

9655 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 Channel One Card Parts 

9656 | Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9657 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2D 3 Line Comb Filter Parts 

9658 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2D 3 Line Comb Filter Parts 

9659 Wire Jumper. . s so soso e e e e e. e . 3198 036 90010 0266 6 Pin Connector. wen din vye New WE € . . 2422 025 16609 
9660 Wire Jumper. . s so 5 mo se ce ы w 3198 036 90010 2401 Cap, 47u, 20%, 16v, Electrolytic . . . 3198 028 24790 
9661 Wire Jumper. wow sos ena 4 (ox < < Aa: 3198 036 90010 2402 Cap, 4u7, 20$, 35v, Electrolytic . . . 3198 028 44780 
9662 Wire шрет.............. 3198 036 90010 2403; Сар, 100n, 10%, 16v, Ceramic v wou . . 3198 017 31040 
9663 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2407 Сар, 15р, 5%, 50v, Ceramic . . . . . . 3198 016 31590 
9664 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2408 Cap, 56р, 5$, 50v, Ceramic . . . . . . 3198 016 35690 
9665 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2409 Сар; 15р, 5%, 50v, Ceramic w w . . . . 3198 016 31590 
9666. Wire 2регт.............. 3198 036 20010 2411 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. . . 3198 017 44740 
9667. Wire шрет.............. 3198 036 90010 2412 Сар, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 34720 
9668 Wire Jumper. ox 05 dece dece Gum 4 ж 3198 036 90010 2413. Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 31030 
9669 Wire Jumper. a, ky же s soes * e kw чь 3198 036 90010 2414 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . kou . . 3198 017 31030 
9670 Wire Jumper. . s 5 а-ы ces ы xw 3198 036 90010 2415 Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . ex 3198 017 31030 
9671 Wire Jumper. с “ем Л £o e 3198 036 90010 2416: Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 ПІЛ 31030 
9672- Toil; 22м, 10% nu В x ane avan fe ВВ: 31985 OLS 22290 2419. Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. c . . . . 3198 017 31030 
9674 Wire Jumper. а: s soas dece dec ye жб ж 3198 036 90010 2420. Сар, 180p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 31810 
9675 Wire Jumper. vé, 5,5 s soes * e Bye e 3198 036 90010 2425 Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. vev we . . . 3198 017 31030 
9576 Wire Jumper. “0 s soes s e e ce wow! 3198 036 90010 2426 Cap, 47u, 20%, 25v, Electrolytic . . . 3198 025 34790 
9678: “Сөзі, 2212105 yo x ocara шж odyo 3198018 22290 2427 Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . w. . . 3198 017 31030 
9679 Wire Jumper. . s dx ow а-ы av ou? wc» 205 3198 036 90010 2428 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. . . 3198 025 31010 
9680 Wire Jumper. ox soa so e зе жә e ы 3198 036 90010 2429 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. . . 3198 025 31010 
9681 Wire Jumper. . 5,5 s soes s e e . e e 3198 036 90010 2430: Сар, 100n, 10%, 16v, Ceramic . . . . . 3198 017 31040 
9682 Wire Jumper. . s so woe Wc mo e ce ы w 3198 036 90010 2431 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. . . 3198 025 31010 
9683 Wire Jumper. “еч ы Л а ова Aa: 3198 036 90010 2432 “Сар; 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 31030 
9685 Wire Jumper. «n 4 9 ра лозы 3198 036 90010 2433 “Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 31030 
9686 Wire Jumper. . s so as dece зе < e ж 3198 036 90010 2434 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 31030 
9687 Wire Jumper. . ky же s soes s e e kw чь 3198 036 90010 2435. Сар, 100n, 10%, 16v, Ceramic . к . . . 3198 017 31040 
9688 Wire Jumper. . s s 3o» omo 9 ce ы w 3198 036 90010 2436. Сар, 100n, 10%, 16v, Ceramic . . . . . 3198 017 31040 
9689 Wire ирегт.............. 3198 036 90010 2440 Cap, 10u, 20$, 16v, Electrolytic . . . 3198 028 21090 
9690 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2442 Сар, 56р, 5%, 50v, Ceramic . . . . . . 3198 016 35690 
9691 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2443 Cap, 56р, 5%, 50v, Ceramic w . x . . 3198 016 35690 
9694 Wire Jumper. . ky же s soes s ee kw чь 3198 036 90010 2450 Cap, 10u, 20%, 16v, Electrolytic . . . 3198 028 21090 
9695 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2452 Cap, 56р, 5%, 50v, Ceramic . w . . .. 3198 016 35690 
9697 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2453 Cap, 56р, 5%, 50v, Ceramic ы . . . . 3198 016 35690 
9699 Wire Jumper. «nu 4 9 ра ave Se Be, 3198 036 90010 3401 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 35610 
9699 Wire Jumper. лок de eve жз О 036 90010 3402 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31030 
9821 Wire Jumper... sw w s s 9 e e. ce 3198 036 90010 3403 Res, 1K8, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31820 
9822 Wire Jumper. 4 s s 5 9o e ce 3198 036 90010 3404 Res, 1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31520 
9925: Wire регт.............. 3198 036 20010 3405 Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9828: (Wire Jumper. « u 4 9 к а-ы лозы 3198 036 90010 3406 Res, 6K8, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 36820 
9829 Wire регт.............. 3198 036 90010 3407 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. . 3198 021 31020 
9831 Wire Jumper. ср ааз. sos e e e а Bye a» 3198 036 90010 3408 Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9832 Wire Jumper. . s s 5 Wc 9o e ce ы ы 3198 036 90010 3412 Res, 510K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 2122 118 05951 
9837 Wire ирегт.............. 3198 036 90010 3419 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9838 Wire Jumper. «nu 4 9 ра avons < e Be, 3198 036 90010 3425 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31030 
9839 Wire регт.............. 3198 036 90010 3427 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31030 
9846 Wire Jumper. ср ааз. ов а 42975 cx Wc 3198 036 90010 3431 Res, 8K2, 1%, 1/16W, Metalized Glass . 2322 704 68202 
9847 Wire Jumper. . . s s soes s e ce ы ж 3198 036 90010 3432 Res, 12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31230 
9848 Wire Jumper. . s ғы 4.08 £^. 3198 036 90010 3440 Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


32PT663R37A (continued) 


34710 
31230 
32720 
35610 
38210 
34710 
31230 
32720 
35610 
33910 
90030 
90010 
33910 
90030 
90030 
90030 
31090 
13390 
33390 
90070 
31090 
11090 
31090 
31090 
31090 
12290 
31090 
13390 
42150 
42030 
42030 
18682 
42030 
42030 
42030 
42030 
90010 
90010 
90010 
26561 


15503 
15503 
20021 
20021 
90482 
90482 
14217 
14217 
34581 
10081 


16268 
16559 
06353 
02742 
32210 
04730 
04730 
04730 
04730 
01040 
13335 
13335 
05610 
03310 
02210 
69682 
54667 
90010 
90010 
28041 


3441 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 
3442 Res, 12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 021 
3443 Res, 2K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 021 
3444 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 
3450 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 
3451 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 
3452 Res, 12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 021 
3453 Res, 2K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 021 
3454 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 
3455 Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 
3456 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 
3457 Wire Jumper. Wo ie xe Me m edt а eh fan, 319871036 
3458 Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 
4401 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 
4402 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 
4403 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 
5401 Coil, 10u, 10$ 3198 018 
5407 Coil, 33u, 5%. 3198 018 
5408 Coil, 33u, 20$ E 3198 018 
5421 Inductor, 100 MHz, 120 ohm 3198 018 
5425 Coil, 10u, 10% 3198 018 
5428 Coil, 10u, 5%. 3198 018 
5429 Coil, 10u, 10% 3198 018 
5430 Coil, 10u, 10% 3198 018 
5440 Coil, 10u, 10% 3198 018 
5442 Coil, 22u, 5%. 3198 018 
5450 Coil, 10u, 10% 3198 018 
5452 Coil, 33u, 5%. ood ded Lek rs 3198 018 
7401 Transistor, PNP, BC857B(COL) 3198 010 
7402 Transistor, NPN, BC847B(COL) 3198 010 
7403 Transistor, NPN, BC847B(COL) 3198 010 
7421 IC, TC90A53N "es 9322 182 
7440 Transistor, NBN, BC847B (COL) 3198 010 
7444 Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 010 
7450 Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 010 
7454 Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 010 
9401 Wire Jumper. 3198 036 
9402 Wire Jumper. 3198 036 
9403 Wire Jumper. 3198 036 
CBA 2D 3 Line Сон piter JRascnbis 3139 177 
DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 
0221 2 Pin Connector. 2422 025 
0258 2 Pin Connector. 2422 025 
0261 1 Pin Connector. 2422 034 
0262 1 Pin Connector. w 4 4 s ka « 2422 034 
2492 Cap, 390p, 10%, 2000v, Ceramic 2020 558 
2493 Cap, 390p, 10%, 2000v, Ceramic 2020 558 
3498 Varactor, 1MA/612V, Max 1100V. 2322 592 
3499 Varactor, 1MA/612V, Max 1100V. 2322 592 
5493 Transformer, Signal, DAF 3128 138 
CBA DAF Panel Assembly 3139 187 
DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 
S 0211 2 Pin Connector. 2422 025 
S 0212 2 Pin Connector. 2422 025 
0214 5 Pin Connector. 2422 025 
1606 Tact Switch. PUE use tis aot) miS Sce 2422 128 
2691 Cap, 220u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 025 
2692 Cap, 47n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 023 
2693 Cap, 47n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 023 
2694 Cap, 47n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 023 
2695 Cap, 47n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 023 
2698 Cap, 100n, 10$, 50v, Polyester 3198 014 
S 3500 Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 2322 242 
S 3501 Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 2322 242 
3685 Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 
3691 Res, 330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 
3693 Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 
6691 LED, LTL-10234WHCR 3 9322 185 
6692 IR Receiver, TSOP1836UH3V. 9322 127 
9001 Wire Jumper. 3198 036 
9002 Wire Jumper. Қ 3198 036 
СВА Front Interface Ване ете 3139 187 
ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
5 = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


Side Jack Panel Parts 


0232 
0250 
0251 
0254 
0255 
2171 
2172 
2173 
2174 
2176 
2177 
2178 
2179 
3150 
3192 
3152 
S153 
3156 
SIST 
4817 
4819 
4821 
4822 
6161 
9151 
9152 
9153 
9170 
СВА 


Side Jack Panel Parts 

Headphone Jack 

A/V Jack 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

4 Pin Connector. . . . . . o 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 

Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 

Res, 120 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 120 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. . 

Side Jack Panel Assembly 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 
3 Pin Connector, 
Switch. 
Switch. 
Switch. 
Switch. 
Res, 560 ohm, 


0215 
1091 
1092 
1093 
1094 
3091 
3092 
3093 
3094 
3095 
3096 
4085 
4089 
4090 
6091 
CBA 


Tact 
Tact 
Tact 
Tact 


9. 


Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 560 ohm, 5$, Metalized Glass. 

Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Diode, Signal. 


$, Metalized Glass. 


Top Control Panel Каван 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


5 АС01 
ACO3 
ACO4 
ACO5 
ACO6 
ACO7 
АС08 

5 АС09 

5 AC12 
AC13 
AC15 
AC17 
AC18 
AC19 
AC20 
AC20A 
AC20C 
AC20D 
AC20E 
AC20J 
AC20J1 
АС20Ј2 
ВЕМОТЕ 


AC Cord. 


Anode Lead ере (3 Used) 


Batteries for Remote Control Трава ње 


Cabinet Back dotè 
Cabinet Back Screw Cover 
Canceller Coil 

Chassis Tray à 

CRT, AS80ERF042X14. 
Degaussing Coil. . А 
Front Interface Panel Back. 
Holder, Degaussing Coil 
Owner's Manual 

Quick Use Guide. ; 
Side Jack Panel Brackets 
Cabinet Front Assembly 
Cabinet Front. 

Light Guide. 

Nameplate. 

Power Button 

Top Control Assembly 
Top Control Bracket. 

Top Control Buttons. 
Remote Control НЕЕ 
01. 


(2 Used). 


(4 Used) 


RC19036002/ 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:39 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
2139 


3135 
252 
9299 
21259 
29 
3128 
3139 
9301 
2422 
3179 
3139 
91:21 
3127 
2158 
122. 
3139 
3139 
3141 
3139 
31359 
3139 
3139 


3139 


026 
026 
025 
025 
025 
017 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
025 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
010 
036 
036 
036 
036 
187 


025 
128 
128 
128 
128 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
453 
187 


010 
014 
000 
124 
124 
138 
124 
927 
549 
124 
013 
235 
233 
124 
237 
177 
124 
050 
138 
138 
124 
124 


228 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
33310 
33310 
33310 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
31210 
90030 
90030 
90020 
90020 
26880 
90010 
90010 
90010 
90010 
15141 


16601 
02742 
02742 
02742 
02742 
35610 
33910 
35610 
33910 
33320 
31520 
90020 
90030 
90030 
90115 
15841 


03831 
04471 
65263 
44171 
39241 
60581 
31324 
10539 
44676 
32891 
01661 
20711 
43531 
37061 
53321 
65811 
39701 
00141 
10881 
11451 
39802 
39812 


88003 


32PW633R85C 


— Manual no. 


Main Chassis Parts 


n 


0127 
0129 
0136 
0137 
0138 
0139 
0140 
0141 
0152 
0153 
0211 
0212 
0214 
0219 
0220 
0221 
0222 
0223 
0225 
0239 
0243 
0244 
0245 
0246 
0254 
0267 
0268 
0269 
0278 
1000 
1002 
1200 
1400 
1500 
19159 
1660 
1810 
1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2141 
2143 
2150 
2172 
2173 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 


5 = 


Main Chassis Parts 

Socket Fuse. 

NTC Holder 

IC-Spring. 

Spring 

ACSSPE IA шж а 

Spring for Bracket 

Spring 

IC-Sprrng. Ero ved dee is dn ОЖ 
Cable, DIPMate, 6 Pin, 560mm 
Cable, 5 Pin, 560mm. 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

A/V Jack 

SVHS Jack. 

3 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

9 Pin CRT Socket 

3 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

Jack v а 

3 Pin Connector. 

Tuner, V+U, PLL 

SAW Filter, 45.75MHz 

Filter, Ceramic, 4MHz5 

Relay, 5 Amp, 12V. 

Fuse, 4A, 250V, IEC. 

Relay, 5 Amp, 12V. 

Crystal,  12MHz000 

6 Pin Connector. Se нм СА А ОЕ. њу ie 
Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 
C49/U A. ыы быгы б UIS 

Cap, 47n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
Сар, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. у 
Сар, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 

Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 150n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, 220p, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Сар, 242, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 2u2, 20%, 10v, Electrolytic 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. " 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 

Cap, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 


7638 


Safety Part 


2422 
3139 
3104 
3139 
3104 
3122 
3139 
3104 
9139 
3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2412 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2238 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


088 
120 
301 
121 
301 
121 
121 
301 
121 
121 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
020 
026 
020 
542 
549 
549 
132 
086 
132 
543 
025 


543 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
786 
016 
016 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
012 
017 
017 
014 
017 
017 


00271 
10151 
22081 
24583 
22081 
24786 
24583 
22081 
08951 
09041 
16374 
15335 
12481 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
16382 
04854 
04853 
04854 
12481 
80076 
00725 
00725 
05182 
00725 
90108 
44518 
40807 
07543 
10914 
07444 
01203 
16607 


00842 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
32290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
33310 
41040 
19852 
31010 
32210 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
51090 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
93728 
32230 
42240 
04740 
32230 
31520 


part. 


2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2344 
2345 
2345 
2346 
2360 
2362 
2364 
2365 
2366 
2367 
2368 
2369 
2372 
2313 
2375 
2318 
2379 
2380 
2381 
2401 
2402 
2404 
2405 
2415 
2420 
2421 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2454 


2455 
2457 


2459 
2460 
2463 
2465 
2467 
2468 
2469 


2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2490 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2915 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Кез, 
Сар, 
ет. 

Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
lene 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


+80/-205, 
10$, 50v, 
5$, 63v, 
+80/-20%, 
20$, 10v, 
10$, 25v, 
10$, 25v, 
20$, 50v, 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
100n, 10$, 


10v, Ceramic. 
Ceramic. 


lu, 
10n, 
100n, 
470n, 
2u2, 
22n, 
22n, 
2u2, 


10v, Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


10u, 
3n3, 
560p, 
100n, 
10n, 
10n, 
470p, 
417, 


20%, 250v, 
10%, 500v, 
5%, 50v, 


+80/=20%, 


Electrolytic. 
Ceramic 
Ceramic. A 
25v, Ceramic. 
+80/-20%, 1000v, Ceramic 
+80/-20%, 1000v, Ceramic 
10$, 2000v, Ceramic 
10$, 50v, Ceramic. 
220p, 5$, 50v, Ceramic. 
27p, 5$, 50v, Ceramic 
27p, 5$, 50v, Ceramic 
27p, 5$, 50v, Ceramic 
4n7, 10$, 50v, Ceramic. 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
22p, 5$, 50v, Ceramic is 
10u, 20$, 160v, Electrolytic. 
4n7, 10$, 50v, Ceramic. 
560p, 5$, 50v, Ceramic. 
220p, 5$, 50v, Ceramic. A 
10u, 20$, 100v, Electrolytic. 
560p, 5$, 50v, Ceramic. 
4n7, 10$, 50v, Ceramic. А 
202, 20$, 100v, Electrolytic. 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
330p, 5$, 50v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
470p, 5$, 50v, Ceramic. 
lu, 20$, 50у, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
22n, 10$, 50v, Polyester. 
68n, 5$, 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470n, 5$, 250v, 
0$, 500v, Ceramic. 
$, 50у, Ceramic. 
0$, 2000v, Ceramic 


HR 

о 

о 

© 

` . 
Hon 


250v, Metalized Polypropy 


Metalized Polyester 


250v, Metalized Polyest 


Metalized Polyprop 


100n, 
150n, 
100n, 
2n2, 
2n2, 
417, 
475, 
470p, 
33n, 
4u7, 
470u, 
47u, 20%, 
1000u, 
470u, 
2u2, 20$, 


10$, 
10$, 
10$, 
205, 


105, 
205, 


105 
105, 
105, 


105 
205 


205, 
205 


Cap, 1n, 10$, 
Cap, 470n, 
pylene 


20$ 


1600v, 
1000v, 


, 50v, 


63v, 
50v, 
50v, 
50v, 
25v, 


‚ 500v, 


250v, 
250v, 
, l6v, 
50v, 


, Ібу, 
100v, 
500v, 


‚ 275у, 


l6v, 


Polypropylene 
Polypropylene 
Polypropylene 
Metalized Polyprop 
Polyester . . . . 
Metalized Polyest 
Metalized Polyeste 
Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Polyester 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Ceramic. 


Metalized Polypro 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10$, 1000v, 
10$, 1000v, 
20$, 200v, 
10$, 1000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 1000v, Ceramic 
20$, 50v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic. 
20$, 50v, Electrolytic 
10$, 16v, Ceramic 
10$, 2000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 50v, Ceramic. 


Cap, 2n2, 
Cap, 2n2, 
Cap, 470u, 
Cap, 2n2, 
Cap, 470p, 
Cap, 470p, 
Сар, 115, 
Сар, 10n, 
Сар, 22м, 
Сар, 1001, 
Сар, 115, 
Сар, 470p, 
Сар, 212, 


3198 
3198 
2222 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
2020 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 


2222 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
2020 
2222 
2222 


2022 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 


017 
017 
370 
017 
012 
017 
017 
025 
016 
016 
021 


368 
558 
012 
019 
016 
023 
558 
558 
558 
017 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
016 
012 
017 
016 
019 
025 
016 
017 
021 
019 
025 
025 
016 
017 
016 
025 
017 
025 
021 
014 


479 
025 


333 
019 
016 
558 
301 
375 
S15 


333 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 


41050 
31030 
76104 
44740 
93728 
32230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
21040 
90445 
90445 
90483 
34720 
32210 
32790 
32790 
32790 
34720 
34790 
32290 
93318 
34720 
05610 
02210 
71090 
05610 
34720 
91331 
44710 
54790 
32210 
03310 
41050 
34710 
51080 
24730 
51080 
91139 
02230 


90133 
34790 


00086 
46810 
01010 
90482 
90254 
90424 
90424 


00164 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90213 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
91331 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 


32PW633R85C (continued) 


2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2604 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2802 
2807 
2810 
2813 
2816 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2852 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
ЗЕ 
3112 
STIS 
3114 
3115 
31:16 
3123 
3124 
3125 
3126 
31.351 
3132 
24 33 
3134 
3135 
3136 


5 = 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


In, 10%, 
10n, 10$, 
10n, 10$, 


50v, Ceramic 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

680p, 10%, 1000v, Ceramic 
100u, 20$, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 

100n, 10$, 50у, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic . 
330n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5$, 50v, Ceramic 

68p, 5$, 50v, Ceramic 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
470n, -80/-20$, 10v, Ceramic. 
lp, 25$, 50v, Ceramic 

lp, 25$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

470p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

4u7, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

150p, 5$, 50v, Ceramic. 

180p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

560p, 5$, 25v, Ceramic. 

390p, 5$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 
1000u, 20$, 25v, Eisctrólyic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
470n, +80/-20%, 16v, 
1n, 10$, 50v, Ceramic А 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper ма % 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5$, 
150 ohm, 5$, 
220K, 5$, 
75 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
75 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
75 ohm, 5$, 


Ceramic. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
025 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
023 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 


01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91374 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
51090 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
42240 
22240 
22250 
22250 
44740 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
31020 
31020 
33390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
31020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 


part. 


3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
31,98 
21:59 
3172 
3180 
3181 
3190 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3212 
3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 
3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3331 
3332 
3333 
3334 
3339 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3360 
3361 
3362 
3363 
3367 
3368 
3369 
3313 
3374 
330 9 
3376 
3377 
3378 
3380 
3381 
3383 
3384 
3385 
3386 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3407 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

100K, 5%, 1/16W, Metalized Gas 
150K, 5%, 
5K6, 5%, 
10K, $, 
1K5, 5, 
10К, $, 
1K2, $, 
6K8, 5, 
68K, 5%, 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
120K, 5$, Metalized Glass 50% 
68K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
390 ohm, 5, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
220K, 5$, 1/16W, Metalized Glass: 
1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, %, 
68 ohm, 5$, 
470 ohm, $, 
560 ohm, 5$, 
330K; 5%; 
82K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 3 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 


560 ohm, 5, 1/16W, Metalized Glas 


100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1$, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
470K, %, 
33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, ы 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100K, 5$, 
470K, $, 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5$, 1/3W, Metal Film 

4R7, 5$, 1/3W, Metal Film 

1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
39K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
39K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
220 ohm, 5$ 
10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
2R2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
68K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

470 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
470 ohm, $, 
68K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
2R2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5$, 5W, Metal Film 

10 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film. 
330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
82K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, kii 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5$, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5$ 
Zero ohm, 
1M, 55 
15K, $, 


"Chip" Jumper A 
1/16W, Metalized GI ad 
1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized eres 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glas 


1/10W, Metalized Glas 


1/10W, Metalized Glas 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 


011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
021 
702 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
704 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
257 
204 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
021 
021 
021 
011 


01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
06820 
36830 
60124 
36830 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
31020 
32240 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
34740 
33330 
08210 
01020 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03478 
03478 
01520 
03390 
13507 
03390 
33930 
31030 
33930 
32210 
01030 
02210 
32220 
31020 
02280 
32730 
06830 
04710 
54710 
36830 
32730 
31020 
02280 
41103 
03109 
03310 
08230 
01040 
01020 
04780 
04780 
04780 
01030 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 


32PW633R85C (continued) 


3446 Res, 5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3447 Res, 180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3448 Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3449 Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3450 Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3451 Res, 4R7, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
3452 Res, 5K6, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
3453 Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3454 Res, 2K, 1$, 3/5W, Metal Film. 2312 
3455 Res, 6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
3456 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
3457 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
3458 Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3459 Res, 15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
3460 Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3463 Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3465 Res, 27K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
3468 Res, 330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3469 Res, 3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3470 Res, 270K, 5$, 1/8W, Metalized Glass 2322 
3471 Res, 3R9, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
3472 Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
3473 Res, 3R9, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
3474 Res, 2K2, 1$, 3/5W, Metal Film. 2312 
3475 Res, 2K2, 1$, 3/5W, Metal Film . . . 2312 
3477 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3478 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3479 Res, 2K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3480 Res, 1R5, 5$, 1/4W, Carbon Film. 2122 
3481 Res, 10K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
3482 Res, 12K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
3484 Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3486 Res, 22 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 3198 
3488 Res, 487, 5$, 1/2W, Metal Film 2306 
3489 Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3490 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3491 Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3492 Res, 330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3493 Res, 2R2, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
3494 Res, 4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 2306 
3495 Res, 22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3496 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3497 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3498 Res, 12K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3504 Res, PTC, 3 ohm, 144V. oci pb. and 2122 
3506 Res, 1M5, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
3507 Surge Protector. gr de Па ва 5 2422 
3508 Res, 220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 3198 
3510 Res, NTC, 4R7, 20%, 3Wl. . . . . . . 2122 
3519 Res, 270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3520 Res, 1K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3521 Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
3522 Res, 330K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3523 Res, 47 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 2306 
3524 Res, 56K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3525 Res, 1К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3526 Res, OR1, 5$, 3/5W, Metal Film 3198 
3527 Res, 0815, 5$, 3/5W, Metal Film. 3198 
3528 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 
3529 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3530 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3531 Res, 4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3532 Res, 2К2, 5%, 1/3W, Metal Film... . 2306 
3541 Res, 470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3542 Res, 1K5, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3543 Res, 82K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
3544 Res, 4K7, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
3545 Res, 33K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3548 Res, 15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3552 Res, 4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3557 Res, 1К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3561 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3562 Res, 12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3563 Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3565 Res, 330 ohm, 5$, 1W, Metal Film 3198 
3566 Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3569 Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3580 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3591 Res, 10 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film. 2306 
3594 Res, 330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3595 Res, 220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3596 Res, 220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3601 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3603 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3604 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3605 Res, 4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3606 Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3607 Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3608 Res, 470 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3609 Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 
3610 Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. . . . 3198 
3611 Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
5 = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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011 
204 
915 
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012 
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012 
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011 
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011 
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9155 
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215 
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012 
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021 
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012 
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011 
011 
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011 
011 
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011 
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05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03478 
15602 
01020 
12002 
26880 
90030 
90030 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
03310 
03320 
61274 
13908 
13308 
13908 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11003 
11203 
03920 
32290 
03478 
03920 
08220 
53320 
53310 
03228 
03478 
32230 
31040 
31040 
31230 
00019 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03479 
55630 
51020 
11070 
11570 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
53330 
51530 
54720 
51020 
01010 
51230 
58220 
13310 
52220 
55620 
54730 
03109 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 


part. 


3614 
3615 
3617 
3618 
3619 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
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3628 
3630 
3632 
3634 
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3694 
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3810 
3811 
3812 
3813 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
3822 
3831 
3832 
3833 
3837 
3839 
3843 
3901 
3903 
3905 
3909 
3910 
3912 
4001 
4002 
4209 
4216 
4311 
4312 
4313 
4401 
4402 
4431 
4601 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4824 
4826 
4830 
4831 
4835 
4837 
4838 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4879 
4880 
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Res, 
Res, 


AK7, 5%, 
10K, 5%, 
4K7, 5%, 
6K8, 55, 
8K2, 5$, 
470 ohm, 
4K7, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4K7, 5%, 
4K7, 5$, 
10K, 5%, 
2K2, 5%, 
Zero ohm, 
100 ohm, 
100 onm, 
ІК; 5%; 
75 ohm, 
Zero ohm, 


8K2, 
4K7, 
220 
1K, 
75 o 
1K, 
1K, 
1K, 


100K, 


2 
ог 
9. 
ор 
ohm, 
5%, 
hm, 
5%, 
5%, 
5%, 


5%, 


100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
LOOK, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 
100K, 5%, 


75 o 
47K, 
100 

100 

100 

100 

2K2, 
6K8, 
47K, 
47K, 
27K, 
27K, 
820 
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Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
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Zero 
Zero 
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Zero 
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Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


hm, 
$, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
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ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
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ohm, 
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ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
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ohm, 
ohm, 
ohm, 
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55, 


1/6W, 
1/6W, 
1/6W, 
1/6W, 
1/6W, 
5%, 
1/16W, 


Carbon 
Carbon 
Carbon 
Carbon 
Carbon 
1/16W, Metalized 


Metalized 


$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
Ш Ch ip Ш 
5%, 


5%, 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Jumper 


1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 
1/10W, Metalized Glass. 


Film. 
Film. 
Film. 
Film. 
Film. 


Glas 
Glass 
Film. 
Film. 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


Film. 
Film. 


$, 1/16W, Metalized Glass 


Ш Ch ip Ш 


Jumper 


1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/16W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 

1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/6W, Carbon Film. 
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32PW633R85C (continued) 


4881 
4882 
4883 
4884 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5376 
5400 
5445 
5451 
5452 
5453 
5457 
5461 
5464 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5810 
5831 
5832 
59633 
5835 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6365 
6366 
6367 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6452 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6490 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 


5 = 


Res, Zero ohm, 
Res, Zero ohm, 
Res, Zero ohm, 
Res, Zero ohm, 
Res, Zero ohm, 
Res, Zero ohm, 
Res, Zero ohm, 
Res, Zero ohm, 
Res, Zero ohm, 
Res, Zero ohm, 
Res, Zero ohm, 
Res, Zero ohm, 
Coil, 27u, 10$ 


"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


Coil, 820n, 10$. 


Coil, 6u8, 5%. 
Wire Jumper. 
Fixed, Inductor 
Fixed, Inductor 
Fixed, Inductor 
Wire Jumper. 
Coil, 10u, 5%. 
Coil, 22u. 
Coil, 27u, 10% 
Fixed, Inductor 
Coil, 11u7 


, 100MHz, 80 ohm. 
, 100MHz, 80 ohm. 
, 100MHz, 80 ohm. 


‚ A400MHz, SOR. 


Transformer, LOT 


Coil, 
Fixed, 
Coil, 


22u, 10% By ak rèn kan YOn swa 
Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
22u, 5%. 


Safety Part 


Coil, 42u. TEC 
Transformer, SD10207-00 B. 
Coil, Bridge, C946-01 Y. 
Coil, 6u8, 20$ i-e 

Coil, 3u3, 10$ 

Coil, 10u, 10$ 

Mains Filter D CE NES 
Transformer, 5542204-00 B. 


Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 


Coil, 27u, 5$. 


Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 508. 


Coil, 5u6, 55. 

Coil, 5u6, 55. 

Coil, 5u6, 55. 

Coil, 10u, 10$ 

Coil, 6u8, 55. 

Coil, 6u8, 55. 

Coil, 6u8, 5%. 

Coil, 12u, 10$ 

Zener Diode, 33 volt 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAT85 
Diode, Signal, BAT85 
Diode, Signal, BAV99 


Res, 1К, 1%, 3/5W, Metal Film. 


Zener Diode, 68 volt 

Zener Diode, 10 volt 
Diode, Signal, 1N4148. 
Zener Diode, 6.2 volt. 
Diode, Signal, BAV99 
Diode, Signal, BAS316. 
Zener Diode, 5.6 volt. 
Diode, Rect, DG3-7005L 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 12 volt 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect, BYV95C. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95C. 


Diode, Bridge Rect, GBU4JL-7002. 


Diode, Rect, BYV95A. 
Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 
Diode, Rect, 1N5062. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9336 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
9336 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9333 
9322 
9335 
9322 
93393 
9322 
9333 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


021 90030 
021 90020 
021 90020 
021 90030 
021 90030 
021 90030 
021 90030 
021 90030 
021 90020 
021 90020 
021 90020 
021 90020 
018 22790 
018 18270 
018 16880 
036 90010 
018 90020 
018 90020 
018 90020 
036 90010 
018 11090 
535 97333 
018 22790 
018 90010 
535 91027 
531 02612 
018 72290 
018 90020 
018 12290 
535 94865 
531 02568 
531 02419 
018 76880 
018 23380 
535 97328 
549 43432 
531 02563 
018 90010 
018 90010 
535 95366 
018 90010 
018 90010 
018 15680 
018 15680 
018 15680 
018 51090 
018 16880 
018 16880 
018 16880 
018 31290 
010 23390 
010 10630 
010 10630 
010 10630 
020 56880 
010 10070 
010 10630 
010 10070 
010 10070 
247 60133 
247 60133 
010 10620 
915 11002 
010 26890 
020 51090 
010 10010 
668 30133 
010 10620 
010 10630 
020 55680 
436 10682 
617 60682 
010 21290 
010 10070 
010 10070 
010 10630 
010 10630 
010 10620 
010 21590 
010 25680 
177 80133 
010 23390 
001 80133 
164 42682 
000 90133 
164 42682 
001 80133 
132 55667 
000 90133 
010 10010 
010 10120 
010 10120 


part. 


6526 
6540 
6541 
6560 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6582 
6831 
6901 
6904 
7000 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7360 
7366 
7369 
ТЭЗ 
7380 
7382 
7400 
7441 
7443 
7444 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
TILI 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7606 
7802 
7803 
7804 
7831 
7901 
7903 
9001 
9101 
9102 
9103 
9104 
9123 
9160 
9l FÈ 
9173 
9175 
9176 
9178 
91279 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9311 
9312 
9313 
9314 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 


Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect, BYV29X-500. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, ВАУ70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. . 
Diode, Rect, STPS10L600D. 
Diode, Signal, 1N4148. ЖИ" 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
IC, TDA8941P/N1. d oe 4 Gis 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
ІС, TDA9588H/N1/31/1298. 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
IC, TDA6107JF/N3 2% & 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, PNP, 2SA965. 


Transistor, PNP 
Transistor, PNP 
Transistor, NPN 
Transistor, NPN 


, BC857B (COL) 


p BC327-25 (COL) 


r 2902235 
p BC337-25 (COL) 


Power FET, STP3NC6OFP. қ 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC557B (COL) 
Transistor, NPN, BC547B (COL) 
Transistor, PNP, PDTA114ET 
Transistor, NPN, BU4508DX. 


Transistor, NPN, BC337-25(COL) 


Transistor, NPN, PDTC143Z2T 


Transistor, PNP, BC327-25(COL) 


IC, TDA8359J/N2. 263 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1103(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

Power FET, FQPF9N50. a 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. Eu ee eae 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, M24C08-WBN6. . . . . . 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
IC, HEF4053BT. . 

IC, HEF4053BT. . . . . . . . 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
IC MSP3425G-PO-B8-V3 (MIAS) 
IC, AN7580 Pu oe eee 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


3198 
9331 
3198 
9340 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
93532 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
9322 
3198 
3198 
9322 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
3352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9340 
9333 
9333 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 


020 
668 
020 
559 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
1:75 
010 
021 
021 
628 
010 
010 
010 
742 
010 
010 
010 
713 
010 
167 
010 
020 
T67 
020 
157 
010 
020 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
729 
729 
010 
187 
166 
010 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


52290 
30133 
51090 
59127 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
70667 
10010 
90020 
90020 
51112 
42030 
42150 
42030 
85557 
42030 
42150 
42150 
37112 
42030 
18676 
42150 
43430 
19676 
43530 
37687 
42150 
40110 
40030 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
60653 
42030 
89682 
29682 
42030 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


32PW633R85C (continued) 


9417 
9418 
9419 
9420 
9421 
9422 
9425 
9427 
9453 
9462 
9464 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9511 
9512 
9513 
9514 
9519 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9633 
9635 
9636 
9637 
9638 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9651 
9652 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9681 
9682 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 


С == 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


, 


, 


, 


Safety Part 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. . 
27u, 10$ 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. . 
22u, 10$ 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
22u, 10$ 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
224 90 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9691 
9698 
9699 
9821 
9822 
9825 
9828 
9829 
9831 
9832 
9837 
9838 
9839 
9846 
9847 
9848 
9849 
9851 
9855 
9856 
9857 
9858 
9859 
9860 
9862 
9863 
9864 
9865 
9867 
9868 
9869 
9870 
9871 
9873 
9874 
9875 
9876 
9877 
9878 
9901 
9902 
9903 
9904 
9911 
9913 
9914 
9915 
9923 
9991 
9996 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. 
Jumper. . . . . . 
Chassis Assembly. 


Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 


0266 
2401 
2402 
2403 
2407 
2408 
2409 
2411 
2412 
2413 
2414 
2415 
2416 
2419 
2420 
2425 
2426 
2427 
2428 
2429 
2430 
2431 
2432 
2433 
2434 
2435 
2436 
2440 
2442 


2D 3 


Line Comb Filter Parts 


6 Pin Connector. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


47u, 20%, 16v, Electrolytic 
4u7, 20%, 35v, Electrolytic 


100n, 10%, 16v, Ceramic 
15p, 5%, 50v, Ceramic 
56p, 5%, 50v, Ceramic 
15p, 5$, 50v, Ceramic 


470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 


4n7, 10$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 


47u, 20$, 25v, Electrolytic 


10n, 10$, 50v, Ceramic. 


100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 


100n, 10$, 16v, Ceramic 


100u, 20$, 25v, Electrolytic. 


10n, 10$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
100n, 10$, 16v, Ceramic 
100n, 10$, 16v, Ceramic 


10u, 20$, 16v, Electrolytic 


56p, 5$, 50v, Ceramic 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3141 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


025 
028 
028 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
017 
025 
017 
025 
025 
017 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
028 
016 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
59081 


16609 
24790 
44780 
31040 
31590 
35690 
31590 
44740 
34720 
31030 
31030 
31030 
31030 
31030 
31810 
31030 
34790 
31030 
31010 
31010 
31040 
31010 
31030 
31030 
31030 
31040 
31040 
21090 
35690 


32PW633R85C (continued) 


2443 Cap, 56p, 5$, 50v, Ceramic 4 

2450 Cap, 10u, 20$, 16v, Electrolytic 

2452 Сар, 56р, 5%, 50v, Ceramic 

2453 Cap, 56p, 5$, 50v, Ceramic 

3401 Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, мана а Glas 
3402 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3403 Res, 1K8, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3404 Res, 1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3405 Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3406 Res, 6K8, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3407 Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3408 Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3412 Res, 510K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
3419 Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3425 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3427 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3431 Res, 8K2, 1$, 1/16W, Metalized Glass 
3432 Res, 12K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3440 Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3441 Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3442 Res, 12K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3443 Res, 2K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3444 Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3450 Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3451 Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3452 Res, 12K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3453 Res, 2K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3454 Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3455 Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3456 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

3457 Wire Jumper. Ra ee ie ae PED du cube Sen vi. Salis 
3458 Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
4401 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

4402 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

4403 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

5401 Coil, 10u, 10$ by een sen жі 

5407 Coil, 33u, 5%. 

5408 Coil, 33u, 20% болы Se ue 

5421 Inductor, 100 MHz, 120 ohm 

5425 Coil, 10u, 10% 

5428 Coil, 10u, 5%. 

5429 Coil, 10u, 10% 

5430 Coil, 10u, 10% 

5440 Coil, 10u, 10% 

5442 Coil, 22u, 5%. 

5450 Coil, 10u, 10% 

5452 Coil, 33u, 5%. TP 5 м а 

7401 Transistor, PNP, BC857B(COL) 

7402 Transistor, NPN, BC847B (COL) 

7403 Transistor, NPN, BC847B(COL) 

7421 IC, TC90A53N 2.22 

7440 Transistor, NBN, BC847B (COL) 

7444 Transistor, NPN, BC847B (COL) 

7450 Transistor, NPN, BC847B (COL) 

7454 Transistor, NPN, BC847B (COL) 

9401 Wire Jumper. 

9402 Wire Jumper. 

9403 Wire Jumper. 

CBA 2D 3 Line Сой Filter AS 


DAF Panel Parts 
DAF' Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel 


Front Interface Panel Parts 


Parts 


Front Interface Panel Parts 


S 0211 2 Pin Connector. 
S 0212 2 Pin Connector. 
0214 5 Pin Connector. 
1606 Tact Switch. i^d48 Ya Eod) DES wv e 
2691 Cap, 220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
2692 Cap, 47n, 10$, 25v, Ceramic. 
2693 Cap, 47n, 10$, 25v, Ceramic. 
2694 Cap, 47n, 10$, 25v, Ceramic. 
2695 Cap, 47n, 10$, 25v, Ceramic. 
2698 Cap, 100n, 10$, 50v, Polyester 
S 3500 Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 
S 3501 Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 
3685 Res, 560 ohm, i 1/6W, Carbon Film. 
3691 Res, 330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3693 Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
6691 LED, LTL-10234WHCR . 
6692 IR Receiver, TSOP1836UH3V. 
9001 Wire Jumper. 
9002 Wire Jumper. 
CBA Front Interface Panel ОРОТ 


ITV Front Jack Panel Parts 
б 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
3139 


Safety Pasht Јаве PHABItPakEe8 exact replacement 


016 
028 
016 
016 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
118 
021 
021 
021 
704 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
036 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
182 
010 
010 
010 
010 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
025 
128 
025 
023 
023 
023 
023 
014 
242 
242 
011 
011 
011 
185 
127 
036 
036 
177 


35690 
21090 
35690 
35690 
35610 
31030 
31820 
31520 
38210 
36820 
31020 
38210 
05951 
38210 
31030 
31030 
68202 
31230 
38210 
34710 
31230 
32720 
35610 
38210 
34710 
31230 
32720 
35610 
33910 
90030 
90010 
33910 
90030 
90030 
90030 
31090 
13390 
33390 
90070 
31090 
11090 
31090 
31090 
31090 
12290 
31090 
13390 
42150 
42030 
42030 
18682 
42030 
42030 
42030 
42030 
90010 
90010 
90010 
26561 


16268 
16559 
06353 
02742 
32210 
04730 
04730 
04730 
04730 
01040 
13335 
13335 
05610 
03310 
02210 
69682 
54667 
90010 
90010 
26211 


part. 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
(part of Scan 4 Card Assemb 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
(part of Scan 4 Card Assemb 


Net 1 Panel 
ly) 


Scan 4 Card 
ly) 


Side Jack Panel Parts 


0232 
0250 
0251 
0254 
0255 
2171 
2172 
2173 
2174 
2176 
2177 
2178 
217:9 
3150 
3151 
3152 
31532 
3156 
3157 
4817 
4819 
4821 
4822 
6161 
9151 
9152 
9153 
9170 
CBA 


Side Jack Panel Parts 
Headphone Jack 
A/V Jack 

6 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 
4 Pin Connector. 
Cap, 330p, 10$, 
Cap, 330p, 10$, 
Cap, 330p, 10$, 
Cap, 330p, 10$, 
Cap, 470p, 5$, 
Cap, 10u, 20$, 
Cap, 470p, 5$, 
Cap, 10u, 20$, 
Res, 47K, 5$, 
Res, 150 ohm, 5$, 
Res, 47K, 5$, 
Res, 150 ohm, 5$, 
Res, 120 ohm, 5$, 
Res, 120 ohm, 5$, 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zener Diode, 6.8 volt. . . . 
Wire Jumper. 

Wire Jumper. 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


Ceramic. 


1/6W, Carbon 


1/6W, Carbon 


Electrolytic 


Electrolytic 
1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glass 


1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glas 


Wire Jumper. 
Wire Jumper. 


Side Jack Panel Assembly 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


0215 
1091 
1092 
1093 
1094 
3091 
3092 
3093 
3094 
30:95 
3096 
4085 
4089 
4090 
6091 
CBA 


3 Pin Connector. 


Tact Switch. 
Tact Switch. 
Tact Switch. 
Tact Switch. 
Res, 560 ohm, 


5 
Res, 390 ohm, 5$, 
5 


Res, 560 ohm, 


Res, 390 ohm, 5$, 


$, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glas 
Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glas 


Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Diode, Signal. 


Top Control Panel де, 


Cabinet & Accessory Parts 


S ACO1 
ACO3 
ACO4 
ACO5 
ACO6 
ACO7 
АС08 

5 АС09 

5 АС12 
АС13 
АС15 
АС17 
АС19 
АС20 
АС20А 
АС20С 
AC20D 
AC20E 
AC20H 
AC20J 
AC32 
REMOTE 


Cabinet & Accessory Parts 
AC Cord. 


Anode Lead вео (3 Used) 


Batteries for Remote Control To EKS 


Cabinet Back SX 
Cabinet Back Screw Over 
Canceller Coil 

Chassis Tray 

CRT, W7GERF022X013 
Degaussing Coil. ; . 
Front Interface Panel Be REEL 
Holder, Degaussing Coil 
Owner's Manual "A 
Side Jack Panel Brackets 
Cabinet Front Assembly 
Cabinet Front. 
Light Guide. 
Nameplate. 
Power Button 57-2% 
Speaker, 8 ohm, 10W 
Top Control Assembly 
Yoke Wedge (2 Used). 
Remote Control Transmitter, 
01A. 


(2 Used) 


(2 Used). 


(4 Used) 


RC19036002/ 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
3139 


2135 
3135 
9299 
3139 
S129 
3128 
3139 
9301 
2422 
3139 
2135 
3121 
3139 
2121 
S139 
3139 
3141 
3139 
3139 
S139 
21.3.9 


3139 


026 
026 
025 
025 
025 
017 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
025 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
010 
036 
036 
036 
036 
187 


025 
128 
128 
128 
128 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
453 
187 


010 
014 
000 
124 
124 
138 
124 
888 
549 
124 
013 
235 
124 
237 
124 
124 
050 
138 
128 
177 
013 


238 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
33310 
33310 
33310 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
31210 
90030 
90030 
90020 
90020 
26880 
90010 
90010 
90010 
90010 
15141 


16601 
02742 
02742 
02742 
02742 
35610 
33910 
35610 
33910 
33320 
31520 
90020 
90030 
90030 
90115 
15841 


03831 
04471 
65263 
46431 
45431 
60581 
31325 
30314 
45797 
32891 
01661 
21391 
37061 
53521 
43361 
39701 
00161 
10881 
76081 
56381 
00311 


04313 


32ST220P/17 - Manual 


Main Chassis Parts 
Main Chassis Parts 


0127 
0129 
0136 
0137 
0138 
0139 
0140 
0141 
0152 
0153 
0211 
0212 
0213 
0217 
0218 
0220 
0221 
0222 
0223 
0225 
0227 
0229 
0240 
0242 
0243 
0244 
0245 
0251 
S 0254 
0259 
0262 
0267 
0280 
S 1000 
1002 
1200 
S 1500 
S X515 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1810 
1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2123 
2125 
2127 
2128 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2181 
2182 
2183 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 


5 = 


Socket Fuse. 
NTC Holder 
IC-Spring. 
Spring 


оо з эш + 


no. 


Spring for Bracket 


Spring 


IC—-SDITId uw os 


Cable, 
Cable, 


DIPMate, 
5 Pin, 


A/V Jack 


5 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 


A/V Jack 

SVHS Jack. 

6 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

7 Pin Connector. 

7 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

9 Pin CRT Socket 

5 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

4 Pin Connector. 

Tuner, V+U, PLL 

SAW Filter, 45.75MHz 

Filter, Ceramic, 4MHz5 

Fuse, 4A, 250V, IEC. 

Relay, 5 Amp, 12V. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. . . . 

Crystal,  12MHz000 

6 Pin Connector. KO aa ats tae tu Vale cue Уйу vd 
Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 
C49/U A. "cr 

Cap, 47n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
Сар; 100n, +80/-20%; 25v, Ceramic. 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. A 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper dettes 
Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Сар, (2212: +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Сар, 212, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Сар, 202, “80/-20%; 10v, Ceramic 
Сар, 242, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. > 
Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 


Safety Part 


6 Pin, 560mm 


560mm. 
2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
6 Pin Connector. 


7638 


2422 
3139 
3104 
3139 
3104 
3122 
3139 
3104 
3104 
3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


088 
120 
301 
121 
301 
121 
121 
301 
301 
121 
025 
025 
025 
025 
026 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
020 
025 
025 
025 
025 
025 
020 
500 
025 
025 
020 
025 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
025 


543 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
021 
021 
021 
021 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 


00271 
10151 
22081 
24583 
22081 
24786 
24583 
22081 
08411 
09041 
16269 
16375 
16374 
12482 
04742 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
15849 
00725 
11244 
17042 
04854 
04853 
04854 
00725 
80076 
15848 
16937 
00725 
15847 
90108 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
16607 


00842 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
90020 
90020 
57590 
57590 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
32290 
33310 
33310 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
51090 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 


part. 


2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Кез, 
Сар, 
ет. 

Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


22n, 

220n, 
470n, 
22n, 
1n5, 
lu, 

2n2, 
100n, 


10$, 25v, 
+80/-20%, 
10%, 50v, 
10%, 25v, 
10%, 50%, 
+80/-20%, 
10%, 50%, 
5%, 63%, 
470n, +80/-20%, 
1000u, 20$, 16v, 
22n, 10$, 25v, 
22n, 10$, 25v, 
2u2, 20$, 50v, 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, "Chip" Jumper 
100n, 10$, 


Ceramic. A 
16v, Ceramic. 
Polyester 

Ceramic. 

Ceramic. 

10v, Ceramic. 
Ceramic. 


10v, Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


Metalized Polyester 


250v, Metalized Poly 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
2u2, 
470p, 
47u, 


205, 
105, 


250v, 
500v, 
5%, 50v, 
10$, 2000v, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
20$, 50v, 
10$, 500v, 
20$, 50v, 
220u, 20$, 25%, 
330p, 5$, 50v, 
lu, 20$, 50v, 
47n, -80/-20$, 
lu, 20$, 50v, 
47u, 20$, 160v, 
15n, 10$, 50v, 
47а, 20$, 25v, 
470n, 5%, 250v, 
100v, 
500v, 
50v, 
2000v, 


20%, 
10%, 
5%, 

10$, 


55, 


2u2, 
680p, 
100p, 
1n2, 
2u2, 
13n, 5$, 1600v, 
15n, 10$, 400v, 
10n, 10$, 400v, 
100n, 10%, 50v, 
150n, 10$, 63v, 
100n, 10$, 63%, 
2n2, 10$, 50v, 
2n2, 10$, 50v, 
4n7, 10$, 50v, 
47u, 20$, 25v, 
470p, 10$, 500v, 
68n, 10$, 250v, 
4u7, 20%, 250v, 
470u, 20$, 16v, 
47u, 20$, 50v, 
1000u, 20$, 16v, 
470u, 20$, 16v, 
1n, 10$, 500v, 
470n, 20$, 275v, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
Ins; 
10n, 
22u, 
100n, 
1п5, 
470p, 
2n2, 
in, 
10n, 
10n, 


105, 
205, 
105, 
105, 
10%, 
20$, 
10%, 
20$, 
105, 
105, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
680р, 10%, 
100u, 20%, 160v, 
1n, 10$, 50v, 
100n, 10$, 50v, 
2u2, 20$, 25v, 
47u, 20$, 25v, 
lu, 20$, 50v, 
47а, 20$, 16v, 
22u, 20$, 50v, 
220n, +80/-20%, 
100p, 5$, 50v, 
In, 5$, 25v, 


1000v, 
200v, 

1000v, 
50v, 


50v, 
50v, 
50v, 
16у, 
2000v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


1000v, 
Electrolytic 


10$, 1000v, 


1000v, 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Electrolytic. 
Ceramic 


Ceramic. 


Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Ceramic 


Ceramic. 


Electrolytic 


Electrolytic. 


Ceramic. 
Electrolytic. 

50s, 
Electrolytic. 


Ceramic 


Electrolytic. 


Polyester. 
Electrolytic 


Metalized Polyprop 
Electrolytic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. . . . 


160v, Metalized Polypropy 


Polypropylene 
Polyester А 
Polyester . 
Polyester . . . . 
Metalized Polyeste 
Metalized Polyeste 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. 
Polyester 
Electrolytic. 
Electrolytic. 


Electrolytic 


Electrolytic 
Electrolytic. 


Ceramic. 


Metalized Polypro 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 


Ceramic. 
Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 
1000v, 


Ceramic 
Electrolytic 


Ceramic 


Polyester 


Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 


25v, Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 


2022 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2020 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


017 
017 
014 
017 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
021 
019 
025 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
025 


333 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
016 


32230 
42240 
04740 
32230 
31520 
41050 
32220 
76104 
44740 
21020 
32230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
90552 
44710 
54790 
32210 
03310 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
34790 


00086 
91331 
46810 
01010 
90488 


90042 
90254 
90219 
90218 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
31010 
31020 


32ST220P/17 (continued) 


2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2616 
2618 
2619 
2691 
2802 
2807 
2810 
2813 
2816 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2852 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3112 
3114 
31.15 
3121 
3122 
3123 
3125 
31,31 
3132 
24 33 
3134 
3135 
3136 
3182 
3184 
3185 
3186 
3187 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 
3209 
3212 


5 = 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 


33p, 5%, 50v, 
lu, -80/-20$ 
33p, 5%, 50%; 
lu, -80/-20$ 
68p, 5$, 50v, 
68p, 5$, 50v, Ceramic 

1n, 10$, 50v, Ceramic + 
470n, -80/-20$, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
470n, -80/-20$, 10v, Ceramic. 
lp, 25$, 50v, Ceramic 

lp, 25$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

470p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

4u7, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

150p, 5$, 50v, Ceramic. 

180p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, i 50v, Ceramic. 

560p, 5$, 25v, Ceramic. 

390p, 5$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 
1000u, 20$, 16v, Eisctrólyio 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
470n, +80/-20%, 16v, 
1n, 10$, 50v, Ceramic A 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
3n3, 10$, 50v, Ceramic. 

3n3, 10$, 50v, Ceramic. 

330p, 5$, 50v, Ceramic. ir vis 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper "e 
1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5$, 
150 ohm, 5$, 
220K, 5$, 
100 ohm, 5$ 
100 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
75 ohm, 5$, 
680 ohm, 5$, 
680 ohm, 5$, 


Ceramic. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
680 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Jumper. ТРОЕ 
47K, 5%, 1/16, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


100 ohm, 2 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
270K, $, 
1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 
220 ohm, $, 
68 ohm, 5$, 
470 ohm, $, 


1/16W, Metalized Glass. 


D Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 


1/16W, Metalized отав 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glas 3198 


Be sure to use exact replacement 


016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
036 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
702 
011 
021 
021 
021 


33390 
41050 
22390 
41050 
36890 
36890 
31020 
44740 
41050 
21050 
32210 
42240 
42240 
22250 
22250 
44740 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
31020 
31020 
33390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
33320 
33320 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
01010 
01010 
01010 
077590 
06810 
06810 
06810 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
34730 
01510 
34730 
01510 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
60274 
01020 
32210 
36890 
34710 


part. 


3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 
3226 
3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3331 
3332 
3333 
3334 
3339 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Varactor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


560 ohm, 5$, 
330K, 5%, 
82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

560 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1$, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
470K, %, 
33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
10M, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100K, 5%, 
470K, %, 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1MA/50V, Max 115V. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5$, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5$, 
Zero ohm, "Chip" Jumper A 
1M, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
2R7, 5%, 1/3W, Metal Film 

5K6, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1%, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

А Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
390K, 5$, 1/8W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
2R2, 5%, 1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film. 


1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Mekatiséd Glas 


1/16W, Metalized Glass. 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glas 


1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2122 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2322 


011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
011 
704 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
9T5 
012 
011 
012 
011 
011 
21,5 
011 
011 
730 
315 
215 
915 
215 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
9:5 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 


05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
90030 
35610 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
34740 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03278 
15602 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
61394 
13908 
13908 
15608 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11503 
16802 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03228 
03478 
32230 
31040 
31040 
51230 
51030 
13335 


32ST220P/17 (continued) 


3501 Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
3504 Res, PTC, 3 ohm, 144V. 2122 
3506 Res, 1M5, 5$, 1/2W, КЕЗЕГІН glass. 2322 
3507 Surge Protector. Wo i Oa xe шжу des ves Ue 2422 
3508 Res, 220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 3198 
3510 Res, NTC, 487, 20$, 3W1. 2122 
3519 Res, 270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3520 Res, 1K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3521 Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
3522 Res, 330K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3523 Res, 100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
3524 Res, 56K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3525 Res, 1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3526 Res, OR1, 5$, 3/5W, Metal Film 3198 
3527 Res, 0R33, 5$, 3/5W, Metal Film. 3198 
3528 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
3529 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3530 Res, 10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3531 Res, 4К7, Sa 1/10W, Metalized Glass 3198 
3532 Res, 2K2, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
3541 Res, 470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3542 Res, 1K5, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3543 Res, 82K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
3544 Res, 4K7, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
3545 Res, 270K, 5$, 1/8W, Metalized Glass 2322 
3548 Res, 15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3552 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3558 Res, 330 ohm, 5$, 1W, Metal Film 3198 
3561 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3562 Res, 12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3563 Res, 5K6, и 1/10W, Metalized Glass 3198 
3566 Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3569 Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3580 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3594 Res, 330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3595 Res, 220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3596 Res, 220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3603 Res, 100 ohm, 5, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3604 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3605 Res, 4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3606 Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3607 Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3608 Res, 470 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3609 Res, 1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3610 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3611 Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3618 Res, 6K8, 5$, 1/6w, Carbon Film. 3198 
3622 Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3623 Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3624 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3625 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3626 Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3627 Res, 4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3628 Res, 10K, 77 1/16W, Metalized Glass 3198 
3630 Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3632 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper Қ 3198 
3636 Res, ІК, 5%, 1/10W, Metalized gies. 3198 
3638 Res, 75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3639 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
3640 Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3681 Res, 390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3682 Res, 3K3, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3683 Res, 390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3684 Res, 560 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3685 Res, 560 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3686 Res, 1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3691 Res, 330 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3693 Res, 220 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Glas 3198 
3801 Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3802 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3810 Res, 75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3811 Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
3812 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3813 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3814 Res, 100K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3815 Res, 100K, au 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3816 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3817 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3818 Res, 100K, i 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3819 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3820 Res, 100K, x 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3821 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3822 Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3831 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3832 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3833 Res, 100 ohm, Br 1/6W, Carbon Film. 3198 
3837 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3839 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3843 Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3901 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3902 Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3903 Res, 3K3, 1/16W, Metalized Glass 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


242 
663 
242 
549 
G13 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
215 
734 
730 
021 
021 
012 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 


13335 
00019 
13135 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
13310 
01010 
51230 
55620 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
51020 
37590 
90030 
08220 
93910 
53320 
53910 
55610 
55610 
51520 
33310 
32210 
32210 
31020 
37590 
01020 
31020 
31020 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
34730 
01010 
01010 
01010 
01010 
32220 
31020 
33320 
33320 


part. 


3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4101 
4102 
4104 
4126 
4128 
4181 
4209 
4216 
4341 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4604 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4824 
4826 
4830 
4831 
4835 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4876 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4884 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 


Res, 10K, 5, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 27u, 10%. 

Coil, 820n, 10%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Wire Jumper. uu dio n че. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 22u. 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, PSLOT 

Coil, 33u, 10% Зи VE Be SA 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, Linear, DC12 Sousa ess SE. “гал 
Transformer, Signal Driver, SC10027-00 
Coil, Choke. 

Coil, 3u3, 20% 

Coil, 3u3, 10% 

Coil, 4u7, 5%. 

Mains Filter "IE ES 
Transformer, SS39009-04. . .. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u, 5%. bes vai de. utu at, ua 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2422 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 
2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
018 
138 
018 
018 
138 
531 
138 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
535 
018 


31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 
71020 
21421 
73390 
90020 
55881 
02478 
37021 
73380 
23380 
94213 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 


32ST220P/17 (continued) 


5564 Fixed, Inductor, 100MHz, .50R. . . . 3198 018 90010 7804 Transistor, NPN, BCS4/7B(COLY) . . . . . 3198 010 42030 
5602 Coal. Әне, BE a sik была A ы cn sey, A. BLS dB 15680 7831 IC MSP3425G-PO-B8-V3 (MIAS) ГТ... > 9322 187 89682 
5603 Coil; DUG, DEL wo ж ж азасы з. e uw do: 3198 DIO. 15680 7901 IC, AN7522N BH d ooo» a s > > e w e 9322 181 41682 
5604 Colly DUO DER аа Ge dm ола а ы 3199015156050 9001 Wire Jumper. . . s s so eo ws o eiut ou > 3198 036 90010 
5810 CBI ky. OS DOS -sa 5 aia s A fE пр УВ Ole 10080 9104 Wire Jumper. . s xo. м.> don TE ik 3198 036 90010 
5831 Coil 6uB4 Du uo ak езш n Gi we ce uix; mou SE: Ule 168890 9,272, Wire Jumper. uus лс e s сы Ғы we ar > 3198 036 90010 
5832 COLL) CUS) S94 за мы èk la oh euh Ss ИО. I6880 9173 Wire Jumper. ха e s ыы па sw e 3198 036 90010 
5833 СО: баб» Б: uw woe Soke зш aa bo: 3198 DIS 16880 9175 Wire Jumper. ze x 1.679 DS р-ты we 3198 036 90010 
5835 Cold, JOE e ал жа саз жов. ы ТОО . 9101290 9181 Wire Тишрет............. 2. 3198 036 90010 
6001 Zener Diode, 33 volt шго. . . . . . 3198 010 23390 9182 Wire Jumper. . s ws dw. > wol OR < 42198 036 90010 
6201 Diode, Signal, BAS316. e 42-2» ww ы) 3198 010 10630 9183 Wire Jumper. . . s s se e s ne C4) we че e > 3198 036 90010 
6202 Diode, Signal, BAS316. « w 4 4-39 . . 3198 010 10630 9192 Wire Jumper. oe s s s BUE UU iex o 3198 036 90010 
6206 Zener Diode, 6.8 volt. . . нь vw . 3198 020 56880 9193 Wire Jumper. ............._ 3198 036 90010 
6331 Diode, Signal, ВАУ21......... 3198 010 10070 9311 Wire Jumper. . . s s s e e an pè yin ow... 3198 036 90010 
6332 Diode, Signal, BAS316. «37s Xo 4. . . 3198 010 10630 92252 Wire Jumper. 5-4. ws > wol < < 3198 036 90010 
6333 Diode, Signal, BAVZl . w 4$ 25» . o. 3198 010 10070 9406 Wire Jumper. uus s. e s Мы san Kan we - оз! 3198 036 90010 
6339 Diode, Signal, ВАУ21......... 3198 010 10070 9407 Wire Jumper. e а s s ыы a Aude e 3198 036 90010 
6400 Res, IK, 1%, 3/5W, Metal Film. . . . . 2312 915 11002 9408 Wire Jumper. ze x 16709 ра 909.2; а о te^. 3198 036 90010 
6401 Zener Diode, 47 volt . ыы алсан . . 3198 010 24790 9409 Wire Jumper. . . s s so wow an s yin ow... 3198 036 90010 
6445 Zener Diode, 10 volt «-. 4 4 «4 4.2. 3198 020 51090 9410 Wire Jumper. ............._ 3198 036 90010 
6447 Diode, Signal, 1N4148. x 4-22» . . . 3198 010 10010 9411 Wire Jumper. uus s s ss e e ты we - e 3198 036 90010 
6448 белек Diode, 6.2 volt. « 2 4 4.9 . . 9331 668 30133 9412 Wire Jumper. oe s sak, ыы E eue e 3198 036 90010 
6449 Diode, Signal, BAV99 . i whe zo» wo 3198 010 10620 9413 Wire Jumper. оөз» x 1.6709 m DS 909.2; 49^»; we 3198 036 90010 
6460 Diode, Rect, DG3-7005L neve и x 9336 436 10682 9414 Wire Jumper. . . s e so «ow “an a vèn ow... 3198 036 90010 
6461 Diode, Rect, RGP30J-L7004. sa 4 . . . 9338 617 60682 9415 Wire Jumper. . 5 D dw. a. we don TE oe 3198 036 90010 
6462 Zener Diode, 9.1 volt. ....... at . 9331 177 80133 9416 Wire Jumper. uus s s cs. e s san Ka we - e > 3198 036 90010 
6465 Diode, Signal, ВАУ21......... 3198 010 10070 9417 Wire Jumper. e s s ae ыы a due e Wo 3198 036 90010 
6466 Diode, Signal, ВАУ21......... 3198 010 10070 9418 Wire Jumper. ............ we 3198 036 90010 
6467 Diode, Signal, ВА5316.........._ 3198 010 10630 9419 Wire Jumper. . . s e cha 4.4 Tan pè м м 3198 036 90010 
6468 Diode, Signal, BAS316. va fèw X ou www 3198 010 10630 9421 Wire Jumper. . 555% Sy W ko cdm TE о 3198 036 90010 
6469 Diode, Rect, BYV95C. de w e cx ww w^ 9335 001 80133 9422 Wire Jumper. . . s e оқы san Oe «e e 99 036 90010 
6470 Diode, Signal, BAV99 4 4 4 4 dana . . 3198 010 10620 9423 Wire Jumper. wed ok cel Ge B xdg cU ouo. xw. 3198 036 90010 
6476 Zener Diode, 15 volt 2 i . 4 s. >... 3198 010 21590 9424 Wire Jumper. ate soso s ызы Шор c ње. 3198 036 90010 
6481 Zener Diode, 5.6 volt. x моя . . . . 3198 010 25680 9425 Wire Jumper. . . s s s 4.4 TAP pè м м а 3198 036 90010 
6482 Zener Diode, 9.1 volt. « . . X oui . . . 9331 177 80133 9426 Wire Jumper. ............ ._ 3198 036 90010 
6483 Zener Diode, 33 volt 4 x $ 4 adan ж ы 3198 010 23390 9427 Wire Jumper. . . s. s dae ыы ew e e 99 036 90010 
6485 Diode, Rect, BYV95C. sw. x € pa of ae, о 9335 001 80133 9453 Wire Jumper. wed ok cee Gn Bow AE a ouo. xw. 3198 036 90010 
6486 Diode, Rect, EGP20DL-5100. w w . . . . 9322 164 42682 9460 Wire Jumper. dU. ak dni, ызы dee. c x; fane 31986 036 90010 
6487 Diode, Rect, BYV9SAC. n же даа чек 9335 000 90133 9463 Wire Jumper. ............ ._ 3198 036 90010 
6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100. . . sit . a . 9322 164 42682 9500 Wire Jumper. . 255% Sy Wi ko cdm БЫ 3198 036 90010 
6500 Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. . . . 9322 138 08667 9501 Wire Jumper. . . s s s e e ew чь e e 99 036 90010 
6520 Diode, Rect, BYV95A. i x ow» uw x eia Wa. 9335 000 90133 9503 Wire Jumper. Wed oh dak oce Bow A GE do» xw. 3198 036 90010 
6523 Diode, Signal, INAI48. . . . 2. 9. 3198 010 10010 9506 Wire Jumper. ate зетови ызы dee. 2 c x. fane 31986 036 90010 
6524 Diode, Rect, 1N5062. vw oem чек 3198 010 10120 9507 Wire Тшишрет.............._ 3198 036 90010 
6525 Diode, Rect, 1N5062. & «sx Wok wwe 3198 010 10120 9510 Wire Jumper. . 555% Sy W ko dm < ясы! 3198 036 90010 
6526 Zener Diode, 22 уо1ї....... . = 3198 020 52290 9511 Wire Jumper. . . s e dae e s б» e жз! 3198 036 90010 
6540 Zener Diode, 6.2 volt. x . 4.9 wo. 9331 668 30133 9512 Wire Jumper. wed ok ыы a odo. xw. 3198 036 90010 
6541 Zener Diode, 10 volt . i . 4 s. >... 3198 020 51090 9513 Wire Jumper. ate soso so ызы dee. 20-ы we 3198 036 90010 
6560 Diode, Rect, BYV29X-500. . . . . . . . 9340 555 59127 9514 Wire Jumper. . . s e so 4.4 e. м м 3198 036 90010 
6561 Diode, Rect, SB340L-7010 . . ДЕ ui . . . 9322 128 18682 9515 Wire Jumper. ............ 4 3198 036 90010 
6563 Diode, Signal, BAS316. «sao aoe a а ы 3198 010 10630 9516 Wire Jumper. . . s e de e s san WU ue - e 99 036 90010 
6565 Diode, Signal, BAV70 w x д x3 9. 9331 849 10215 9518 Wire Jumper. wed oh cele Ge B xdg GU ouo. xw. 3198 036 90010 
6566 Diode, Signal, 1N4148. 2... 2. €. 2198 010 10010 9520 Wire Jumper. ............ ne 3198 036 90010 
6569 Diode, Signal, BAS316. косса due . . 3198 010 10630 9521 Wire Jumper. . +d: s e so 4.4 Acer ow. 3198 036 90010 
6570 Zener Diode, 6.8 volt. « fèw» 5 4 . 2 . 3198 020 56880 9522 Wire Jumper. ............. 3198 036 90010 
6580 Diode, Signal, BAS316. « . 21 2» s ы 3198 010 10630 9524 Wire Jumper. 2 s dae ыы сы б» e e 599 036 90010 
6681 Diode, Signal, BAT85 ма ооо. 9336 247 60133 9528 Wire Jumper. Wed oh cele Ge ad A a ouo. xw. 3198 036 90010 
6691 LED, LTL-10234WHCR «202 mw e Se . . 9322 185 69682 9530 Wire Jumper. uu a i609 ызы Beniw san ть fan 3198 036 90010 
6692 IR Receiver. xw s. so ecs сыза o © o cx 9322 127 54667 9611 Carle 270p WE а сы Se жу Re ake м x „з, US OLE 22790 
6831 Diode, Signal, 1N4148. = . . Xs kw 3198 010 10010 9612 Wire Jumper. . . x s Sy W fo ов rév fE e e . 3198 036 90010 
6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90020 9613 Wire Jumper. ............ > 3198 036 90010 
6904 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90020 9614 Wire Jumper. Wed oh due ce Bow ЛЕ a Wo xw. 3198 036 90010 
7101 Transistor, NPN, BC8SATB(COL) w . . . . 3198 010 42030 9615 Wire Jumper. ate sie, ызы e. 2 c x we 31986 036 90010 
7200 IC, ТОА9588Н/її1/3Тт........ . . 4835 310 51626 9616 Wire Тишрет............. к 3198 036 90010 
7201 Transistor, NPN, BC847B(COL) 4 ui . . . 3198 010 42030 9618 Wire Jumper. 5-4. А fèk ow. Wo dio we o а -3198 036 90010 
7204 Transistor, PNP, BC857B(COL) . 5 ыы 3198 010 42150 9619 Wire Jumper. uus сы e e san Ka we - о! 3198 036 90010 
7205 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . . . . 3198 010 42150 9622 Wire Jumper. oe ah s s ыы X dde ox 3198 036 90010 
7330 TC; TDAOTOTJEANI ыр ehe асе. АУ en а 24; IBS Т ЗАНАТА 9623 Wire Jumper. ............._ 31986 036 90010 
7400 Power FET, 5ТРЗ3ЗЇЇС6бОЕР.. ӊ.ӊ....... ux 9322 157 37687 9624 Wire Jumper. I^ s e s e e “an a yin atou 3198 036 90010 
7441 Transistor, PNP, BC857B(COL) ak oui . . . 3198 010 42150 9626 Wire Jumper. 5 o. dw. > don TE өС% 3198 036 90010 
7443 Transistor, PNP, BC557B(COL) . . ww . 3198 020 40110 9627 Wire Jumper. . сы e s e Dag we e a 3198 036 90010 
7460 Transistor, NPN, BU4508DX. . . . . . . 9340 550 92127 9628 Wire Jumper. oe s ан Б ЛЕ UU dude e 3198 036 90010 
7461 Transistor, NPN, BC337-25 (COL) . . . . 3198 020 43530 9629 Wire Jumper. о» x 1.679 зе DW. enki say о we 3198 036 90010 
7462 Transistor, NPN, PDTC143ZT . а. . . . к 9340 547 00215 9631 Wire Jumper. 2-5 e s e s an aw yin м ж.а, 3198 036 90010 
7463 Transistor, PNP, BC327-25 (COL) . . . . 3198 020 43430 9632 Wire Jumper. . 5 ws > don TE өәС% 3198 036 90010 
7471 DC TDASSSSI/N2.^ uod шш ёз. = a 9352 701 64112 9634 Wire Jumper. uus s. s ss e e san Da) чь - оз! 3198 036 90010 
7480 Transistor, NPN, BD135 ........ . 3198 020 41010 9637 Wire Jumper. ............ 3198 036 90010 
7482 Transistor, NPN, BD135 да ја у а . 3198 020 41010 9638 Wire Jumper. ............ te^. 3198 036 90010 
7515 Optical Coupler, TCET1103(G) . . . o. 9322 140 14667 9639 Wire Jumper. . . s s so wow an s yin ow... 3198 036 90010 
7520 IC, TEA1507P/N1. si . оз %. uit ao. 9352 673 56112 9640 Wire Jumper. . . s s s e s wol e өсі 3198 036 90010 
7521 Power FET, FQPF9N50. w s.. Ch wetueck ы w^ 9322 187 16687 9641 Wire Jumper. . . s. s so мы san Kan we - оз! 3198 036 90010 
7522 Transistor, NPN, BC847B(COL)  «. . . . 3198 010 42030 9642 Wire Jumper. ха s s an ымы E e e e Wo 3198 036 90010 
7540 Transistor, NPN, BC547B(COL) w . . . . 3198 020 40030 9643 Wire Jumper. о» x 1.6709 m 4. 909.2; 49 ^ x; tu^ 31986 036 90010 
7541 Transistor, NPN, PDIGILAET . 2 4 . . 9340 310 10215 9647 Wire Jumper. . . s. s so «ow an a vèn ow... 3198 036 90010 
7542 Transistor, PNP, BC857B(COL) 4 oui . . . 3198 010 42150 9648 Wire Jumper. 5-4. so fèk dw. Qo don TE <. 3198 036 90010 
7560 IC, LE33CZ LE MEO ОО 9650 Wire Jumper. ............ > 3198 036 90010 
7561 Transistor, NPN, PDTC143ZT . . . . . . 9340 547 00215 9651 Wire Jumper. e ah e s ыы EX dde e 3198 036 90010 
7580 Transistor, PNP, BC857B(COL) w . . . . 3198 010 42150 9652 Wire Jumper. ze x 1.679 m DW. kew say ^»; we 31986 036 90010 
7602 55. M24CI6-WBN6; s e ы e woa се ЫЛА 9322 147 25682 9654 Wire Jumper. . . s s s e s an a м 3198 036 90010 
7606 Transistor, NPN, PDTC143ZT x . vi . . . 9340 547 00215 9655 Wire Jumper. 5-4. wo. с> won TE өС% 3198 036 90010 
7802 TC HERSUOSBE. к ^ш куж ш Уй ЛЫ ie ti 45 a МЗ А 60653 9656 Wire Jumper. uus s. e des e s ne Fa ue e e 3198 036 90010 
7803 IC HEFAUSSBIS. зе wo ices Mb UE fxn coh Ы "202220 729 60653 9657 Wire Jumper. жос s. e s e UE xeu) e wo 3198 036 90010 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


32ST220P/17 (continued) 


9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9681 
9682 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 
9822 
9825 
9828 
9829 
9831 
9832 
9837 
9838 
9839 
9846 
9847 
9849 
9851 
9856 
9858 
9859 
9860 
9862 
9863 
9864 
9865 
9867 
9868 
9869 
9870 
9871 
9873 
9874 
2875 
9876 
9877 
9878 
9901 
9202 
9903 
9904 
9905 
9911 
9913 
9914 
9915 
9919 
2920 
9991 
9993 
9996 
9997 
9998 
СВА 

СВА 

СВА 

СВА 


Channel One Card Parts 


Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Coil, 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Coil, 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
SP/LS Module 
EPS Module 


2 


22u, 10% 


o 


9- 


22u, 10% 


o 


(Vertical) (ITV). 


(ITV) 


Main Chassis Assembly. 


Interface Panel 


(ITV). 


Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 
3139 
3133 
3139 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
127 
T37 
188 
188 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
27374 
22961 
04091 
04541 


0266 6 Pin Connector. е nieh nen Dele 

2401 Cap, 47u, 20$, 16v, Electrolytic 

2402 Cap, 4u7, 20$, 35v, Electrolytic 

2403 Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 

2407 Cap, 15p, 5$, 50v, Ceramic 

2408 Cap, 56p, 5$, 50v, Ceramic 

2409 Cap, 15p, 5$, 50v, Ceramic A 

2411 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 

2412 Cap, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

2413 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

2414 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

2415 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

2416 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

2419 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

2420 Cap, 180p, 5$, 50v, Ceramic. 

2425 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. . . 

2426 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic 

2427 Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. Қ 

2428 Сар, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 

2429 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 

2430 Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic А 

2431 Сар, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 

2432 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

2433 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

2434 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

2435 Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 

2436 Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 

2440 Cap, 10u, 20$, 16v, Electrolytic 

2442 Cap, 56p, 5$, 50v, Ceramic 

2443 Cap, 56p, 5$, 50v, Ceramic А 

2450 Сар, 10u, 20$, 16v, Electrolytic 

2452 Cap, 56p, 5$, 50v, Ceramic 

2453 Cap, 56p, 5$, 50v, Ceramic ы 
3401 Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3402 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3403 Res, 1K8, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3404 Res, 1К5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3405 Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3406 Res, 6K8, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3407 Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3408 Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3412 Res, 510K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
3419 Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3425 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3427 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3431 Res, 8K2, 1$, 1/16W, Metalized Glass 
3432 Res, 12K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3440 Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3441 Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3442 Res, 12K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3443 Res, 2K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3444 Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3450 Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3451 Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3452 Res, 12K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3453 Res, 2K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3454 Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3455 Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3456 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

3457 Wire Jumper. Kod We AT hod JE ласы ode 
3458 Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
4401 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

4402 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

4403 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

5401 Coil, 10u, 10$ -——« nt 

5407 Coil, 33u, 5%. 

5408 Corl,- Заме 20$ ш 4 X 2 % 

5421 Inductor, 100 MHz, 120 ohm 

5425 Coil, 10u, 10$ 

5428 Coil, 10u, 5%. 

5429 Coil, 10u, 10$ 

5430 Coil, 10u, 10$ 

5440 Coil, 10u, 10$ 

5442 Coil, 22а, 5%. 

5450 Coil, 10u, 10% 

5452 со у 33u, 5S. reus ce eS eet oe 

7401 Transistor, PNP, BC857B(COL) 

7402 Transistor, NPN, BC847B(COL) 

7403 Transistor, NPN, BC847B(COL) 

7421 IC, TC90A53N ASA de a За 

7440 Transistor, NPN, BC847B(COL) 

7444 Transistor, NPN, BC847B (COL) 

7450 Transistor, NPN, BC847B(COL) 

7454 Transistor, NPN, BC847B(COL) 

9401 Wire Jumper. . 

9402 Wire Jumper. 

9403 Wire Jumpers, s. 09 4 Wwe 

CBA 2D 3 Line Comb Filter Assembly 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Part 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Pane 


S 


1 Parts 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2539 


025 
028 
028 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
017 
025 
017 
025 
025 
017 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
028 
016 
016 
028 
016 
016 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
118 
021 
021 
021 
704 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
036 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
182 
010 
010 
010 
010 
036 
036 
036 
177 


16609 
24790 
44780 
31040 
31590 
35690 
31590 
44740 
34720 
31030 
31030 
31030 
31030 
31030 
31810 
31030 
34790 
31030 
31010 
31010 
31040 
31010 
31030 
31030 
31030 
31040 
31040 
21090 
35690 
35690 
21090 
35690 
35690 
35610 
31030 
31820 
31520 
38210 
36820 
31020 
38210 
05951 
38210 
31030 
31030 
68202 
31230 
38210 
34710 
31230 
32720 
35610 
38210 
34710 
31230 
32720 
35610 
33910 
90030 
90010 
33910 
90030 
90030 
90030 
31090 
13390 
33390 
90070 
31090 
11090 
31090 
31090 
31090 
12290 
31090 
13390 
42150 
42030 
42030 
18682 
42030 
42030 
42030 
42030 
90010 
90010 
90010 
26561 


32ST220P/17 (continued) 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 

5 ACO1 AC Cord. wa р ва 
ACO2 AC Cord Strain Relief. 
ACO3 Anode Lead Spacer (3 Used) 
ACO5 Cabinet Back 
АС08 Chassis Tray secu 

S ACO9 CRT, А800СЕЗ40Х34 (М) 
АС10 Customer Control Buttons 

S AC12 Degaussing Coil. р. С м. 5% 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
AC16 Jack Panel Bracket "re 
AC17 ITV Safety/Warranty Instructions 
AC20 Cabinet Front Assembly 
AC20A Cabinet Front. 
AC20C Light Guide. 
AC20D Nameplate. 
AC20E Power Button Г 
АС20Н Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 
AC26 EPS Bracket. koné 
AC28 ITV Card Slot Cover. 


3135 
3135 
S135 
9139 
3139 
9301 
3139 
2422 
9135 
3139 
3135 
3121 
3135 
9139 
3135 
3139 
2422 
31:39 
3139 


010 
010 
014 
124 
124 
904 
124 
549 
013 
124 
125 
237 
127 
124 
015 
124 
264 
014 
124 


04323 
02841 
04471 
45221 
31325 
59463 
26472 
45334 
01661 
45161 
21431 
53561 
50031 
26461 
03571 
26444 
00401 
09221 
30571 


32ST230P/35 - Manual 


Main Chassis Parts 
Main Chassis Parts 


0127 
0129 
0136 
0137 
0138 
0139 
0140 
0141 
0152 
0153 
0211 
0212 
0213 
0217 
0218 
0220 
0221 
0222 
0223 
0225 
0227 
0229 
0240 
0242 
0243 
0244 
0245 
0251 
S 0254 
0259 
0262 
0267 
0280 
S 1000 
1002 
1200 
S 1500 
S X515 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1810 
1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2123 
2125 
2127 
2128 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2181 
2182 
2183 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 


5 = 


Socket Fuse. 
NTC Holder 
IC-Spring. 
Spring 


оо з эш + 


no. 


Spring for Bracket 


Spring 


IC—-SDITId uw os 


Cable, 
Cable, 


DIPMate, 
5 Pin, 


A/V Jack 


5 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 


A/V Jack 

SVHS Jack. 

6 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

7 Pin Connector. 

7 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

5 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

9 Pin CRT Socket 

5 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

4 Pin Connector. 

Tuner, V+U, PLL 

SAW Filter, 45.75MHz 

Filter, Ceramic, 4MHz5 

Fuse, 4A, 250V, IEC. 

Relay, 5 Amp, 12V. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. . . . 

Crystal,  12MHz000 

6 Pin Connector. KO aa ats tae tu Vale cue Уйу vd 
Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 
C49/U A. "cr 

Cap, 47n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
Сар; 100n, +80/-20%; 25v, Ceramic. 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. A 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper dettes 
Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Сар, (2212: +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Сар, 212, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Сар, 202, “80/-20%; 10v, Ceramic 
Сар, 242, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. > 
Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 


Safety Part 


6 Pin, 560mm 


560mm. 
2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
2 Pin Connector. 
6 Pin Connector. 


7638 


2422 
3139 
3104 
3139 
3104 
3122 
3139 
3104 
3104 
3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


088 
120 
301 
121 
301 
121 
121 
301 
301 
121 
025 
025 
025 
025 
026 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
020 
025 
025 
025 
025 
025 
020 
500 
025 
025 
020 
025 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
025 


543 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
021 
021 
021 
021 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 


00271 
10151 
22081 
24583 
22081 
24786 
24583 
22081 
08411 
09041 
16269 
16375 
16374 
12482 
04742 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
15849 
00725 
11244 
17042 
04854 
04853 
04854 
00725 
80076 
15848 
16937 
00725 
15847 
90108 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
16607 


00842 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
90020 
90020 
57590 
57590 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
32290 
33310 
33310 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
51090 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 


part. 


2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Кез, 
Сар, 
ет. 

Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


22n, 

220n, 
470n, 
22n, 
1n5, 
lu, 

2n2, 
100n, 


10$, 25v, 
+80/-20%, 
10%, 50v, 
10%, 25v, 
10%, 50%, 
+80/-20%, 
10%, 50%, 
5%, 63%, 
470n, +80/-20%, 
1000u, 20$, 16v, 
22n, 10$, 25v, 
22n, 10$, 25v, 
2u2, 20$, 50v, 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, "Chip" Jumper 
100n, 10$, 


Ceramic. A 
16v, Ceramic. 
Polyester 

Ceramic. 

Ceramic. 

10v, Ceramic. 
Ceramic. 


10v, Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


Metalized Polyester 


250v, Metalized Poly 


10u, 
3n3, 
560p, 
2n2, 
100n, 
10n, 
2u2, 
470p, 
47u, 


205, 
105, 


250v, 
500v, 
5%, 50v, 
10$, 2000v, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
20$, 50v, 
10$, 500v, 
20$, 50v, 
220u, 20$, 25%, 
330p, 5$, 50v, 
lu, 20$, 50v, 
47n, -80/-20$, 
lu, 20$, 50v, 
47u, 20$, 160v, 
15n, 10$, 50v, 
47а, 20$, 25v, 
470n, 5%, 250v, 
100v, 
500v, 
50v, 
2000v, 


20%, 
10%, 
5%, 

10$, 


55, 


2u2, 
680p, 
100p, 
1n2, 
2u2, 
13n, 5$, 1600v, 
15n, 10$, 400v, 
10n, 10$, 400v, 
100n, 10%, 50v, 
150n, 10$, 63v, 
100n, 10$, 63%, 
2n2, 10$, 50v, 
2n2, 10$, 50v, 
4n7, 10$, 50v, 
47u, 20$, 25v, 
470p, 10$, 500v, 
68n, 10$, 250v, 
4u7, 20%, 250v, 
470u, 20$, 16v, 
47u, 20$, 50v, 
1000u, 20$, 16v, 
470u, 20$, 16v, 
1n, 10$, 500v, 
470n, 20$, 275v, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
Ins; 
10n, 
22u, 
100n, 
1п5, 
470p, 
2n2, 
in, 
10n, 
10n, 


105, 
205, 
105, 
105, 
10%, 
20$, 
10%, 
20$, 
105, 
105, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
680р, 10%, 
100u, 20%, 160v, 
1n, 10$, 50v, 
100n, 10$, 50v, 
2u2, 20$, 25v, 
47u, 20$, 25v, 
lu, 20$, 50v, 
47а, 20$, 16v, 
22u, 20$, 50v, 
330n, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
100p, 5$, 50v, 


1000v, 
200v, 

1000v, 
50v, 


50v, 
50v, 
50v, 
16у, 
2000v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


1000v, 
Electrolytic 


10$, 1000v, 


1000v, 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Electrolytic. 
Ceramic 


Ceramic. 


Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Ceramic 


Ceramic. 


Electrolytic 


Electrolytic. 


Ceramic. 
Electrolytic. 

50s, 
Electrolytic. 


Ceramic 


Electrolytic. 


Polyester. 
Electrolytic 


Metalized Polyprop 
Electrolytic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. . . . 


160v, Metalized Polypropy 


Polypropylene 
Polyester А 
Polyester . 
Polyester . . . . 
Metalized Polyeste 
Metalized Polyeste 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. 
Polyester 
Electrolytic. 
Electrolytic. 


Electrolytic 


Electrolytic 
Electrolytic. 


Ceramic. 


Metalized Polypro 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 


Ceramic. 
Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 
1000v, 


Ceramic 
Electrolytic 


Ceramic 


Polyester 


Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 


Ceramic. 
Ceramic. 


25v, 
25v, 


Ceramic. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 


2022 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2020 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 


017 
017 
014 
017 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
021 
019 
025 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
025 


333 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 


32230 
42240 
04740 
32230 
31520 
41050 
32220 
76104 
44740 
21020 
32230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
90552 
44710 
54790 
32210 
03310 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
34790 


00086 
91331 
46810 
01010 
90488 


90042 
90254 
90219 
90218 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 


32ST230P/35 (continued) 


2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2616 
2618 
2619 
2691 
2802 
2807 
2810 
2813 
2816 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2852 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3112 
3114 
3116 
ЭА 
3122 
2129 
3125 
3131 
3132 
3133 
3134 
3135 
3136 
3182 
3184 
3185 
3186 
3187 
3200 
2201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 
3209 


5 = 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


470n, 
lu, 
lu, 
220u, 
220n, 
220n, 
2u2, 
2u2, 
470n, 
lp, 
lp, 
47р, 
470p, 
220p, 
1n5, 
4u7, 
100n, 
10u, 
100n, 
10u, 
10u, 
100n, 
100u, 
in, 
Iñ; 
in, 
ln, 
33p, 
47р, 
150р, 
180p, 
220p, 
560p, 
390p, 
10n, 


1000u, 
20%, 


lu, 
470n, 
Ln; 
470n, 
in, 

10u, 
3n3, 
3n3, 
330p, 


+80 


+80/-20%, 
+80/-20%, 


20% 
+80 
+80 


#802-20%, 
+80/-20%, 


+80 


25%, 
25%, 
5%, 


5%, 
55, 


105, 
205, 


+80 


205, 


+80 


205, 
205, 


+80 
20% 


5%, 2 
5%, 2 
5%, 2 
5%, 2 
5%, 


5%, 


о 
5, 
о 
5, 
о 
5, 


о 
5, 


о 
5, 


10%, 


20 


+80 


10%, 


+80 


10%, 
20%, 
10%, 
10%, 


5%, 


100 ohm, 
100 ohm, 
Zero ohm, 


TKS; 
8K2, 


о 
$, 


о 
$, 


100 ohm, 
68 ohm, 


1K, 


5%, 1 


150 ohm, 


220К, 


о 
$, 


150 ohm, 


220K, 


о 
5, 


100 ohm, 
100 onm, 
100 onm, 
75 ohm, 5 


680 
680 
680 
150 
47K, 


ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


5%, 


150 ohm, 


47K, 


5%, 


75 ohm, 5 
100 ohm, 
Jumper. 


47K, 


о 
$, 


150 ohm, 


47K, 
150 
390 
100 
100 
100 
22К, 
270К, 
1K, 


о 
$, 


ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


5%, 


о 
5, 


5%, 1 


220 ohm, 
68 ohm, 


Safety Part 


Ceramic. 

Ceramic 

10v, Ceramic. 
Ceramic 

10v, Ceramic. 
Ceramic 

Ceramic 
50v, Ceramic A 
/-20$, 10v, Ceramic. 
10v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
‚ 25v, Electrolytic. 
/-20$, 16v, Ceramic. 
/-20$, 16v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 
/-20$, 10v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Electrolytic 
/-20$, 25v, Ceramic. 
50v, Electrolytic 
/-20$, 25v, Ceramic. 
50v, Electrolytic 
50v, Electrolytic 
/-20$, 25v, Ceramic. 
‚ 25v, Electrolytic. 
5v, Ceramic. 
5v, Ceramic. 
5v, Ceramic. 
5v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

25v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. . . . 
$, l6v, Electrolytic 
50v, Electrolytic. 
/-20$, 16v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
/-20%, 16v, 
50v, Ceramic А 
50v, Electrolytic 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
5$, 1/6W, Carbon 
5%, 1/6W, Carbon 
"Chip" Jumper 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 
/16W, Metalized Glass. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 


50v, 


Ceramic. 


Film. 
Film. 


Glass 


1/16W, Metalized Glass. 


$, 1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/6W, Carbon Film 

$, 1/6W, Carbon Film. 
Glass 
Film. 
Glass 
Film. 
Film. 
Film. 


1/16W, Metalized 

$, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


/6W, Carbon Film 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 


%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
%, 1/16W, Metalized Glass 3198 


Be sure to use exact replacement 


016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
036 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
702 
011 
021 
021 


31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
44740 
41050 
21050 
32210 
42240 
42240 
22250 
22250 
44740 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
31020 
31020 
33390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
33320 
33320 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
01010 
01010 
01010 
07590 
06810 
06810 
06810 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
34730 
01510 
34730 
01510 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
60274 
01020 
32210 
36890 


part. 


3212 
3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 
3226 
3239 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 


3342 


3342 


3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 


Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 330K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 82K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 
Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 39K, 1$, 1/16W, Metalized Glass 2322 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 
Res, 470K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 10M, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 470K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1К, 20$, 1/2W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1К, 20$, 1/2W, Carbon Film. 3198 
Res, 10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 2306 
Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, MF for A80QCF340X 

34. іе de hc RE бше АП Eosdem. AU US 2306 
Res, 1 ohm, 5%, 1/3W, MF for A80ECK340X 

34. ke Say И Cer Ser Lord Roe ri dane oer "da GS Ge 0 
Res, 2R7 ohm, 5$, 1/3W, MF for A80ECK33 

(ПОСАДА eui Ше um. Sann ee АР an Gow XS ЖР 2306 
Res, 1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 3198 
Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Varactor, 1MA/50V, Max 115V. 2322 
Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100K, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
Res, 487, 5%, 1/3W, Metal Film... . 2306 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 
Res, 1M, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 2R7, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 5K6, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 2K, $, 3/5W, Metal Film. 2312 
Res, 6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 27K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 390K, 5$, 1/8W, Metalized Glass 2322 
Res, 3R9, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3R9, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 5R6, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 2K2, %, 3/5W, Metal Film . 2312 
Res, 2K2, %, 3/5W, Metal Film... 2312 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 2K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1R5, 5$, 1/4W, Carbon Film. 2122 
Res, 15K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 6K8, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 3198 
Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 2306 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 2R2, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 487, 5$, 1/2W, Metal Film 2306 
Res, 22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
011 
704 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 


204 


204 


204 
013 
011 
593 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
215 
011 
9:3 
012 
011 
012 
011 
011 
215 
011 
011 
730 
915 
215 
215 
215 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
9:5 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 


34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
90030 
35610 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
34740 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 


03108 


03108 


03278 
01520 
03390 
13507 
03390 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03278 
15602 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
61394 
13908 
13908 
15608 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11503 
16802 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03228 
03478 
32230 


32ST230P/35 (continued) 


3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3558 
3561 
3962 
3563 
3566 
3569 
3580 
3594 
35935 
3596 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3636 
3638 
3639 
3640 
3681 
3682 
3683 
3684 
3685 
3686 
3691 
3693 
3801 
3802 
3810 
3811 
3812 
3813 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
3822 
3831 
3832 
3833 
3837 


5 = 


Вез, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


100K, 
100K, 
12K, 
10K, 
3M3, 
3M3, 
РТС, 
IM5, 5%, 


3 olim 


, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 

144V. 
1/2W, Mébalized. авы 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


220 ohm, 
NTC, 
270 ohm, 
1K2, 5$, 
4R7, 5$, 
330K, 5$ 
100 onm, 
56K, 5$, 
1K, 5$, 

OR1, 5%, 
OR33, 5% 
Zero ohm, 
47K, 5%, 
10K, 5%, 
4K7, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K5, 5%, 
82K, 1%, 
AK7, 1%, 
270K, 5% 
15K, 5%, 
10K, 5%, 
330 ohm, 
100 ohm, 
12K, 5%, 
5K6, и 
2K2, 5$, 
5K6, 5$, 
A7K, 5$, 
330 ohm, 
220K, 5$ 
220K, 5$ 
100 onm, 
100 onm, 
AK7, 55, 
2K2, 5%, 
2K2, 5$, 
470 ohm, 
1K, 5$, 

8K2, 5$, 
100 onm, 
6K8, 5$, 
470 ohm, 
4K7, 5$, 
100 onm, 
100 ohm, 
AK7, 55, 
AK7, 55, 
10K, 77 
2K2, 55, 
Zero 
1K, 5$, 

75 ohm, 

Zero ohm, 
8K2, 5%, 
390 ohm, 
3K3, 5$, 
390 ohm, 
560 ohm, 
560 ohm, 
1K5, 5%, 
330 onm, 
220 ohm, 
220 ohm, 
ІК; 5$; 

75 ohm, 

1K, 5$, 

1K, 5$, 

1K, 5$, 

100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
75 ohm, 

A7K, 5$, 
100 onm, 
100 ohm, 
100 onm, 


4R7, 


ohm, 


20%, 1/2W, Carbon Film 
20%, 3W1. 

53, 1/6W, Carbon Film. 

1/10W, Metalized Glass 

1/6W, Carbon Film. A 

, 1/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 

, 3/5W, Metal Film. 

"Chip" Jumper 

1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 

5%, 1/10W, Metalized Glas 

1/10W, Metalized Glass 

3/5W, Metal Film 

1/8W, Metalized Glass. 

, 1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1W, Metal Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

$, 1/10W, Metalized Glas 

, 1/10W, Metalized Glass. 

, 1/10W, Metalized Glass. 

5, 1/64, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/16W, Metalized Chòt 

1/6w, Carbon Film. 

5$, 1/16W, Metalized Glas 

1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper . 
1/10W, Metalized 25, 

%, 1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 

1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Metalized Glas 
5$, 1/10W, Metalized Glas 
$, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 

$, 1/16W, Metalized Glas 
5$, 1/16W, Metalized Glas 

5%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass. 
5%, 1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

‚ 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2122 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


021 
021 
021 
021 
242 
242 
663 
242 
549 
G13 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
215 
734 
730 
021 
021 
012 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


31040 
31040 
51230 
51030 
13335 
13335 
00019 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
13310 
01010 
51230 
55620 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
51020 
37590 
90030 
08220 
53910 
53320 
53910 
55610 
55610 
51520 
33310 
32210 
32210 
31020 
37590 
01020 
31020 
31020 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
34730 
01010 
01010 
01010 


part. 


3939 
3843 
3901 
3902 
3303 
3904 
3305 
3906 
3907 
4001 
4002 
4101 
4102 
4104 
4126 
4128 
4181 
4209 
4216 
4341 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4604 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4824 
4826 
4830 
4831 
4835 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
48776 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4884 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5342 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 


Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 3K3, 5, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Coil, 27u, 10%. 

Coil, 820n, 10%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Wire Jumper. dE NN T ES 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

GOT Oy Sge dae ul уяр а 

Coil, 22u for A80QCF340X34 

Coil, 47u for A80QCF330X34 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, PSLOT 

Coil, 33u, 10% "s 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, Linear, DC12 kouwi Ee ake A 
Transformer, Signal Driver, 5С10027-00 
Coil, Choke. 

Coil, ЗиЗ„ 20% 

Coil, Sus, 10% 

Coil, 4u7, 5% 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2422 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 
2422 
3128 
3198 
3198 
2422 


011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
018 
018 
138 
018 
018 
138 
531 
138 
018 
018 
535 


01010 
22220 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 
24790 
71020 
21421 
73390 
90020 
55881 
02478 
37021 
73380 
23380 
94213 


32ST230P/35 (continued) 


5501 
9920 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5810 
5831 
5832 
5833 
5835 
6001 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6561 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 
6831 
6901 
6904 
7101 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7400 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 


5 = 


Mains Filter 52 420% 
Transformer, 5539009-04. 


Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Coil, 27u, 5$. "IEEE 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 5u6, 5%. 
Coil, 10u, 10% 
Coil, 6u8, 5%. 
Coil, 6u8, 5%. 
Coil, 6u8, 5%. 


Coil, 12u, 10% 


Zener Diode, 


33 volt 


Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 


Zener Diode, 


6.8 volt. 


Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV21 5 
Diode, Signal, BAV21 . . .. 


Res, 1K, 1%, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 


3/5W, Metal Fil 
47 volt 
10 volt 


Diode, Signal, 1N4148. 


Zener Diode, 


6.2 volt. 


Diode, Signal, BAV99 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 


DG3-7005L 
RGP30J-L7004. 
9.1 volt. 


Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 


Diode, Rect, 


BYV95C. 


Diode, Signal, BAV99 


Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


15 volt 

5.6 volt. 

9.1 volt. 

33 volt 
BYV95C. 
EGP20DL-5100. 
BYV95A. 
EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 


Diode, Rect, 


BYV95A. 


Diode, Signal, 1N4148. 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


1N5062. 
1N5062. 

22 volt 

6.2 volt. 
10 volt 
BYV29X-500. 
SB340L-7010 


Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, ВАУ70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 


Zener Diode, 


6.8 volt. 


Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAT85 
LED, LTL-10234WHCR 


IR Receiver. 


Diode, Signal, 1N4148. 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 


Transistor, 


NPN, BC847B (COL) 


IC, TDA9588H/N1/3I 2р. ky dan ats 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, BC847B (COL) 
PNP, BC857B (COL) 
PNP, BC857B (COL) 


IC, TDA6107JF/N3 
Power FET, STP3NC60FP. 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


PNP, BC857B (COL) 
PNP, BC557B (COL) 
NPN, BU4508DX. 
NPN, BC337-25 (COL) 
NPN, PDTC1432T 
РМР, BC327-25 (COL) 


IC, TDA8359J/N2. 


Transistor, 
Transistor, 


NPN, BD135 
NPN, BD135 


Optical Coupler, ТСЕТ1103 (С) 
IC, TEA1507P/N1. kde Ж 
Power FET, FQPF9N50. . . . . 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
IC, LE33CZ 


Safety Part 


NPN, BC847B (COL) 
NPN, BC547B (COL) 
NPN, PDTC114ET 

PNP, BC857B (COL) 


2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9336 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9335 
3198 
3198 
3198 
9331. 
3198 
9335 
9322 
9335 
9322 
9322 
9335 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
4835 
3198 
3198 
3198 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 


Be sure to use exact replacement 


549 
531 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
915 
010 
020 
010 
668 
010 
436 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
001 
010 
010 
010 
177 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
2939 
128 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
185 
127 
010 
021 
021 
010 
310 
010 
010 
010 
TLS 
157 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
106 


43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
51090 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
10682 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
80133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
80133 
42682 
90133 
42682 
08667 
90133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
18682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
69682 
54667 
10010 
90020 
90020 
42030 
57626 
42030 
42150 
42150 
37112 
37687 
42150 
40110 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
11676 


part. 


7561 
7580 
7602 
7606 
7802 
7803 
7804 
7831 
7901 
9001 
9104 
9171 
9173 
ЭШТӘ 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9311 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9511 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9528 
3530 
9611 
9612 
9613 
9614 
3615 
9616 
9618 
9619 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9647 
9648 
9650 


Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
IC, M24C16-WBN6. . . . . . 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
IC, HEF4053BT. JE 
IC, HEF4053BT. . . . . э . . 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
IC MSP3425G-PO-B8-V3 (MIAS) L 
IC, AN7522N PH 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. . 
Coil, 27u, 10$ 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 


9340 
3198 
9322 
9340 
9333 
9333 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


547 
010 
147 
547 
729 
729 
010 
187 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


00215 
42150 
25682 
00215 
60653 
60653 
42030 
89682 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


32ST230P/35 (continued) 


9651 Wire Jumper. 
9652 Wire Jumper. 
9654 Wire Jumper. 
9655 Wire Jumper. 
9656 Wire Jumper. 
9657 Wire Jumper. 
9658 Wire Jumper. 
9659 Wire Jumper. 
9660 Wire Jumper. 
9661 Wire Jumper. 
9662 Wire Jumper. 
9663 Wire Jumper. 
9664 Wire Jumper. 
9665 Wire Jumper. 
9666 Wire Jumper. 
9667 Wire Jumper. 
9668 Wire Jumper. 
9669 Wire Jumper. 
9670 Wire Jumper. 
9671 Wire Jumper. . 
9672 Coil, 22u, 10% 
9674 Wire Jumper. 
9675 Wire Jumper. 
9676 Wire Jumper. 
9678 Coil, 22u, 10$ 
9679 Wire Jumper. 
9680 Wire Jumper. 
9681 Wire Jumper. 
9682 Wire Jumper. 
9685 Wire Jumper. 
9686 Wire Jumper. 
9687 Wire Jumper. 
9688 Wire Jumper. 
9689 Wire Jumper. 
9690 Wire Jumper. 
9691 Wire Jumper. 
9694 Wire Jumper. 
9695 Wire Jumper. 
9697 Wire Jumper. 
9698 Wire Jumper. 
9699 Wire Jumper. 
9821 Wire Jumper. 
9822 Wire Jumper. 
9825 Wire Jumper. 
9828 Wire Jumper. 
9829 Wire Jumper. 
9831 Wire Jumper. 
9832 Wire Jumper. 
9837 Wire Jumper. 
9838 Wire Jumper. 
9839 Wire Jumper. 
9846 Wire Jumper. 
9847 Wire Jumper. 
9849 Wire Jumper. 
9851 Wire Jumper. 
9856 Wire Jumper. 
9858 Wire Jumper. 
9859 Wire Jumper. 
9860 Wire Jumper. 
9862 Wire Jumper. 
9863 Wire Jumper. 
9864 Wire Jumper. 
9865 Wire Jumper. 
9867 Wire Jumper. 
9868 Wire Jumper. 
9869 Wire Jumper. 
9870 Wire Jumper. 
9871 Wire Jumper. 
9873 Wire Jumper. 
9874 Wire Jumper. 
9875 Wire Jumper. 
9876 Wire Jumper. 
9877 Wire Jumper. 
9878 Wire Jumper. 
9901 Wire Jumper. 
9902 Wire Jumper. 
9903 Wire Jumper. 
9904 Wire Jumper. 
9905 Wire Jumper. 
9911 Wire Jumper. 
9913 Wire Jumper. 
9914 Wire Jumper. 
9915 Wire Jumper. 
9919 Wire Jumper. 
9920 Wire Jumper. 
9991 Wire Jumper. 
9993 Wire Jumper. 
9996 Wire Jumper. 
9997 Wire Jumper. . 
9998 Wire Jumper. . . . . 
CBA Scan 4 Card Assembly 


CBA SP/LS Module (Vertical) (IIV). 


S = Safety Part 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3121 
3133 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
237 
127 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
53761 
27374 


part. 


CBA 
CBA 
CBA 


EPS Module (ITV) 
Main Chassis Assembly. 
Interface Panel (IIV). 


Channel One Card Parts 


Channel One Card Parts 


2D 3 Line Comb Filter Parts 


0266 
2401 
2402 
2403 
2407 
2408 
2409 
2411 
2412 
2413 
2414 
2415 
2416 
2419 
2420 
2425 
2426 
2427 
2428 
2429 
2430 
2431 
2432 
2433 
2434 
2435 
2436 
2440 
2442 
2443 
2450 
2452 
2453 
3401 
3402 
3403 
3404 
3405 
3406 
3407 
3408 
3412 
3419 
3425 
3427 
3431 
3432 
3440 
3441 
3442 
3443 
3444 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
4401 
4402 
4403 
5401 
5407 
5408 
5421 
5425 
5428 
5429 
5430 
5440 
5442 
5450 
5452 
7401 
7402 
7403 
7421 
7440 
7444 
7450 


2D 3 Line Comb Filter Parts 

6 Pin Connector. ы dh sas “ee Bae id 
Cap, 47u, 20$, 16у, Electrolytic 
Cap, 4u7, 20$, 35v, Electrolytic 
Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 
Cap, 15p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 56p, 5$, 50v, Ceramic 

Сар, 15р, 5 50v, Ceramic 


Cap, 470n, + 

Cap, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 180p, 5$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. . . 
Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic 
Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. A 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic A 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 

Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 

Cap, 10u, 20$, 16v, Electrolytic 
Cap, 56p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 56p, 5$, 50v, Ceramic : 
Сар, 10u, 20$, 16v, Electrolytic 
Cap, 56p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 56p, 5$, 50v, Ceramic 


Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 1K8, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 1К5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 6K8, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 510K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 8K2, 1$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 12K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 12K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 2K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 820 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 12K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 2K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Wire Jumper. 
Res, 390 ohm, 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 10u, 10$ 

Coil, 33u, 5$. 

Coil, 33u, 20$ Бє Ж 
Inductor, 100 MHz, 120 ohm 
Coil, 10u, 10% 

Coil, 10u, 5%. 

Coil, 10u, 10% 

Coil, 10u, 10% 

Coil, 10u, 10% 

Coil, 22u, 5%. 

Coil, 10u, 10% 

Coil, 33u, 5%. Am 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
IC, TC90A53N "TEES 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 


80/-20$, 10v, Ceramic. 


$, 1/16W, Metalized Glas 


S130 
3139 
31:39 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 


137 
188 
188 


025 
028 
028 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
017 
025 
017 
025 
025 
017 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
028 
016 
016 
028 
016 
016 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
118 
021 
021 
021 
704 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
036 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
182 
010 
010 
010 


22961 
04091 
04541 


16609 
24790 
44780 
31040 
31590 
35690 
31590 
44740 
34720 
31030 
31030 
31030 
31030 
31030 
31810 
31030 
34790 
31030 
31010 
31010 
31040 
31010 
31030 
31030 
31030 
31040 
31040 
21090 
35690 
35690 
21090 
35690 
35690 
35610 
31030 
31820 
31520 
38210 
36820 
31020 
38210 
05951 
38210 
31030 
31030 
68202 
31230 
38210 
34710 
31230 
32720 
35610 
38210 
34710 
31230 
32720 
35610 
33910 
90030 
90010 
33910 
90030 
90030 
90030 
31090 
13390 
33390 
90070 
31090 
11090 
31090 
31090 
31090 
12290 
31090 
13390 
42150 
42030 
42030 
18682 
42030 
42030 
42030 


32ST230P/35 (continued) 


7454 Transistor, NPN, BC847B (COL) 
9401 Wire Jumper. 

9402 Wire Jumper. 

9403 Wire Jumper. . . . . . . . . . 
CBA 2D 3 Line Comb Filter Assembly 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


1000 F-Connector. 22% 

1001 Socket, Cinch, 1 Pin 

1002 5 Pin Connector. kevin Quer our сан 

2000 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 

2001 Cap, 39p, 5$, 50v, Ceramic 

2002 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

2003 Cap, 39p, 5$, 50v, Ceramic 

2004 Cap, 100n, 10$, 25v, Ceramic 

2005 Cap, 270p, 5$, 50v, Ceramic. 

2006 Cap, 390p, 5$, 50v, Ceramic. 

2007 Cap, 33p, 5$, 50v, Ceramic 

2008 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 

2009 Cap, 10p, 5$, 50v, Ceramic А 

2010 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 

2011 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

2012 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. Я 

2013 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 

2014 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 

2015 Cap, 47р, 5$, 50v, Ceramic 

3000 Res, 10k, 5$ 

3001 Res, 10k, 5$ ER T 

3002 Res, 47 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

3003 Res, 4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

3004 Res, 4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 

3005 Res, 4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

3006 Res, 4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

3007 Res, 4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

3008 Res, 4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

3009 Res, 47k, 5$ 

3011 Res, 10k, 5$ Xr E 

3012 Res, 47 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

5000 Fixed Inductor, 0.15uH, 10$. 

5001 Fixed Inductor, 0.15uH, 10$. 

5002 Fixed Inductor, 0.68uH, 10$. 

5003 Fixed Inductor, 2.2uH, 5$. 

5004 Fixed Inductor, 10uH, 10$. 

5005 Inductor, Fixed 22U, 20$ 3 

5006 Fixed Inductor, 4.7uH., 10$. 

6000 Diode, Signal, BAS216. 

6001 Diode, Signal, BAS216. 

6002 Diode, Signal, BAS216. 

7000 IC, NE592/N8 —— < 

7001 Transistor, Signal, BC847B "ue" 

CBA Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly). 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 


Safety Part 


Scan 4 Card 


ly) 

Connector, 15 Pin. 20% 
Crystal, Resonator, 20М140 

SOC MDIN H 4РЕ YKF51 B 
SOC CINCH H 4P F WHRD B 


Resonator Crysta 
Connector, 32 Pi 
Crystal, Resonat 
Connector, 5 Pin 
Cap, lu, 20%, 
Cap, 82p, 5%, 
Cap, 47p, 5%, 
Cap, 15p, 5%, 
Cap, 100n, +80/- 
Cap, lu, 205, 
Cap, 82p, 5$, 
Cap, 47p, 5$, 
Cap, 47p, 5$, 
Gap, 150p, 5%, 5 
Cap, lu, 205, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


50v, 


l, 14M31818, 
irs 
or, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
20$, 25v, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


Ov, Ceramic. 


(part of Scan 4 Card Assemb 


20P 
12MHz, 20 Pin. 

Electrolytic. 

Ceramic. 


Electrolytic. 


Electrolytic. 


3198 
3198 
3198 
3138 
3139 


2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
9340 
9340 
9340 
9337 
9335 


3135 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3135 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
036 
036 
036 
177 


031 
026 
025 
023 
016 
016 
016 
910 
016 
016 
016 
016 
016 
023 
017 
017 
023 
023 
016 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
255 
255 
255 
334 
895 


127 


025 
543 
026 
026 
543 
010 
543 
025 
030 
016 
016 
016 
023 
030 
016 
016 
016 
016 
030 


42030 
90010 
90010 
90010 
26561 


10792 
05003 
12708 
21040 
03990 
02290 
03990 
15649 
02710 
03910 
03390 
01010 
01090 
21040 
01030 
01030 
21040 
21040 
04790 
51030 
51030 
54790 
54720 
54720 
54720 
54720 
54720 
54720 
54730 
51030 
54790 
31570 
31570 
36870 
96509 
31090 
32290 
34780 
30115 
30115 
30115 
80602 
90215 


10151 


16857 
01196 
05133 
04402 
00904 
03541 
00488 
12708 
81080 
08290 
04790 
01590 
21040 
81080 
08290 
04790 
04790 
01510 
81080 


part. 


2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2059 
2060 
2061 
2062 
2063 
2064 
2065 
2066 
2067 
2068 
2070 
2071 
2072 
2073 
2074 
2075 
2076 
2077 
2078 
2079 
2080 
2081 
2082 
2083 
2084 
2085 
2086 
2087 
2088 
2089 
2090 
2091 
2092 
2093 
2094 
2095 
2096 
2097 
2098 
2099 
2100 
2101 
2102 
2106 
2107 
2133 
2112 
2113 
2114 
2255 
2116 
2118 
2119 
2120 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2126 
2127 
2129 
2130 
2131 
2132 
2134 
2135 
2136 
2137 
2139 
2140 
2141 
2142 
3001 
3002 
3003 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 


270p, 5%, 


15p, 5$, 
100n, 
47p, 
150p, 
270p, 
82p, 
47p, 5$, 
22p, 5$, 
100p, 5$, 


5%, 
5%, 
5%, 


5$; 


100n, 10$ 
4u7, -80/ 
100n, 10$ 
100n, 10$ 
100n, 10$ 
100n, 10$ 
22p, 5$, 

22p, 5$, 

100n, 10$ 
100n, 10$ 
100n, 10$ 
4u7, 20$, 
100n, 10$ 
4u7, 20$, 
100n, 10$ 
4u7, 20$, 
in, 105, 

100n, 10$ 
100n, 10$ 
100n, 10$ 
100n, 10$ 
100n, 10$ 
4u7, 20$, 
in, 105, 

100n, 10$ 
100n, 10$ 
100n, 10$ 
100n, 10$ 
4u7, 20$, 
in, 105, 

100n, 10$ 
100n, 10$ 
100n, 10$ 
100n, 10$ 
100n, 10$ 
100n, 10$ 
470u, 205 
47u, 205, 
lu, 205, 

lu, 205, 

lu, 205, 

lu, 205, 

lu, 205, 

lu, 205, 

lu, 205, 

470u, 205 
10u, 205, 
10u, 20$, 
22p, 5$, 

22p, 5$, 

680p, 10$ 
680p, 10$ 
100n, 10$ 
100n, 10$ 
100n, 10$ 
100n, 10$ 
100n, 10$ 
100n, 10$ 
100n, 10$ 
100n, 10$ 
100n, 10$ 
100n, 10$ 
100n, 10$ 
100n, 10$ 
100p, 5$, 
100p, 5$, 
10n, 10$, 
10n, 10$, 
180p, 5$, 
180p, 5$, 
10K, 5$, 
220 ohm, 
1M, 5$, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
25V, 
50v, 
50v, 


80/-20%; 


50v, 
50v, 
50v, 

50v, 

50v, 
50v, 
50v, 

, 16у 

, 16у 

, 16у 

-20$, 

, 16у 

, 16у 

, 16у 

, 16у 

50v, 

50v, 

, 16у 

, 16у 

, 16у 
35V, 

, 16у 
35v, 

, 16у 
35V, 

50v, 

, 16у 

, 16у 

, 16у 

, 16у 

, 16у 
35v, 

50v, 

, 16у 

, 16у 

, 16у 

, 16у 
35v, 

50v, 

, 16у 

, 16у 

, 16у 

, 16у 

, 16у 

, 16у 

, 16у 
25v, 

35v, 

35v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 

, 25v 
10%, 
10%, 

50%, 

50%, 

, 50v 

‚ 50v 

, 16у 

, 16у 

, 16у 

, 16у 

, 16у 

, 16у 

, 16у 

, 16у 

, 16у 

, 16у 

, 16у 

, 16у 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 

1/10W 


$, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass. 


Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 
Ceramic . . . 

Electrolytic 

Ceramic. 
Ceramic 
25v, 
Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 

Ceramic. 

, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 

10v, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 

Electrolytic 
, Ceramic 

Electrolytic 
, Ceramic 

Electrolytic 
Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic . . 

Electrolytic 
Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic . . 

Electrolytic 
Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic . . . 
, Electrolytic. 

Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic. . 
Electrolytic. . 
, Electrolytic. 

Electrolytic 

Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 
, Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic. . 
, Metalized 


Ceramic. 


Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


016 
016 
016 
016 
016 
016 
004 
016 
016 
023 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
552 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
030 
017 
030 
017 
030 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
030 
017 
017 
017 
017 
017 
030 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
004 
004 
030 
030 
030 
030 
030 
012 
032 
032 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
017 
016 
016 
021 
021 
021 


02710 
01590 
04790 
01510 
01010 
02290 
90288 
02710 
01590 
21040 
04790 
01510 
02710 
08290 
04790 
02290 
01010 
01040 
01040 
01040 
96305 
01040 
01040 
01040 
01040 
02290 
02290 
01040 
01040 
01040 
74780 
01040 
74780 
01040 
74780 
01020 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
74780 
01020 
01040 
01040 
01040 
01040 
74780 
01020 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
24710 
34790 
90282 
90282 
81080 
81080 
81080 
81080 
81080 
93457 
34130 
34130 
02290 
02290 
06810 
06810 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01010 
01010 
01030 
01030 
01810 
01810 
51030 
52210 
51050 


32ST230P/35 (continued) 


3004 
3005 
3006 
3007 
3008 
3009 
3010 
3011 
3012 
3013 
3014 
3015 
3016 
3017 
3018 
3019 
3020 
3021 
3022 
3023 
3024 
3025 
3026 
3027 
3028 
3029 
3030 
3031 
3033 
3049 
3052 
3053 
3056 
3057 
3058 
3059 
3060 
3061 
3062 
3063 
3064 
3065 
3066 
3073 
3074 
3082 
3085 
3089 
3090 
3091 
3097 
3099 
3100 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3108 
3109 
3110 
3111 
3112 
3-53 
3114 
3116 
3117 
3118 
STILO 
3120 
3121 
3122 
3124 
3129 
3130 
3132 
3133 
3133 
3136 
3137 
3138 
3139 
3140 
3141 
3142 
3143 
4004 
4005 
4006 
4007 
4008 


Ora 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
1K8, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
150K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
13K, 5$, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
560 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
150K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
13K, 5$, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
560 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
150K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
13K, 5$, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
560 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
1К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
1K5, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
1К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
1M, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
220 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
820 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
220 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
Network, 33 ohm X 4 $, SM AVR24 2350 
Network, 33 ohm X 4, $, SM AVR24 2350 
Network, 33 ohm X 4, 2) SM AVR24 2350 
Network, 33 ohm X 4 $, SM AVR24 2350 
Network, 33 ohm X 4, ou SM AVR24 2350 
Network, 33 ohm X 4, $, SM AVR24 2350 
1К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Network, 33 ohm X 4, 5$, SM AVR24 2350 
Network, 33 ohm X 4, 5$, SM AVR24 2350 
150 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
1К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
1К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
150 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
270 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
AKT, 2 1/10W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
AKT, ML 1/10W, Metalized Glass 3198 
22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
2K7, di 1/10W, Metalized Glass 3198 
1K8, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
6K8, >: 1/10W, Metalized Glass 3198 
100K, 5$, 1/10W, Metalized glass. 3198 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
910 ohm, 1%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
100 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
100K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
100K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
22K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, Br 1/10W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
100 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Glas 3198 
1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized Glas 3198 
Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 
Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 
Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 
Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 
Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 

Be sure to use exact replacement 


021 
021 
021 
021 
021 
730 
021 
021 
021 
021 
021 
730 
021 
021 
021 
021 
021 
730 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
035 
035 
035 
035 
035 
035 
021 
035 
035 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
734 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


51010 
57590 
51820 
54720 
51540 
61133 
51030 
51010 
55610 
54720 
51540 
61133 
51030 
55610 
51010 
54720 
51540 
61133 
51030 
55610 
51010 
52230 
52230 
52230 
51020 
52230 
52230 
52230 
51010 
57590 
51010 
51010 
51520 
57590 
53910 
51010 
51020 
51050 
52210 
58210 
52210 
10339 
10339 
10339 
10339 
10339 
10339 
51020 
10339 
10339 
51510 
51030 
51030 
51030 
57590 
51020 
51020 
51510 
52710 
54720 
54720 
54720 
54720 
54720 
52230 
52720 
51820 
52230 
56820 
51040 
51020 
51020 
51020 
69101 
51010 
51010 
51040 
51040 
52230 
51010 
51010 
51010 
51010 
51520 
51020 
51520 
51010 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 


part. 


5001 
5002 
5003 
5004 
5010 
5012 
5014 
5015 
5016 
5017 
5018 
5019 
5020 
5021 
5023 
5024 
6001 
6002 
6003 
6004 
6005 
6006 
6009 
6010 
6011 
6012 
6013 
6014 
6015 
6016 
6017 
6018 
6019 
7000 
7001 
7002 
7003 
7004 
7005 
7006 
7007 
7010 
7011 
7012 
7013 
7014 
7016 
7018 
7020 
7021 
7022 
7023 
7024 
7028 
7036 
7037 
CBA 


Coil; 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Res, 
Inductor, 
Inductor, 
Inductor, 
Inductor, 
Inductor, 
Inductor, 
Coil, 82u. 
Inductor, 
Coil, 1u8. Р 
Diode, Signal: 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Diode, Signal, 
F.E.T. Signal, 
IC, LM393D 
IC, LM393D 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
FET Signal, 
FET Signal, 
IC, FS401AC. 
IC, HY57V161610DIC- 10. 
FET Signal, BSN20. 

IC SM P87C51RD+4A SCAN 4 
IC, 74HC4066D. 
IC, M24CO4-WMN6. 2 2-7% 
Transistor, PNP, BC857B. 
Transistor, NPN, BC847B. 
IC, MC33269D-3.3 

IC, MC33269D-3.3 

IC, LM2596S-ADJ. 

FET Signal, BSH103 

FET Signal, BSH103 
Transistor, NPN, BC847B. 
Scan 4 Card 
ly). 


820n 
lu2. 
lu2. 
lu2. 
820n 
820n 
75 ohm, 5$, 
Fixed, 
Fixed, 
Fixed, 
Fixed, 
Fixed, 
Fixed, 


ohm. 
ohm. 
ohm. 
ohm. 
ohm. 
ohm. 


100MHz, 30 
100MHz, 30 
100MHz, 30 
100MHz, 30 
100MHz, 30 
100MHz, 30 
Fixed, 100MHz, 30 ohm. 

BAV99 

BAV99 

BAV99 

BAV99 

BAV99 

BAV99 

BAV99 

BAV99 

BAS1 6WS 

BAS16WS 

BAS16WS 

BAS16WS 

BAS16WS 

BAS16WS 
MBRS140. 
6.8 volt. 
BAS316. 
BSN20 


BC847B. 
BC847B. 
NPN, BC847B. 
PNP, BC857B. 
BSN20. 
BSN20. 


NPN, 
NPN, 


Side Jack Panel Parts 


Side Jack Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 


Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 


S ACO1 
ACO2 
ACO3 
АС04 
ACO5 
АС08 

5 АС09 
АС10 

5 АС12 
AC15 
AC16 
AC17 
AC17 
AC20 
AC20A 
AC20C 
AC20D 
AC20E 
AC20H 
AC26 
AC30 
AC31 


Cabinet & Accessory Parts 
AC Cord. 

AC Cord Strain Васе, 
Anode Lead Spacer (3 Used) 


Batteries for Remote Control Tiananittd 


Cabinet Back 

Chassis Tray M 
CRT, А800СЕЗ40Х34 (М) 
Customer Control Buttons 
Degaussing Coil. A 
Holder, Degaussing Coil 
Jack Panel Bracket 
Owner's Manual, Scan 4 Сага. 

ITV Safety/Warranty Instructions 
Cabinet Front Assembly 

Cabinet Front. ; 

Light Guide. 
Nameplate. 

Power Button "L 
Speaker, 16 ohm, 5W 
EPS Bracket. 3 
Scan 3 УСА Adapter 
Scan 4 Card Cover. 


(4 Used) 


(2 Used) 


1/10W, Metalized Glass 


(part of Scan 4 даға жалын 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
9322 
9322 
9322 
9322 
9322 
9340 
3198 
9340 
9339 
9339 
3198 
3198 
31:98 
3198 
9340 
9340 
9322 
9322 
9340 
31:35 
9331 
9322 
3198 
3198 
9322 
9322 
9322 
9340 
9340 
3198 


3135 


21:95 
S135 
2220 
9299 
31:39 
21258 
9301 
2139 
2422 
2:25 
3139 
3135 
3139 
3121 
31.35 
3139 
S135 
3139 
2422 
31.35 
21552 
3139 


018 
018 
018 
018 
018 
018 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
535 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
070 
386 
010 
125 
ЭТӘ 
S39 
010 
010 
010 
010 
128 
125 
107 
161 
1:55 
120 
144 
122 
010 
010 
106 
106 
130 
5477 
5477 
010 


127 


010 
010 
014 
000 
124 
124 
904 
124 
549 
013 
124 
125 
125 
237 
127 
124 
015 
124 
264 
014 
017 
124 


38270 
31280 
31280 
31280 
38270 
38270 
57590 
90060 
90060 
90060 
90060 
90060 
90060 
95408 
90060 
31880 
10620 
10620 
10620 
10620 
10620 
10620 
10620 
10620 
99685 
99685 
99685 
99685 
99685 
99685 
26668 
40115 
10630 
00235 
30668 
30668 
42030 
42030 
42030 
42150 
00235 
00235 
99671 
58668 
00235 
50111 
20653 
33668 
42150 
42030 
88668 
88668 
86685 
13215 
T3215 
42030 


10281 


04323 
02841 
04471 
65263 
45221 
51325 
59463 
26472 
45334 
01661 
45161 
21341 
21431 
53561 
50031 
26461 
03571 
26444 
00401 
09221 
07401 
47461 


32ST230P/35 (continued) 


REMOTE Remote Control Transmitter, RC2572/01. 3139 228 88691 


5 = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


36ST220P/35 - Manual no. 7638 


Main Chassis Parts 


0127 
0129 
0136 
0137 
0138 
0139 
0140 
0141 
0152 
0153 
0211 
0212 
0213 
0217 
0218 
0220 
0221 
0222 
0223 
0225 
0227 
0229 
0240 
0242 
0243 
0244 
0245 
0251 
S 0254 
0259 
0262 
0267 
0280 
S 1000 
1002 
1200 
S 1500 
S X515 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1810 
1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2123 
2125 
2127 
2128 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2181 
2182 
2183 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 


5 = 


Safety Part 


Main Chassis Parts 
Socket Fuse. 

NTC Holder 
IC-Spring. 

Spring 

IC-Spring. . 
Spring for ағастар 
Spring 

IC-Sprrng. Ero ved dee is dn ОЖ 
Cable, DIPMate, 6 Pin, 560mm 
Cable, 5 Pin, 560mm. 
2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 
A/V Jack 

5 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 
A/V Jack 

SVHS Jack. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

10 Pin CRT Socket: 

5 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

4 Pin Connector. 
Tuner, V+U, PLL 
SAW Filter, 45.75MHz 
Filter, Ceramic, 4MHz5 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 
Relay, 5 Amp, 12V. 
Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 
Crystal, 12MHz000 

6 Pin Connector. 


Wo ло a C0 м 


Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 


C49/U A. A cine aide Чы, tree e tè 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
Сар; 100n, +80/-20%; 25v, Ceramic. 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. A 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper А 
Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Сар, (2212: +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Сар, 212, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Сар, 202, “80/-20%; 10v, Ceramic 
Сар, 242, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 1000u, 20%, 16v, пенале 


2422 
3139 
3104 
3139 
3104 
3122 
3139 
3104 
3104 
3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


088 
120 
301 
121 
301 
121 
121 
301 
301 
121 
025 
025 
025 
025 
026 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
020 
025 
025 
025 
025 
025 
020 
500 
025 
025 
020 
025 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
025 


543 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
021 
021 
021 
021 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 


00271 
10151 
22081 
24583 
22081 
24786 
24583 
22081 
08411 
09041 
16269 
16375 
16374 
12482 
04742 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
15849 
00725 
11244 
17042 
04854 
04853 
04854 
00725 
80079 
15848 
16937 
00725 
15847 
90108 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
16607 


00842 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
90020 
90020 
57590 
57590 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
32290 
33310 
33310 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
51090 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 


part. 


2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2456 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Кез, 
Сар, 
ет. 

Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


22n, 10$, 25v, Ceramic. А 
220n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
470n, 10$, 50v, Polyester 
22n, 10$, 25v, Ceramic. 

1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 


100n, 5$, 63v, Metalized Polyester 


220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
22n, 10%, 25v, Ceramic. i 
22n, 10$, 25v, Ceramic. 

2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
1n, 5$, 25v, Ceramic. i 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, "Chip" Jumper 


100n, 10$, 250v, Metalized ЗЕЕ 


10n, +80/-20% 1000v, а 


101, 20%, 250v, Electrolytic. 
3n3, 10$, 500v, Ceramic 

560p, 5$, 50v, Ceramic. 

2n2, 10$, 2000v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
15n, 10$, 50v, Polyester. 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 


2u2, 20$, 100v, Electrolytic. 
680p, 10$, 500v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

390p, 10$, 2000v, Ceramic 


2u2, 5$, 160v, Metalized већи on 


15n, 5$, 1600v, ваторревутеве 
15n, 10$, 400v, Polyester A 
15n, 10$, 400v, Polyester 
100n, 10$, 50v, Polyester 


150n, 10$, 63v, Metalized Pdlyesté 
100n, 10$, 63v, Metalized Polyeste 


2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
68n, 10$, 250v, Polyester 
4u7, 20$, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
L000u, 20%, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 


2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
470u, 20$, 200v, Electrolytic 
2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 

470p, 10$, 1000v, Ceramic 
1n5, 20$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

22u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, 10$, 16v, Ceramic 

1n5, 10$, 2000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 

2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20$, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic A 
100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic . 
330n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 


560n, 5$, 250v, Metalized Polyprop 
ylene. "e 


470n, 20$, 275v, Metalized Bolvoro 
pylene > fats 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 


2022 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2020 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 


017 
017 
014 
017 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
021 
019 
025 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 


333 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 


32230 
42240 
04740 
32230 
31520 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
90552 
44710 
54790 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
01810 
34790 


00088 
91331 
46810 
01010 
90482 


90042 
90255 
90219 
90219 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 


36ST220P/35 (continued) 


2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2616 
2618 
2619 
2691 
2802 
2807 
2810 
2813 
2816 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2852 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3112 
3114 
3116 
ЭА 
3122 
2129 
3125 
3131 
3132 
3133 
3134 
3135 
3136 
3182 
3184 
3185 
3186 
3187 
3200 
2201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 
3209 


5 = 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


470n, +80 


lu, -80/- 
lu, +80/- 


220u, 20% 
220n, +80 
220n, +80 
2u2, +80/ 
2u2, +80/ 
470n, +80 
lp, 25%, 
lp, 25%, 
47p, 5%, 
470p, 5%, 
220p, 5%, 
1n5, 10$, 
4u7, 205, 
100n, +80 
10u, 205, 
100n, -80 
10u, 20$, 
10u, 20$, 
100n, -80 
100u, 20$ 
1n, 5$, 2 
1n, 5$, 2 
1n, 5$, 2 
1n, 5$, 2 
33p, 5$, 
47p, 5$, 
150p, 5$, 
180p, 5$, 
220p, 5$, 
560p, 5$, 
390p, 5$, 
10n, 10$, 
1000u, 20 
lu, 20$, 
470n, +80 
1n, 10$, 
470n, +80 
1n, 10$, 
10u, 205, 
3n3, 10$, 
3n3, 10$, 
330p, 5$, 
100 onm, 
100 ohm, 
Zero ohm, 
1K5, 5%, 
8K2, 5$, 
100 ohm, 
68 ohm, 


150 ohm, 
220K, 5%, 
150 ohm, 
220K, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
75 ohm, 5 
680 ohm, 
680 ohm, 
680 ohm, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
75 ohm, 5 
100 ohm, 
Jumper. 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
390 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
22K, 5%, 
270K, 5%, 
1K, 5%, 1 
220 ohm, 
68 ohm, 


5v, Ceramic. 
50v, Ceramic 


50v, Ceramic 


0/-20$, 10v, Ceramic. 


20$, 10v, Ceramic. 


50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 


/-20$, 10v, Ceramic. 
20$, 10v, Ceramic. 
20$, 16v, Ceramic. 
‚ 25v, Electrolytic. 
/-20$, 16v, Ceramic. 
/-20$, 16v, Ceramic. 
-20$, 10v, Ceramic 
-20$, 10v, Ceramic 
/-20$, 10v, Ceramic. 


50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 


50v, Electrolytic 
/-20$, 25v, Ceramic. 
50v, Electrolytic 
/-20$, 25v, Ceramic. 
50v, Electrolytic 
50v, Electrolytic 
/-20$, 25v, Ceramic. 
‚ 25v, Electrolytic. 


5v, Ceramic. 
5v, Ceramic. 
5v, Ceramic. 
5v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 


$, l6v, Electrolytic 
50v, Electrolytic. 
/-20$, 16v, Ceramic. 


50v, Ceramic 


/-20$, 16v, Ceramic. 


50v, Ceramic 


50v, Electrolytic 


50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
5$, 1/6W, Carbon 
5$, 1/6W, Carbon 
"Chip" Jumper 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
5$, 1/6W, Carbon 


Film. 
Film. 
Glass 
Glass 
Film. 


$, 1/6W, Carbon Film 
1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 


5%, 1/6W, Carbon 


Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


$, 1/6W, Carbon 


Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 


Film. 
Film. 
Film. 


$, 1/6W, Carbon Film 


$, 1/6W, Carbon 
5$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
$, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 


Film. 
Film. 
Film. 
Film. 
Glass 
Film. 
Glass 


$, 1/6W, Carbon Film 


$, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
$, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 


Film. 
Glass 
Film. 
Glass 
Film. 
Film. 
Film. 
Film. 
Film. 


1/6W, Carbon Film. 2 
1/16W, Metalized Glass. 


/6W, Carbon Film 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 


%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
%, 1/16W, Metalized Glass 3198 


Be sure to use exact replacement 


016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
036 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
702 
011 
021 
021 


31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
44740 
41050 
21050 
32210 
42240 
42240 
22250 
22250 
44740 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
31020 
31020 
33390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
33320 
33320 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
01010 
01010 
01010 
07590 
06810 
06810 
06810 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
34730 
01510 
34730 
01510 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
60274 
01020 
32210 
36890 


part. 


3212 
3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 
3226 
3239 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 


3341 


3342 


3342 


3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 


Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 330K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 82K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . .. 3198 
Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 39K, 1$, 1/16W, Metalized Glass 2322 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 
Res, 680K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 10M, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 470K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1К, 20$, 1/2W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1К, 20$, 1/2W, Carbon Film. 3198 
Res, 10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 2306 
Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, MF for A80QCF340X 

34. ббс с ATIS | и. о 
Res, 287 ohm, 5$, 1/3W, MF for A80QCF33 

DX у о fo 2 сира ups ae ud "рибе an бє? Mus "ah BN 97306 
Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, MF for A80ECK340X 

34. d: REL ЛЫС” dE WERE E ELEM ж. dade 105 
Res, 2R7 ohm, 5$, 1/3W, MF for A80ECK33 

ОХ 5 Ск» об 4% Side lèv ch 2306 
Res, 1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 3198 
Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Varactor, 1MA/50V, Max 115V. 2322 
Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100K, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
Res, 487, 5%, 1/3W, Metal Film... . 2306 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 
Res, 1M, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 8R2, 5$, Metal Film 2306 
Res, 5K6, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 2K, $, 3/5W, Metal Film. 2312 
Res, 6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 27K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 270K, 5$, 1/8W, Metalized Glass 2322 
Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 5R6, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 2K2, %, 3/5W, Metal Film . 2312 
Res, 2K2, %, 3/5W, Metal Film... 2312 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 2K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1R5, 5$, 1/4W, Carbon Film. 2122 
Res, 12K, $, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 10K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 3198 
Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 2306 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 6R8, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
011 
704 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 


204 


204 


204 


204 
013 
011 
593 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
730 
915 
215 
915 
215 
21,5 
011 
011 
021 
101 
21.5 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 


34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
90030 
35610 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
36840 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 


03108 


03278 


03108 


03278 
01520 
03390 
13507 
03390 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03828 
15602 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
61274 
13308 
13308 
15608 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11203 
11003 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 


36ST220P/35 (continued) 


3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
33531 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3559 
3561 
3562 
3563 
3566 
3569 
3580 
3594 
3595 
3596 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3636 
3638 
3639 
3640 
3681 
3682 
3683 
3684 
3685 
3686 
3691 
3693 
3801 
3802 
3810 
3811 
3812 
2912 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
3822 
3831 
3832 


S = 


Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Res, 
Res, 


4R7, 5$, 
22K, 5%, 
LOOK; 5 
100K, 5 
12К, 
10K, 
3M3, 
3M3, 
РТС, 
IMS; 5%, 


о 
6, 


9 
6, 


3 Sn 


1/2W, Metal Film 

1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 

1/16W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 

1/2W, Metalized Glass. 

1/2W, Metalized Glass. 

144V. 

1/2W, Metalized: даб 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


220 ohm, 
NTC, 
270 ohm, 
1K2, 5$, 
4R7, 5$, 
330K, 5$ 
100 onm, 
56K, 5$, 
1K, 5$, 

OR1, 5%, 
OR33, 5% 
Zero ohm, 
47K, Sa 
10K, 5$, 
AKT, 2 
2K2, 5$, 
470 ohm, 
1К5, 55$; 
82K, 1$, 
AK7, 1$, 
270K, 5$ 
15K, 5$, 
10K, 5$, 
330 ohm, 
100 onm, 
12K, 5$, 
5K6, 5$, 
2K2, 77 
5K6, 5$, 
A7K, 55, 
330 ohm, 
220K, 5$ 
220K, 5$ 
100 ohm, 
100 ohm, 
AK7, 5%, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K, 5%, 

8K2, 5%, 
100 ohm, 
6K8, 5%, 
470 ohm, 
4K7, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4K7, 5%, 
AK7, 5%, 
10K, И 
2K2, 5$, 
Zero ohm 
1K, 5$, 

75 ohm, 

Zero ohm, 
8K2, 5$, 
390 ohm, 
3K3, 5$, 
390 ohm, 
560 ohm, 
560 ohm, 
1K5, 5$, 
330 ohm, 
220 ohm, 
220 ohm, 
1K, 5$, 

75 ohm, 

1K, 5$, 

1K, 5$, 

1K, 5$, 

100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
75 ohm, 

47K, 5%, 
100 ohm, 


4R7, 


20%, 1/2W, Carbon Film 
20%, 3W1. 

53, 1/6, Carbon Film. 

1/10W, Metalized Glass 

1/6W, Carbon Film. A 

, 1/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 

, 3/5W, Metal Film. 

"Chip" Jumper 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 
5$, 1/10W, Metalized став 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 

, 1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

$, 1W, Metal Film 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

%, 1/10W, Metalized elas 

, 1/10W, Metalized Glass. 

, 1/10W, Metalized Glass. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/16W, Metalized Cras 
1/6w, Carbon Film. 

%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

, "Chip" Jumper А 

1/10W, Metalized Glass. 

%, 1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 

$, 1/10W, Metalized Glas 
5$, 1/10W, Metalized Glas 

$, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/16W, Metalized Glas 

$, 1/16W, Metalized Glas 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass. 

5%, 1/16W, Metalized Glass 

1/6W, Carbon Film 

1/16W, Metalized Glass. 

1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

‚ 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

‚ 1/16W, Metalized Glass. 

‚ 1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 


2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2122 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
012 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 


03478 
32230 
31040 
31040 
31230 
51030 
13335 
13335 
00019 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
13310 
01010 
51230 
55620 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
51020 
37590 
90030 
08220 
53910 
53320 
53910 
55610 
55610 
51520 
33310 
32210 
32210 
31020 
37590 
01020 
31020 
31020 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
34730 
01010 


part. 


3833 
3837 
3839 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4101 
4102 
4104 
4126 
4128 
4181 
4209 
4216 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4604 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4824 
4826 
4830 
4831 
4835 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4876 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4884 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 


Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 3K3, 5, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 3K3, 5, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Coil; Те 109: 

Coil, 820n, 10%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Wire Jumper. Aeris nie, fek detan N un 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5$. 

Coil, 22u. 

Coil, 22u for A80QCF340X34 

Coil, 47u for A80QCF330X34 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, PSLOT 

Coil, 33u, 10% ak da 4. dE dde 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, Linear, DC12 Е ы ЖОЙ 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
Coil, Choke. 

Coil, 4u7, 20$ 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
2422 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 
2422 
3128 
3198 


011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
535 
018 
018 
138 
018 
018 
138 
531 
138 
018 


01010 
01010 
01010 
32220 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 
97333 
24790 
71020 
21421 
73390 
90020 
55881 
02465 
37021 
74780 


36ST220P/35 (continued) 


5472 бөл Ss DOS. а а а ш 2980182290 7542 Transistor, PNP, BESS /B (COL) . . . . . 3198 010 42150 
5480 Colle, дар LUZ ae go e a © lan ба. (ZAZA ee WI 7560 IC, LE33CZ о о ж есж ee 9322 10611676 
5501 Mains Filter . . . a. s s e s ыы cw . 2422 549 43432 7561 Transistor, NPN, PDTC143ZT . 2 . . . . 9340 547 00215 
5520 Transformer, 5539009-04....... . . 2422 531 02459 7580 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . . . . 3198 010 42150 
5521 Fixed, Inductor, 100MHz, БОБ. . . . . 3198 018 90010 7602 IC, M24C16-WBN6. аа di E> eh TR . . 9322 147 25682 
5560 Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. . . . . 3198 018 90010 7606 Transistor, NPN, PDTC143ZT . . . . a at 9340 547 00215 
5561 ОЗ Ба a se Vhs er cau о шз. “ЛАЛА 95366 7802 TO НЕЕ4ЛО53ЗВТ cal ok du зы W QE E ue zak Ge 0233 IA 50055 
5562 Fixed, Inductor, 100МН2; БОБ. . . . . 3198 018 90010 7803 IC; НЕЕЛО5ЗВТ. ш. m W^ mo nwi а-ы За 729 -60.6533 
5564 Fixed, Inductor, 100MHz, ЗОВ: . . . . 3198 018 90010 7804 Transistor, NPN, BC847B(COL) ex . . 3198 010 42030 
5602 СОД, ® бу aos Wi an lie do aar xou VW. woe ЗОВ ОМ 7831 IC MSP3425G-PO-B8-V3 (MIAS) Т... . 9322 187 89682 
5603 Соу ообу ЗЫ «~ an we a ut ы o mou SO OLS 5080 7901 IC; ДАМУ PH ш e vay өза ке жз” 9322 ТӨТ 411662 
5604 Сол». Bus Dua ax xw. cere Eo euh Ss BLO OLS: 96680 9001 Wire Jumper. uou ck we вы GU 5-8 3198 036 90010 
5810 Cox. AOU. 10% 25 а За амы aa bo: 3198 DIS. 51090 9104 Wire Jumper. tUe x 1679 m DW, 09.2; 49 ^x; tate 31986 036 90010 
5831 Colly 00085 55-3 а Ge dw ола жож. зы oXL90- ӨТӨ 16660 SY Wire Jumper. ............ ._ 3198 036 90010 
5832 Сау зава Sge- Hs ке би = о XO Mug LS 5890 9173 Wire Jumper. . 5 soso 4) Ye. we wol TE өС% 42198 036 90010 
5833 Coil ви св оца Учи ou cine, n ae or cet ui ж mou SR: OTI 168660 92:75 Wire Jumper. ............ > 3198 036 90010 
5835 Сол: ДУ LOU gan sd ana д ia) oki ce СЫ. ЭТО IZIN 9181 Wire Jumper. . . s e s БУ ЛЕ > e . e wo 3198 036 90010 
6001 Zener Diode, 33 volt . i1. 7€ . . 3198 010 23390 9182 Wire Jumper. о» зе зета а ВА аи. а а о 31986 036 90010 
6201 Diode, Signal, BAS316. . . tayè к. 3198 010 10630 9183 Wire Jumper. . . s. e so wow an a yin aou 3198 036 90010 
6202 Diode, Signal, BAS316. 4... вы . . . 3198 010 10630 9192 Wire Jumper. . 55%-ы dom TE > 199. 036 90010 
6206 Zener Diode, 6.8 volt. w . . . w . . . 3198 020 56880 9193 Wire Jumper. uus celUue se мы san Da) we - ac 3198 036 90010 
6331 Diode, Signal, BAVAZL . sow x . . 3198 010 10070 9311 Wire Jumper. oe s sak, ыы па ф.о 3198 036 90010 
6332 Diode, Signal, BAS316. 2i» 2.09 wo 3198 010 10630 9312 Wire Jumper. ............ we 3198 036 90010 
6333 Diode, Signal, ВАУ21......... 3198 010 10070 9406 Wire Jumper. . . s s s e sèl “an pè м ж.а, 3198 036 90010 
6335 Diode, Signal, ВАУ21......... 3198 010 10070 9407 Wire Jumper. . 5 X. dw. Ya. won TE < 48098. 036 90010 
6400 Res, IK, 1%, 3/5W, Metal Film. w. . . . 2312 915 11002 9408 Wire Jumper. uus s e cs e s >. we we e > 3198 036 90010 
6401 Zener Diode, 47 volt w 4 w 2 « «a0 . 3198 010 24790 9409 Wire Jumper. e ah e s ыы a oue e 3198 036 90010 
6445 Zener Diode, 10 volt 2 i... av ente . . 3198 020 51090 9410 Wire Jumper. ............ we 3198 036 90010 
6447 Diode, Signal, 1N4148. . . tiye чек 3198 010 10010 9411 Wire Jumper. . . s e cha 4.4 Tan pè м e а 3198 036 90010 
6448 Zener Diode, 6.2 volt. w . . A oui . . . 9331 668 30133 9412 Wire Jumper. . 555% dy W ko cdm oS о 3198 036 90010 
6449 Diode, Signal, БАУ99--ы . 1 a. wow 3198 010 10620 9413 Wire Jumper. . . s s оқы san Fa ue ue e > 3198 036 90010 
6460 Diode, Rect, DG3-7005L w. % sal od nn oh .. 9336 436 10682 9414 Wire Jumper. wed ok eoe AY ad AE a ње - 3198 036 90010 
6461 Diode, Rect, RGP30J-L7004. . a . . . . 9338 617 60682 9415 Wire Jumper. ate soso e ызы e. 2 c x tan 31986 036 90010 
6462 Zener Diode, 9.1 volt. моя Sc de . . 9331 177 80133 9416 Wire Jumper. . . s s s 4.4 “EP pè e ow. 3198 036 90010 
6465 Diode, Signal, ВАУ21......... 3198 010 10070 9417 Wire Jumper. . 555% 4 W ko ke cdm TE a 4 3198 036 90010 
6466 Diode, Signal, BAVZl . x 55-450, c ww ow 3198 010 10070 9418 Wire Jumper. . . s s dae ыы сы Па e e > 3198 036 90010 
6467 Diode, Signal, BAS316. « € 49. 3198 010 10630 9419 Wire Jumper. wed ok cee Gn BY ad A a ae xw. 3198 036 90010 
6468 Diode, Signal, BAS316. so aa 2.7.24 3198 010 10630 9421 Wire Jumper. d. a 1609 ызы dee. 00-ы tan 3198 036 90010 
6469 Diode, Rect, ВҮУ95С......... . ou 9335 001 80133 9422 Wire Jumper. . +d: s e s 4.4 Ee м ow. 3198 036 90010 
6470 Diode, Signal, BAV99 . ou Ра Xo by . . 3198 010 10620 9423 Wire Jumper. . 555% ow. W ko cdm БЫ 3198 036 90010 
6476 Zener Diode, 15 volt i x $ . . . ыы 3198 010 21590 9424 Wire Jumper. . . s s dae ыы сы Oe 9e e 99 036 90010 
6481 Zener Diode, 5.6 volt. w . 2 4.9 . . 3198 010 25680 9425 Wire Jumper. Wed soso an ad A GE do» xw. 3198 036 90010 
6482 Zener Diode, 9.1 volt. ix љут 9331 177 80133 9426 Wire Jumper. ate зетови ызы dee. 2 c x. fane 3198 036 90010 
6483 Zener: Diode, 33 уо1ї....... . . 3198 010 23390 9427 Wire Jumper. . да s so 4.4 Ge м м д 3198 036 90010 
6485 Diode, Rect, BYV95C. & ы-%7Ь ы Www 9335 001 80133 9453 Wire Jumper. . 555% Sy W ko cdm Ы 3198 036 90010 
6486 Diode, Rect, EGP20DL-5100. . . we . ж 9322 164 42682 9460 Wire Jumper. . . s. s dae e s Печь e e 3198 036 90010 
6487 Diode, Rect, BYV95A. 25 52 vay ah 9. 9335 000 90133 9463 Wire Jumper. wed ok cel ae B xdg a ii sw xw. 3198 036 90010 
6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100. . sou'w . . 9322 164 42682 9500 Wire Jumper. ate soso eo ызы dee. 08-ы fane 3198 036 90010 
6500 Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. . . . 9322 138 08667 9501 Wire Jumper. ............ V 3198 036 90010 
6520 Diode, Rect, BYV95A. 5525 4 Www 9335 000 90133 9503 Wire Jumper. . 555% 4. W ko cdm TE a 4 3198 036 90010 
6523 Diode, Signal, 1N4148. xe аи wow ы 3198 010 10010 9506 Wire Jumper. . оқы e x) ue - e 99 036 90010 
6524 Diode, Rect, 1N5062. . x la dae, a Wa. 3198 010 10120 9507 Wire Jumper. wed oh cel ан Bx AE GU lidi sw xw. 3198 036 90010 
6525 Diode, Rect, 1N5062. . so wea x . . . 3198 010 10120 9510 Wire Jumper. ate oii, ра e. 2 cx ње. 3198 036 90010 
6526 Zener Diode, 22 volt 3198 020 52290 9511 Wire Jumper. 3198 036 90010 
6540 Zener Diode, 6.2 volt. 9331 668 30133 9512 Wire Jumper. 3198 036 90010 
6541 Zener Diode, 10 volt засы тє ж) LOS G20 51090 9513 Wire Jumper. . . s. s dae e сы ae e e > 3198 036 90010 
6560 Diode, Rect, BYV29X-500. . «x. 9340 555 59127 9514 Wire Jumper. wed oh ыы име x Wo 3198 036 90010 
6561 Diode, Rect, SB340L-7010 . . ay . . . . 9322 128 18682 9515 Wire Jumper. ate soso ызы dee. c x we 31986 036 90010 
6563 Diode, Signal, BAS316. ссе cue . . 3198 010 10630 9516 Wire Jumper. . . s e s e x Acier м м 3198 036 90010 
6565 Diode, Signal, BAV70 . ы” ғ. . 9331 849 10215 9518 Wire Jumper. . 4x ode wd. rév A њи 3198 036 90010 
6566 Diode, Signal, 1N4148. w . . 2» ow ы 3198 010 10010 9520 Wire Jumper. . . s ысы san xu e a9 3198 036 90010 
6569 Diode, Signal, BAS316. « д 4 42 . . 3198 010 10630 9521 Wire Jumper. Wed oh eo Gn Bow ЛЕ X Wo x 3198035590010 
6570 Zener Diode, 6.8 volt. i . ~ а €... 3198 020. 56880 9522 Wire Jumper. a6 5-ж» ызы Шор ft ai fan 31986 036 90010 
6580 Diode, Signal, BAS316. av xe чек 3198 010 10630 9524 Wire Jumper. . . s ов 4o x сулы», ai ou ок 3198 036 90010 
6681 Diode, Signal, BAT85 44 « fèw WX o . . 9336 247 60133 9528 Wire Jumper. 2-4. & sos Bo. we don а 48098. 036 90010 
6691 LED, LTL-10234WHCR . . 5а > e ve ы ы 9322 185 69682 9530 Wire Jumper. . sanl s сы e s san Dag we we о! 3198 036 90010 
6692 IR REGSIVE э dwé pwi de жж ж od aa жо» 932272 12754667 9611 СОО LOZ ш сё, ж WAN SE E Ge ae cx (mo ЕО 
6831 Diode, Signal, 1N4148. 2 9: 2.7720 3198 010 10010 9612 Wire Jumper. . sw «4 i 3 m Dè, monè sos aoe Ww 3198 036 90010 
6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper « . . . . 3198 021 90020 3613 Wire Jumper. ............ 2. 3198 036 90010 
6904 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90020 9614 Wire Jumper. . s қа Ba. wol TE ok 42198 036 90010 
7101 Transistor, NPN, BOS47BACOL) . за ы . 3198 010 42030 9615 Wire Jumper. ............ c9 3198 036 90010 
7200 IC; TDASS5SSH/NLZLST а o s ecce fa. 4835 SLO} 57626 9616 Wire Jumper. oe а e s ыы uU de 5-2 3198 036 90010 
7201 Transistor, NPN, BC847B(COL) w . . . . 3198 010 42030 9618 Wire Jumper. ze so so s we de say 10. te 31986 036 90010 
7204 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . . . . 3198 010 42150 9619 Wire Jumper. . . s s so e s an a м ж.а, 3198 036 90010 
7205 Transistor, PNP, BC857B(COL) а ui . . . 3198 010 42150 9622 Wire Jumper. 5 Ws ow. Qd. dox TE < 3198 036 90010 
7330 IC. TDAGTOTIEZNG uw s жш з ta taa =» 9352 TL3- 37112 9623 Wire Jumper. uus s. s ss Мы san Da) - e > 3198 036 90010 
7400 Power FET, IR. мА ж We ы aaea ке > OOS 8568) 9624 Wire Jumper. e ah sak, ae ыы E Aie ox wo 3198 036 90010 
7441 Transistor, PNP, BC85/B(COL) w . . . . 3198 010 42150 9626 Wire Jumper. ze 4 16709 ва 909.2; а ^x; we 3198 036 90010 
7443 Transistor, PNP, BC557B(COL) 2 . . . . 3198 020. 40110 9627 Wire Jumper. ............ > 3198 036 90010 
7460 Transistor, NPN, BU4508DX. . 4 ui . . . 9340 550 92127 9628 Wire Jumper. 5-4. x. dw. BY a. we don < oe 3198 036 90010 
7461 Transistor, NPN, BC337-25 (COL) w . = w 3198 020 43530 9629 Wire Jumper. uus s. s ls e a? san Dag we - оз! 3198 036 90010 
7462 Transistor, NPN, PDTC143ZT 4 . . . . . 9340 547 00215 9631 Wire Jumper. we s e s ыы E > e e 3198 036 90010 
7463 Transistor, PNP, BC327-25 (COL) . . . . 3198 020 43430 9632 Wire Jumper. ze x 1.6709 ва 9099.2; < ^ x; we 3198 036 90010 
7471 ТС, TDA8359J/N2. - се ж ie ske ee ы НИЕ ОНЫЙ 9634 Wire Jumper. . . s e so e ee, an pè м ж.а, 3198 036 90010 
7480 Transistor, NPN, BD135 agèt Xo Www 3198 020 41010 9637 Wire Jumper. 5-4. А fèk s Ya. don TE <. 3198 036 90010 
7482 Transistor, NPN, BD135 . ou Уы cu Ww ы 3198 020 41010 9638 Wire Jumper. uus s s ls e s e Dag we we e > 3198 036 90010 
7515 Optical Coupler, TCET1103(G) . . . . . 9322 140 14667 9639 Wire Jumper. ............ wo 3198 036 90010 
7520 IC, TEA1507P/N1. ......... алы 9352 673 56112 9640 Wire Jumper. ze x dwè. ра 69.2; ft x; we 3198 036 90010 
7521 Power FET, “БОРЕЭМ5О, 2 а-ы Ясы . . 9322 187 16687 9641 Wire Jumper. . . оо so e yè “an a yin м ж.а, 3198 036 90010 
7522 Transistor, NEN, BC847B(COL) 5“ . . . 3198 010 42030 9642 Wire Jumper. ............ ._ 3198 036 90010 
7540 Transistor, NPN, BC547B(COL) . . = = 3198 020 40030 9643 Wire Jumper. uus s s de. e e me Fa ue e e . 3198 036 90010 
7541 Transistor, NPN, PDTC114ET . . . . . . 9340 310 10215 9647 Wire Jumper. жос s. e s e UE xeu) e wo 3198 036 90010 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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9648 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 CBA SP/LS Module (Vertical) (ITV). . . . . 3139 127 237374 
9650 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 CBA EPS Module (ITV) . . . . . . . . . . . 3139 137 22961 
9651 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 CBA Main Chassis Assembly. . . . . . . . . 3139 187 26761 
9652 Wire Jumper. . s . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 CBA Interface Panel (ITV). . . . . . . . . 3139 188 04541 
9554 Wire Jumper. 252855 tan Кок . . 3198 036 90010 

9655 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 Channel One Card Parts 

9656 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 Channel One Card Parts 

9657 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9658 Wire Jumper. . s . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2D 3 Line Comb Filter Parts 

9659 Wire Jumper. > «Nig а uu e ao Sè» fek vèt Бе Ho 3198 036 90010 2D 3 Line Comb Filter Parts 

9660 Wire лшрет............ e 3498036 90010 0266 6 Pin Connector. 4 w . 4 ok w ou ve wou 2422 025 16609 
9661 Wire ширегт.............. 3198 036 90010 2401 Cap, 47u, 20$, 16v, Electrolytic . . . 3198 028 24790 
9662 Wire регт.............. 3198 036 90010 2402 Cap, 4u7, 20%, 35v, Electrolytic . . . 3198 028 44780 
9663 Wire ирет.............. 3198 036 90010 2403 Сар, 100n, 10%, 16v, Ceramic ww . ~ . 3198 017 31040 
9664 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2407 Сар, 15р, 5%, 50v, Ceramic w . x 4 . . 3198 016 31590 
9665 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2408 Сар; 56р, 5%, 50v, Ceramic . . . . . . 3198 016 35690 
9666 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2409 Сар, 15р, 5%, 50v, Ceramic . . . . . . 3198 016 31590 
9667 Wire Jumper. « n 4 о 397€. e dap 3198 036 90010 2411 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. . . 3198 017 44740 
9668 Wire Jumper. . s darle gode di tyè Gee tg 3198 036 90010 2412 Сар, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. «icu. 3198 017 34720 
9669 Wire Jumper. <5. . s s soe s s e e . ee 3198 036 90010 2413 (Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . : . . 3198 017 31030 
9670 Wire Jumper. x s в ue» coms ke < в 3198 036 90010 2414 Сар; 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 31030 
9671 Wire Jumper. геол ox < < e- 3198 036 90010 2415 Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 31030 
9672 СӨЗІ; 22и; 110% ш ж в 30x мы a Ses 1319890182290 2416. Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. w vw . . . 3198 017 31030 
9674 Wire ирегт.............. 3198 036 90010 2419 Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 31030 
9675 Wire Jumper. . бо о кв Bod sx . 3198 036 90010 2420 Сар, 180p, 5%, 50v, Ceramic. . . vow 3198 016 31810 
9676 Wire Jumper. чем» ы s e e ce в 3198 036 90010 2425 Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. је up . +. 3198 017 31030 
9678: “СӨЛІ, 22ü; 10% a po car ш % у 3198018222950 2426 Cap, 47u, 20%, 25v, Electrolytic . . . 3198 025 34790 
9679 Wire Jumper. à ск ao а-ы 39779 ra da; 3198 036 90010 2427: Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . ле . 3198 017 31030 
9680 Wire ирет.............. 3198 036 90010 2428 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. . . 3198 025 31010 
9681 Wire Jumper. . Ша же s soes s e e kw чь 3198 036 90010 2429 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. . . 3198 025 31010 
9682 Wire Jumper. . s s 3o» omo sw ce ы ж 3198 036 90010 2430 Cap, 100n, 10%, 16v, Ceramic . . . . . 3198 017 31040 
9685 Wire шрегт.............. 3198 036 20010 2431 “Cap; 100и, 20%, 25v, Electrolytic: . . 3198 025 31010 
9686 Wire Jumper. «n 4 9 ow о av oun < e Be. 3198 036 90010 2432 Сар, 10n, 10%; 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 31030 
9687 Wire ирегт.............. 3198 036 90010 2433. Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 31030 
9688 Wire Jumper. . ky же so soes X e kw we 3198 036 90010 2494 ‘Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. se. . . . . 3198 017 31030 
9689 Wire Jumper. . s so ue mo se ce ы xw 3198 036 90010 2435 Сар, 100n, 10%, 16v, Ceramic . . . . ~ 3198 017 31040 
9690 Wire Jumper. ера 3198 036 90010 2436 Cap, 100n, 10%, 16v, Ceramic . . . . . 3198 017 31040 
9692. Wire Jumper. «n 49 ow о av oun < ou 3198 036 90010 2440 Cap, 10u, 20$, 16v, Electrolytic . . . 3198 028 21090 
9694 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2442 Сар, 56р, 5%, 50v, Ceramic . . . . . . 3198 016 35690 
9695 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2443 Сар, 56р, 5$, 50v, Ceramic . . . . . . 3198 016 35690 
9697 Wire ирегт.............. 3198 036 90010 2450 Cap, 10u, 20$, 16v, Electrolytic . . . 3198 028 21090 
9698 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2452 Cap, 56р, 59, 50v, Ceramic uw i . . . . 3198 016 35690 
9699 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2453 Сар, 56р, 5%, 50v, Ceramic . . . . . . 3198 016 35690 
9821 Wire Jumper. eee eh so не кы < < дк 3198 036 90010 3401 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 35610 
9922. Wire Jumper. a s «s.a s ae. e s docs 3198 036 920010 3402 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31030 
9825 Wire Jumper. 20% x SR ee ce e xw 3198 036 90010 3403 Res, 1K8, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31820 
9828 Wire Jumper. v s soso s ле ко gue 3198 036 90010 3404 Res, 1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31520 
9829 Wire лшрет............. . 3198 036 90010 3405 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9831 Wire лшрет............. дк 3198 036 90010 3406 Res, 6K8, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 36820 
9832 Wire Jumper. a Ayè 5% ae e e 5%» 3198 036 90010 3407 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. . 3198 021 31020 
9837 Wire Jumper. 5 vw. x» Woo cw ce e 3498 036 90010 3408 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9838 Wire Jumper. v 4-42 e < < 3198 036 90010 3412 Res, 510K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 2122 118 05951 
9839 Wire лшрет............. . 3198 036 90010 3419 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9846 Wire Jumper. 0а“ ылы < ake e дк 3198 036 90010 3425 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31030 
9847 Wire Jumper. a.. a s ae s Boe . e ae 3198 036 90010 3427 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31030 
9849 Wire Jumper. . . wo. wx Ww 4 et < cs xw 3198 036 90010 3431 Res, 8K2, 1%, 1/16W, Metalized Glass . 2322 704 68202 
9851 Wire Jumper. v e» se s a ле a 4 < < Wa. 3198 036 90010 3432 Res, 12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31230 
9856 Wire Jumper. м te € we ож и о e . 3198 036 90010 3440 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9858 Wire Jumper. мае аа < < к 3198 036 90010 3441 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 34710 
9859 Wire Jumper. a. s.a s ae e s See чь 3198 036 920010 3442 Res, 12K, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31230 
9860 Wire Jumper. zx so 5 ео e x 3198 036 90010 3443 Res, 2K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 32720 
9862 Wire Jumper. w  « Gia око 4 seyon коњ 3198 036 90010 3444 Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 35610 
9863 Wire шрет............. . 3198 036 90010 3450 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9864 Wire Jumper. 0 soso so a кы van < к 3198 036 90010 3451 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 34710 
9865 Wire Jumper. vè. Ayè 5% ee e e Sea чь 3198 036 90010 3452 Res, 12K, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31230 
9867 Wire Jumper. . s so x Ww 9o wo ce wow 3198 036 90010 3453 Res, 2K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 32720 
9868 Wire Jumper. w 44-4 ve c € veo S. 3198 036 90010 3454 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 35610 
9869 Wire Jumper. и we сас и 240 3198 036 90010 3455 Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 33910 
9870 Wire шрет.............. 3198 036 90010 3456 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 
9871 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 3457 Wire Jumper. Lou vou wou w ou w . . . 3198 036 90010 
9873 Wire Jumper. 5 vw s a e. e s . e 3198 036 90010 3458 Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 33910 
9874 Wire Jumper. wow so ao x3 09 за x < Be: 3198 036 90010 4401 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 
9875 Wire Jumper. «n 4 9 o» x 40e avons ou 202 3198 036 90010 4402 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 
9876 Wire регт.............. 3198 036 90010 4403 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 
9877 Wire Jumper. 2 525% 03. Bod . . . 3198 036 90010 5401 Coil, 10u, 10$%............ 3198 018 31090 
9878 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 5407 Coil, 33u, 5$............. 3198 018 13390 
9901 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 5408 Coil, 33u, 205002 me eu; ae із wie 3198 018 33390 
9902 Wire лшрет............. . 3198 036 90010 5421 Inductor, 100 MHz, 120 ohm . . . . . . 3198 018 90070 
9903 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 5425 Coil, 10u, 10% . a. а Wu ine we xs x 3198 018 31090 
9904. Wire Jumper. . uos un lan Wou sx . 3198 036 90010 5428 Coil, 10u, 55&............. 3198 018 11090 
9905 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 5429 Coil, 10u, 10% . x dou we dene XXe . . 3198 018 31090 
9911 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 5430 Coil, 10u, 10% . du xt W'LEV4 xtX ы . . 3198 018 31090 
9913 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 5440 Coil, 10u, 10%............_ 3198 018 31090 
9914 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 5442 Coil, 22u, 5$............._ 3198 018 12290 
9915 Wire Jumper. . 525% « (47%. Bod . . . 3198 036 90010 5450: Coil, 10u, 10%............ 3198 018 31090 
9919 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 5452 Coil, 33u, 5%. ии. . 8198 018 13390 
9920 Wire лшрет.............. 3198 036 90010 7401 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . . . . 3198 010 42150 
9991 Wire лшрет............. . 3198 036 90010 7402 Transistor, NPN, BC847B(COL) . . . . . 3198 010 42030 
9993 Wire лшрет............. . 3198 036 90010 7403 Transistor, NPN, BC847B(COL) . . . . . 3198 010 42030 
9996 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 7421 IC, TC90A53N Na kn ae tls л 9322 182 18682 
9997 Wire Jumper. 50%», ex» e. e we ce e x 3198 036 90010 7440 Transistor, NPN, BC847B(COL) . . . . . 3198 010 42030 
9998. Wire Jumper. ve 9 soso 0€ 0€ w Velo e . 3198 036 90010 7444 Transistor, NPN, BC847B(COL) . . . . . 3198 010 42030 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


36ST220P/35 (continued) 


7450 Transistor, NPN, BC847B (COL) 
7454 Transistor, NPN, BC847B (COL) 
9401 Wire Jumper. 

9402 Wire Jumper. . 

9403 Wire Jumper. . . . . . . . . . 
CBA 2D 3 Line Comb Filter Assembly 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 

5 АС01 AC Cord. M ae ЕИ. 
ACO2 AC Cord Strain Relief. 
ACO3 Anode Lead Spacer (3 Used) 
ACO5 Cabinet Back 
ACOS8 Chassis Tray ха 

S ACO9 CRT, A90AKB50X07(V). 
AC10 Customer Control Buttons 

S AC12 Degaussing Coil. нота ke мо 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
AC16 Jack Panel Bracket a 
AC17 ITV Safety/Warranty Instructions 
AC20 Cabinet Front Assembly 
AC20A Cabinet Front. К 
AC20C Light Guide. 
AC20D Nameplate. 
AC20E Power Button be sha ge ay See 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 
AC26 EPS Bracket. „1% 
AC28 ITV Card Slot Cover. pce LAN Sh. A uus 
ITV Institutional Interconnect Device (Mode 

1 36ST230P/35 Only). 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


3135 
3135 
9135 
5199 
3139 
9322 
3139 
2422 
3135 
3139 
3135 
3121 
21.25 
3139 
31:35 
S139 
2422 
21395 
2159 


005С 


010 
010 
036 
036 
036 
177 


010 
010 
014 
124 
124 
186 
124 
549 
013 
124 
125 
237 
127 
124 
015 
124 
264 
014 
124 


N4N 


42030 
42030 
90010 
90010 
90010 
26561 


04323 
02841 
04471 
45211 
313235 
37682 
26472 
43972 
01651 
45161 
21431 
52412 
50041 
26461 
03571 
26444 
00401 
09221 
5054 


FN/35 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


36ST230P/35 - Manual no. 7638 


Main Chassis Parts 


0127 
0129 
0136 
0137 
0138 
0139 
0140 
0141 
0152 
0153 
0211 
0212 
0213 
0217 
0218 
0220 
0221 
0222 
0223 
0225 
0227 
0229 
0240 
0242 
0243 
0244 
0245 
0251 
S 0254 
0259 
0262 
0267 
0280 
S 1000 
1002 
1200 
S 1500 
S X515 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1810 
1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2123 
2125 
2127 
2128 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2181 
2182 
2183 
2184 
2187 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 


5 = 


Safety Part 


Main Chassis Parts 
Socket Fuse. 

NTC Holder 
IC-Spring. 

Spring 

IC-Spring. . 
Spring for ағастар 
Spring 

IC-Sprrng. Ero ved dee is dn ОЖ 
Cable, DIPMate, 6 Pin, 560mm 
Cable, 5 Pin, 560mm. 
2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

6 Pin Connector. 
A/V Jack 

5 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 

2 Pin Connector. 
A/V Jack 

SVHS Jack. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

10 Pin CRT Socket: 

5 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

3 Pin Connector. 

4 Pin Connector. 
Tuner, V+U, PLL 
SAW Filter, 45.75MHz 
Filter, Ceramic, 4MHz5 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 
Relay, 5 Amp, 12V. 
Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 
Crystal, 12MHz000 

6 Pin Connector. 


Wo ло a C0 м 


Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, H 


C49/U A. A cine aide Чы, tree e tè 
Cap, 47n, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
Сар; 100n, +80/-20%; 25v, Ceramic. 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. A 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper А 
Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Сар, (2212: +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Сар, 212, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Сар, 202, “80/-20%; 10v, Ceramic 
Сар, 242, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. 

Cap, 1000u, 20%, 16v, пенале 


2422 
3139 
3104 
3139 
3104 
3122 
3139 
3104 
3104 
3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


088 
120 
301 
121 
301 
121 
121 
301 
301 
121 
025 
025 
025 
025 
026 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
020 
025 
025 
025 
025 
025 
020 
500 
025 
025 
020 
025 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
025 


543 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
021 
021 
021 
021 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
023 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 


00271 
10151 
22081 
24583 
22081 
24786 
24583 
22081 
08411 
09041 
16269 
16375 
16374 
12482 
04742 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
15849 
00725 
11244 
17042 
04854 
04853 
04854 
00725 
80079 
15848 
16937 
00725 
15847 
90108 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
16607 


00842 
44730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
90020 
90020 
57590 
57590 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
32290 
33310 
33310 
22250 
22250 
41040 
41040 
41040 
41040 
42240 
41040 
51090 
41050 
44740 
32230 
32230 
32230 
21020 


part. 


2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2456 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Кез, 
Сар, 
ет. 

Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


22n, 10$, 25v, Ceramic. А 
220n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
470n, 10$, 50v, Polyester 
22n, 10$, 25v, Ceramic. 

1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 


100n, 5$, 63v, Metalized Polyester 


220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
22n, 10%, 25v, Ceramic. i 
22n, 10$, 25v, Ceramic. 

2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
1n, 5$, 25v, Ceramic. i 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, "Chip" Jumper 


100n, 10$, 250v, Metalized ЗЕЕ 


10n, +80/-20% 1000v, а 


101, 20%, 250v, Electrolytic. 
3n3, 10$, 500v, Ceramic 

560p, 5$, 50v, Ceramic. 

2n2, 10$, 2000v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
15n, 10$, 50v, Polyester. 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 


2u2, 20$, 100v, Electrolytic. 
680p, 10$, 500v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

390p, 10$, 2000v, Ceramic 


2u2, 5$, 160v, Metalized већи on 


15n, 5$, 1600v, ваторревутеве 
15n, 10$, 400v, Polyester A 
15n, 10$, 400v, Polyester 
100n, 10$, 50v, Polyester 


150n, 10$, 63v, Metalized Pdlyesté 
100n, 10$, 63v, Metalized Polyeste 


2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
68n, 10$, 250v, Polyester 
4u7, 20$, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
L000u, 20%, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 


2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
470u, 20$, 200v, Electrolytic 
2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 

470p, 10$, 1000v, Ceramic 
1n5, 20$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

22u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, 10$, 16v, Ceramic 

1n5, 10$, 2000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 

2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20$, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic A 
100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic . 
330n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 


560n, 5$, 250v, Metalized Polyprop 
ylene. "e 


470n, 20$, 275v, Metalized Bolvoro 
pylene > fats 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 


2022 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2020 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 


017 
017 
014 
017 
017 
017 
017 
370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
021 
019 
025 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 


333 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 


32230 
42240 
04740 
32230 
31520 
41050 
32220 
76104 
42240 
21020 
32230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 


90177 
90445 
93495 
43320 
05610 
90559 
21040 
90445 
90552 
44710 
54790 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
01810 
34790 


00088 
91331 
46810 
01010 
90482 


90042 
90255 
90219 
90219 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 


36ST230P/35 (continued) 


2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2616 
2618 
2619 
2691 
2802 
2807 
2810 
2813 
2816 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2852 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3112 
3114 
3116 
ЭА 
3122 
2129 
3125 
3131 
3132 
3133 
3134 
3135 
3136 
3182 
3184 
3185 
3186 
3187 
3200 
2201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 
3209 


5 = 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


470n, +80 


lu, -80/- 
lu, +80/- 


220u, 20% 
220n, +80 
220n, +80 
2u2, +80/ 
2u2, +80/ 
470n, +80 
lp, 25%, 
lp, 25%, 
47p, 5%, 
470p, 5%, 
220p, 5%, 
1n5, 10$, 
4u7, 205, 
100n, +80 
10u, 205, 
100n, -80 
10u, 20$, 
10u, 20$, 
100n, -80 
100u, 20$ 
1n, 5$, 2 
1n, 5$, 2 
1n, 5$, 2 
1n, 5$, 2 
33p, 5$, 
47p, 5$, 
150p, 5$, 
180p, 5$, 
220p, 5$, 
560p, 5$, 
390p, 5$, 
10n, 10$, 
1000u, 20 
lu, 20$, 
470n, +80 
1n, 10$, 
470n, +80 
1n, 10$, 
10u, 205, 
3n3, 10$, 
3n3, 10$, 
330p, 5$, 
100 onm, 
100 ohm, 
Zero ohm, 
1K5, 5%, 
8K2, 5$, 
100 ohm, 
68 ohm, 


150 ohm, 
220K, 5%, 
150 ohm, 
220K, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
75 ohm, 5 
680 ohm, 
680 ohm, 
680 ohm, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
75 ohm, 5 
100 ohm, 
Jumper. 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
390 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
22K, 5%, 
270K, 5%, 
1K, 5%, 1 
220 ohm, 
68 ohm, 


5v, Ceramic. 
50v, Ceramic 


50v, Ceramic 


0/-20$, 10v, Ceramic. 


20$, 10v, Ceramic. 


50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 


/-20$, 10v, Ceramic. 
20$, 10v, Ceramic. 
20$, 16v, Ceramic. 
‚ 25v, Electrolytic. 
/-20$, 16v, Ceramic. 
/-20$, 16v, Ceramic. 
-20$, 10v, Ceramic 
-20$, 10v, Ceramic 
/-20$, 10v, Ceramic. 


50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 


50v, Electrolytic 
/-20$, 25v, Ceramic. 
50v, Electrolytic 
/-20$, 25v, Ceramic. 
50v, Electrolytic 
50v, Electrolytic 
/-20$, 25v, Ceramic. 
‚ 25v, Electrolytic. 


5v, Ceramic. 
5v, Ceramic. 
5v, Ceramic. 
5v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 


$, l6v, Electrolytic 
50v, Electrolytic. 
/-20$, 16v, Ceramic. 


50v, Ceramic 


/-20$, 16v, Ceramic. 


50v, Ceramic 


50v, Electrolytic 


50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
5$, 1/6W, Carbon 
5$, 1/6W, Carbon 
"Chip" Jumper 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
5$, 1/6W, Carbon 


Film. 
Film. 
Glass 
Glass 
Film. 


$, 1/6W, Carbon Film 
1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 


5%, 1/6W, Carbon 


Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


$, 1/6W, Carbon 


Film. 


1/16W, Metalized Glass. 


$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 


Film. 
Film. 
Film. 


$, 1/6W, Carbon Film 


$, 1/6W, Carbon 
5$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
$, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 


Film. 
Film. 
Film. 
Film. 
Glass 
Film. 
Glass 


$, 1/6W, Carbon Film 


$, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
$, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 


Film. 
Glass 
Film. 
Glass 
Film. 
Film. 
Film. 
Film. 
Film. 


1/6W, Carbon Film. 2 
1/16W, Metalized Glass. 


/6W, Carbon Film 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 


%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
%, 1/16W, Metalized Glass 3198 


Be sure to use exact replacement 


016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
036 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
702 
011 
021 
021 


31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
44740 
41050 
21050 
32210 
42240 
42240 
22250 
22250 
44740 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
31020 
31020 
33390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
33320 
33320 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
01010 
01010 
01010 
07590 
06810 
06810 
06810 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
34730 
01510 
34730 
01510 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
60274 
01020 
32210 
36890 


part. 


3212 
3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 
3226 
3239 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 


3341 


3342 


3342 


3343 
3344 
3345 
3346 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 


Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 330K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 82K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . .. 3198 
Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 39K, 1$, 1/16W, Metalized Glass 2322 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 
Res, 680K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 10M, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 470K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1К, 20$, 1/2W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1К, 20$, 1/2W, Carbon Film. 3198 
Res, 10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 2306 
Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, MF for A80QCF340X 

34. ббс с ATIS | и. о 
Res, 287 ohm, 5$, 1/3W, MF for A80QCF33 

DX у о fo 2 сира ups ae ud "рибе an бє? Mus "ah BN 97306 
Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, MF for A80ECK340X 

34. d: REL ЛЫС” dE WERE E ELEM ж. dade 105 
Res, 2R7 ohm, 5$, 1/3W, MF for A80ECK33 

ОХ 5 Ск» об 4% Side lèv ch 2306 
Res, 1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 3198 
Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Varactor, 1MA/50V, Max 115V. 2322 
Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100K, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
Res, 487, 5%, 1/3W, Metal Film... . 2306 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 
Res, 1M, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
Res, 15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 8R2, 5$, Metal Film 2306 
Res, 5K6, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 2K, $, 3/5W, Metal Film. 2312 
Res, 6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 27K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 270K, 5$, 1/8W, Metalized Glass 2322 
Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 5R6, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 2K2, %, 3/5W, Metal Film . 2312 
Res, 2K2, %, 3/5W, Metal Film... 2312 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 2K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1R5, 5$, 1/4W, Carbon Film. 2122 
Res, 12K, $, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 10K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 3198 
Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 2306 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 6R8, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
011 
704 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 


204 


204 


204 


204 
013 
011 
593 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
730 
915 
215 
915 
215 
21,5 
011 
011 
021 
101 
21.5 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 


34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
90030 
35610 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
36840 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 


03108 


03278 


03108 


03278 
01520 
03390 
13507 
03390 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03828 
15602 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
61274 
13308 
13308 
15608 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11203 
11003 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 


36ST230P/35 (continued) 


3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
33531 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3559 
3561 
3562 
3563 
3566 
3569 
3580 
3594 
3595 
3596 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3636 
3638 
3639 
3640 
3681 
3682 
3683 
3684 
3685 
3686 
3691 
3693 
3801 
3802 
3810 
3811 
3812 
2912 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
3822 
3831 
3832 


S = 


Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Res, 
Res, 


4R7, 5$, 
22K, 5%, 
LOOK; 5 
100K, 5 
12К, 
10K, 
3M3, 
3M3, 
РТС, 
IMS; 5%, 


о 
6, 


9 
6, 


3 Sn 


1/2W, Metal Film 

1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass. 

1/16W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 

1/2W, Metalized Glass. 

1/2W, Metalized Glass. 

144V. 

1/2W, Metalized: даб 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


220 ohm, 
NTC, 
270 ohm, 
1K2, 5$, 
4R7, 5$, 
330K, 5$ 
100 onm, 
56K, 5$, 
1K, 5$, 

OR1, 5%, 
OR33, 5% 
Zero ohm, 
47K, Sa 
10K, 5$, 
AKT, 2 
2K2, 5$, 
470 ohm, 
1К5, 55$; 
82K, 1$, 
AK7, 1$, 
270K, 5$ 
15K, 5$, 
10K, 5$, 
330 ohm, 
100 onm, 
12K, 5$, 
5K6, 5$, 
2K2, 77 
5K6, 5$, 
A7K, 55, 
330 ohm, 
220K, 5$ 
220K, 5$ 
100 ohm, 
100 ohm, 
AK7, 5%, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K, 5%, 

8K2, 5%, 
100 ohm, 
6K8, 5%, 
470 ohm, 
4K7, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4K7, 5%, 
AK7, 5%, 
10K, И 
2K2, 5$, 
Zero ohm 
1K, 5$, 

75 ohm, 

Zero ohm, 
8K2, 5$, 
390 ohm, 
3K3, 5$, 
390 ohm, 
560 ohm, 
560 ohm, 
1K5, 5$, 
330 ohm, 
220 ohm, 
220 ohm, 
1K, 5$, 

75 ohm, 

1K, 5$, 

1K, 5$, 

1K, 5$, 

100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
100K, 5$ 
75 ohm, 

47K, 5%, 
100 ohm, 


4R7, 


20%, 1/2W, Carbon Film 
20%, 3W1. 

53, 1/6, Carbon Film. 

1/10W, Metalized Glass 

1/6W, Carbon Film. A 

, 1/10W, Metalized Glass. 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 

, 3/5W, Metal Film. 

"Chip" Jumper 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 
5$, 1/10W, Metalized став 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 

, 1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

$, 1W, Metal Film 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

%, 1/10W, Metalized elas 

, 1/10W, Metalized Glass. 

, 1/10W, Metalized Glass. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/16W, Metalized Cras 
1/6w, Carbon Film. 

%, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass 

$, 1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

, "Chip" Jumper А 

1/10W, Metalized Glass. 

%, 1/16W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 

$, 1/10W, Metalized Glas 
5$, 1/10W, Metalized Glas 

$, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/16W, Metalized Glas 

$, 1/16W, Metalized Glas 
5$, 1/16W, Metalized Glas 
1/16W, Metalized Glass. 

5%, 1/16W, Metalized Glass 

1/6W, Carbon Film 

1/16W, Metalized Glass. 

1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

‚ 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

, 1/16W, Metalized Glass. 

‚ 1/16W, Metalized Glass. 

‚ 1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 


2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2122 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
012 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 


03478 
32230 
31040 
31040 
31230 
51030 
13335 
13335 
00019 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
13310 
01010 
51230 
55620 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
51020 
37590 
90030 
08220 
53910 
53320 
53910 
55610 
55610 
51520 
33310 
32210 
32210 
31020 
37590 
01020 
31020 
31020 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
34730 
01010 


part. 


3833 
3837 
3839 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4101 
4102 
4104 
4126 
4128 
4181 
4209 
4216 
4388 
4401 
4402 
4430 
4431 
4604 
4608 
4609 
4614 
4615 
4616 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4824 
4826 
4830 
4831 
4835 
4839 
4840 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4876 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4884 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 


Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
Res, 3K3, 5, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 3K3, 5, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Coil; Те 109: 

Coil, 820n, 10%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Wire Jumper. Aeris nie, fek detan N un 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5$. 

Coil, 22u. 

Coil, 22u for A80QCF340X34 

Coil, 47u for A80QCF330X34 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, PSLOT 

Coil, 33u, 10% ak da 4. dE dde 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, Linear, DC12 Е ы ЖОЙ 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
Coil, Choke. 

Coil, 4u7, 20$ 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
2422 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 
2422 
3128 
3198 


011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
535 
018 
018 
138 
018 
018 
138 
531 
138 
018 


01010 
01010 
01010 
32220 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 
97333 
24790 
71020 
21421 
73390 
90020 
55881 
02465 
37021 
74780 


36ST230P/35 (continued) 


5472 Com, Ss LOZ а cc Cu es ti an ou 2980182290 7542 Transistor, PNP, BESS /B (COL) . . . . . 3198 010 42150 
5480 Colle, дар LUZ ae go e a © lan ба. О 7560 IC, LE33CZ о о ж есж ee 9322 10611676 
5501 Mains Filter . . . a. s s e s ыы cw . 2422 549 43432 7561 Transistor, NPN, PDTC143ZT . 2 . . . . 9340 547 00215 
5520 Transformer, 5539009-04....... . . 2422 531 02459 7580 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . . . . 3198 010 42150 
5521 Fixed, Inductor, 100MHz, БОБ. . . . . 3198 018 90010 7602 IC, M24C16-WBN6. аа di E> eh TR . . 9322 147 25682 
5560 Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. . . . . 3198 018 90010 7606 Transistor, NPN, PDTC143ZT . . . . a at 9340 547 00215 
5561 ОЗ Ба a se Vhs er cau о шз. “ЛАЛА 95366 7802 TO НЕЕ4ЛО53ЗВТ cal ok du зы W QE E ue zak Ge 0233 IA 50055 
5562 Fixed, Inductor, 100МН2; БОБ. . . . . 3198 018 90010 7803 IC; НЕЕЛО5ЗВТ. ш. m W^ mo nwi а-ы За 729 -60.6533 
5564 Fixed, Inductor, 100MHz, ЗОВ: . . . . 3198 018 90010 7804 Transistor, NPN, BC847B(COL) ex . . 3198 010 42030 
5602 СОД, ® бу aos Wi an lie do aar xou VW. woe ЗОВ ОМ 7831 IC MSP3425G-PO-B8-V3 (MIAS) Т... . 9322 187 89682 
5603 Соу ообу ЗЫ «~ an we a ut ы o mou SO OLS 5080 7901 IC; ДАМУ PH ш e vay өза ке жз” 9322 ТӨТ 411662 
5604 Сол». Bus Dua ax xw. cere Eo euh Ss BLO OLS: 96680 9001 Wire Jumper. uou ck we вы GU 5-8 3198 036 90010 
5810 Cox. AOU. 10% 25 а За амы aa bo: 3198 DIS. 51090 9104 Wire Jumper. tUe x 1679 m DW, 09.2; 49 ^x; tate 31986 036 90010 
5831 Colly 00085 55-3 а Ge dw ола жож. зы oXL90- ӨТӨ 16660 SY Wire Jumper. ............ ._ 3198 036 90010 
5832 Сау зава Sge- Hs ке би = о XO Mug LS 5890 9173 Wire Jumper. . 5 soso 4) Ye. we wol TE өС% 42198 036 90010 
5833 Coil ви св оца Учи ou cine, n ae or cet ui ж mou SR: OTI 168660 92:75 Wire Jumper. ............ > 3198 036 90010 
5835 Сол: ДУ LOU gan sd ana д ia) oki ce СЫ. ЭТО IZIN 9181 Wire Jumper. . . s e s БУ ЛЕ > e . e wo 3198 036 90010 
6001 Zener Diode, 33 volt . i1. 7€ . . 3198 010 23390 9182 Wire Jumper. о» зе зета а ВА аи. а а о 31986 036 90010 
6201 Diode, Signal, BAS316. . . tayè к. 3198 010 10630 9183 Wire Jumper. . . s. e so wow an a yin aou 3198 036 90010 
6202 Diode, Signal, BAS316. 4... вы . . . 3198 010 10630 9192 Wire Jumper. . 55%-ы dom TE > 199. 036 90010 
6206 Zener Diode, 6.8 volt. w . . . w . . . 3198 020 56880 9193 Wire Jumper. uus celUue se мы san Da) we - ac 3198 036 90010 
6331 Diode, Signal, BAVAZL . sow x . . 3198 010 10070 9311 Wire Jumper. oe s sak, ыы па ф.о 3198 036 90010 
6332 Diode, Signal, BAS316. 2i» 2.09 wo 3198 010 10630 9312 Wire Jumper. ............ we 3198 036 90010 
6333 Diode, Signal, ВАУ21......... 3198 010 10070 9406 Wire Jumper. . . s s s e sèl “an pè м ж.а, 3198 036 90010 
6335 Diode, Signal, ВАУ21......... 3198 010 10070 9407 Wire Jumper. . 5 X. dw. Ya. won TE < 48098. 036 90010 
6400 Res, IK, 1%, 3/5W, Metal Film. w. . . . 2312 915 11002 9408 Wire Jumper. uus s e cs e s >. we we e > 3198 036 90010 
6401 Zener Diode, 47 volt w 4 w 2 « «a0 . 3198 010 24790 9409 Wire Jumper. e ah e s ыы a oue e 3198 036 90010 
6445 Zener Diode, 10 volt 2 i... av ente . . 3198 020 51090 9410 Wire Jumper. ............ we 3198 036 90010 
6447 Diode, Signal, 1N4148. . . tiye чек 3198 010 10010 9411 Wire Jumper. . . s e cha 4.4 Tan pè м e а 3198 036 90010 
6448 Zener Diode, 6.2 volt. w . . A oui . . . 9331 668 30133 9412 Wire Jumper. . 555% dy W ko cdm oS о 3198 036 90010 
6449 Diode, Signal, БАУ99--ы . 1 a. wow 3198 010 10620 9413 Wire Jumper. . . s s оқы san Fa ue ue e > 3198 036 90010 
6460 Diode, Rect, DG3-7005L w. % sal od nn oh .. 9336 436 10682 9414 Wire Jumper. wed ok eoe AY ad AE a ње - 3198 036 90010 
6461 Diode, Rect, RGP30J-L7004. . a . . . . 9338 617 60682 9415 Wire Jumper. ate soso e ызы e. 2 c x tan 31986 036 90010 
6462 Zener Diode, 9.1 volt. моя Sc de . . 9331 177 80133 9416 Wire Jumper. . . s s s 4.4 “EP pè e ow. 3198 036 90010 
6465 Diode, Signal, ВАУ21......... 3198 010 10070 9417 Wire Jumper. . 555% 4 W ko ke cdm TE a 4 3198 036 90010 
6466 Diode, Signal, BAVZl . x 55-450, c ww ow 3198 010 10070 9418 Wire Jumper. . . s s dae ыы сы Па e e > 3198 036 90010 
6467 Diode, Signal, BAS316. « € 49. 3198 010 10630 9419 Wire Jumper. wed ok cee Gn BY ad A a ae xw. 3198 036 90010 
6468 Diode, Signal, BAS316. so aa 2.7.24 3198 010 10630 9421 Wire Jumper. d. a 1609 ызы dee. 00-ы tan 3198 036 90010 
6469 Diode, Rect, ВҮУ95С......... . ou 9335 001 80133 9422 Wire Jumper. . +d: s e s 4.4 Ee м ow. 3198 036 90010 
6470 Diode, Signal, BAV99 . ou Ра Xo by . . 3198 010 10620 9423 Wire Jumper. . 555% ow. W ko cdm БЫ 3198 036 90010 
6476 Zener Diode, 15 volt i x $ . . . ыы 3198 010 21590 9424 Wire Jumper. . . s s dae ыы сы Oe 9e e 99 036 90010 
6481 Zener Diode, 5.6 volt. w . 2 4.9 . . 3198 010 25680 9425 Wire Jumper. Wed soso an ad A GE do» xw. 3198 036 90010 
6482 Zener Diode, 9.1 volt. ix љут 9331 177 80133 9426 Wire Jumper. ate зетови ызы dee. 2 c x. fane 3198 036 90010 
6483 Zener: Diode, 33 уо1ї....... . . 3198 010 23390 9427 Wire Jumper. . да s so 4.4 Ge м м д 3198 036 90010 
6485 Diode, Rect, BYV95C. & ы-%7Ь ы Www 9335 001 80133 9453 Wire Jumper. . 555% Sy W ko cdm Ы 3198 036 90010 
6486 Diode, Rect, EGP20DL-5100. . . we . ж 9322 164 42682 9460 Wire Jumper. . . s. s dae e s Печь e e 3198 036 90010 
6487 Diode, Rect, BYV95A. 25 52 vay ah 9. 9335 000 90133 9463 Wire Jumper. wed ok cel ae B xdg a ii sw xw. 3198 036 90010 
6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100. . sou'w . . 9322 164 42682 9500 Wire Jumper. ate soso eo ызы dee. 08-ы fane 3198 036 90010 
6500 Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. . . . 9322 138 08667 9501 Wire Jumper. ............ V 3198 036 90010 
6520 Diode, Rect, BYV95A. 5525 4 Www 9335 000 90133 9503 Wire Jumper. . 555% 4. W ko cdm TE a 4 3198 036 90010 
6523 Diode, Signal, 1N4148. xe аи wow ы 3198 010 10010 9506 Wire Jumper. . оқы e x) ue - e 99 036 90010 
6524 Diode, Rect, 1N5062. . x la dae, a Wa. 3198 010 10120 9507 Wire Jumper. wed oh cel ан Bx AE GU lidi sw xw. 3198 036 90010 
6525 Diode, Rect, 1N5062. . so wea x . . . 3198 010 10120 9510 Wire Jumper. ate oii, ра e. 2 cx ње. 3198 036 90010 
6526 Zener Diode, 22 volt 3198 020 52290 9511 Wire Jumper. 3198 036 90010 
6540 Zener Diode, 6.2 volt. 9331 668 30133 9512 Wire Jumper. 3198 036 90010 
6541 Zener Diode, 10 volt засы тє ж) LOS G20 51090 9513 Wire Jumper. . . s. s dae e сы ae e e > 3198 036 90010 
6560 Diode, Rect, BYV29X-500. . «x. 9340 555 59127 9514 Wire Jumper. wed oh ыы име x Wo 3198 036 90010 
6561 Diode, Rect, SB340L-7010 . . ay . . . . 9322 128 18682 9515 Wire Jumper. ate soso ызы dee. c x we 31986 036 90010 
6563 Diode, Signal, BAS316. ссе cue . . 3198 010 10630 9516 Wire Jumper. . . s e s e x Acier м м 3198 036 90010 
6565 Diode, Signal, BAV70 . ы” ғ. . 9331 849 10215 9518 Wire Jumper. . 4x ode wd. rév A њи 3198 036 90010 
6566 Diode, Signal, 1N4148. w . . 2» ow ы 3198 010 10010 9520 Wire Jumper. . . s ысы san xu e a9 3198 036 90010 
6569 Diode, Signal, BAS316. « д 4 42 . . 3198 010 10630 9521 Wire Jumper. Wed oh eo Gn Bow ЛЕ X Wo x 3198035590010 
6570 Zener Diode, 6.8 volt. i . ~ а €... 3198 020. 56880 9522 Wire Jumper. a6 5-ж» ызы Шор ft ai fan 31986 036 90010 
6580 Diode, Signal, BAS316. av xe чек 3198 010 10630 9524 Wire Jumper. . . s ов 4o x сулы», ai ou ок 3198 036 90010 
6681 Diode, Signal, BAT85 44 « fèw WX o . . 9336 247 60133 9528 Wire Jumper. 2-4. & sos Bo. we don а 48098. 036 90010 
6691 LED, LTL-10234WHCR . . 5а > e ve ы ы 9322 185 69682 9530 Wire Jumper. . sanl s сы e s san Dag we we о! 3198 036 90010 
6692 IR REGSIVE э dwé pwi de жж ж od aa жо» 932272 12754667 9611 СОО LOZ ш сё, ж WAN SE E Ge ae cx (mo ЕО 
6831 Diode, Signal, 1N4148. 2 9: 2.7720 3198 010 10010 9612 Wire Jumper. . sw «4 i 3 m Dè, monè sos aoe Ww 3198 036 90010 
6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper « . . . . 3198 021 90020 3613 Wire Jumper. ............ 2. 3198 036 90010 
6904 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90020 9614 Wire Jumper. . s қа Ba. wol TE ok 42198 036 90010 
7101 Transistor, NPN, BOS47BACOL) . за ы . 3198 010 42030 9615 Wire Jumper. ............ c9 3198 036 90010 
7200 IC; TDASS5SSH/NLZLST а o s ecce fa. 4835 SLO} 57626 9616 Wire Jumper. oe а e s ыы uU de 5-2 3198 036 90010 
7201 Transistor, NPN, BC847B(COL) w . . . . 3198 010 42030 9618 Wire Jumper. ze so so s we de say 10. te 31986 036 90010 
7204 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . . . . 3198 010 42150 9619 Wire Jumper. . . s s so e s an a м ж.а, 3198 036 90010 
7205 Transistor, PNP, BC857B(COL) а ui . . . 3198 010 42150 9622 Wire Jumper. 5 Ws ow. Qd. dox TE < 3198 036 90010 
7330 IC. TDAGTOTIEZNG uw s жш з ta taa =» 9352 TL3- 37112 9623 Wire Jumper. uus s. s ss Мы san Da) - e > 3198 036 90010 
7400 Power FET, IR. мА ж We ы aaea ке > OOS 8568) 9624 Wire Jumper. e ah sak, ae ыы E Aie ox wo 3198 036 90010 
7441 Transistor, PNP, BC85/B(COL) w . . . . 3198 010 42150 9626 Wire Jumper. ze 4 16709 ва 909.2; а ^x; we 3198 036 90010 
7443 Transistor, PNP, BC557B(COL) 2 . . . . 3198 020. 40110 9627 Wire Jumper. ............ > 3198 036 90010 
7460 Transistor, NPN, BU4508DX. . 4 ui . . . 9340 550 92127 9628 Wire Jumper. 5-4. x. dw. BY a. we don < oe 3198 036 90010 
7461 Transistor, NPN, BC337-25 (COL) w . = w 3198 020 43530 9629 Wire Jumper. uus s. s ls e a? san Dag we - оз! 3198 036 90010 
7462 Transistor, NPN, PDTC143ZT 4 . . . . . 9340 547 00215 9631 Wire Jumper. we s e s ыы E > e e 3198 036 90010 
7463 Transistor, PNP, BC327-25 (COL) . . . . 3198 020 43430 9632 Wire Jumper. ze x 1.6709 ва 9099.2; < ^ x; we 3198 036 90010 
7471 ТС, TDA8359J/N2. - се ж ie ske ee ы НИЕ ОНЫЙ 9634 Wire Jumper. . . s e so e ee, an pè м ж.а, 3198 036 90010 
7480 Transistor, NPN, BD135 agèt Xo Www 3198 020 41010 9637 Wire Jumper. 5-4. А fèk s Ya. don TE <. 3198 036 90010 
7482 Transistor, NPN, BD135 . ou Уы cu Ww ы 3198 020 41010 9638 Wire Jumper. uus s s ls e s e Dag we we e > 3198 036 90010 
7515 Optical Coupler, TCET1103(G) . . . . . 9322 140 14667 9639 Wire Jumper. ............ wo 3198 036 90010 
7520 IC, TEA1507P/N1. ......... алы 9352 673 56112 9640 Wire Jumper. ze x dwè. ра 69.2; ft x; we 3198 036 90010 
7521 Power FET, “БОРЕЭМ5О, 2 а-ы Ясы . . 9322 187 16687 9641 Wire Jumper. . . оо so e yè “an a yin м ж.а, 3198 036 90010 
7522 Transistor, NEN, BC847B(COL) 5“ . . . 3198 010 42030 9642 Wire Jumper. ............ ._ 3198 036 90010 
7540 Transistor, NPN, BC547B(COL) . . = = 3198 020 40030 9643 Wire Jumper. uus s s de. e e me Fa ue e e . 3198 036 90010 
7541 Transistor, NPN, PDTC114ET . . . . . . 9340 310 10215 9647 Wire Jumper. жос s. e s e UE xeu) e wo 3198 036 90010 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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9648 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 CBA SP/LS Module (Vertical) (ITV). . . . . 3139 127 237374 
9650 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 CBA EPS Module (ITV) . . . . . . . . . . . 3139 137 22961 
9651 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 CBA Main Chassis Assembly. . . . . . . . . 3139 187 26761 
9652 Wire Jumper. . s . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 CBA Interface Panel (ITV). . . . . . . . . 3139 188 04541 
9554 Wire Jumper. 252855 tan Кок . . 3198 036 90010 

9655 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 Channel One Card Parts 

9656 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 Channel One Card Parts 

9657 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 

9658 Wire Jumper. . s . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2D 3 Line Comb Filter Parts 

9659 Wire Jumper. > «Nig а uu e ao Sè» fek vèt Бе Ho 3198 036 90010 2D 3 Line Comb Filter Parts 

9660 Wire лшрет............ e 3498036 90010 0266 6 Pin Connector. 4 w . 4 ok w ou ve wou 2422 025 16609 
9661 Wire ширегт.............. 3198 036 90010 2401 Cap, 47u, 20$, 16v, Electrolytic . . . 3198 028 24790 
9662 Wire регт.............. 3198 036 90010 2402 Cap, 4u7, 20%, 35v, Electrolytic . . . 3198 028 44780 
9663 Wire ирет.............. 3198 036 90010 2403 Сар, 100n, 10%, 16v, Ceramic ww . ~ . 3198 017 31040 
9664 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2407 Сар, 15р, 5%, 50v, Ceramic w . x 4 . . 3198 016 31590 
9665 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2408 Сар; 56р, 5%, 50v, Ceramic . . . . . . 3198 016 35690 
9666 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2409 Сар, 15р, 5%, 50v, Ceramic . . . . . . 3198 016 31590 
9667 Wire Jumper. « n 4 о 397€. e dap 3198 036 90010 2411 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. . . 3198 017 44740 
9668 Wire Jumper. . s darle gode di tyè Gee tg 3198 036 90010 2412 Сар, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. «icu. 3198 017 34720 
9669 Wire Jumper. <5. . s s soe s s e e . ee 3198 036 90010 2413 (Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . : . . 3198 017 31030 
9670 Wire Jumper. x s в ue» coms ke < в 3198 036 90010 2414 Сар; 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 31030 
9671 Wire Jumper. геол ox < < e- 3198 036 90010 2415 Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 31030 
9672 СӨЗІ; 22и; 110% ш ж в 30x мы a Ses 1319890182290 2416. Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. w vw . . . 3198 017 31030 
9674 Wire ирегт.............. 3198 036 90010 2419 Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 31030 
9675 Wire Jumper. . бо о кв Bod sx . 3198 036 90010 2420 Сар, 180p, 5%, 50v, Ceramic. . . vow 3198 016 31810 
9676 Wire Jumper. чем» ы s e e ce в 3198 036 90010 2425 Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. је up . +. 3198 017 31030 
9678: “СӨЛІ, 22ü; 10% a po car ш % у 3198018222950 2426 Cap, 47u, 20%, 25v, Electrolytic . . . 3198 025 34790 
9679 Wire Jumper. à ск ao а-ы 39779 ra da; 3198 036 90010 2427: Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . ле . 3198 017 31030 
9680 Wire ирет.............. 3198 036 90010 2428 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. . . 3198 025 31010 
9681 Wire Jumper. . Ша же s soes s e e kw чь 3198 036 90010 2429 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. . . 3198 025 31010 
9682 Wire Jumper. . s s 3o» omo sw ce ы ж 3198 036 90010 2430 Cap, 100n, 10%, 16v, Ceramic . . . . . 3198 017 31040 
9685 Wire шрегт.............. 3198 036 20010 2431 “Cap; 100и, 20%, 25v, Electrolytic: . . 3198 025 31010 
9686 Wire Jumper. «n 4 9 ow о av oun < e Be. 3198 036 90010 2432 Сар, 10n, 10%; 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 31030 
9687 Wire ирегт.............. 3198 036 90010 2433. Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 017 31030 
9688 Wire Jumper. . ky же so soes X e kw we 3198 036 90010 2494 ‘Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. se. . . . . 3198 017 31030 
9689 Wire Jumper. . s so ue mo se ce ы xw 3198 036 90010 2435 Сар, 100n, 10%, 16v, Ceramic . . . . ~ 3198 017 31040 
9690 Wire Jumper. ера 3198 036 90010 2436 Cap, 100n, 10%, 16v, Ceramic . . . . . 3198 017 31040 
9692. Wire Jumper. «n 49 ow о av oun < ou 3198 036 90010 2440 Cap, 10u, 20$, 16v, Electrolytic . . . 3198 028 21090 
9694 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2442 Сар, 56р, 5%, 50v, Ceramic . . . . . . 3198 016 35690 
9695 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2443 Сар, 56р, 5$, 50v, Ceramic . . . . . . 3198 016 35690 
9697 Wire ирегт.............. 3198 036 90010 2450 Cap, 10u, 20$, 16v, Electrolytic . . . 3198 028 21090 
9698 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2452 Cap, 56р, 59, 50v, Ceramic uw i . . . . 3198 016 35690 
9699 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 2453 Сар, 56р, 5%, 50v, Ceramic . . . . . . 3198 016 35690 
9821 Wire Jumper. eee eh so не кы < < дк 3198 036 90010 3401 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 35610 
9922. Wire Jumper. a s «s.a s ae. e s docs 3198 036 920010 3402 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31030 
9825 Wire Jumper. 20% x SR ee ce e xw 3198 036 90010 3403 Res, 1K8, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31820 
9828 Wire Jumper. v s soso s ле ко gue 3198 036 90010 3404 Res, 1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31520 
9829 Wire лшрет............. . 3198 036 90010 3405 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9831 Wire лшрет............. дк 3198 036 90010 3406 Res, 6K8, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 36820 
9832 Wire Jumper. a Ayè 5% ae e e 5%» 3198 036 90010 3407 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metalized Glass. . 3198 021 31020 
9837 Wire Jumper. 5 vw. x» Woo cw ce e 3498 036 90010 3408 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9838 Wire Jumper. v 4-42 e < < 3198 036 90010 3412 Res, 510K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 2122 118 05951 
9839 Wire лшрет............. . 3198 036 90010 3419 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9846 Wire Jumper. 0а“ ылы < ake e дк 3198 036 90010 3425 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31030 
9847 Wire Jumper. a.. a s ae s Boe . e ae 3198 036 90010 3427 Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31030 
9849 Wire Jumper. . . wo. wx Ww 4 et < cs xw 3198 036 90010 3431 Res, 8K2, 1%, 1/16W, Metalized Glass . 2322 704 68202 
9851 Wire Jumper. v e» se s a ле a 4 < < Wa. 3198 036 90010 3432 Res, 12K, 5%, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31230 
9856 Wire Jumper. м te € we ож и о e . 3198 036 90010 3440 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9858 Wire Jumper. мае аа < < к 3198 036 90010 3441 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 34710 
9859 Wire Jumper. a. s.a s ae e s See чь 3198 036 920010 3442 Res, 12K, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31230 
9860 Wire Jumper. zx so 5 ео e x 3198 036 90010 3443 Res, 2K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 32720 
9862 Wire Jumper. w  « Gia око 4 seyon коњ 3198 036 90010 3444 Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 35610 
9863 Wire шрет............. . 3198 036 90010 3450 Res, 820 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 38210 
9864 Wire Jumper. 0 soso so a кы van < к 3198 036 90010 3451 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 34710 
9865 Wire Jumper. vè. Ayè 5% ee e e Sea чь 3198 036 90010 3452 Res, 12K, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 31230 
9867 Wire Jumper. . s so x Ww 9o wo ce wow 3198 036 90010 3453 Res, 2K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass . 3198 021 32720 
9868 Wire Jumper. w 44-4 ve c € veo S. 3198 036 90010 3454 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 35610 
9869 Wire Jumper. и we сас и 240 3198 036 90010 3455 Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 33910 
9870 Wire шрет.............. 3198 036 90010 3456 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 
9871 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 3457 Wire Jumper. Lou vou wou w ou w . . . 3198 036 90010 
9873 Wire Jumper. 5 vw s a e. e s . e 3198 036 90010 3458 Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 021 33910 
9874 Wire Jumper. wow so ao x3 09 за x < Be: 3198 036 90010 4401 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 
9875 Wire Jumper. «n 4 9 o» x 40e avons ou 202 3198 036 90010 4402 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 
9876 Wire регт.............. 3198 036 90010 4403 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . . 3198 021 90030 
9877 Wire Jumper. 2 525% 03. Bod . . . 3198 036 90010 5401 Coil, 10u, 10$%............ 3198 018 31090 
9878 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 5407 Coil, 33u, 5$............. 3198 018 13390 
9901 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 5408 Coil, 33u, 205002 me eu; ae із wie 3198 018 33390 
9902 Wire лшрет............. . 3198 036 90010 5421 Inductor, 100 MHz, 120 ohm . . . . . . 3198 018 90070 
9903 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 5425 Coil, 10u, 10% . a. а Wu ine we xs x 3198 018 31090 
9904. Wire Jumper. . uos un lan Wou sx . 3198 036 90010 5428 Coil, 10u, 55&............. 3198 018 11090 
9905 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 5429 Coil, 10u, 10% . x dou we dene XXe . . 3198 018 31090 
9911 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 5430 Coil, 10u, 10% . du xt W'LEV4 xtX ы . . 3198 018 31090 
9913 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 5440 Coil, 10u, 10%............_ 3198 018 31090 
9914 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 5442 Coil, 22u, 5$............._ 3198 018 12290 
9915 Wire Jumper. . 525% « (47%. Bod . . . 3198 036 90010 5450: Coil, 10u, 10%............ 3198 018 31090 
9919 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 5452 Coil, 33u, 5%. ии. . 8198 018 13390 
9920 Wire лшрет.............. 3198 036 90010 7401 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . . . . 3198 010 42150 
9991 Wire лшрет............. . 3198 036 90010 7402 Transistor, NPN, BC847B(COL) . . . . . 3198 010 42030 
9993 Wire лшрет............. . 3198 036 90010 7403 Transistor, NPN, BC847B(COL) . . . . . 3198 010 42030 
9996 Wire Jumper. . . . . . . . . . . . . . 3198 036 90010 7421 IC, TC90A53N Na kn ae tls л 9322 182 18682 
9997 Wire Jumper. 50%», ex» e. e we ce e x 3198 036 90010 7440 Transistor, NPN, BC847B(COL) . . . . . 3198 010 42030 
9998. Wire Jumper. ve 9 soso 0€ 0€ w Velo e . 3198 036 90010 7444 Transistor, NPN, BC847B(COL) . . . . . 3198 010 42030 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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7450 Transistor, NPN, BC847B (COL) 
7454 Transistor, NPN, BC847B (COL) 
9401 Wire Jumper. 

9402 Wire Jumper. . 

9403 Wire Jumper. . . . . . . . . . 
CBA 2D 3 Line Comb Filter Assembly 


DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 


DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 


DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 


Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 


ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 


Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 


Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 

5 АС01 AC Cord. M ae ЕИ. 
ACO2 AC Cord Strain Relief. 
ACO3 Anode Lead Spacer (3 Used) 
ACO5 Cabinet Back 
ACOS8 Chassis Tray ха 

S ACO9 CRT, A90AKB50X07(V). 
AC10 Customer Control Buttons 

S AC12 Degaussing Coil. нота ke мо 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
AC16 Jack Panel Bracket a 
AC17 ITV Safety/Warranty Instructions 
AC20 Cabinet Front Assembly 
AC20A Cabinet Front. К 
AC20C Light Guide. 
AC20D Nameplate. 
AC20E Power Button be sha ge ay See 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 
AC26 EPS Bracket. „1% 
AC28 ITV Card Slot Cover. pce LAN Sh. A uus 
ITV Institutional Interconnect Device (Mode 

1 36ST230P/35 Only). 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


3135 
3135 
9135 
5199 
3139 
9322 
3139 
2422 
3135 
3139 
3135 
3121 
21.25 
3139 
31:35 
S139 
2422 
21395 
2159 


005С 


010 
010 
036 
036 
036 
177 


010 
010 
014 
124 
124 
186 
124 
549 
013 
124 
125 
237 
127 
124 
015 
124 
264 
014 
124 


N4N 


42030 
42030 
90010 
90010 
90010 
26561 


04323 
02841 
04471 
45211 
313235 
37682 
26472 
43972 
01651 
45161 
21431 
52412 
50041 
26461 
03571 
26444 
00401 
09221 
5054 


FN/35 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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— Manual no. 7638 


Main Chassis Parts 


0211 
0212 
0219 
0220 
0221 
0222 
0223 
0225 
0243 
0244 
0245 
0246 
5 0254 
0267 
S 1000 
1002 
1200 
5 1500 
S 1515 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1811 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2135 
2136 
2141 
2184 
2187 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2226 
2227 
2228 
2229 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2330 


2331 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2401 
2402 
2404 


S = 


Ма1п 

Р1п 
Р1п 
Р1п 
Р1п 
Р1п 
Р1п 


Chassis Parts 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 


су МЮ М (л оу М М 


Pin Cinch Jack 
SVHS Jack. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin CRT Socket 

Pin Connector. 
Tuner, V+U, PLL 

SAW Filter, 45.75MHz 
Filter, Ceramic, 4MHz5 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 
Relay, 5 Amp, 12V. 
Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 


о WO а м а су 


Cryst 
3 Pin 


Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Safety Part 


al, 12MHz000 
Connector. 


47n, 
10u, 
470u, 
100n, 
100u, 


10$, 50v, 
20$, 50v, 
20$, 16v, 
+80/-205, 
20$, 25v, 
22n, 10$, 25v, Ceramic. A 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
22p, 5$, 50v, Ceramic 

330p, 10$, 50v, Ceramic 

330p, 10$, 50v, Ceramic 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
22p, 5$, 50v, Ceramic 

330p, 10$, 50v, Ceramic 

2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
330p, 10$, 50v, Ceramic 

2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
22p, 5$, 50v, Ceramic 

22p, 5$, 50v, Ceramic 

330p, 10$, 50v, Ceramic 

2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
470n, -80/-20$, 10v, Ceramic. 
10005, 20%; 167; Electrolytic 
22n, 10$, 25v, Ceramic. қ 
220n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 
470n, 10$, 50v, Polyester 
22n, 10$, 25v, Ceramic. 

100p, 5$, 50v, Ceramic. 

4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

820p, 5$, 25v, Ceramic. 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

100n, 5$, 603v, 
470n, -80/-20$, 
1000u, 20$, 16v, 
22n, 10$, 25v, 
22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, "Chip" Jumper 
100n, 105, 


Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic. 
25v, Ceramic. 
Electrolytic. 


10v, Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 


10n, +80/-20% 1000v, Ceramic. 


10u, 20%, 
3n3, 10%, 


250v, Electrolytic. 
500v, Ceramic 

560p, 5$, 50v, Ceramic. 

2n2, 10$, 2000v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 


Metalized Polyester 


250v, Metalized Poly 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
2222 
21:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 


2222 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


025- 16269 
025 16375 
025 12482 
025 04853 
025 15503 
025 10646 
026 05184 
026 04926 
025 04854 
025 04853 
025 04854 
025 12481 
500 
020 00725 
542 90108 
549 44518 
549 40807 
086 10914 
132 07444 
128 02742 
128 02742 
128 02742 
128 02742 
128 02742 
543 
020 00725 
540 
024 44730 
025 51090 
025 24710 
023 41040 
025 31010 
017 32230 
017 24740 
016 32290 
017 33310 
017 33310 
025 51090 
025 51090 
016 32290 
017 33310 
017 22250 
017 33310 
017 22250 
016 32290 
016 32290 
017 33310 
017 22250 
017 22250 
023 41040 
023 41040 
023 41040 
017 42240 
023 41040 
025 51090 
017 41050 
017 44740 
026 21020 
017 32230 
017 42240 
014 04740 
017 32230 
016 31010 
017 34720 
016 38210 
025 51090 
017 31520 
017 41050 
017 32220 
370 76104 
017 44740 
026 21020 
017 32230 
017 32230 
025 52260 
016 31020 
016 31020 
021 90020 


368 
558 
012 93495 
019 43320 
016 05610 
558 
023 21040 
558 
021 90552 
019 44710 
025 54790 


part. 


2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2915 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2802 
2903 
2810 
2822 
2816 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


220u, 20%, 25v, 
lu, 20$, 50v, 
47n, -80/-20$, 
lu, 20$, 50v, 
47u, 20$, 160v, 
15n, 10$, 50v, 
47а, 20$, 25v, 
470n, 5%, 250v, 


Electrolytic. 


Electrolytic. 


50v, Ceramic 


Electrolytic. 


Electrolytic. 
Polyester. 
Electrolytic 


2u2, 20$, 100v, Electrolytic. 
680p, 10$, 500v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n2, 10$, 2000v, Ceramic. 
2u2, 5$, 
Polypropylene 
Polyester 
Polyester 


13n, 5$, 1600v, 
10n, 10$, 400v, 
100n, 10$, 50v, 
150n, 10$, 63v, 
100n, 10$, 63v, 
2n2, 10$, 50v, 
2n2, 10$, 50v, 
4n7, 10$, 50v, Ceramic. 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
68n, 10$, 250v, Polyester 


Ceramic. 
Ceramic. 


Metalized Polyprop 


160v, Metalized Polypr 


Metalized Polyest 
Metalized Polyeste 


4u7, 20%, 250v, 
470u, 20$, 16v, 
47u, 20$, 50v, 
1000u, 20$, 
470u, 20$, 16v, 
1n, 10$, 500v, 
470n, 205, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
Tm, 
10n, 
22u, 
100n, 
1п5, 
470p, 10%, 
2n2, 10$, 
in, 105, 
10n, 10$, 
10n, 10$, 
680p, 10$, 
100u, 20$, 
1n, 10$, 50v, 
100n, 10$, 50v, 
2u2, 20$, 25v, 
47u, 20$, 25v, 
lu, 20$, 50v, 
47u, 20$, 16v, 
22u, 20$, 50v, 
330n, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
100p, 5$, 50v, 
In, 5$, 25v, 
33p, 5$, 50v, 
lu, +80/-20%, 
33p, 5$, 50v, 
lu, 480/-20%, 
68p, 5$, 50v, 
68p, 5$, 50v, 
1n, 10$, 50v, 
Tu, +80/-20%, 
lu, +80/-20%, 
220u, 20%, 25v, 
220n, +80/-20%, 
220n, +80/-20%, 
242, +80/-20%, 
2u2, +80/-20%, 
470n, +80/-20%, 
242, +80/-20%, 
2u2, 20%, 50v, 
2u2, 20$, 50v, 
2u2, +80/-20%, 
1n8, 10$, 50v, 
150p, 5$, 50v, 
68n, 10$, 50v, 
68n, 10$, 50v, 
150p, 5$, 50v, 
1n8, 10$, 50v, 
242, +80/-20%, 
100u, 20$, 25v, 
100u, 20$, 25v, 
417, 20$, 50v, 


10$, 
205, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, 
10$, 
205, 
105, 
105, 


50v, 


50v, 

50v, 

50v, 
l6v, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


l6v, 


275v, 
10$, 1000v, 
1000v, 
200v, 
1000v, 


1000v, 


2000v, 


1000v, 
160v, 


Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 52%) 
Metalized Polypro 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic. 


Ceramic 


Ceramic. 

Ceramic. 
Ceramic 

Electrolytic 


Ceramic 


Polyester 
Electrolytic 
Electrolytic 


Electrolytic. 


Electrolytic 

Electrolytic . 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 

Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic 
10v, 
Ceramic 
10v, 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, 
16%, 


Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic. 
16v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 


3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 


2022 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2020 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 


025 
025 
017 
025 
021 
014 
025 


333 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 
025 
025 


32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
34790 


00086 
91331 
46810 
01010 
90488 


90042 
90254 
90218 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
22572 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91358 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
31020 
32390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
32210 
42240 
42240 
22250 
22250 
44740 
22250 
52280 
52280 
22250 
15626 
SLILO 
06830 
06830 
31510 
15626 
22250 
31010 
31010 
54780 


MS3252S431 (continued) 


2877 Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 

2878 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 

2879 Cap, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

2880 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 

2883 Cap, 470u, 20$, 16v, О 

2884 Сар, 242, 20$, 50v, Electrolytic 

2885 Cap, 220n, 10$, 50v, Polyester 

2886 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2892 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2893 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2902 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
2903 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 

2904 Cap, 27n, 10$, 50v, Ceramic. 

2905 Cap, 1n2, 10$, 50v, Ceramic. 

2906 Cap, 27n, 10$, 50v, Ceramic. 

2907 Cap, 1n2, 10$, 50v, Ceramic. 

2908 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 

2910 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

2911 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

2950 Cap, 330p, 5$, 50v, Ceramic. ы. 2 
3000 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3001 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper W Nen Sè 
3003 Res, 1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3004 Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3005 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3101 Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3102 Res, 1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3103 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3104 Res, 220K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3105 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3106 Res, 220K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3123 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3124 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3125 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3126 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3135 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3136 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3141 Res, 1K, %, 1/6W, Carbon Film... 
3200 Res, 390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3201 Res, 100 ohm, Br 1/6W, Carbon Film. 
3202 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3203 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3204 Res, 22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. i 
3206 Res, 270K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3207 Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 

3208 Res, 220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3209 Res, 68 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3212 Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 
3213 Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3217 Res, 330K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3218 Res, 82K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3219 Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3220 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3221 Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3222 Res, 100 ohm, $, 1/6W, Carbon Film. 
3226 Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3232 Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3235 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3241 Res, 22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3242 Res, 27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3244 Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3245 Res, 39K, 1$, 1/16W, Metalized Glass 
3246 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3247 Res, 470K, 5$, 1/16W, Metalized білсе” 
3248 Res, 33K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
3249 Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3250 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

3251 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3256 Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3257 Res, 10M, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3258 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3259 Res, 470K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3331 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3332 Res, 1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

3333 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3334 Res, 1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

3335 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3336 Res, 1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

3340 Res, 10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 
3341 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

3342 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

3343 Res, 1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 

3344 Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3345 Varactor, 1MA/50V, Max 115V. қ 
3346 Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3400 Res, 330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3401 Res, 33K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

3403 Res, 100K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

3404 Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film 

3405 Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

3406 Res, 4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
2238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


5 = Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
702 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
011 
704 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
59:3 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 


51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
31030 
31030 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
60274 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
32220 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
34740 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 


part. 


3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
SIZÉ 
3557 
3561 
3562 
3563 
3565 
3566 
3569 
3580 
3594 
3999 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


10K, 
ART, 
100 
Zero 
1M, 
15K, 
5K6, 
180 


$, 1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/3W, Metal Film 
ohm, 5$, 1/10W, Metalized бізі 
ohm, "Chip" Jumper A 
5%, 1/16W, Metalized C SS 

%, 1/6W, Carbon Film. 

5$, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 


2R7, 
5K6, 
1K, 
2K, 
6R8, 


$, 1/3W, Metal Film 
$, 3/5W, Metal Film 
5$, 1/6W, Carbon Film 
$, 3/5W, Metal Film. 
$, 1 1/3W, Metal Film 
$, 1/6W, Carbon Film 
$, 1 1/3W, Metal Film 
$, 1/6W, Carbon Film. 


33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 


180 
3K3, 


390K, 


3R9, 
3R9, 
5R6, 
2K2, 
2K2, 


1%, 3/5W, Metal Film 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/8W, Metalized Glass 
%, 3/5W, Metal Film 
%, 3/5W, Metal Film 
%, 3/5W, Metal Film 
%, 3/5W, Metal Film 
%, 3/5W, Metal Film 


150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


3K9, 


%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/4W, Carbon Film. 

$, 3/5W, Metal Film 

$, 3/5W, Metal Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 


33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 


4R7, 
8K2, 
1K, 

2R2, 


PTC, 
1M5, 


5$, 1/2W, Metal Film 

5$, 1/6W, Carbon Film. 

$, 1/10W, Metalized Glass. 
$, 1/3W, Metal Film 
$, 1/2W, Metal Film 
$, 1/16W, Metalized Glass 

, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 

, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
$, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/2W, Metalized Glass. 
$, 1/2W, Metalized Glass. 

3 ohm, 144V. 

5%, 1/2W, Менаше” ааа 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


220 
NTC, 


ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 
487, 20$, 3W1. 


270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon SÈ Tm: 


1K2, 
4R7, 


330K, 


%, 1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. : 
$, 1/10W, Metalized Glass. 


100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 


56K, 
1K, 
ORI, 


0R33, 


Zero 
47K, 
10K, 
AKT, 
2K2, 


$, 1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Metalized Glass. 
5$, 3/5W, Metal Film 

$, 3/5W, Metal Film. 
ohm, "Chip" Jumper 

5, 1/10W, Metalized Glass 

$, 1/10W, Metalized Glass 

$, 1/10W, Metalized Glass 

$, 1/3W, Metal Film 


470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glad 


LES; 
82K, 
4К7, 


270K, 


ӘК; 
10К, 
ІК, 
100 
12К, 
5K6, 


5%, 1/10W, Metalized Glass 

1%, 3/5W, Metal Film 

1%, 1/8W, Metalized Glass. 
%, 1/8W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 

5%, 1/10W, Metalized Glass. 

ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 


330 ohm, 5%, 1W, Metal Film 


2K2, 
5K6, 
47K, 


$, 1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Metalized Glass 


330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 


220K, 
220K, 


8K2, 


$, 1/10W, Metalized Glass. 
$, 1/10W, Metalized Glass. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 


100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


АКТ, 
2K2, 


5$, 1/16W, Metalized Glass 
$, 1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2122 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2122 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 


011 
011 
204 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
730 
915 
215 
915 
315 
215 
011 
011 
021 
101 
21,5 
315 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
215 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 


01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03278 
15602 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
61394 
13908 
13908 
15608 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11503 
16802 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03228 
03478 
32230 
31040 
31040 
51230 
51030 
13335 
13335 
00019 
1351955 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
51230 
55620 
13310 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 


MS3252S431I (continued) 


3607 Res, 2K2, 5$, 
3608 Res, 470 ohm, 
3609 Res, 1K, 5$, 1 
3610 Res, 8K2, 5$, 
3611 Res, 100 ohm, 
3618 Res, 6K8, 5$, 
3622 Res, 470 ohm, 
3623 Res, 4K7, 5$, 
3624 Res, 100 ohm, 
3625 Res, 100 ohm, 
3626 Res, 4K7, 5%, 
3627 Res, 4K7, 5%, 
3628 Res, 10K, 5%, 
3630 Res, 2K2, 5%, 
3632 Res, Zero ohm, 
3635 Res, 100 ohm, 
3636 Res, 1K, 5%, 1 
3639 Res, Zero ohm, 
3640 Res, 8K2, 5%, 
3681 Res, 390 ohm, 
3682 Res, 3K3, 5%, 
3683 Res, 390 ohm, 
3684 Res, 560 ohm, 
3685 Res, 560 ohm, 
3686 Res, 1K5, 5%, 
3691 Res, 330 ohm, 
3693 Res, 220 ohm, 
3694 Res, 4K7, 5%, 
3801 Res, 220 ohm, 
3802 Res, 1K, 5%, 1 
3810 Res, 75 ohm, 
3814 Res, 100K, 5%, 
3815 Res, 100K, 5%, 
3816 Res, 100K, 5%, 
3817 Res, 100K, 5%, 
3818 Res, 100K, 5%, 
3819 Res, 100K, 5%, 
3820 Res, 100K, 5%, 
3821 Res, 100K, 5%, 
3822 Res, 75 ohm, 
3861 Res, 100K, 5%, 
3862 Res, 15K, 5%, 
3863 Res, 1K2, 5%, 
3864 Res, 100 ohm, 
3865 Res, 100 ohm, 
3866 Res, 100 ohm, 
3867 Res, 3K3, 5%, 
3891 Res, 100 ohm, 
3893 Res, 330 ohm, 
3894 Res, 100 ohm, 
3896 Res, 330 ohm, 
3901 Res, 1K, 5%, 1 
3902 Res, 3K3, 5%, 
3903 Res, 3K3, 5%, 
3904 Res, 10K, 5%, 
3905 Res, 3K3, 5%, 
3906 Res, 10K, 5%, 
3907 Res, 8K2, 5%, 
4001 Res, Zero ohm, 
4002 Res, Zero ohm, 
4101 Res, Zero ohm, 
4102 Res, Zero ohm, 
4104 Res, Zero ohm, 
4121 Res, Zero ohm, 
4214 Res, Zero ohm, 
4216 Res, Zero ohm, 
4341 Res, Zero ohm, 
4388 Res, Zero ohm, 
4401 Res, Zero ohm, 
4402 Res, Zero ohm, 
4430 Res, Zero ohm, 
4431 Res, Zero ohm, 
4601 Res, Zero ohm, 
4608 Res, Zero ohm, 
4609 Res, Zero ohm, 
4613 Res, Zero ohm, 
4614 Res, Zero ohm, 
4615 Res, Zero ohm, 
4616 Res, Zero ohm, 
4617 Res, Zero ohm, 
4619 Res, Zero ohm, 
4622 Res, Zero ohm, 
4623 Res, Zero ohm, 
4691 Res, Zero ohm, 
4692 Res, Zero ohm, 
4693 Res, Zero ohm, 
4696 Res, Zero ohm, 
4812 Res, Zero ohm, 
4814 Res, Zero ohm, 
4820 Res, Zero ohm, 
4825 Res, Zero ohm, 
4827 Res, Zero ohm, 
5 = Safety Part Be 


1/6W, Carbon Film. 3198 
5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
/6W, Carbon Film . 3198 
1/6W, Carbon Film. . . . 3198 
%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1/6W, Carbon Film. . . . 3198 
%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
"Chip" Jumper юлт 3198 
5%, 1/61, Carbon Film. 3198 
/10W, Metalized Glass. 3198 
"Chip" Jumper 241 13198 
1/6W, Carbon Film. . . . 3198 
$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 


$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
1/10W, Metalized Glass 3198 
5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 

$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
/16W, Metalized Glass. 3198 
$, 1/16W, Metalized Glass 3198 


1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass. 3198 


$, 1/16W, Metalized Glass 3198 


1/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 


5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
$, 1/6W, Carbon Film. 3198 

1/16W, Metalized Glass 3198 


$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
%, 1/16W, Metalized Glas 3198 


/16W, Metalized Glass. 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
1/16W, Metalized Glass 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 
"Chip" Jumper 3198 


sure to use exact replacement 


011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
51020 
90030 
08220 
53910 
53320 
53910 
55610 
55610 
51520 
33310 
32210 
34720 
32210 
31020 
37590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
31040 
31530 
31220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31010 
33310 
31010 
33310 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 


part. 


4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 27u, 10%. 

Coil, 820n, 10%. 

Coil, 6u8, 5%. 

Wire Jumper. ei ал ЕЛЕ 22 25 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5$. 

Coil, 22u. 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, PSLOT 

Coil, 33u, 10% Ио Bak de 5 Em us 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, Linear, DC12 

Transformer, Signal Driver, 
Coil, Choke. 

Coil, Susy, 20% 

Coil, 3u3, 10% 

Coil, 4u7, 5$. 


Mains Filter е7 
Transformer, SS39009-04. А 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u, 5$. 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 
Coil, 5u6, 5$. 
Coil, 5u6, 5$. 
Coil, 5u6, 5$. 
Coil, 10u, 5$. . + . 
Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 A 
Diode, Signal, BAV21 . . ... 
Res, 1К, 1$, 3/5W, Metal Film. 
Zener Diode, 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Rect, DG3-7005L 

Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
Zener Diode, 9.1 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Rect, BYV95C. 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Rect, BYV95C. 

Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Bridge Rect, 
Diode, Rect, BYV95A. 
Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, 1N5062. 
Diode, Rect, 1N5062. 
Zener Diode, 22 volt 


100MHz,  50R. 
100MHz,  50R. 


5С10027-00 


GBU6JL-7002. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 
2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9336 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9239 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9335 
9322 
9335 
9322 
9322 
9335 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
535 
018 
138 
018 
018 
138 
531 
138 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
915 
010 
020 
010 
668 
010 
436 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
001 
010 
010 
010 
177 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 
010 
010 
010 
020 


90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
27.333 
71020 
21421 
73390 
90020 
55881 
02478 
37021 
73380 
23380 
94213 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
10682 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
80133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
80133 
42682 
90133 
42682 
08667 
90133 
10010 
10120 
10120 
52290 


MS3252S431 (continued) 


6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 
6901 
6904 
7101 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7400 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
1915 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7606 
7802 
7861 
7891 
7892 
7901 
9001 
9104 
9121 
9122 
9171 
9173 
91575 
9176 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9311 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 


Сұ, = 


Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


6.2 volt. 

10 volt 
BYV29X-500. 
EGP20DL-5100. 


Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, ВАУ70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 


Zener Diode, 


6.8 volt. 


Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAT85 
LED, LTL-10234WHCR 


IR Receiver. 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 


Transistor, 


NPN, BC847B (COL) 


IC, TDA9588H/N1/3I/1133. 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, BC847B (COL) 
PNP, BC857B (COL) 
PNP, BC857B (COL) 


IC, TDA6107JF/N3 
Power FET, IR. 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


PNP, BC857B (COL) 
PNP, BC557B (COL) 
NPN, BU4508DX. 
NPN, BC337-25 (COL) 
NPN, PDTC1432T 
PNP, BC327-25 (COL) 


IC, TDA8359J/N2. 


Transistor, 
Transistor, 


NPN, BD135 
NPN, BD135 


Optical Coupler, ТСЕТ1103 (С) 
IC, TEA1507P/N1. 
Power FET, FQPF9NSO. 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, BC847B (COL) 
NPN, BC547B (COL) 
NPN, PDTC114ET 

PNP, BC857B (COL) 


IC, L78L33ACZ. 


Transistor, 
Transistor, 


NPN, PDTC1432T 
PNP, BC857B (COL) 


ІС, M24C08-WBN6. 


Transistor, 


NPN, PDTC1432T 


IC, HEF4053BT. 
IC, TDA9853H/V1. 


Transistor, 
Transistor, 
IC, AN7522N 


Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 


Safety Part 


NPN, BC847B (COL) 
NPN, BC847B (COL) 
PH 


2331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9340 
9333 
9352 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


668 
020 
555 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
185 
127 
021 
021 
010 
731 
010 
010 
010 
FIS 
053 
010 
020 
550 
020 
547] 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547] 
010 
154 
547] 
729 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


30133 
51090 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
69682 
54667 
90020 
90020 
42030 
54557 
42030 
42150 
42150 
37112 
35687 
42150 
40110 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 
16687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
19557 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9510 
9511 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
9613 
9614 
9617 
9618 
9619 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9651 
9652 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9681 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 
9822 
9825 
9828 
9829 
9831 
9832 
9837 
9838 
9839 
9846 
9847 
9849 
9850 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


MS3252S431I (continued) 


9851 Wire Jumper. 3198 
9852 Wire Jumper. 3198 
9853 Wire Jumper. 3198 
9856 Wire Jumper. 3198 
9860 Wire Jumper. 3198 
9861 Wire Jumper. 3198 
9862 Wire Jumper. 3198 
9864 Wire Jumper. 3198 
9865 Wire Jumper. 3198 
9868 Wire Jumper. 3198 
9873 Wire Jumper. 3198 
9874 Wire Jumper. 3198 
9875 Wire Jumper. 3198 
9877 Wire Jumper. 3198 
9891 Wire Jumper. 3198 
9892 Wire Jumper. 3198 
9901 Wire Jumper. 3198 
9902 Wire Jumper. 3198 
9903 Wire Jumper. 3198 
9904 Wire Jumper. 3198 
9905 Wire Jumper. 3198 
9911 Wire Jumper. 3198 
9913 Wire Jumper. 3198 
9914 Wire Jumper. 3198 
9915 Wire Jumper. 3198 
9918 Wire Jumper. 2199 
9991 Wire Jumper. 3198 
9993 Wire Jumper. 3198 
9996 Wire Jumper. 3198 
9997 Wire Jumper. 3198 
9998 Wire Jumper. 3198 
CBA Main Chassis ДЕНЬ. 3141 
Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 
DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 
Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 
0232 Headphone Jack 2422 
0250 A/V Jack 2422 
0251 6 Pin Connector. 2422 
0254 5 Pin Connector. 2422 
0255 4 Pin Connector. . . . ... 2422 
2171 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
2172 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
2173 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
2174 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
2176 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2177 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2178 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2179 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
3150 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3151 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 3198 
3152 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3153 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 3198 
3156 Res, 120 ohm, 5$, 1/16W, Metalized clas 3198 
3197 Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
4817 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4819 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4821 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4822 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4823 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4824 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
6161 Zener Diode, 6.8 volt. 3198 
9151 Wire Jumper. 3198 
9152 Wire Jumper. 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


026 
026 
025 
025 
025 
017 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
025 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
010 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
59111 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
33310 
33310 
33310 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
31210 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 
90030 
26880 
90010 
90010 


part. 


9153 Wire Jumper. 

9155 Wire Jumper. 

9170 Wire Jumper. a 

CBA Side Jack Panel Авен, 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


5 АС01 AC Cord. Қ» e 
ACO3 Anode Lead Spacer (3 Used) 
АС04 Batteries for Remote Control Ténshitte 
ACO5 Cabinet Back 
АС08 Chassis Tray Jo sè 
S ACO9 CRT, A80QCF340X34 (N) 
AC10 Customer Control Buttons 
5 AC12 Degaussing Coil. Я 2 А 556% 
АС15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
АС17 Owner's Manual 
AC18 Quick Use Guide. a 
AC19 Side Jack Panel Bracket: 
AC20 Cabinet Front Assembly 
AC20A Cabinet Front. Қ 
AC20C Light Guide. 
AC20D Nameplate. о № ча њу Sè 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 


REMOTE Remote Control Transmitter, RC2524/17. 


3198 
3198 
3198 
31/4. 


3135 
3135 
9299 
S139 
S139 
9301 
3139 
2422 
31:25 
2121. 
1-22. 
21549 
3:21 
9159 
3139 
2125 
2422 
3139 


036 
036 
036 
058 


010 
014 
000 
124 
124 
904 
124 
549 
013 
239 
233 
124 
237 
177 
124 
015 
264 
228 


90010 
90010 
90010 
59161 


03831 
04471 
65263 
46461 
31325 
59463 
32711 
45334 
01661 
21161 
44561 
40481 
53361 
70361 
32681 
03561 
00371 
87491 


MS36528427 


Main Chassis Parts 


— Manual no. 7638 


Main Chassis Parts 


0211 2 Pin Connector. 
0212 2 Pin Connector. 
0219 6 Pin Connector. 
0220 5 Pin Connector. 
0221 2 Pin Connector. 
0222 2 Pin Connector. 
0223 6 Pin Cinch Jack 
0225 SVHS Jack. 
0243 6 Pin Connector. 
0244 5 Pin Connector. 
0245 6 Pin Connector. 
0246 5 Pin Connector. . 

S 0254 10 Pin CRT Socket. 
0267 3 Pin Connector. 

S 1000 Tuner, V+U, PLL 
1002 SAW Filter, 45.75MHz 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 

S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. 

S 1515 Relay, 5 Amp, 12V. 
1600 Tact Switch. 
1601 Tact Switch. 
1602 Tact Switch. 
1603 Tact Switch. 
1606 Tact Switch. Қ 
1660 Crystal,  12MHz000 
1811 3 Pin Connector. C 25, PLE 
1861 Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58. 
2004 Cap, 47n, 10$, 50v, Ceramic. 
2005 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2006 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
2007 Сар; 100n, +80/-20%; 25v, Ceramic. 
2008 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
2009 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. A 
2101 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2102 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2103 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2104 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2105 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2106 Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2121 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2122 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2123 Cap, 222; +80/-20%, 10v, Ceramic 
2124 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2125 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2135 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2136 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
2141 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 
2184 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2187 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2202 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2203 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2204 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2208 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2209 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 
2210 Cap, 1u, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2211 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2216 Cap, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
2217 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. қ 
2219 Сар, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2220 Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester 
2221 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2226 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 
2227 Сар, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 
2228 Cap, 820p, 5$, 25v, Ceramic. 
2229 Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2241 Cap, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 
2242 Cap, 1u, +80/-205; 10v, Ceramic. 
2243 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. Ыл а ve 
2244 Cap, 100n, 5$, 63v, Metalized Polyester 
2245 Сар; 220п, +80/-20%, 16v, Ceramic, 
2247 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
2248 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2249 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2250 Сар, 2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
2252 Cap, 1n, 5$, 25v, Ceramic. 
2253 Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. 
2254 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper : 
2330 Сар, 100n, 10$, 250v, Metalized Poly 

SILA he и и ен о и Д 

2331 Cap, 10n, +80/=205 10007, Ceramic, 
2340 Сар, 10u, 20$, 250v, Electrolytic. 
2341 Cap, 3n3, 10$, 500v, Ceramic 
2342 Cap, 560p, 5$, 50v, Ceramic. 
2343 Cap, 2n2, 10$, 2000v, Ceramic. 
2344 Сар; 100n, 807-209, 25v, Ceramic. 
2345 Cap, 10n, +80/-20%, 1000v, Ceramic 
2401 Сар, 2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
2402 Cap, 470p, 10$, 500v, Ceramic. 
2404 Сар, 47u, 20$, 50v, Electrolytic 


5 = Safety Part 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
2222 
21:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 


2222 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
500 
020 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
020 
540 
024 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
023 
023 
023 
017 
023 
025 
017 
017 
026 21020 
017 
017 
014 
017 
016 
017 
016 
025 
017 
017 
017 
370 
017 
026 21020 
017 
017 
025 
016 
016 
021 


368 
558 
012 
019 
016 
558 
023 
558 
021 
019 
025 


part. 


2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2456 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2590 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2802 
2803 
2810 
2813 
2816 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
lene 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


220u, 20%, 25v, Electrolytic. 

lu, 20$, 50v, Electrolytic. 

47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 

lu, 20$, 50v, Electrolytic. 

47u, 20%, 160v, Electrolytic. 

15n, 10%, 50v, Polyester. 

180p, 5%, 50v, Ceramic. wu 
47u, 20$, 25v, Electrolytic . . . 
560n, 5$, 250v, Metalized Polyprop 


2u2, 20$, 100v, Electrolytic. 
680p, 10$, 500v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

390p, 10$, 2000v, Ceramic 
2u2, 5$, 
15n, 5$, 1600v, 
15n, 10$, 400v, 
15n, 10%, 400v, 


Polyester 
Polyester 


160v, Metalized Polyprop 


Polypropylene 


100n, 10$, 
150n, 10$, 
100n, 10$, 
2n2, 10$, 
2n2, 10$, 
4n7, 10$, 
47u, 20$, 
470p, 10$, 
68n, 10$, 
4u7, 20$, 
470u, 20$, 
47u, 20$, 50v, 
1000u, 20$, 
470u, 20$, 
1n, 10$, 500v, 
470n, 205, 


50v, 
50v, 
50v, 
25v, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
10.5, 
101, 
22м, 
100п, 
1n5, 
470p, 10$, 
2n2, 10$, 
in, 105, 
10n, 10$, 
10n, 10$, 
680p, 10$, 
100u, 20$, 
1n, 10$, 50v, 
100n, 10$, 
2u2, 20$, 
47u, 20$, 
lu, 20$, 
47u, 20$, 
22u, 20$, 
330n, 
220n, 
100p, 5$, 50v, 
Іп, 5$, 25v, 
33p, 5$, 50v, 
lu, +80/-20%, 
33p, 5$, 50v, 
Tu, +80/-20%, 
68p, 5$, 50v, 
68р, 5$, 50v, 
1n, 10$, 50v, 
lu, +80/-20%, 
Та, +#80/=205; 
220u, 20$, 
220n, 
220n, 
2u2, 
2u2, 
470n, 
2u2, 
2u2, 
2u2, 


10$, 
205, 
105, 
105, 
105, 
205, 
10%, 
20%, 
10%, 
10$, 


50v, 
50v, 
50v, 


50v, 
50v, 

50v, 

50v, 


25v, 
25v, 
50v, 
16%, 
50v, 


+80/—-20%, 
+80/-20%, 


+80/-20%, 
20$, 50v, 
20$, 50v, 
242, +80/-20%, 
1n8, 10$, 50v, 
150p, 5$, 50v, 
68n, 10$, 50v, 
68n, 10$, 50v, 
150p, 5$, 50v, 
1n8, 10$, 50v, 
242, +80/-20%, 
100u, 20$, 


50v, 
63v, 
63v, 


500v, 
250v, 
250v, 

l6v, 


l6v, 
16у, 


275v, 
10%, 1000v, 
1000v, 
200v, 
1000v, 


50v, 
1000v, 


l6v, 
2000v, 
50v, 


1000v, 
160v, 


50v, 


+80/-205 
+80/-205 


25v, 
+80/-20% 
+80/-20% 


+80/-20% 


25v, 


Polyester . . . . 
Metalized Polyeste 
Metalized Polyeste 
Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Polyester 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. Р. 
Metalized Polypro 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 
Polyester 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic . 
, 25v, Ceramic. 
, 25v, Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic 

10v, Ceramic. 
Ceramic 

10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 

10v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
Electrolytic. 
, 16v, Ceramic. 
, 16v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 

, 10v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 

10v, Ceramic 
Electrolytic. 


3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 


2022 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2020 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2222 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 


025 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 


333 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
910 
023 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
586 
016 
014 
014 
016 
586 
017 
025 


32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
01810 
34790 


00088 
91331 
46810 
01010 
90482 


90042 
90255 
90219 
90219 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


00018 
52220 
52220 
90647 
52220 
04710 
64710 
90172 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
19856 
22240 
31010 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
31020 
41050 
21050 
32210 
42240 
42240 
22250 
22250 
44740 
22250 
52280 
52280 
22250 
15626 
31510 
06830 
06830 
31510 
15626 
22250 
31010 


MS3652S427 (continued) 


2875 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
2876 Сар, 407, 20$, 50у, Electrolytic 
2877 Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2878 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
2879 Cap, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 
2880 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. А 
2883 Сар, 470и, 20$, 16v, Electrolytic. 
2884 Сар, 242, 20$, 50v, Electrolytic 
2885 Cap, 220n, 10$, 50v, Polyester 
2886 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2892 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2893 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2902 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
2903 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
2904 Cap, 27n, 10$, 50v, Ceramic. 
2905 Cap, 1n2, 10$, 50v, Ceramic. 
2906 Cap, 27n, 10$, 50v, Ceramic. 
2907 Cap, 1n2, 10$, 50v, Ceramic. 
2908 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2910 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 
2911 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 
2950 Cap, 330p, 5$, 50v, Ceramic. kr eg 
3000 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3001 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper лат 
3003 Res, 1К5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3004 Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3005 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3101 Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3102 Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3103 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3104 Res, 220K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3105 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3106 Res, 220K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3123 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3124 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3125 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3126 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3135 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3136 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3141 Res, 1K, %, 1/6W, Carbon Film... 
3200 Res, 390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3201 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3202 Res, 100 ohm, 3 1/6W, Carbon Film. 
3203 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3204 Res, 22K, г; 1/6W, Carbon Film. A 
3206 Res, 270K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3207 Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film A 
3208 Res, 220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3209 Res, 68 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3212 Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3213 Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3217 Res, 330K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3218 Res, 82K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3219 Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3220 Res, 100 ohm, ki 1/6W, Carbon Film. 
3221 Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3222 Res, 100 ohm, $, 1/6W, Carbon Film. 
3226 Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 
3232 Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3235 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3241 Res, 22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3242 Res, 27K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3244 Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3245 Res, 39K, 1$, 1/16W, Metalized Glass 
3246 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3247 Res, 680K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3248 Res, 33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3249 Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3250 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3251 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3256 Res, 1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3257 Res, 10M, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3258 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3259 Res, 470K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 
3331 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3332 Res, 1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
3333 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3334 Res, 1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
3335 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3336 Res, 1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
3340 Res, 10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 
3341 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
3341 Res, 2R7 ohm, 5$, 1/3W, MF for A800CF33 
ober "DD" 
3342 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
3343 Res, 1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
3344 Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3345 Varactor, 1MA/50V, Max 115V. 
3346 Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3400 Res, 330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3401 Res, 33K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
2238 
2238 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 


2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 


5 = Safety Part Be sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
023 
023 
026 
025 
580 
586 
580 
586 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
702 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
011 
704 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 


204 
204 
013 
011 
593 
011 
011 
011 


31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
41040 
41040 
21020 
51080 
15642 
15624 
15642 
15624 
51090 
31030 
31030 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
01020 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
60274 
01020 
32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
30230 
32220 
01010 
05610 
01010 
35610 
32220 
01010 
32230 
32730 
08210 
63903 
31030 
36840 
33330 
08210 
08220 
01010 
31020 
31060 
31040 
34740 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 


03278 
03108 
01520 
03390 
13507 
03390 
03310 
03330 


part. 


3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 
3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3459 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 
3565 
3566 
3569 
3580 
3594 
3595 
3596 
3601 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


100K, 


1K, 
4R7, 
4R7, 


% 
5%, 

5%, 
5$, 


100 ohm, 


10K, 
ART, 
100 
Zero 
1M, 
15K, 
5K6, 
180 


5$, 
9- 
or 
ohm, 
ohm, 
5$ 
5$, 
2 
or 


ohm, 


820 ohm, 
68 ohm, 
33 ohm, 


8R2, 
5K6, 
1K, 
2K, 
6R8, 


55, 
$, 


5%, 


180 ohm, 


о 
5, 
о 
5, 
о 
5%, 
5g 
ор 
о. 
5, 
о 
5, 
% 


о 
5 


, 


$, 1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/3W, Metal Film 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
"Chip" Jumper A 
1/16W, Metalized ав: 
1/61, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
Sr 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film 
5%, 1/6W, Carbon Film 
Metal Film 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film. 
1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 
1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


$, 1/8W, Metalized Glass 


3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
$, 2 1/2W, Metal Film. 
1/2W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 
1/2W, Metal Film 
1/16W, Metalized Glass 
, 1/16W, Metalized Glass. 
, 1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 


3 ohm, 144V. 


о 
5, 


1/2W, Ме вата ан Glass. 


Surge Protector. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


220 
NTC, 


ohm, 


4R7, 


270 ohm, 


1K2, 
4R7, 


330K, 


100 
56K, 
1K, 
ORI, 


0R33, 


Zero 
47K, 
10K, 
AKT, 
2K2, 
470 

1K5, 
82K, 
AKT, 


5%, 
$, 
© 
ohm, 
$, 
5%, 
$, 


5 


ohm, 


9. 
5, 

9. 
7 
$, 

9. 
5, 
ohm, 
$, 
1$, 
1$, 


o 


5$, 


330 ohm, 


2K2, 
5K6, 
47K, 
330 


220K, 
220K, 


8K2, 


5%, 
$, 
5%, 
ohm, 
[*] 
© 


о 
5, 


20%, 1/2W, Carbon Film 
205, 3W1l. 

5, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 


$, 1/10W, Metalized Glass. 


5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
3/5W, Metal Film 


$, 3/5W, Metal Film. 


"Chip" Jumper a 
1/10W, Metalized Е 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 
5%, 1/10W, Metalized Glas 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 


dd 1/8W, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/108, Metalized Glass. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
%, ІМ, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Metalized Glas 


%, 1/10W, Metalized Glass. 
$, 1/10W, Metalized Glass. 


1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
2312 
3198 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2122 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2122 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
215 
012 
011 
012 
011 
011 
315 
011 
011 
730 
215 
915 
915 
915 
9T3 
011 
011 
021 
101 
9:3 
21.5 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
663 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 
021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 


01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 
51010 
90030 
31050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03828 
15602 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
61274 
13308 
13308 
15608 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
02083 
11203 
11003 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
32230 
31040 
31040 
31230 
51030 
13335 
13335 
00019 
13159 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 
54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
01010 
51230 
55620 
19310 
52220 
55620 
54730 
53310 
52240 
52240 
08220 


MS3652S427 (continued) 


3603 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3604 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3605 Res, 4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3606 Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3607 Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3608 Res, 470 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3609 Res, 1К, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 
3610 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . . 3198 
3611 Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3618 Res, 6K8, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . . 3198 
3622 Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3623 Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3624 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3625 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3626 Res, 4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3627 Res, 4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3628 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3630 Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3632 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper zs 3198 
3635 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3636 Res, 1К, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3639 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper ... 3198 
3640 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . . 3198 
3681 Res, 390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3682 Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3683 Res, 390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3684 Res, 560 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3685 Res, 560 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Glas 3198 
3686 Res, 1К5, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3691 Res, 330 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3693 Res, 220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3694 Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3801 Res, 220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3802 Res, 1K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3810 Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3814 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3815 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3816 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3817 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3818 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3819 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3820 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3821 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3822 Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3861 Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3862 Res, 15K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3863 Res, 1К2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3864 Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3865 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3866 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3867 Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3891 Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3893 Res, 330 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3894 Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3896 Res, 330 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3901 Res, 1К, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3902 Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3903 Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3904 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3905 Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3906 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3907 Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4001 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4101 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4102 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4104 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4121 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4214 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4216 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4388 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4401 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4402 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4430 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4431 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4601 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4608 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4609 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4613 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4614 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4615 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4616 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4617 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4619 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4622 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4623 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4691 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4692 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4693 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4696 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4812 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4814 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
5 = Safety Part Be sure to use exact replacement 


011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 
31010 
06820 
34710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 
01010 
51020 
90030 
08220 
53910 
53320 
53910 
55610 
55610 
51520 
33310 
32210 
34720 
32210 
31020 
37590 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
31040 
37590 
31040 
31530 
31220 
31010 
01010 
01010 
33320 
31010 
33310 
31010 
33310 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
30030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 


part. 


4820 
4825 
4827 
4830 
4831 
4861 
4863 
4865 
4866 
4867 
4869 
4870 
4871 
4873 
4876 
4879 
4880 
4881 
4883 
4885 
4892 
4901 
4903 
4906 
4924 
4925 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5341 
5342 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6201 
6202 
6206 
6331 
6332 
6333 
6335 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 27u, 10$ . 

Coil, 820n, 10$. 

Coil, 6u8, 5%. 

Wire Jumper. ET 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper. 

Coil, 10u, 5$. 

Coil, 22u. 

Coil, 22u. 

Coil, 1mH, 10% 

Transformer, PSLOT 

Coil, 33u, 10$ Баг ce e ыды аА. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, Linear, DC12 aps» ues ч 
Transformer, Signal Driver, SC10015-00 
Coil, Choke. 

Coil, 4u7, 20$ 

Coil, 3u3, 10$ 

Coil, 39u, 10$ 

Mains Filter ге 
Transformer, SS39009-04. A 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u, 5%. 2 о ла fen kè 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 5u6, 5$. 

Coil, 5u6, 5$. 

Coil, 5u6, 5$. 

Coil, 10а, 5$. w e a 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 . . ... 
Res, 1К, 1$, 3/5W, Metal Film. 
Zener Diode, 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Rect, DG3-7005L 

Diode, Rect, RGP30J-L7004. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Rect, BYV95C. 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Rect, BYV95C. 

Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect, BYV95A. 

Diode, Rect, EGP20DL-5100. ; 
Diode, Bridge Rect, GBU6JL-7002. 
Diode, Rect, BYV95A. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
2422 
2422 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 
2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9336 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9335 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9335 
9322 
9335 
9322 
9322 
9335 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
533 
535 
018 
138 
018 
018 
138 
531 
138 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
535 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
010 
915 
010 
020 
010 
668 
010 
436 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
001 
010 
010 
010 
177 
010 
001 
164 
000 
164 
138 
000 


90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
97333 
97333 
71020 
21421 
73390 
90020 
55881 
02465 
37021 
74780 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
56880 
10070 
10630 
10070 
10070 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
10682 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
80133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
80133 
42682 
90133 
42682 
08667 
90133 


MS3652S427 (continued) 


6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 
6901 
6904 
7101 
7200 
7201 
7204 
7205 
7330 
7400 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
TS L5 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7606 
7802 
7861 
7891 
7892 
7901 
9001 
9104 
9121 
9122 
9171 
9173 
9175 
9176 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9311 
9312 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 


Сұ, = 


Diode, Signal, 154148. 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


1N5062. 
1N5062. 

22 volt 

6.2 volt. 

10 volt 
BYV29X-500. 
EGP20DL-5100. 


Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, ВАУ70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 


Zener Diode, 


6.8 volt. 


Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAT85 
LED, LTL-10234WHCR 


IR Receiver. 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 


Transistor, 


NPN, BC847B (COL) 


IC, TDA9588H/N1/3I/1133. 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, BC847B (COL) 
PNP, BC857B (COL) 
PNP, BC857B (COL) 


IC, TDA6107JF/N3 
Power FET, IR. 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


PNP, BC857B (COL) 
PNP, BC557B (COL) 
NPN, BU4508DX. 
NPN, BC337-25 (COL) 
NPN, PDTC143ZT 
PNP, BC327-25 (COL) 


IC, TDA8359J/N2. 


Transistor, 
Transistor, 


NPN, BD135 
NPN, BD135 


Optical Coupler, ТСЕТ1103 (С) 
IC, TEA1507P/N1. 
Power FET, ЕОРЕ9М50. 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, BC847B (COL) 
NPN, BC547B (COL) 
NPN, PDTC114ET 

PNP, BC857B (COL) 


IC, L78L33ACZ. 


Transistor, 
Transistor, 


NPN, PDTC1432T 
PNP, BC857B (COL) 


ІС, M24C08-WBN6. 


Transistor, 


NPN, РрТС1432Т 


IC, HEF4053BT. 
IC, TDA9853H/V1. 


Transistor, 
Transistor, 
IC, AN7522N 


Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 
Wire Jumper. 


Safety Part 


NPN, BC847B (COL) 
NPN, BC847B (COL) 
PH 


3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9340 
9333 
9352 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
010 
010 
020 
668 
020 
JI 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
185 
127 
021 
021 
010 
731 
010 
010 
010 
713 
053 
010 
020 
550 
020 
547] 
020 
701 
020 
020 
140 
673 
187 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
729 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
69682 
54667 
90020 
90020 
42030 
54557 
42030 
42150 
42150 
37112 
35687 
42150 
40110 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
55112 
16687 
42030 
40030 
L0215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
60653 
19557 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9511 
9512 
9513 
9514 
8515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9528 
9530 
9611 
9612 
9613 
9614 
9617 
9618 
9619 
9621 
9622 
9623 
9624 
9626 
9627 
9628 
9629 
9631 
9632 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9648 
9650 
9651 
9652 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9663 
9664 
9665 
9666 
9667 
9668 
9669 
9670 
9671 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9681 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 
9822 
9825 
9828 
9829 
9831 
9832 
9837 
9838 
9839 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31:98 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
22290 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


MS3652S427 (continued) 


9846 Wire Jumper. 3198 
9847 Wire Jumper. 3198 
9849 Wire Jumper. 3198 
9850 Wire Jumper. 3198 
9851 Wire Jumper. 3198 
9852 Wire Jumper. 3198 
9853 Wire Jumper. 3198 
9856 Wire Jumper. 3198 
9860 Wire Jumper. 3198 
9861 Wire Jumper. 3198 
9862 Wire Jumper. 3198 
9864 Wire Jumper. 3198 
9865 Wire Jumper. 3198 
9868 Wire Jumper. 3198 
9873 Wire Jumper. 3198 
9874 Wire Jumper. 3198 
9875 Wire Jumper. 3198 
9877 Wire Jumper. 3198 
9891 Wire Jumper. 3198 
9892 Wire Jumper. 3198 
9901 Wire Jumper. 3198 
9902 Wire Jumper. 3198 
9903 Wire Jumper. 3198 
9904 Wire Jumper. 3198 
9905 Wire Jumper. 3198 
9911 Wire Jumper. 3198 
9913 Wire Jumper. 3198 
9914 Wire Jumper. 3198 
9915 Wire Jumper. 3198 
9918 Wire Jumper. 3198 
9991 Wire Jumper. 3198 
9993 Wire Jumper. 3198 
9996 Wire Jumper. 3198 
9997 Wire Jumper. 3198 
9998 Wire Jumper. 3198 
CBA Main Chassis ТІ 3141 
Channel One Card Parts 
Channel One Card Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 
2D 3 Line Comb Filter Parts 
DAF Panel Parts 
DAF Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 
DVD Eject Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 
DVD Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 
Front Interface Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 
ITV Front Jack Panel Parts 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assembly) 
Net 1 Panel (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assembly) 
Scan 4 Card (part of Scan 4 Card Assemb 
ly) 
Side Jack Panel Parts 
Side Jack Panel Parts 
0232 Headphone Jack 2422 
0250 A/V Jack 2422 
0251 6 Pin Connector. 2422 
0254 5 Pin Connector. 2422 
0255 4 Pin Connector. . . . ... 2422 
2171 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
2172 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
2173 Сар, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2174 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
2176 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2177 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2178 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2179 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
3150 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3151 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 3198 
3152 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3153 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 3198 
3156 Res, 120 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Glas 3198 
3157 Res, 120 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Glas 3198 
4817 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4819 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4821 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4822 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4823 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


026 
026 
025 
025 
025 
017 
017 
017 
017 
016 
025 
016 
025 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
59101 


04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
33310 
33310 
33310 
33310 
34710 
51090 
34710 
51090 
34730 
01510 
34730 
01510 
31210 
31210 
90030 
90030 
90020 
90020 
90030 


part. 


4824 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
6161 Zener Diode, 6.8 volt. 

9151 Wire Jumper. 

9152 Wire Jumper. 

9153 Wire Jumper. 

9155 Wire Jumper. 

9170 Wire Jumper. 

CBA Side Jack Panel Зоны 


Subwoofer Panel Parts 
Subwoofer Panel Parts 


Top Control Panel Parts 
Top Control Panel Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


5 АС01 AC Cord. 2.5 
АСОЗ Anode Lead Sauce. (3 Used) 
АС04 Batteries for Remote Control АНИ Еве 
ACO5 Cabinet Back 
АС08 Chassis Tray "e 
S ACO9 CRT, A90AKB50XO07(V). 
AC10 Customer Control Buttons 
S AC12 Degaussing Coil. E AL уйле 
AC15 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
AC17 Owner's Manual 
AC18 Quick Use Guide. E 
AC19 Side Jack Panel bracket. 
AC20 Cabinet Front Assembly 
AC20A Cabinet Front. 
AC20C Light Guide. 
AC20D Nameplate. кз E EE E vè 
AC20H Speaker, 16 ohm, 5W (2 Used) 


REMOTE Remote Control Transmitter, RC2524/17. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3141 


31595 
3135 
9299 
3139 
3139 
9322 
S139 
2422 
3135 
SEZI 
2221 
21229 
3121 
3139 
9129 
21:35 
2422 
2139 


021 
010 
036 
036 
036 
036 
036 
058 


010 
014 
000 
124 
124 
186 
124 
549 
013 
235 
233 
124 
237 
177 
124 
015 
264 
228 


90030 
26880 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
59161 


03831 
04471 
65263 
44411 
31325 
37682 
32721 
43972 
01651 
21161 
44561 
40481 
53151 
57161 
32691 
03561 
00371 
87491 


TO CORRECT REGION CODE PROBLEMS IN 
20DV693R01, 27DV693, AND 30DV693 WITH SD5.12 DVD 


USE CUSTOMER'S REMOTE 

1) Power the TV from an isolation transformer. By remote turn on TV, and press eject button on the 
remote. This will switch the TV to DVD operation and show the DVD background display. With the DVD 
tray open and empty, press DVD Menu on the remote. 


2) There will be a system status display. Count the lines up from the bottom. The 4th line from the 
bottom should read 11100400. If not proceed to step 3. If the line is 1110040 go to step 6. 


3) Close the empty tray and turn off the TV by remote. Turn on by remote. After TV operation is started 
press TV/DVD on remote. After the DVD logo is displayed press PLAY 1 5 9. 


4) There are now 8 dashes in the lower left of the screen. Enter 11100400. The numbers will appear 
as entered. After the last number press PLAY on the remote. WAIT! In about 30 seconds the display 
will go dark and return. This indicates the information entered is accepted. 


5) Confirm the correct setup by repeating steps 1 and 2. 


6) Play a Region One disc to confirm correct operation. 


TO CORRECT REGION CODE PROBLEMS IN 20DV693R02 
WITH SD3.1 DVD 


USE CUSTOMER'S REMOTE 

1) Power the TV. Turn on TV, and switch operation to DVD. Open and close DVD tray to confirm it is 
empty. This will switch the TV to DVD operation and show the DVD background display. THERE MAY 
BE NO COLOR! The next steps will correct. 


2) Press SYST MENU on remote to display the DVD system menu. It will appear with the cursor at the 
top left corner of the menu. 


3) Press the remote down arrow 4 times. Press right arrow one time. Press down arrow 5 times. 
4) On the last press down a hidden display line will appear. It will appear as: 
(C) PHILIPS "00-01 5580 4.17.11 02100810 P140 5.1.14 
In this display the number right after the P is the system. If the number is 140 (example: P140) then 
the system is set already and no action is needed. Skip to step 7. 
If the number after P is not 140 but some other number perform the following system setting. 
5) Exit the DVD system menu by pressing SYST MENU on the remote. With no disc in the tray (tray 
closed) press PLAY159 on the remote. A row of lines will appear. Make the following entry with the 


remote: 


140000000000 PLAY 
It may be necessary to repeat this sequence several times to get the following result. 


6) In about 3 seconds the DVD background display will become very bright, turn solid blue or black 
and return to normal blue logo. Wait 10 seconds and repeat steps 2-3-4 to confirm the letter P is 
followed by the number 140. Power off the TV and unplug. 


7) Play a Region One disc to confirm correct operation. 


